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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1963 


COLORADO  -  JANUARY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      76°  on  the  31st  at  Eversoll  Ranch 

Lowest  Temperature:       -54°  on  the  12th  at  Taylor  Park 

Greatest  Total  Precipitation:     5.  40  inches  at  Wolf  Creek  Pass  4  W 
Least  Total  Precipitation:      0.  00  inch  at  Two  Buttes 

Greatest  One-Day  Precipitation:    1.  62  inches  on  the  19th  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     91.  0  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  60  inches  on  the  19th  at  Wolf  Creek 

Pass  4  W 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  first  10  days  of  the  month  were  generally  warm  ex- 
cept in  northern  and  central  portions  of  the  Western  Slope 
where  severe  cold  weather  that  began  in  late  December 
carried  over  into  January.    Extreme  and  persisting  cold 
temperatures  affected  all  areas  of  the  State  from  about 
the  10th  to  about  the  27th  of  the  month.    Near  record  lows 
were  recorded  on  the  12th  when  temperatures  dropped  to 
-15°  or  lower  in  the  southeast,  and  -20°  or  lower  in  other 
areas.    The  last  week  of  the  cold  spell,  from  the  19th 
through  the  26th,  was  somewhat  less  severe  in  the  west, 
much  less  severe  in  higher  mountain  areas  where  tem- 
perature averages  for  the  week  rose  to  near  normal  val- 
ues, but  continued  severely  cold  in  the  eastern  plains. 
During  this  period  high  mountain  areas  were  warmer  than 
lower  elevation  areas:   Fraser  and  Leadville  averaged 
higher  than  Denver  or  Grand  Junction;   Estes  Park  was 
warmer  than  La  Junta  or  Lamar;  and  the  average  at  Ala- 
mosa was  the  same  as  that  at  Pueblo. 


This  was  the  second  coldest  January  and  the  coldest 
monthly  minimum  temperature  average  for  January  in 
the  Pueblo  record.    Grand  Junction  registered  the  lowes 
temperature,  and  the  lowest  average  temperature  for  an; 
month,  ever  recorded  there  by  the  Weather  Bureau. 
There  were  many  other  instances  of  record  or  near  re- 
cord low  temperatures.    Many  stations  at  moderate  and 
lower  elevations  reported  10  to  15  days  with  minimums 
zero  or  below,  more  than  the  usual  total  for  a  whole  win 
ter  season. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
P.  O.  Box  1079 
Denver  1,  Colorado 


1962  ANNUAL 

The  1962  Annual  issue  of  this  bulletin  for  this  section 
will  be  published  a  few  months  later  than  usual  this  year. 
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1544 

0 

23 

30 

12 

.40 

.10 

.15 

18 

2 

0 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

M 

M 

M 

0 

1.57 

.52 

30 

22.0 

27 

31 

5 

1 

0 

PAON 1  A 

29.1 

1.8 

15,5 

40 

31  + 

-31 

13+ 

1539 

0 

19 

30 

16 

2.81 

.73 

30 

22.0 

15 

22  + 

6 

2 

0 

PARADOX 

33.6 

4.8 

19.2 

47 

31 

-21 

13 

1412 

1 

12 

3  0 

1  3 

1.65 

.63 

30 

10.0 

7 

30+ 

4 

2 

0 

0  A  HC C l  V 

28.2 

-  3.4 

12.4 

54 

31 

13 

0 

2  0 

30 

22 

.24 

.17 

5.5 

1 

0 

0 

RIFLE  2  ENE 

29.1 

-  1.1 

14.0 

-  9.2 

44 

31 

-38 

12 

1574 

0 

IS 

31 

21 

.61 

.31 

.20 

10 

10 

10 

3 

0 

0 

S 1 LVERTON 

34.4 

-  1.6 

16.4 

-  0.3 

45 

21  + 

-37 

12 

1500 

0 

1  3 

31 

21 

1.11 

.35 

.36 

31 

16.0 

18 

31 

5 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

24.9 

-  4.3 

10.3 

-  4.8 

42 

31 

-50 

12 

1690 

0 

31 

20 

3.32 

.91 

.97 

18 

38.6 

26 

25 

8 

3 

0 

TAYLOR  PARK 

24.9 

-  9.4 

7.8 

37 

31  + 

-54 

12 

1767 

0 

25 

31 

1.25 

.35 

31 

30.0 

24 

31 

9 

0 

0 

TELLURIDE 

34.2 

2.2 

18.2 

-  3.3 

46 

24+ 

-32 

13  + 

1446 

0 

10 

31 

16 

1.99 

.10 

.49 

30 

29.5 

7 

0 

0 

URAVAN 

35. 1M 

2.5M 

18. 8M 

52 

31 

-23 

13 

1425 

0 

11 

31 

14 

D 

1.38 

.40 

18 

4 

21  + 

6 

0 

0 

VALLECITO  DAM  // 

32.0 

0.0 

16.0 

45 

2 

-35 

12 

1513 

0 

13 

3  1 

17 

2.59 

.50 

19 

36.0 

9 

1 

0 

YELLOW  JACKET  INK 

29.9 

5.9 

17.9 

41 

31  + 

-26 

12 

1452 

0 

17 

3  0 

3 

.79 

.23 

10 

13.8 

10 

21+ 

4 

0 

0 

D 1 V 1 S 1  ON 

14.8 

-  6.4 

1.25 

.13 

17.6 

Precipitation 


See  refer* oc*  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
JANUARY  1963 


Temperature 


Station 

Avorago 

Maximum 

Average 

Minimum 

e 

O 
> 
< 

Deporture 
From  Normal 

X 

Dale 

Lowest 

a 

Degree  Doy. 

No.  of  Days 

Total 

r 
a. 
a 

From  Normal 

a 

a 
O 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

-£ 

a 

1 

"V 

6 

« 
a 

|    .10  or  More  | 

|    .50  or  More 

1 .00  or  More 

si 

Si 

o  | 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

AKRON   FAA  AP 

29.3 

3.7 

16.5 

53 

2 

-28 

12 

1497 

0 

17 

31 

14 

.62 

.42 

4 

8.4 

5 

26 

1 

0 

0 

BONNY  DAM 

31.0 

2.6 

16.8 

63 

9 

-20 

13 

1488 

0 

1  7 

31 

14 

.31 

.12 

5 

7.5 

2 

31  + 

1 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

37.1 

5.4 

21.3 

-  8.1 

68 

31 

-21 

1 1 

1350 

0 

1  2 

31 

13 

.34 

.00 

.19 

4 

2 

26  + 

1 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

34.6 

0.9 

17.8 

65 

31 

-26 

12 

1458 

0 

13 

31 

IS 

.47 

•  19 

26 

5 

30+ 

2 

0 

0 

HOLYOKE 

33.* 

5.1 

19.3 

-  8.0 

62 

8 

-21 

12 

1448 

0 

15 

31 

IS 

.63 

.32 

.43 

10 

3.0 

2 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

33.5 

1.8 

17.7 

62 

8 

-22 

12 

1466 

0 

12 

31 

17 

.38 

.17 

25 

5 

25 

1 

0 

0 

WRAY 

36.5 

4.4 

20.5 

-  7.1 

66 

31 

-19 

12 

1377 

0 

11 

31 

13 

.54 

.12 

•  13 

4 

12.0 

* 

19 

1 

0 

0 

YUMA 

36. 5M 

4.8M 

20.  7M 

66 

2 

-20 

12 

1371 

0 

11 

29 

13 

.81 

.39 

.35 

4 

3 

0 

0 

DIVISION 

18.8 

-  9.3 

.51 

.11 

7.7 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 

26. 3M 

4.  1M 

15.  2M 

50 

2 

-38 

12 

1538 

0 

19 

31 

11 

2.18 

.53 

30 

38.0 

8 

1 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

25.8 

-  8.0 

8.9 

44 

31 

-48 

13 

1737 

0 

22 

31 

20 

.15 

.07 

4 

3.5 

0 

0 

0 

BA 1  LEY 

34.  8M 

2.6M 

18. 7M 

55 

31 

-46 

12 

1432 

0 

10 

30 

.39 

.26 

10 

9.5 

1 

0 

0 

BOULDER 

36.9 

10.0 

23.5 

-  9.2 

62 

8 

-22 

12 

1284 

0 

12 

28 

11 

.96 

.24 

.18 

24 

15.4 

4 

26 

6 

0 

0 

BYERS 

33.8 

2.1 

18.0 

-10.8 

61 

31 

-31 

12 

1453 

0 

15 

31 

13 

.70 

.27 

.42 

4 

13.5 

6 

27  + 

1 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

29. 1M 

5.0M 

17. 1M 

45 

7 

-46 

14 

14S3 

0 

1  7 

28 

11 

D 

1.73 

.25 

30+ 

39.5 

6 

30+ 

8 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

38.0 

0.9 

19.5 

61 

31 

-35 

12 

1409 

0 

6 

31 

14 

.85 

.60 

4 

3 

1 

0 

CHEESMAN 

41  .4 

2.5 

22.0 

-  6.0 

59 

8 

-38 

12 

1327 

0 

6 

29 

1  3 

.36 

- 

.09 

.11 

4 

2 

19+ 

1 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

37.9 

3.5 

20.7 

66 

31 

-32 

12 

1366 

0 

7 

31 

10 

.52 

.25 

4 

7.0 

3 

4 

2 

0 

0 

DENVER  WB  AP  //R 

33.1 

5.1 

19.1 

-10.9 

65 

31 

-25 

12+ 

1417 

0 

14 

31 

12 

.71 

.16 

.26 

4 

9.1 

3 

5  + 

2 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

36.4 

12.0 

24.2 

-  8.4 

65 

31 

-19 

12+ 

1260 

0 

1  3 

27 

10 

.42 

.07 

.13 

4 

8.0 

2 

14+ 

2 

0 

0 

ELBERT 

38.1 

-  2.0 

18.1 

59 

31 

-39 

12 

1445 

0 

11 

31 

16 

.40 

.30 

4 

1 

0 

0 

ESTES  PARK 

33.5 

9.0 

21.3 

-  5.0 

53 

6 

-38 

12 

1350 

0 

1  2 

30 

9 

.57 

.04 

.14 

10 

10.6 

3 

0 

0 

EVERGREEN 

41.0 

1.1 

21.1 

60 

31  + 

-38 

12 

1354 

0 

5 

31 

12 

.55 

•  19 

4 

12.0 

S 

4 

3 

0 

0 

FORT  COLLINS 

32.1 

1.7 

16.9 

-  9.7 

60 

31 

-25 

12 

1484 

0 

14 

31 

15 

.67 

.29 

.20 

10 

12.8 

6 

30+ 

2 

0 

0 

FORT  LUPTON   1  N 

34.2 

0.3 

17.3 

61 

31 

-27 

12 

1476 

0 

12 

31 

15 

.44 

- 

.05 

.19 

4 

3 

29+ 

1 

0 

0 

FORT  MORGAN 

12.0 

52 

12 

0 

18 

31 

20 

.15 

GEORGETOWN 

30.9 

9.6 

20.3 

53 

2 

-26 

12+ 

1378 

0 

14 

3  0 

8 

.68 

.18 

26 

2 

0 

0 

GREELEY 

11  ,6M 

56 

12 

0 

17 

31 

18 

.12 

0 

GROVER   10  W 

32.9 

4.6 

18.8 

-  8.1 

60 

8 

-27 

19 

1427 

0 

14 

3  0 

14 

.09 

- 

.24 

.03 

25 

9.0 

5 

25 

0 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

35  9 

22.0 

58 

12 

o 

1  1 

30 

8 

.18 

3 

5  + 

JONES  PASS  2  E 

20.2 

-  4.3 

8.0 

36 

2 

-32 

12 

1768 

0 

27 

31 

24 

1.94 

.26 

4 

21.0 

21 

31  + 

8 

0 

0 

JULESBURG 

29.7 

1.0 

15.4 

-12.3 

62 

8 

-24 

19 

1535 

o 

I  7 

1 1 

1  fi 

.90 

.49 

.48 

10 

1 1 

23+ 

4 

0 

0 

KASSLER 

38.5 

6.6 

22.6 

-10.1 

65 

31 

-28 

12 

1308 

0 

9 

30 

11 

.71 

.01 

.18 

4 

13.0 

4 

4 

3 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

32.5 

2.1 

17.3 

58 

8 

-29 

19 

1473 

o 

1  4 

30 

1  6 

.12 

•  07 

4 

4.0 

0 

0 

0 

LAKE  GEORGE   8  SW 

28.0 

-  4.4 

11.8 

46 

31  + 

-38 

12 

1645 

0 

20 

31 

21 

.22 

.14 

4 

6.5 

4 

8+ 

1 

0 

0 

LAKEWOOD 

35. 5M 

8.4 

22.  OM 

65 

31 

-26 

12 

1337 

0 

12 

29 

10 

.73 

.50 

4 

8.3 

2 

1 

0 

LONGMONT   2  ESE 

31.4 

0.4 

15.9 

-11.1 

62 

9 

-34 

13+ 

1519 

0 

1  5 

3) 

12 

.68 

.33 

.15 

19+ 

12.5 

6 

12+ 

4 

0 

0 

PARKER  9  E 

34.9 

-  0.5 

17.2 

57 

31  + 

-38 

12 

1475 

0 

1  1 

31 

1 

.30 

.05 

•  25 

4 

8.0 

6 

30+ 

1 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

28. 2M 

4.8M 

16. 5M 

50 

2 

-39 

12 

1498 

0 

18 

3  0 

9 

.57 

.17 

4 

14.3 

2 

0 

0 

SEDGWICK   5  S 

29.1 

3.8 

16.5 

60 

8 

-21 

19+ 

1501 

0 

16 

31 

17 

.95 

.28 

10 

20.0 

10 

13+ 

4 

0 

0 

SPICER 

22  ■  6M 

11. 6M 

40 

3 1 

—48 

12 

1649 

0 

2  6 

31 

13 

2.88 

1.95 

.64 

3  j 

38 

31 

9 

1 

STERLING 

27.1 

-  0.5 

13.3 

-11.5 

55 

9+ 

-20 

12 

1598 

0 

18 

31 

1  7 

.46 

.13 

.21 

5 

12.0 

2 

0 

0 

WALDEN 

20.8 

-  3.8 

8.5 

38 

8 

-48 

12 

1743 

0 

27 

31 

18 

.55 

.13 

29+ 

9.0 

12 

30 

3 

0 

0 

WATERDALE 

36.0 

1.5 

18.8 

-  9.7 

62 

8 

-31 

12 

1431 

0 

12 

31 

16 

.75 

.32 

.35 

10 

15.0 

6 

13+ 

3 

0 

0 

WIGGINS  7  SW 

31.5 

-  3.2 

14.2 

56 

2 

-32 

12 

1569 

0 

16 

31 

18 

1.25 

.67 

4 

15.0 

4 

1 

0 

DIVI SI  ON 

17.1 

-  9.4 

.74 

.24 

14.5 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

ALAMOSA  WB  AP  R 

32.5 

-  7.6 

12.5 

-  4.9 

54 

30 

-41 

13 

1625 

0 

13 

30 

25 

.42 

.16 

.17 

4 

4.2 

3 

4 

2 

0 

0 

BLANCA 

32.3 

-  2.5 

14.9 

48 

30 

-38 

1 2 

1546 

0 

1  5 

31 

2  1 

.53 

45 

3 

8.0 

8 

3 

1 

0 

0 

CENTER 

32.9 

-  3.9 

14.5 

52 

31 

-37 

13 

1561 

0 

12 

31 

20 

.48 

.  ^1 

11 

9.0 

6 

20+ 

1 

0 

0 

DEL  NORTE 

33.6 

3.4 

18.5 

-  2.3 

52 

30 

-34 

13 

1433 

0 

13 

30 

11 

.43 

.03 

.28 

11 

7.5 

2 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

32.0 

6.3 

19.2 

50 

31 

-25 

13 

1413 

0 

13 

30 

8 

D 

.77 

.35 

4 

17.5 

11 

11 

2 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

31.9 

-  5.6 

13.2 

0.5 

47 

31 

-40 

12 

1552 

0 

14 

3  0 

2  0 

.80 

.21 

.50 

30 

7.0 

3 

31  + 

2 

1 

0 

MONTE  VISTA 

32.8 

-  4.2 

14.3 

53 

31 

-38 

13 

1568 

0 

14 

31 

22 

.21 

.18 

11 

3.0 

3 

15  + 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

34.6 

3.0 

18.8 

56 

31 

-21 

13 

1427 

0 

11 

31 

12 

.13 

.23 

.10 

19 

2.3 

1 

21  + 

1 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

32.6 

-  8.5 

12.1 

47 

22 

-39 

12 

1637 

0 

13 

31 

25 

.33 

.10 

20 

1 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

23.7 

2.3 

13.0 

44 

7 

-30 

12 

1606 

0 

3  6 

31 

11 

3.74 

1.62 

19 

91.0 

54 

20+ 

6 

2 

2 

DIVISION 

15.1 

-  2.1 

.78 

.17 

16.6 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
P-h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

4t 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5 1  00  A 
MST 

lliOO  A 
MST 

5,00  P 
MST 

Hi  00  P 
MST 

Trace 

.01-.09 

.10-49 

66-OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  Al RPORT 

77 

57 

59 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

3.4 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

16 

10.2 

35++ 

N 

26+ 

51 

47 

45 

52 

2 

8 

1 

0 

0 

0 

11 

4.8 

DENVER  WB  AIRPORT 

S 

27 

11.3 

38 

NW 

8 

60 

54 

53 

60 

5 

7 

2 

0 

0 

0 

12 

76 

5.5 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

3.  1 

21 

NE 

19 

76 

68 

70 

76 

7 

4 

4 

0 

0 

0 

15 

56 

5.6 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SE 

8 

7.9 

43 

NW 

4 

64 

46 

50 

63 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

10 

80 

S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■ 

Day  of  Month 

1  J  2  J  3 

*  1 

6 

9 

in 

II 

12 

11 

13  | 

14  1 

15 

16 

20  | 

21 

99 

22  | 

23  [  24 

25  | 

26  27 

28  i  29  ' 

30 

41 

AKRON  FA A  AP 

.62 

•  42 

•  04 

T 

* 

ALAMOSA  W8  AP 

R 

.42 

.12 

•  17 

.08 

•  05 

ALLENSPARK 

2*10 

T 

•  12 

.08 

•  18 

:,. 

T 

.29 

•  is 

•  08 

•  30 

•5! 

•  33 

ALTEN8ERN 

1  .32 

.07 

7 

•  30 

•l3 

.02 

•31 

.63 

AMES 

2  *00 

.10 

•  32 

.12 

•IS  .2« 

.18 

•19 

•  66 

AMY 

.40 

.16 

•  07 

.07  .10 

T 

ANTERO  RESERVOIR 

.19 

.07 

•  03 

7 

.05 

T 

T 

AR BOLES 

.05 

.28 

.10 

•  13 

■  04 

•04 

•  20 

AROYA  6  NE 

'1C 

.07 

7 

7 

7 

•  01 

T 

.02 

ASPEN 

1  .60 

.28 

.42 

.17 

• 

•  03 

■05 

•08 

•  20 

T 

T 

.02 

.02 

•22 

.09 

AVER  RANCH 

.44 

.13 

.12 

T 

.00 

7 

•  09 

.02 

.02 

BAILEY 

.39 

.06 

7 

.26 

.07 

T 

.06  .45 

i 

BOND 

.38 

.12 

.12 

•  06 

.08 

T 

BONNY  OAM 

•  31 

.12 

.05 

•  06 

T 

•  08  T 

T 

T 

BOULDER 

.96 

.12 

.14 

.02 

.12 

.09 

•02 

.04  .10 

•  10 

■  16 

■  01 

BRANDON 

.19 

.14 

T 

7 

•  01 

BRECKCNR IDGE 

1.13 

.18 

7 

.01 

T 

.02 

.09 

T 

•  02 

.12 

.10 

.07 

•  07 

•  18 

•  04 

■  03 

•20 

T 

BUENA  VISTA 

.24 

7 

.05 

.19 

T 

BUTLER  RANCH 

•  43 

.20 

7 

.12 

.10 

OVERS 

.70 

.42 

.01 

.05 

.04 

.01 

.06 

T 

■  04 

T 

.07 

T 

CAMPO  11  WSW 

T 

I 

Canon  city 

.41 

.16 

.26 

•03 

CARIBOU  RANCH 

>  1.73 

.20 

.23 

•  19 

.09 

P  .25 

.02 

•  13 

.21 

.01 

•25 

.19 

CASTLE  ROCK 

•  60 

.13 

■  12 

CEDAREOGE 

1.28 

.17 

.10 

7 

.39 

.09 

T 

•20 

.37 

CENTER 

•  4a 

.05 

.03 

.06 

.31 

I 

.03 

CHEESMAN 

•  36 

.11 

.01 

7 

.02 

.06 

.07 

.06 

I 

.03 

CHERRY  CREEK  DAM 

• 52 

.29 

.16 

7 

t 

.03 

T 

.03 

T 

.03 

T 

CHEYENNE  HELLS 

.19 

.03 

.03 

.09 

•  04 

CIMARRON  3  SE 

•  20 

.20 

CLIMAX  2  NW 

0  2.69 

I 

.21 

7 

•  01 

.01 

7 

.18 

.05 

■01 

.01 

.03 

•  010 

•  30 

.16 

.19 

7 

•  03 

.16 

.11 

.06  T 

.11 

•  40 

.48 

COCHETOPA  CREEK 

1  .61 

.08 

.07 

.04 

.49 

.43 

•  34 

COLLBRAN 

1  »0C 

.20 

1 

.20 

.07 

r 

T 

.03 

.401 

•02 

.08 

COLORADO  NM 

)     .  70 

.14 

0  .10 

.14 

.03 

.07 

.12 

.07 

•02 

•  01 

COLO  SPRINGS  we  AP 

.93 

.09 

T 

.31 

.01 

.09 

.06 

.02 

■  01 

.01 

T 

.01 

CORTEZ 

.73 

.11 

.06 

.05 

•  14 

7 

•  20 

T 

•  15 

■  04 

CRAIG 

.31 

T 

.07 

.02 

•03 

.02 

7 

I 

•01 

•  07 

.04 

.01 

•  04 

CRESTED  BUTTE 

2 .90 

.07 

.49 

.08 

.03 

•03 

•  33 

.16 

.02 

.02 

.06 

.01 

.25 

•  53 

.80 

DELHI 

.25 

.09 

T 

•  05 

.05 

T 

.10 

T 

DEL  NORTE 

.43 

T 

7 

.10 

.28 

7 

.05 

DELTA  1  E 

.34 

•  12 

7 

7 

•  05 

•  12 

.05 

T 

DENVER  WB  AP 

//R 

.71 

.26 

T 

.20 

.02 

•  06 

.01 

.07 

.04 

.01 

.04 

T  T 

DENVER  WB  CITY 

R 

■  42 

.13 

.11 

.03 

•  01 

•  02 

•  04 

.03 

•03 

.02 

r  t 

1  .49 

.19 

■  03 

.04 

T 

T 

.01 

T 

T 

•  01 

•  23 

.17 

.02 

•  17 

•  11 

.  18 

.17 

•  14 

.06 

doherty  ranch 

.09 

7 

■  05 

T 

DOLORES 

1.90 

•  33 

.43 

•  35 

OUR AN GO 

2.93 

.27 

.23 

7 

7 

.51 

.11 

.19 

.04 

•6! 

•23 

CADS 

~ 

7 

7 

7 

: 

EAGLE  FAA  AP 

.68 

.03 

.09 

7 

T 

7 

7 

7 

.16 

.05 

.03 

T 

T  .01 

•07 

.20 

EASTONV I LLE   1  NNW 

•  24 

.12 

.03 

.02 

•  02 

T 

T 

.03 

EASTONVILLE  2  NNE 

.22 

.20 

.02 

T 

T 

EASTOMVILLE  6  WSW 

.41 

.34 

•  07 

Elbert 

•  40 

.30 

T 

.02 

.02 

.02 

•  OA 

ELBERT  2  WNW 

•  73 

.49 

.07 

.06 

.11 

Elbert  3  se 

•  33 

.13 

.05 

T 

•  13 

T 

T 

ELBERT  4  SSH 

.57 

.10 

.29 

7 

•  04 

.11 

T 

ELBERT  5  - 

■  10 

.10 

7 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ELBERT  8  5W 

•  43 

.23 

.03 

.12 

ELECTRA  LAKE 

//R 

2 .98 

.20 

.12 

.43 

.07 

.33 

.28 

.  33 

•73 

•  50 

ESTES  PARK 

•  97 

.03 

.14 

.08 

•  11 

•  12 

T  T 

T 

.05 

■02 

•  02 

EVERGREEN 

.55 

.19 

.04 

.05 

.10 

.02 

T 

T 

T 

.  15 

EVERSOLL  RANCH 

■  01 

.01 

7 

7 

7 

7 

T 

T 

FAIRPLAY 

// 

■  80 

.01 

.10 

•  09 

•21 

.20 

.12 

•07 

FLAGLER  2  NW 

•  05 

•  07 

.13 

T 

.03 

.19 

FLEMING  1  S 

.83 

.32 

.11 

.09 

.19 

.06 

.0* 

.02 

T 

T 

T 

FORDER  8  S 

.22 

.14 

7 

.03 

.03 

.02 

T 

T 

T 

T 

FORT  COLLINS 

•  67 

.07 

.20 

7 

7 

•  07 

■  03 

.03 

.03 

.06 

.13 

.01 

FORT  LEWIS 

1*32 

•  19 

.01 

.31 

.07 

.05 

.10 

.03 

.43 

.13 

FORT  LUPTON  1  N 

■  44 

.19 

•  01 

.03 

.03 

. 

.03 

■  02 

.06 

•  05 

FORT  MORGAN 

.50 

.08 

.19 

.01 

.08 

.02 

.OS 

.  U 

FOUNTAIN 

.28 

■  04 

.06 

•  12 

.04 

.02 

T 

FOWLER 

•  30 

7 

.02 

.12 

.03 

.11 

.02 

T 

FRASER 

2. 27 

.49 

.01 

7 

.15 

7 

T 

.11 

. 

T 

.02 

.25 

.19 

.01 

.03 

T 

.35 

.20 

■ 

.07 

.23 

FRUITA  2  N 

•  41 

.10 

.12 

.15 

.01 

.02 

■01 

Gardner 

1  .00 

I 

.30 

7 

.70 

GATEWAY  I  SW 

1.36 

7  .04 

.17 

.24 

.53 

.08 

.05 

• 

.27 

GENOA  1  W 

■  45 

.18 

7 

T 

.16 

T 

T 

•  09 

GEORGETOWN 

.66 

.06 

7 

.13 

.09 

.06 

T 

.02 

.06 

.18 

T 

•03 

.03 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

1.89 

•  03 

.09 

•  07 

.04 

.06 

.40 

.05 

.0* 

.57 

•  52 

GORE  PASS  RANCH 

.03 

.07 

.06 

T 

•  16 

GRAND  JUNCTION  W8  AP 

//R 

.99 

.20 

•  19 

T 

7 

.01 

.21 

T 

T 

7 

r 

.34 

.01 

.02 

.01 

T 

GRAND  LAKE  1  WNW 

2.40 

.02 

T 

T 

T 

.08 

T 

T 

T 

.11 

•  03 

.01 

•06 

.30 

•  07 

.07 

.09 

.02 

.16 

.23 

.45 

•  70 

GRAND  LAKE  6  SSW 

.64 

.01 

.01 

T 

7 

.05 

.02 

T 

.06 

7 

.02 

.03 

.01 

.02 

.02 

•  05 

.06 

.01 

.08 

.15 

.22 

great  sand  dunes  nm 

D  .77 

•  06 

.35 

.27 

•  04 

GREELEY 

•  25 

.03 

.03 

7 

.02 

.07 

.12 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

1.59 

.44 

•  10 

.13 

.27 

.01 

■  03 

.45 

.04 

.06 

GROVE R  10  W 

•  05 

T 

.02 

7 

•  02 

T 

T 

.02 

.03 

T 

GUFFEY  10  SE 

1.35 

T 

.45 

•  90 

GUNNI SON 

1*11 

.03 

7 

•  06 

•  30 

.03 

•  03 

■41 

■  25 

HAMILTON 

.47 

.22 

1 

•  10 

-13 

MARTSEL 

.05 

T 

7 

_ 

T 

T 

.03 

I 

T 

r  t 

HASWELL 

.13 

.02 

.02 

•  04 

.02 

.03 

T 

HAWTHORNE 

1.15 

.25 

T 

.16 

.03 

T 

.25 

.07 

•03 

.10 

.11 

.  11 

T 

.73 

.11 

.01 

T 

T 

•  10 

•  05 

.04 

.16 

.23 

.03 

HERMIT  7  ESE 

.80 

.05 

■  5( 

.25 

HOLLY 

.22 

.10 

.03 

•  09 

T 

T  T 

MOLYOKE 

.63 

■  12 

■  43 

.08 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

.93 

.09 

.11 

T 

.08 

7 

.03 

7 

.16 

T 

T 

.19 

.03 

•21 

.05 

I QA HO  SPR I NGS 

.52 

.16 

.11 

.02 

.04 

.02 

•01 

•05 

•  09 

1 DAL I A 

•  31 

.08 

T 

.02 

.02 

•  02 

.01 

.02 

.02  .04 

.03 

T 

1GNACIO  1  N 

1.14 

.12 

.10 

.13 

.12 

.00 

.19 

.02 

•  20 

.  14 

JOHN  MARTIN  DAM 

•  18 

.02 

.10 

.02 

.01 

.02 

7 

•  01 

JONES  PASS  2  E 

1.94 

•  26 

•  03 

■  09 

.08 

.17 

•  04 

.16 

.17 

JULESBURG 

.90 

.17 

•  48 

.19 

.10 

KARVAL 

.07 

T 

7 

.  ' 

KASSLER 

.71 

.16 

.05 

.06 

.11 

.09 

.09 

■  OS 

.  14 

T 

KAUFFMAN  4  SSE 

.07 

.05 

KIOWA  5  SE 

.54 

.50 

.02 

. 

KIOWA  A  $W 

.61 

•  33 

.16 

T 

.12 

7 

T 

KIT  CARSON 

.32 

•  16 

7 

7 

.08 

LA  JUNTA  FAA  AP 

.06 

.01 

.08 

.07 

.03 

.01 

.01 

T 

LAKE  CITY 

.96 

T 

.24 

7 

.12 

.20 

•01 

.32 

dOMjs  loUowitvj  SUOOn 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
JANUARY  1963 


Day  of  Month 


Station 

e2 

 1  |  1 

1   1  2  3 

 1  1  

 r- 

4 

 L 

„  1 

i 

6 

7  1  8  1  9 

 r- 

10 

 L 

11  | 

12 

 r 

13  | 

14  | 

IS 

16 

17 

18 

I 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKE  GEORGE  6  SW 

•  22 

.03 

•  01 

.03 

.03 

.06 

LAKE  MORAINE 

.12 

.22 

.07 

.03 

LAKEWOOD 

73 

.50 

.10 

.05 

.01 

•  02 

•  02 

LAMAR 

•  42 

■OS 

.11 

.03 

.03 

.11 

.01 

•  04 

T 

.04 

LAS  AN  I MAS 

.  :  i 

.09 

T 

.01 

T 

.02 

7 

T 

T 

T 

LE AOV I LLE 

2.52 

.0 

08 

t 

T 

04 

•  20 

.06 

.01 

.  30 

■  92 

.09 

■  02 

•47 

.23 

LEROV  7  WSW 

.33 

T 

.10 

.03 

•  12 

.01 

.03 

.01 

•  03 

7 

LIME   3  SE 

*71 

.07 

T 

.32 

.02 

.27 

T 

.02 

•  01 

T 

LIMON   10  SSW 

.  !< 

.13 

7 

.60 

.11 

T 

LIMON 

.40 

T 

.12 

.06 

7 

.05 

.02 

T 

T 

.03 

.12 

T 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

05 

.08 

.10 

•  08 

.02 

7 

.02 

LITTLE  HILLS 

.05 

.04 

T 

T 

.10 

7 

T 

T 

LONGMONT  2  ese 

.14 

.14 

.15 

.15 

.02 

.08 

7 

MANCOS 

1.24 

T 

.10 

.18 

T 

.33 

T 

•  45 

.18 

MARVINE 

.74 

.09 

T 

.04 

.07 

.22 

.09 

.03 

7 

7 

7 

.20 

•  33 

03 

T 

T 

.12 

.01 

MEEKER 

.11 

Il7 

.04 

.04 

.15 

MESA  VERDE  NP 

16? 

.33 

.02 

.52 

.16 

.38 

.19 

.09 

MONTE  VISTA 

.21 

.03 

.18 

7 

MONTROSE  NO  1 

.46 

.09 

T 

.11 

.08 

T 

.20 

•  20 

T 

MONUMENT  2  WSW 

"a« 

.25 

.19 

T 

.010 

.10 

.03 

.04 

.01 

.10 

7 

NORTHOALE 

4S 

.19 

.14 

.07 

.02 

•03 

.04 

NORTH  LAKE 

.73 

T 

.03 

.01 

.35 

.05 

.29 

NORWOOD 

> 

.98 

T 

.11 

.13 

.05 

.04 

.26 

D  .11 

.03 

.18 

•  07 

ORDWA Y 

05 

07 

.01 

OTIS   11  NE 

.15 

.02 

.03 

.07 

T 

.10 

.03 

OURAY 

1  *6( 

.12 

.19 

.13 

T 

T 

T 

T 

.05 

.30 

.07 

•  29 

.50 

PAGOSA  SPRINGS 

2.14 

.15 

.14 

•  22 

.40 

.28 

.28 

.07 

.22 

PALISADE  1  S 

.40 

.09 

T  T 

.03 

.12 

T 

.15 

T 

.01 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

1 

30 

T 

T 

45 

T 

.  19 

■  52 

•  11 

PAON I A 

.26 

.36 

.06 

.38 

.34 

.73 

.66 

PARADOX 

1  65 

.21 

.10 

r 

.03 

.06 

.63 

.62 

PARKER  9  E 

.30 

.25 

.05 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

PARSHALL  10  SSE 

1.96 

.40 

.09 

.33 

.06 

.08 

.14 

.11 

.24 

.51 

7 

.65 

7 

PITKIN 

3  V1C 

.10 

.10 

.20 

.40 

.40 

.10 

.50 

.60 

.70 

PLACERVILLE 

.02 

7 

.10 

.30 

PUEBLO  W8  AP  //ft 

.33 

t 

.12 

.06 

.07 

.06 

7 

.02 

T 

7 

T 

PUEBLO  CITY  RES 

.21 

T 

.11 

.08 

.02 

T 

•  02 

03 

T 

PYRAMIO 

.04 

T 

T 

7 

.06 

.05 

.26 

•  84 

RANGELY 

1  24 

.17 

.03 

T 

.04 

7 

7 

RED  FEATHER  LAKES 

.57 

.17 

.15 

T 

r 

.05 

.03 

7 

.04 

.07 

.03 

.03 

RIFLE  2  ENE 

•  61 

.04 

7 

.20 

7 

.03 

7 

7 

.03 

•  10 

.03 

.01 

7 

.17 

ROCKV  FORD  2  ESE 

07 

RUSH  2  NNE 

.09 

.08 

•  11 

.06 

RUXTON  PARK 

*26 

.05 

T 

.08 

7 

.10 

T 

7 

RYE 

■  1G 

.10 

SAGUACHE 

•  13 

.03 

T 

.10 

7 

"1* 

03 

0 

10 

SAPINERO  8  E 

T 

.01 

.42 

.26 

7 

7 

.38 

7 

SARGENTS 

1  75 

.10 

.06 

.21 

.15 

7 

.19 

.63 

.45 

SEDGWICK  5  S 

.95 

.23 

.28 

.25 

•  19 

T 

SHOSHONE 

2.35 

.02 

.28 

T 

.01 

.01 

7 

.17 

.60 

7 

.07 

•  54 

.65 

S I LVERTON 

tW 

30 

10 

10 

SPICER 

.14 

T 

.02 

.06 

.26 

.07 

.44 

.16 

.26 

.42 

..1 

.64 

SPRINGFIELD 

T 

.03 

.01 

T 

7 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

.05 

7 

7 

7 

.04 

.01 

7 

T 

T 

SPRINGFIELO  8  S 

STEAMBOAT  SPRINGS 

3  37 

•  04 

05 

10 

60 

05 

05 

STERLING 

.12 

.21 

.01 

.02 

.01 

.04 

7 

.02 

!o3 

7 

STONINGTON 

■  g 

.08 

.02 

STRATTON  3  NE 

•  3e 

•  04 

.01 

.06 

.05 

•  04 

.01 

.17 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

1.8< 

•  06 

.14 

.04 

7 

.03 

.05 

.10 

.07 

•  25 

.40 

.03 

•47 

.20 

TACOMA 

29 

.16 

19 

TACONY  7  SE 

7 

7 

7 

T 

TAYLOR  PARK 

1  25 

.05 

T 

.10 

T 

.10 

.25 

7 

T 

.05 

.05 

.05 

7 

.25 

.35 

TELLURIDE 

1.95 

T 

•  17 

.28 

.18 

.2C 

.24 

.05 

.49 

.36 

TRINIDAD 

.16 

.13 

7 

,05 

T 

TRINIDAD  FAA  AP 

' 

18 

03 

18 

06 

02 

0? 

T 

TROY  1  SE 

7 

T 

.02 

.01 

7 

TWIN  LAKES  RE5 

'  j  J 

.02 

.20 

.03 

.17 

.02 

.15 

TWO  BUTTES  1  NW 

.  * 

URAVAN 

D 

1.36 

0  .20 

.20 

b 

.4C 

.15 

.30 

.13 

VALLECITO  DAM  // 

'  '  .  J 

24 

VONA 

T 

.13 

.08 

.18 

.27 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

.05 

.05 

.10 

.05 

.03 

.05 

WALDEN 

.55 

7 

.09 

7 

.02 

.02 

.13 

- 

.13 

.06 

.10 

WALSEN8URG  POWER  PLANT 

.25 

T 

T 

.25 

T 

T 

.30 

7 

T 

7 

WATEROALE 

.75 

05 

0" 

.12 

.10 

WESTCLIFFE 

.  '.6 

.03 

.25 

.28 

WETMORE   2  S 

.93 

.01 

.47 

.45 

7 

WIGGINS  7  SW 

1  .25 

.67 

.05 

.04 

.03 

.10 

7 

7 

.11 

.05 

.20 

7 

.59 

•  14 

.01 

.06 

.26 

WINTER  PARK 

3.38 

.18 

.15 

.03 

.30 

.04 

.02 

.02 

.02 

•  42 

•  40 

.06 

.04 

.08 

.02 

.12 

.86 

.06 

.16 

.36 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

3.74 

.27 

1.06 

1.62 

.10 

T 

7 

.28 

.41 

WOLF   CREEK  PASS  4  W 

■ 

.63 

T 

T 

.96 

7 

T 

.11 

1.03 

.06 

.59 

1.00 

1 .00 

WRAY 

.54 

.13 

T 

7 

•  04 

.07 

.01 

.06 

7 

.03 

.07 

.04 

7 

YAMPA 

.... 

.05 

.12 

.03 

.02 

.03 

.08 

.05 

T 

.35 

•  35 

.03 

YELLOW  JACKET   1  NW 

.79 

.21 

.05 

.23 

T 

T 

T 

.12 

T 

.17 

.01 

YUMA 

.61 

.35 

.15 

•  03 

.19 

.0; 

.07 

T 

Sara  leteience  nolo*  following  Suiion  Indvx. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

29 

30 

31 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

AKRON   FAA  AP 

43 

53 

48 

35 

29 

37 

39 

46 

46 

31 

-  9 

-  2 

2  2 

28 

35 

31 

ii 

26 

1  6 

39 

44 

33 

9 

31 

12 

7 

19 

44 

9 

26 

49 

29  3 

MI  N 

21 

24 

26 

2  2 

8 

14 

12 

24 

30 

-10 

-20 

-28 

-13 

3 

1 1 

-13 

-  1  ? 

14 

22 

-  9 

-14 

-  4 

-  3 

-11 

-11 

3 

-  1 

-  1 

12 

3.7 

ALAMOSA  W9  AP 

MAX 

AO 

41 

37 

40 

31 

33 

34 

33 

36 

36 

15 

3 

10 

21 

22 

23 

26 

33 

23 

30 

32 

39 

39 

38 

42 

28 

29 

42 

45 

54 

53 

32  5 

MI  N 

0 

-  8 

12 

10 

-  7 

-  9 

-11 

-14 

-14 

-  1 

-22 
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1 

40 

43 

44 

43 

37 

45 

39 

39 

41 

34.3 

MIN 

12 

6 

23 

20 

15 

14 

9 

4 

8 

17 

-  4 

-26 

-30 

-16 

-16 

-  9 

-  5 

10 

7 

-12 

-  7 

3 

-  2 

6 

16 

-  4 

1 

21 

30 

32 

4.0 

EADS 

MAX 

53 

63 

50 

40 

40 

50 

56 

67 

60 

45 

-  6 

-  5 

25 

32 

45 

42 

35 

6 

40 

54 

45 

15 

45 

30 

IS 

30 

55 

40 

35 

72 

39.1 

MIN 

20 

10 

20 

27 

17 

18 

23 

20 

-  6 

-18 

-25 

-12 

-  5 

-  4 

10 

8 

-  5 

-12 

-  8 

15 

5 

-  8 

-  2 

6 

2 

8 

0 

2 

0 

10 

4.4 

8*>«  r» f •  r* oc »  not* a  following  Station  lnd«i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1   |  2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EAGLE  FAA  AP 

MAX 

26 

2  5 

24 

37 

31 

27 

28 

31 

35 

27 

7 

0 

-  4 

14 

27 

31 

26 

25 

14 

26 

39 

36 

35 

38 

31 

24 

27 

37 

36 

39 

44 

27 

2 

MIN 

-12 

-15 

-  4 

2 

-10 

"  9 

-14 

-15 

0 

2 

9 

~  3 

1 

3 

"  5 

22 

-14 

-14 

-13 

22 

30 

34 

-  4 

4 

ELBERT 

MAX 

46 

^6 

53 

40 

43 

44 

53 

58 

49 

40 

25 

23 

2  9 

24 

*9 

30 

35 

27 

15 

44 

52 

40 

10 

41 

30 

12 

31 

43 

39 

50 

59 

38 

1 

MIN 

9 

9 

18 

21 

8 

0 

12 

12 

-  5 

-11 

-11 

-12 

5 

9 

-29 

5 

4 

-10 

-14 

1 

0 

2 

6 

-  2 

0 

ESTES  PARK 

MAX 

43 

51 

46 

41 

41 

53 

50 

49 

46 

34 

-  5 

-  2 

17 

18 

26 

32 

30 

25 

18 

33 

40 

38 

30 

38 

36 

18 

29 

38 

35 

42 

45 

33 

5 

MIN 

15 

30 

13 

24 

—  3 

1  8 

20 

34 

27 

-27 

-38 

1  5 

1  0 

-11 

-31 

11 

25 

-16 

25 

14 

7 

7 

20 

25 

28 

30 

9 

0 

EVERGREEN 

MAX 

51 

55 

53 

42 

45 

43 

57 

60 

56 

46 

-  5 

4 

i5 

33 

37 

39 

36 

34 

27 

44 

54 

51 

17 

47 

45 

17 

37 

50 

49 

53 

60 

4  1 

0 

MIN 

8 

11 

10 

° 

1 

6 

-23 

5 

14 

2 

-14 

-10 

9 

1 

5 

24 

1 

1 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

53 

6  3 

59 

51 

42 

56 

57. 

75 

67 

60 

12 

6 

33 

36 

50 

39 

48 

38 

7 

48 

64 

42 

19 

39 

35 

19 

36 

59 

46 

31 

76 

MIN 

20 

14 

20 

-  6 

1  6 

12 

20 

29 

24 

-15 

-10 

-  4 

5 

2 

"  9 

3 

3 

"  3 

"  6 

6 

17 

7 

1 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

48 

59 

45 

36 

35 

40 

51 

61 

52 

45 

-  5 

-  2 

27 

28 

42 

30 

40 

28 

2 

41 

52 

37 

14 

38 

29 

8 

23 

47 

30 

28 

65 

MIN 

14 

17 

17 

26 

9 

12 

22 

° 

-19 

-26 

-20 

1 

-10 

1 

2 

-10 

2 

"  * 

2 

9 

FORCER  6  S 

MAX 

52 

62 

46 

38 

42 

47 

55 

67 

59 

46 

0 

3 

20 

29 

-0 

34 

43 

28 

10 

39 

51 

40 

15 

38 

33 

18 

34 

50 

35 

40 

73 

38 

3 

MIN 

15 

7 

16 

30 

1  3 

1 5 

13 

1 3 

15 

0 

-13 

-26 

-24 

5 

-16 

-18 

5 

-13 

"  5 

1 

1 

7 

1 

4 

2 

3 

9 

FORT  COLLINS 

MAX 

52 

53 

40 

40 

38 

42 

52 

59 

51 

39 

-  3 

-  1 

15 

28 

35 

26 

33 

26 

4 

46 

51 

45 

2 

29 

19 

8 

23 

38 

20 

25 

60 

32 

MIN 

20 

16 

18 

29 

5 

1 1 

13 

1 8 

32 

-19 

-2  5 

-22 

" 

9 

0 

9 

-20 

-  1 

16 

-13 

~  7 

5 

-17 

"  8 

2 

-  2 

7 

1 

7 

FORT  LEWIS 

MAX 

37 

3 

37 

32 

29 

30 

29 

33 

31 

27 

26 

12 

6 

13 

21 

30 

27 

23 

23 

22 

33 

38 

38 

39 

38 

27 

32 

40 

35 

34 

42 

MIN 

10 

5 

1  9 

23 

9 

18 

—  1 

0 

6 

8 

-35 

1 

-19 

-15 

3 

1 

2 

1 

~X 

~  6 

0 

8 

4 

* 

9 

5 

3 

28 

31 

1 

t 

FORT   LUPTON   1  N 

MAX 

51 

55 

40 

32 

36 

43 

50 

54 

52 

44 

-  2 

8 

16 

33 

44 

33 

44 

33 

10 

45 

56 

43 

15 

28 

22 

12 

20 

31 

17 

34 

61 

34 

MIN 

15 

10 

1 5 

25 

1 

22 

24 

1 

6 

-21 

~ 

22 

& 

-15 

8 

3 

-18 

-11 

1 

6 

8 

3 

FORT  MORGAN 

MAX 

47 

46 

52 

40 

34 

27 

43 

42 

49 

50 

4 

-  9 

3 

18 

26 

34 

29 

34 

-  2 

17 

41 

47 

14 

9 

22 

11 

11 

13 

29 

9 

22 

MIN 

11 

13 

1 5 

2 

5 

11 

14 

-15 

° 

"  2 

-15 

10 

-10 

-  2 

3 

FRASER 

MAX 

3 

31 

32 

30 

31 

26 

28 

35 

32 

29 

15 

-11 

-  3 

11 

19 

23 

18 

21 

18 

16 

35 

28 

25 

34 

27 

16 

24 

25 

30 

38 

42 

MIN 

-13 

-21 

8 

* 

-13 

-21 

-18 

-24 

-17 

1 

5 

30 

-  9 

4 

FRUITA  2  N 

MAX 

29 

31 

29 

36 

23 

22 

21 

20 

23 

21 

17 

-  2 

3 

17 

18 

20 

18 

23 

18 

17 

21 

24 

26 

27 

28 

30 

29 

30 

32 

40 

48 

23 

8 

MIN 

-  2 

-  6 

4 

16 

* 

-33 

"  7 

9 

-21 

-15 

-15 

-  4 

-16 

-11 

-11 

-13 

-  4 

3 

18 

32 

-  4 

2 

GATEWAY   1  SW 

MAX 

33 

32 

30 

40 

32 

30 

31 

28 

29 

29 

22 

11 

9 

19 

22 

24 

26 

28 

23 

22 

26 

29 

30 

35 

28 

38 

36 

35 

42 

43 

53 

29 

5 

MIN 

4 

1 

15 

16 

19 

21 

1 

14 

-11 

1 0 

3 

-17 

-11 

-10 

5 

8 

4 

2 

"  3 

28 

35 

37 

3 

4 

GEORGETOWN 

MAX 

38 

53 

45 

38 

37 

38 

45 

46 

40 

32 

-  6 

-  5 

17 

18 

25 

30 

25 

20 

14 

30 

39 

36 

29 

37 

34 

23 

26 

38 

34 

40 

43 

30 

9 

MIN 

18 

ie 

22 

2  3 

1 3 

17 

1 5 

27 

-26 

-26 

-14 

5 

2 

1  2 

17 

-11 

-24 

—  8 

20 

22 

-  5 

1  5 

19 

6 

7 

11 

21 

29 

36 

9 

6 

GLENWOOO   SPRINGS    1  N 

MAX 

37 

1 6 

35 

39 

36 

36 

37 

36 

34 

32 

21 

0 

5 

13 

25 

27 

24 

24 

21 

23 

30 

33 

37 

37 

34 

32 

30 

36 

35 

39 

42 

29 

9 

MIN 

8 

6 

1 5 

25 

8 

2 

-26 

1 1 

18 

1 9 

-  1 

8 

0 

2 

* 

14 

3 

24 

29 

35 

7 

9 

GORE   PASS  RANCH 

MAX 

17 

19 

27 

32 

22 

19 

27 

33 

7 

-  6 

-10 

7 

24 

28 

28 

6 

20 

42 

32 

34 

39 

30 

20 

21 

34 

32 

41 

44 

23 

9 

MIN 

-20 

-18 

-10 

-10 

-13 

-10 

-22 

-43 

-46 

-2  3 

4 

3 

-20 

-  3 

6 

1 9 

8 

4 

16 

9 

-20 

2 

10 

22 

30 

-  4 

6 

GRAND   JUNCTION  WB  AP 

MAX 

30 

3  0 

27 

32 

20 

19 

20 

16 

19 

19 

13 

4 

3 

16 

15 

18 

16 

19 

16 

15 

20 

18 

28 

24 

30 

35 

27 

27 

37 

39 

47 

22 

5 

MIN 

4 

3 

9 

' 

9 

10 

10 

-16 

-21 

-23 

-  3 

-  5 

9 

—  5 

4 

0 

9 

3 

5 

12 

23 

33 

1 

7 

GRAND   LAKE   1  WNW 

MAX 

34 

41 

38 

36 

31 

24 

33 

37 

30 

30 

16 

-  9 

-  4 

9 

17 

21 

25 

20 

17 

15 

36 

28 

27 

34 

29 

19 

24 

33 

30 

32 

36 

25 

5 

MIN 

-12 

-12 

1 

2 

1 

-10 

-12 

9 

10 

-14 

13 

12 

4 

7 

1 

-18 

-10 

20 

24 

30 

8 

GRAND   LAKE   6  SSW 

MAX 

25 

30 

28 

29 

27 

20 

25 

29 

31 

31 

18 

-  7 

-  7 

7 

17 

21 

20 

19 

18 

14 

31 

29 

25 

30 

29 

20 

17 

28 

28 

34 

36 

22 

6 

MIN 

-  9 

-  9 

2 

-12 

-14 

-40 

9 

1 3 

1  3 

-15 

—  2 

1 3 

1 5 

10 

9 

19 

2 

-15 

21 

26 

30 

5 

GREAT    SAND  DUNES  NM 

MAX 

41 

40 

40 

37 

34 

33 

34 

40 

35 

34 

29 

3 

1 

19 

22 

22 

28 

28 

27 

28 

37 

38 

37 

35 

32 

30 

30 

38 

43 

48 

50 

32 

0 

MIN 

11 

11 

20 

3 

-21 

3 

1 

3 

1 

2 

2 

0 

23 

7 

10 

1 

3 

24 

32 

37 

6 

3 

GREELEY 

MAX 

52 

54 

38 

36 

45 

47 

56 

54 

11 

-10 

0 

15 

26 

38 

30 

34 

2 

45 

13 

53 

15 

5 

22 

11 

10 

14 

31 

11 

25 

27 

0 

MIN 

10 

15 

15 

° 

-20 

3 

—  1 

1 

-23 

-11 

-  3 

13 

—  8 

-10 

—  7 

-  2 

-23 

- 1  6 

-10 

-  4 

0 

-  3 

9 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

21 

24 

24 

31 

31 

19 

25 

24 

36 

34 

20 

-  5 

-10 

10 

25 

29 

30 

26 

24 

18 

39 

33 

35 

40 

37 

27 

28 

38 

34 

39 

44 

26 

6 

MIN 

-10 

-  9 

2 

13 

" 

-11 

-13 

-14 

3 

17 

-13 

-40 

-41 

-20 

2 

8 

17 

-14 

—  3 

5 

16 

10 

5 

22 

4 

-11 

6 

22 

32 

30 

7 

GROVER  10  W 

MAX 

51 

56 

45 

37 

43 

41 

56 

60 

55 

38 

-  6 

2 

22 

28 

39 

30 

38 

30 

-  1 

38 

51 

40 

1 

27 

22 

16 

25 

40 

18 

22 

55 

32 

9 

MIN 

19 

25 

22 

14 

24 

6 

31 

-23 

1 1 

11 

-1 1 

-27 

-  6 

2 1 

-  3 

-20 

-  8 

1 

-  7 

-11 

2 

-  1 

-  1 

16 

4 

6 

GUNNISON 

MAX 

35 

37 

32 

38 

33 

33 

35 

36 

40 

36 

20 

-  1 

1 

20 

28 

24 

31 

23 

19 

20 

28 

37 

40 

33 

30 

26 

23 

25 

32 

39 

47 

29 

0 

MIN 

-  7 

-10 

2 

10 

2 

8 

- 

-10 

-12 

1 

-10 

-33 

-37 

-16 

-14 

-11 

—  4 

6 

-  4 

-22 

-16 

1 

-10 

-14 

-  1 

9 

-17 

-14 

12 

25 

30 

-  5 

8 

HAYDEN 

MAX 

28 

24 

28 

33 

28 

29 

30 

32 

40 

36 

6 

-17 

0 

14 

27 

30 

28 

24 

8 

20 

35 

33 

26 

27 

29 

22 

19 

21 

36 

43 

44 

25 

3 

MIN 

-  1 

-  2 

6 

1 

~  3 

2 

0 

-18 

-45 

12 

1  3 

8 

-35 

-11 

6 

4 

2 

-  8 

16 

-  5 

-11 

-  6 

16 

32 

34 

5 

HERMIT    7  ESE 

MAX 

30 

31 

33 

31 

30 

31 

33 

43 

34 

21 

3 

20 

20 

27 

33 

25 

17 

35 

45 

40 

40 

43 

37 

35 

35 

37 

32 

41 

47 

3 1 

MIN 

-10 

-15 

1 

11 

-14 

-11 

-10 

-17 

-  3 

9 

-12 

-  7 

8 

1 

9 

3 

6 

-15 

-  1  4 

5 

2 1 

25 

-  5 

6 

HOLLY 

61 

56 

52 

38 

42 

59 

48 

68 

64 

20 

0 

2 

32 

37 

45 

35 

45 

19 

9 

48 

59 

29 

15 

41 

24 

25 

33 

21 

21 

30 

36 

6 

MIN 

13 

13 

13 

20 

5 

-  1 

2 

-10 

- 1  5 

5 

10 

-13 

-  6 

0 

8 

-15 

-  6 

-  6 

0 

9 

1 

8 

HOLYOKE 

48 

42 

36 

42 

54 

62 

58 

38 

7 

9 

28 

27 

37 

32 

37 

28 

4 

40 

48 

37 

11 

25 

14 

10 

29 

30 

12 

23 

59 

33 

4 

MIN 

22 

20 

7 

-21 

8 

10 

-  9 

-17 

—  5 

2  1 

—  4 

-14 

-  5 

-  1 

-  5 

-  3 

0 

1 

-  1 

10 

5. 

1 

HOT    SULPHUR   SPR   2  SW 

MAX 

1  9 

22 

24 

30 

25 

17 

23 

22 

35 

29 

7 

-  8 

-  5 

10 

22 

31 

24 

25 

9 

18 

39 

31 

32 

37 

29 

18 

23 

32 

31 

39 

43 

23 

6 

MIN 

-18 

-16 

8 

4 

-  9 

-13 

-14_ 

-19 

-42 

4 

2 

1 

-18 

■  2 

8 

11 

9 

3 

14 

-  5 

-17 

-  5 

18 

27 

32 

-  5 

0 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

46 

58 

45 

36 

43 

36 

52 

54 

45 

32 

-10 

2 

23 

25 

32 

J, 

30 

23 

20 

33 

47 

37 

35 

46 

38 

21 

34 

47 

49 

50 

54 

35 

9 

MIN 

13 

29 

20 

24 

6 

10 

22 

22 

-11 

-24 

-32 

-10 

2 

11 

17 

-12 

-21 

11 

25 

4 

-14 

26 

14 

-  9 

9 

20 

6 

30 

38 

8 

0 

IGNACIO  1  N 

MAX 

39 

40 

37 

37 

32 

35 

34 

27 

25 

35 

32 

10 

7 

13 

20 

33 

29 

29 

30 

23 

27 

36 

37 

37 

44 

37 

34 

43 

42 

37 

45 

31* 

8 

MIN 

9 

4 

20 

21 

19 

22 

13 

5 

10 

"  * 

-34 

-34 

-21 

-20 

-14 

-10 

2 

1 

-17 

-12 

-  5 

-  6 

-  5 

0 

1 

8 

™ 

16 

22 

31 

1 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

54 

54 

50 

45 

50 

45 

57 

64 

62 

51 

22 

-  1 

27 

32 

43 

42 

41 

40 

30 

44 

54 

53 

15 

40 

39 

20 

32 

59 

54 

34 

70 

42 

6 

MIN 

14 

12 

1  5 

2  8 

21 

16 

19 

20 

19 

6 

-20 

-18 

7 

1 

4 

5 

-  1 

-10 

-  6 

10 

12 

-  8 

-  2 

5 

-  2 

7 

2 

7 

3 

" 

4i 

8 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

34 

36 

30 

29 

29 

31 

28 

15 

15 

-10 

-12 

-20 

-11 

16 

22 

25 

18 

22 

21 

18 

15 

28 

28 

28 

23 

20 

26 

27 

26 

33 

35 

20. 

MIN 

10 

0 

-  2 

0 

0 

5 

-10 

-15 

-28 

-29 

-32 

-21 

-11 

~ 

0 

0 

0 

-15 

-10 

-12 

-22 

10 

18 

0 

0 

-10 

1 2 

10 

20 

18 

-  4, 

3 

JULESBURG 

MAX 

52 

50 

48 

40 

29 

39 

48 

62 

53 

42 

-  6 

0 

22 

24 

30 

28 

34 

32 

10 

37 

41 

39 

15 

16 

16 

4 

18 

19 

18 

19 

42 

29. 

7 

MIN 

12 

17 

15 

30 

11 

1 2 

22 

24 

24 

~ 

-14 

-20 

-10 

4 

"  5 

-  2 

5 

-  8 

-24 

-  5 

10 

-  2 

-16 

-11 

4 

-13 

-14 

-10 

0 

-  1 

10 

1. 

0 

KASSLER 

MAX 

49 

61 

45 

37 

48 

45 

56 

57 

55 

52 

-  4 

5 

30 

35 

44 

36 

41 

32 

9 

47 

57 

52 

17 

34 

24 

14 

36 

47 

39 

30 

65 

38, 

5 

MIN 

27 

31 

30 

28 

1 

16 

17 

34 

29 

-  4 

-19 

-28 

-12 

10 

e 

15 

10 

-  5 

-14 

-  3 

30 

11 

-16 

-  3 

6 

-  2 

-16 

5 

6 

1 

12 

6. 

6 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 

50 

56 

51 

36 

38 

39 

54 

58 

55 

39 

-  9 

-  1 

25 

30 

37 

25 

34 

27 

10 

38 

46 

36 

5 

30 

19 

10 

29 

43 

15 

26 

57 

32. 

5 

MIN 

18 

19 

12 

24 

5 

16 

21 

34 

32 

-  9 

-22 

-24 

-11 

12 

12 

7 

3 

-12 

-29 

-  4 

17 

-  5 

-19 

-  8 

-  5 

-12 

-14 

-  3 

-  2 

0 

13 

2. 

1 

KIT  CARSON 

MAX 

55 

62 

43 

39 

43 

46 

56 

69 

60 

36 

-  1 

1 

23 

34 

47 

32 

47 

29 

6 

40 

54 

39 

17 

42 

" 

12 

20 

54 

35 

30 

72 

37. 

7 

MIN 

12 

11 

16 

28 

15 

14 

16 

19 

15 

-  1 

-13 

-19 

-17 

-  4 

-  3 

3 

4 

-  5 

-11 

-10 

11 

5 

-11 

-  4 

6 

-  4 

-18 

-  5 

3 

1 

12 

2. 

1 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 

49 

57 

46 

36 

44 

50 

56 

67 

61 

34 

-  1 

0 

26 

32 

43 

36 

42 

23 

0 

38 

53 

36 

17 

36 

27 

17 

29 

59 

32 

34 

68 

37. 

0 

MIN 

21 

14 

21 

30 

22 

19 

21 

26 

25 

-  2 

-13 

-20 

-16 

6 

4 

9 

8 

-  6 

-11 

-  6 

21 

0 

-  8 

-  1 

5 

1 

-  5 

6 

7 

5 

17 

6. 

5 

See  reference  notes  following  Stitlc-n  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

DayO'  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

LAKE  CITY 

38 

36 

36 

41 

37 

35 

38 

40 

45 

34 

20 

13 

13 

15 

28 

24 

3: 

28 

21 

28 

44 

40 

40 

43 

31 

31 

34 

36 

33 

45 

47 

33  •  2 

M I  N 

"  3 

3 

' 

8 

"  2 

"l 

"  5 

-32 

-33 

"  5 

-  9 

"  7 

-  2.9 

LAKE  GEORGE   8  SW 

19 

30 

26 

27 

23 

30 

27 

38 

39 

34 

6 

-  5 

15 

15 

29 

22 

28 

21 

4 

30 

40 

34 

32 

42 

35 

26 

27 

46 

39 

42 

46 

28  0 

M I  N 

8 

2 

* 

2 

* 

-18 

-13 

-13 

"  2 

-26 

-38 

-23 

-13 

-10 

-11 

-  7 

-19 

-12 

-  4.4 

L AKEWOOD 

58 

46 

34 

40 

43 

33 

59 

54 

41 

-  3 

0 

29 

31 

40 

34 

38 

30 

28 

42 

46 

46 

15 

31 

22 

10 

31 

47 

23 

33 

65 

MIN 

25 

34 

28 

27 

14 

20 

20 

30 

-18 

-26 

1 

8.4 

LAMAR 

MAX 

51 

54 

SI 

37 

42 

51 

59 

e,5 

63 

34 

-  1 

6 

30 

35 

44 

35 

45 

19 

3 

45 

58 

28 

14 

41 

27 

15 

33 

55 

24 

32 

74 

MIN 

12 

8 

1 2 

30 

19 

1 

19 

2 1 

18 

-12 

-15 

8 

2 

10 

2 

2 

2.9 

LAS  ANIMAS 

49 

54 

48 

41 

44 

50 

58 

73 

60 

45 

5 

2 

25 

31 

42 

35 

41 

32 

4 

41 

54 

42 

16 

39 

33 

20 

30 

'6 

42 

34 

71 

MIN 

1 

10 

16 

28 

19 

15 

15 

-22 

-20 

3 

—  1 

10 

° 

3.9 

LE ADV I LLE 

33 

47 

33 

26 

30 

40 

37 

40 

30 

23 

2 

-14 

7 

13 

17 

21 

15 

16 

9 

20 

36 

23 

22 

31 

21 

17 

21 

33 

29 

31 

43 

24  3 

MIN 

1 1 

9 

1 

3 

13 

18 

2 

-25 

-34 

-29 

"  7 

0 

2.5 

1  t  Mi  ih    1  f\  ecu 

*7 

58 

44 

34 

40 

38 

48 

56 

49 

48 

-  6 

26 

26 

25 

41 

32 

38 

31 

s 

43 

53 

40 

12 

37 

10 

35 

47 

37 

39 

64 

36  6 

MIN 

1 

° 

5 

5 

-11 

-17 

-11 

1 2 

3 

-21 

-  i 

-10 

-15 

—  2 

1.3 

51 

61 

42 

33 

40 

1  7 

52 

61 

53 

34 

-  8 

0 

28 

27 

33 

40 

20 

14 

45 

55 

27 

14 

39 

17 

14 

37 

49 

17 

38 

64 

34.8 

MIN 

5 

2 

-12 

-  1  4 

1 1 

10 

_  2 

-15 

-  i 

-17 

-16 

-  2 

1 

2 

1 5 

.8 

LITTLE  HJ  LL  S 

40 

38 

32 

41 

38 

n 

43 

45 

45 

31 

10 

-  b 

8 

17 

37 

33 

32 

25 

11 

27 

40 

»4 

34 

49 

40 

30 

40 

41 

39 

51 

49 

33.6 

MIN 

3 

o 

3 

-31 

-14 

-  3 

-11 

-11 

;  8 

—  3 

-12 

2 

26 

-  4.0 

Lununvn i    c  toe 

59 

51 

55 

40 

39 

39 

43 

55 

62 

54 

4 

-  7 

4 

13 

26 

40 

28 

35 

s 

34 

46 

53 

16 

11 

25 

12 

13 

2  1 

32 

11 

5  8 

MIN 

- 2 0 

2  5 

.4 

MARV  I  1 

34 

43 

40 

38 

34 

36 

40 

31 

30 

34 

27 

-11 

-  6 

-  9 

34 

27 

24 

36 

30 

41 

51 

38 

40 

36 

37 

36 

37 

41 

40 

46 

44 

MIN 

20 

0 

6 

10 

16 

-14 

-30 

32 

16 

6.9 

MAY  BELL 

30 

31 

31 

37 

29 

31 

32 

38 

42 

32 

1 

-13 

2 

19 

29 

30 

28 

29 

-  3 

25 

34 

38 

27 

39 

32 

23 

27 

36 

35 

44 

to 

MIN 

6 

18 

2 

"  7 

"  7 

1 

2 

-19 

-50 

-43 

-14 

1 

-12 

"  3 

-12 

-12 

20 

-16 

-10 

31 

35 

-  4.5 

MEEKER 

34 

36 

32 

37 

33 

36 

32 

43 

40 

32 

12 

-  6 

6 

17 

33 

32 

30 

28 

10 

29 

39 

43 

32 

45 

38 

28 

37 

40 

37 

43 

47 

MIN 

-  4 

6 

1 

20 

2 

* 

1 

12 

-14 

-43 

-37 

-10 

2 

6 

-29 

-13 

"  2 

2 

"  9 

-  4 

22 

0 

3 

27 

32 

36 

.1 

MESA  VERDE  NP 

43 

42 

38 

38 

31 

33 

29 

31 

36 

31 

26 

7 

13 

22 

30 

31 

32 

34 

26 

27 

36 

44 

43 

47 

44 

35 

38 

43 

41 

38 

41 

MIN 

18 

16 

26 

24 

18 

7 

18 

1 

18 

1 

-14 

-20 

-10 

10 

11.4 

MONT E  VISTA 

42 

42 

42 

38 

35 

36 

38 

42 

36 

40 

29 

5 

5 

18 

19 

25 

25 

27 

25 

24 

28 

39 

39 

38 

35 

32 

30 

32 

48 

51 

53 

MIN 

2 

19 

"  1 

-  4 

3 

-32 

-38 

-20 

-20 

-19 

-15 

-11 

"  3 

8 

9 

"  7 

-11 

"  8 

24 

25 

-  4.2 

MONTROSE   NO  2 

MAX 

32 

38 

38 

32 

30 

38 

32 

33 

31 

18 

41 

15 

2 

9 

21 

28 

27 

28 

28 

15 

22 

30 

28 

36 

39 

32 

31 

31 

40 

45 

45 

29.5 

MIN 

7 

-20 

1.2 

MONUMENT    2  WSW 

MAX 

18 

59 

41 

32 

42 

45 

52 

59 

52 

39 

-10 

-11 

27 

25 

41 

34 

41 

21 

20 

45 

53 

40 

30 

42 

35 

19 

39 

47 

36 

55 

35.6 

MIN 

1 8 

21 

2  3 

21 

9 

1 1 

1 4 

-10 

-25 

-28 

-2  7 

11 

g 

-13 

-13 

1 

29 

7 

-20 

-10 

1  0 

-10 

-14 

1  0 

2.8 

NOR  T  HDALE 

MAX 

39 

39 

36 

25 

34 

33 

35 

29 

23 

30 

20 

0 

14 

16 

27 

32 

27 

27 

23 

24 

32 

33 

36 

45 

35 

35 

31 

35 

38 

38 

40 

30  C 

MIN 

-26 

-  1.1 

NORTH  LAKE 

MAX 

40 

47 

44 

30 

36 

41 

45 

52 

41 

14 

0 

28 

23 

34 

28 

31 

30 

10 

31 

46 

38 

33 

41 

32 

28 

30 

37 

44 

44 

33.6 

MIN 

1 5 

o 

-20 

1 3 

20 

-10 

5 

25 

_  2 

o 

23 

4.8 

NORWOOD 

MAX 

34 

34 

36 

34 

27 

27 

32 

42 

28 

27 

18 

•> 

7 

15 

22 

27 

28 

29 

23 

19 

30 

36 

35 

36 

37 

33 

39 

36 

38 

39 

44 

29.5 

MIN 

9 

14 

6 

2 

~  1 

-31 

-31 

-11 

30 

3.2 

OURAY 

MAX 

40 

42 

39 

34 

36 

40 

40 

46 

46 

32 

20 

8 

_« 

22 

29 

32 

32 

29 

23 

31 

44 

44 

42 

44 

36 

34 

34 

4  2 

39 

42 

51 

35.1 

MIN 

17 

-  3 

11.3 

PAG05A  SPRINGS 

41 

43 

40 

33 

37 

32 

35 

41 

3  0 

30 

29 

8 

U 

16 

27 

34 

29 

24 

25 

34 

37 

41 

40 

39 

37 

33 

3  9 

36 

39 

41 

MIN 

-23 

15 

-  1.8 

PAL  I SAOE   1  S 

MAX 

35 

35 

31 

36 

30 

22 

26 

22 

20 

20 

16 

3 

4 

18 

19 

21 

1  B 

20 

IS 

19 

21 

25 

33 

31 

28 

33 

28 

29 

37 

42 

53 

MIN 

"  1 

1 

"  2 

2 

2 

10 

"  2 

24 

30 

36 

4.5 

PALISADE    LAKE    2  SSE 

MAX 

32 

32 

36 

36 

36 

36 

MIN 

2 

3 

-14 

10 

19 

28 

PAON I  A 

MAX 

37 

40 

32 

33 

37 

34 

35 

31 

15 

28 

20 

4 

5 

21 

24 

27 

30 

30 

-I 

23 

27 

29 

29 

36 

31 

30 

34 

40 

36 

38 

40 

MIN 

13 

° 

1 

-31 

-10 

10 

"  * 

1 

15 

8 

6 

3 

3 

"  1 

24 

28 

33 

1.8 

Paradox 

43 

41 

33 

42 

31 

so 

33 

33 

32 

38 

22 

10 

15 

26 

29 

29 

36 

30 

24 

29 

33 

37 

41 

39 

40 

38 

40 

43 

40 

39 

47 

33.6 

MIN 

18 

16 

-21 

17 

3 

8 

° 

1 

3 

10 

1 

3 

22 

22 

33 

4.8 

PARKER  9  E 

MAX 

47 

57 

53 

40 

40 

38 

46 

55 

46 

40 

-  6 

-  2 

30 

28 

36 

30 

38 

28 

14 

41 

48 

40 

10 

38 

32 

10 

32 

44 

35 

37 

57 

MIN 

-  9 

-25 

"  2 

° 

° 

3 

-12 

-20 

2 

19 

3 

-22 

8 

8 

-10 

-12 

-  1 

* 

30 

-  .5 

PUEBLO  WB  AP 

49 

57 

44 

41 

45 

49 

59 

67 

62 

34 

-  1 

2 

16 

29 

34 

35 

43 

23 

4 

38 

55 

38 

10 

33 

26 

13 

25 

46 

32 

34 

66 

35.7 

MIN 

17 

-26 

-24 

2 

1 

6 

3 

-10 

1 0 

2 

-11 

4 

5 

8 

1 

6 

5 

14 

2.9 

Range  l  y 

31 

30 

28 

35 

30 

33 

31 

32 

30 

18 

5 

-  2 

3 

14 

30 

31 

30 

26 

6 

19 

28 

38 

31 

38 

41 

35 

34 

37 

33 

46 

54 

MIN 

3 

"  5 

1 

16 

8 

-10 

-14 

-30 

-32 

-18 

- 1  0 

-  4 

-  5 

4 

-16 

-10 

9 

-  6 

-  5 

1 6 

* 

3 

-  5 

12 

28 

33 

-  3.4 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

36 

50 

43 

32 

38 

33 

45 

44 

37 

27 

-14 

-  5 

18 

18 

24 

25 

22 

17 

11 

28 

40 

31 

23 

36 

28 

14 

34 

29 

35 

48 

MIN 

-13 

2 

12 

12 

-21 

-26 

9 

23 

—  5 

-16 

19 

\  0 

-10 

2 

3 

26 

33 

4.6 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

35 

37 

32 

40 

37 

35 

36 

33 

21 

,  22 

22 

2 

3 

12 

25 

29 

24 

24 

18 

28 

30 

13 

36 

34 

37 

34 

29 

33 

37 

40 

44 

29.1 

MIN 

—  2 

-  5 

2 

22 

—  i 

_  2 

0 

& 

-  3  8 

-10 

14 

8 

32 

-  1.1 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

52 

57 

45 

39 

44 

52 

66 

69 

63 

47 

6 

-  1 

25 

32 

42 

36 

43 

36 

2 

44 

54 

41 

14 

35 

35 

22 

31 

57 

54 

36 

t>8 

40.3 

MIN 

\  3 

9 

16 

30 

1  8 

13 

1  4 

1 5 

23 

4 

-11 

-28 

-28 

-13 

° 

3 

12 

2.2 

RUSH  2  NNE 

MAX 

48 

53 

43 

34 

42 

4a 

50 

65 

58 

32 

-13 

-  3 

ie 

26 

43 

30 

41 

24 

20 

48 

55 

35 

36 

29 

18 

42 

43 

48 

35 

46 

67 

37  5 

MIN 

I  5 

12 

20 

20 

12 

14 

1  8 

24 

26 

-1 5 

-22 

-27 

-17 

_  3 

2.1 

ruxton  park 

MAX 

39 

45 

37 

34 

35 

37 

42 

54 

43 

35 

-  5 

-11 

27 

22 

31 

22 

30 

22 

18 

36 

46 

40 

30 

40 

32 

20 

28 

39 

40 

46 

48 

MIN 

10 

-10 

"  1 

—  1 

5 

-  8 

-25 

-  2 

18 

18 

18 

2  3 

2  o 

4 

0 

8 

27 

30 

35 

5.5 

RYE 

48 

50 

46 

39 

44 

44 

46 

67 

52 

39 

39 

-  1 

27 

21 

35 

29 

35 

29 

19 

39 

51 

44 

25 

46 

39 

18 

37 

44 

42 

52 

56 

MIN 

"  1 

"  1 

6 

S 

5 

—17 

-  5 

-  3 

12 

-18 

-  5 

"  3 

-  4 

1 

9 

4 

27 

3  8 

7.9 

Saguache 

MAX 

42 

42 

41 

42 

35 

38 

37 

42 

36 

40 

28 

3 

8 

20 

28 

30 

29 

27 

22 

28 

39 

43 

44 

39 

34 

30 

33 

38 

48 

50 

56 

34.6 

MIN 

6 

3 

13 

21 

5 

0 

6 

-  1 

-  4 

0 

2 

-1  7 

-21 

-15 

-12 

-10 

-  2 

7 

S 

2 

-  3 

8 

24 

2 

6 

16 

1 

"  3 

6 

20 

2  5 

3.0 

SAL  IDA 

MAX 

48 

47 

44 

42 

42 

47 

48 

54 

47 

42 

15 

7 

23 

30 

38 

40 

36 

30 

21 

39 

48 

42 

39 

48 

44 

34 

37 

45 

49 

52 

61 

40.0 

MIN 

2 

10 

12 

28 

8 

9 

5 

10 

23 

24 

-12 

-2* 

-16 

-  5 

3 

4 

14 

7 

-15 

-  3 

14 

34 

-  5 

9 

24 

18 

4 

19 

23 

35 

40 

9.6 

SEDGWICK  !  s 

MAX 

49 

56 

46 

35 

30 

41 

50 

60 

55 

39 

-  7 

-  4 

20 

25 

35 

30 

35 

28 

-  2 

35 

42 

40 

3 

24 

3 

18 

20 

14 

19 

46 

29.1 

MIN 

17 

19 

26 

28 

12 

17 

24 

24 

29 

-  7 

-16 

-21 

-10 

8 

-  4 

10 

9 

-  9 

-21 

-  4 

22 

-  4 

-17 

-  7 

0 

-  6 

-  9 

-  1 

-  1 

0 

10 

3.8 

SILVERTON 

MAX 

42 

42 

32 

35 

36 

40 

45 

45 

42 

36 

32 

IS 

25 

21 

34 

30 

30 

25 

23 

32 

45 

40 

43 

43 

32 

28 

35 

33 

30 

35 

40 

34.4 

MIN 

-  6 

-  7. 

14 

6 

-  4 

-  8 

-  2 

-  6 

-  3 

-  4 

-37 

-34 

-10 

-15 

-12 

1 

0 

-  1 

0 

-  2 

12 

-  7 

5 

7 

-13 

-  9 

20 

25 

30 

S*»  reference  notaa  following  Station  Indax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

Day  01  Month 

'rage  j 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6  I 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SPICER 

MAX 

j: 

33 

e 

32 

25 

23 

25 

29 

37 

32 

3  0 

-  5 

-18 

-  2 

11 

20 

24 

19 

1 

17 

33 

27 

24 

30 

27 

16 

22 

27 

32 

35 

40 

22.6 

MIN 

1 

8 

12 

-  6 

5 

-  9 

6 

17 

-35 

-48 

"2 

12 

15 

_  3 

.  5 

12 

19 

24 

30 

.5 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

48 

58 

52  j 

49 

38 

49 

53 

7  0 

62 

45 

4 

-  4 

27 

32 

45 

34 

39 

31 

4 

48 

58 

43 

18 

46 

28 

18 

41 

57 

44 

40 

70 

40.2 

MIN 

20 

27  j 

31 

16 

13 

21 

27 

30 

-11 

-  0 

10 

1 5 

-13 

0 

7 

-  7 

11 

2 

4 

17 

6.9 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

60 

54 

51 

54 

72 

58 

32 

47 

38 

46 

35 

60 

49 

11 

44 

35 

54 

35 

MIN 

14 

21 

32 

11 

2  6 

6 

6 

1 

-12 

—  1 

-  i 

3 

5 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

30 

33 

32 

37 

32 

26 

3  2 

31 

36 

32 

10 

-11 

-  4 

11 

25 

3  0 

26 

25 

3 

16 

34 

31 

29 

25 

28 

21 

22 

17 

32 

40 

42 

24.9 

MIN 

-  9 

-11 

-  2 

1  2 

-  5 

-10 

- 1  C 

-10 

—  3 

1 3 

-19 

-50 

""> 

10 

1 

3 

-  5 

1 5 

-  7 

-  3 

- 1  2 

-10 

2  5 

31 

-  4.3 

STERLING 

MAX 

48 

48 

55 

51 

33 

25 

41 

49 

55 

52 

1 

-  a 

2 

17 

27 

36 

30 

38 

-  1 

27 

39 

49 

7 

7 

21 

9 

14 

14 

23 

9 

21 

27.1 

MIN 

13 

14 

13 

1  5 

1 

0 

6 

17 

IB 

-  4 

-14 

-20 

-17 

3 

"  5 

-14 

o 

-16 

-  |  Q 

-  i 

o 

3 

-  .5 

STRATTON  3  NE 

MAX 

51 

59 

48 

4C 

35 

41 

53 

62 

56 

36 

-  6 

-  5 

2  5 

29 

42 

34 

41 

25 

-  3 

36 

49 

39 

10 

34 

30 

8 

20 

43 

21 

21 

61 

33.5 

MIN 

16 

17 

17 

27 

9 

16 

17 

2  3 

20 

-  6 

-17 

-22 

-15 

5 

9 

-18 

-18 

1.8 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

3* 

47 

34 

27 

32 

33 

36 

36 

32 

21 

10 

-  9 

8 

10 

23 

20 

17 

12 

8 

22 

34 

25 

28 

32 

23 

13 

19 

30 

27 

29 

37 

24.3 

MIN 

-11 

-  7 

-  1 

14 

-10 

-  8 

-1  2 

-15 

5 

8 

-17 

-32 

-36 

1 

-11 

8 

2 

0 

1 3 

1  } 

0 

-21 

-  b 

9 

19 

16 

-  2.5 

TACONY  7  SE 

MAX 

50 

59 

47 

37 

42 

48 

55 

68 

61 

50 

4 

-  3 

2  3 

28 

42 

34 

44 

30 

4 

34 

58 

39 

24 

34 

26 

19 

31 

48 

37 

46 

62 

38.1 

MIN 

I  9 

8 

5 

8 

4 

12 

34 

15 

28 

"  2 

-24 

-23 

-25 

5 

-  9 

o 

1 

2 

11 

.  6 

TAYLOR  PARK 

MAX 

25 

21 

26 

33 

26 

32 

3  3 

37 

32 

16 

-10 

7 

16 

26 

19 

24 

13 

18 

24 

30 

30 

33 

33 

27 

26 

25 

29 

25 

32 

37 

24.9 

MIN 

-18 

-20 

-  5 

19 

-18 

-21 

-21 

-20 

-22 

—  1 

-11 

-54 

-52 

-10 

-23 

-  & 

-19 

-30 

-17 

20 

24 

28 

-  9,4 

TELLURIDE 

MAX 

'.0 

43 

38 

40 

40 

40 

40 

45 

45 

25 

16 

6 

23 

25 

33 

30 

35 

22 

18 

35 

46 

38 

44 

46 

31 

28 

36 

40 

33 

36 

43 

34.2 

MIN 

.  2 

-  2 

11 

21 

3 

-  2 

—  2 

3 

—  1 

1 5 

-12 

-32 

-32 

-  j 

B 

6 

-10 

0 

25 

30 

32 

2.2 

TRINIDAD 

MAX 

54 

52 

43 

38 

48 

50 

67 

60 

48 

10 

-  9 

21 

28 

39 

36 

41 

36 

11 

45 

46 

4  3 

17 

56 

48 

31 

40 

48 

47 

61 

66 

41.2 

MIN 

21 

19 

32 

5 

18 

16 

1  9 

2  3 

30 

-14 

10 

2 

22 

3 

-  5 

14 

10 

1  3 

26 

a.  3 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 

51 

60 

50 

36 

36 

45 

45 

65 

65 

40 

-  3 

1 

26 

31 

36 

32 

38 

30 

12 

47 

52 

41 

18 

50 

42 

11 

39 

52 

35 

61 

64 

39.0 

MIN 

21 

20 

24 

27 

1  3 

1  8 

2  2 

30 

22 

10 

-  5 

B 

-  2 

0 

11 

9 

1  3 

27 

6.1 

TWO  BUTTES   1  NW 

MAX 

5  9 

60 

50 

48 

39 

51 

55 

7C 

62 

48 

2 

2 

26 

36 

45 

34 

41 

27 

0 

47 

57 

41 

14 

41 

28 

28 

38 

54 

40 

32 

.  71 

40.2 

MIN 

14 

19 

22 

30 

20 

1 5 

1  6 

22 

26 

2 

-10 

-10 

10 

1  5 

-  8 

-12 

-  1 

3 

0 

-  6 

o 

3 

3 

25 

5.1 

URAVAN 

MAX 

J9 

37 

35 

46 

32 

29 

30 

33 

30 

40 

28 

26 

15 

25 

29 

3  3 

40 

33 

31 

28 

33 

38 

40 

39 

39 

40 

46 

45 

42 

52 

35.1 

MIN 

6 

1 

13 

15 

13 

12 

10 

2 

2 

1 

-  i 

-  2 

3 

-  2 

-  1 

18 

22 

28 

2.5 

VALLECITO  DAM 

MAX 

AO 

45 

36 

37 

37 

32 

36 

41 

32 

26 

26 

12 

9 

19 

27 

31 

27 

24 

25 

27 

34 

33 

39 

38 

37 

36 

36 

41 

34 

35 

41 

32  .0 

MIN 

11 

6 

22 

23 

7 

0 

0 

2 

-  2 

2 

-35 

-32 

-20 

-15 

12 

-14 

-10 

—  3 

-  2 

-  3 

2 

12 

-10 

-  7 

16 

24 

30 

.0 

WAGON   WHEEL   GAP   3  N 

MAX 

26 

42 

30 

35 

44 

32 

3  5 

34 

36 

43 

32 

10 

2 

n 

24 

28 

24 

33 

27 

22 

37 

47 

43 

45 

42 

37 

29 

38 

40 

35 

42 

32.6 

MIN 

-20 

-15 

-  3 

15 

-  8 

-15 

-12 

-13 

-16 

"  6 

~  6 

—  7 

7 

-10 

-  2 

10 

-17 

-1  5 

-  1 

23 

2a 

-  8.5 

WALDEN 

MAX 

29 

31 

22 

28 

18 

22 

18 

38 

32 

24 

-  9 

-17 

6 

U 

21 

24 

21 

15 

-  8 

IS 

33 

27 

21 

29 

27 

16 

21 

28 

26 

36 

37 

20.8 

M  I  N 

-10 

6 

-  3 

1  2 

-1 3 

-16 

-15 

-  e 

-  4 

-28 

-40 

18 

-10 

10 

14 

-13 

-  9 

6 

18 

22 

30 

-  3.8 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

50 

56 

43 

41 

37 

46 

54 

bo 

51 

45 

S 

-  2 

2' 

2? 

37 

33 

39 

37 

12 

37 

50 

45 

n 

50 

44 

23 

40 

50 

45 

60 

38.6 

MIN 

19 

23 

23 

25 

9 

1  6 

21 

34 

37 

5 

-16 

-36 

14 

18 

1 

-  2 

21 

| 

Z8 

9.7 

WATERDALE 

MAX 

53 

58 

40 

41 

48 

47 

57 

62 

55 

43 

-  2 

5 

24 

32 

32 

40 

33 

20 

E 

4E 

58 

48 

9 

38 

2: 

12 

29 

42 

25 

26 

59 

36.0 

MIN 

21 

19 

20 

27 

12 

17 

1  5 

24 

28 

-26 

-22 

2 

-  2 

-12 

-  2 

( 

-  2 

3 

1.5 

WESTCLIFFE 

MAX 

44 

46 

46 

42 

34 

33 

42 

3i 

47 

3 

3 

15 

21 

31 

33 

34 

32 

10 

31 

43 

42 

35 

46 

41 

30 

36 

42 

41 

49 

52 

35.1 

MIN 

-  2 

-  3 

9 

21 

-  8 

-  7 

-  8 

-  3 

1 1 

-19 

-41 

-35 

-17 

-14 

-  2 

4 

-18 

-20 

0 

0 

12 

-30 

1  5 

22 

32 

34 

-  3.8 

WETMORE  2  S 

MAX 

48 

55 

44 

39 

40 

49 

53 

61 

57 

45 

s 

-11 

32 

29 

40 

34 

41 

31 

19 

4a 

55 

49 

14 

51 

42 

17 

40 

48 

4( 

58 

61 

39.7 

MIN 

21 

1  7 

30 

25 

16 

1 8 

19 

28 

24 

5 

-14 

-11 

2 

8 

11 

1 

-15 

-  3 

14 

-  3 

-  6 

1  2 

5 

33 

7.7 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

50 

56 

48 

38 

30 

39 

43 

49 

46 

44 

-  4 

-  1 

19  28 

38 

30 

38 

27 

30 

41 

49 

36 

12 

21 

16  e 

20 

30 

15 

27  55 

31.5 

MIN 

11 

9 

13 

2t 

1 

-  1 

1 

12 

-  5 

-17 

-32 

-26  -10 

-  1 

1 

-  7 

-11 

-24 

-12 

-1 J 

2 

-  4 

-24 

-14 

0 

-  c 

4 

-  3.2 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

36 

41 

29 

28 

29 

37 

44 

40 

28 

14 

14 

-  4 

10  27 

20 

24 

16  8 

8 

26 

32 

28 

30 

28 

IE 

11 

19 

2C 

n 

24  26 

23.7 

MIN 

10 

8 

19 

17 

5 

5 

'  5 

11 

6 

1C 

-11 

-30 

-26  -  e 

-  8 

-  2 

-  6 

3 

-  6 

-  e 

9 

6 

2 

6 

8 

-  4 

-  4 

1 

14      17  Z2 

2.3 

WRAY 

MAX 

48 

5S 

55 

42 

39 

45 

54 

61 

60 

51 

-  2 

2 

35  2E 

40 

34 

4C 

37 

( 

42 

53 

43 

12 

29 

24     14  30 

34 

25 

22  66 

36.5 

MIN 

2C 

ie 

16 

32 

12 

15 

21 

24 

22 

-  3  -1C 

-19 

-11-5  4 

11 

5 

-  5 

-13  -  < 

17 

2 

-12 

5 

-  6  -17 

C 

2 

-  1 

13 

4.4 

YELLOW  JACKET   1  NW 

MAX 

37 

36 

36 

32 

36 

29 

31 

22 

32 

29  16 

1 

9     16  27 

26 

31 

28 

23  22 

37 

37 

37  41 

36     25  38 

39     38     36  41 

29.9 

MIN 

13 

5 

19 

14  15 

9 

2 

2 

-  3 

12 

-   3  -26 

-22  -10  -  7 

1 

4 

9 

c 

-  5 

1 

1C 

9  11 

17      6  3 

11 

21 

28  33 

5.9 

YUMA 

MAX 

55 

6£ 

59 

44  34 

42 

41 

5« 

57 

53  -  6 

1 

29     30  41 

4C 

39  35 

1 

41 

52 

4; 

15  29 

28       9  23 

36     30  58 

36.5 

MIN 

2C 

2C 

19 

30  11 

11 

22 

28  34 

-  5  -16  -20 

-13       4  1 

11 

C 

-  5 

-15  -  5  20 

2 

-12  -  2 

] 

-   5  -13 

C 

C 

6 

4.8 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  oi  month 

■ 

CP 

3 

DEPTH 

n  ii  u    i  i  rar. 

1 

2 

3 

4  . 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

FORT 

COL 

HNS 

3 

INCHES 

7 

n0 

A.M. 

29 

28 

29 

31 

29 

27 

26 

28 

30 

30 

28 

25 

23 

"25 

25 

25 

24 

24 

22 

24 

26 

27 

25 

22 

24 

25 

21 

20 

22 

20 

22 

25.4 

7 

00 

P.M. 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

32 

30 

27 

25 

25 

26 

27 

27 

27 

2  5 

23 

28 

31 

26 

24 

25 

25 

23 

23 

24 

23 

24 

31 

27.4 

6 

INCHES 

7 

(10 

A.M. 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

29 

30 

31 

31 

29 

27 

25 

26 

26 

27 

26 

26 

24 

25 

26 

29 

26 

24 

25 

25 

23 

22 

24 

23 

23 

26.9 

7 

OO 

P.M. 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

28 

26 

26 

27 

28 

28 

27 

26 

24 

27 

29 

28 

26 

26 

25 

25 

23 

25 

23 

24 

28 

27.7 

12 

INCHES 

7 

00 

A.M. 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

29 

29 

29 

29 

29 

28 

28 

27 

29 

30 

29 

27 

27 

27 

26 

25 

26 

226 

26 

29.3 

7 

00 

P.M. 

32 

32 

3  2 

32 

3  2 

32 

32 

32 

32 

32 

32' 

30 

29 

29 

29 

29 

29 

28 

27 

28 

29 

30 

28 

28 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

27 

29.4 

24 

INCHES 

7 

00 

A.M. 

36 

36 

35 

35 

3  5 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

3  5 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

33.4 

7 

00 

P.M. 

36 

36 

35 

35 

3  5 

35 

3  5 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

30 

33.3 

36 

INCHES 

7 

1)0 

A.M. 

39 

38 

38 

38 

38 

37 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

35.9 

7 

00 

P.M. 

38 

38 

38 

38 

18 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

35.8 

72 

INCHES 

7 

00 

A.M. 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

45, 

45 

45 

44 

44 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

43,4 

7 

00 

P.M. 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

41 

43.4 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


S*e  reference  Dot. a  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
JANUARY  1963 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 
1 

3 

3 

2 

2 

1 

1.0 

1 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 
1 

T 
1 

1 

1 

1.0 
1 

.4 
2 

2 

2.0 
2 

1.0 

J. 

4 

T 
4 

T 
4 

4 

4 

ALAMOSA  WE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.2 

1.7 
2 
.3 

2 

.  2 

2 
.  2 

2 
.  2 

2 
.  2 

1 

.8 
1 

.5 
2 
•  2 

2 
.  2 

2 
.  2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

3 

2.0 

3 

3 

3 

T 

8.0 

4.0 

T 

.8 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

4.0 

10 

9 

8 

7.0 

2.0 
1 5 

T 

.5 

1.0 

1.0 

3.0 

T 

T 

T 

T 

4.0 

T 

BONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

1.0 

1.0 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

T 

T 

3.0 

3 

.2 
3 

3 

2 

3.0 

.5 

1.7 

.4 

2.0 

1.8 

1.2 

.  1 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

.5 

2.0 

.5 

.5 

.8 

.3 

1.0 

.2 

1.5 

.2 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2.0 

3 

1.5 

T 

5.0 

1.0 

T 

1.0 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.  - 
2 

- 

2 

- 

- 

— 

2 

1 

- 

- 

T 

f 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

1.0 

6.0 

4.0 

2.0 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

5.0 
8 

T 

5.0 

1.5 

T 

T 

1.0 

8.0 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

T 

T 

2.3 

.1 
1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

.5 
T 

.5 
1 

1 

1 

1.2 

T 

.1 

1 

1 

.6 
T 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

.5 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2.0 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3.0 
7 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1.0 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

9.0 
8 

1.0 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

.5 
6 

4.5 
10 

1.5 
9 

1.0 
10 

1.0 
10 

1.0 
10 

10 

9 

1.0 

9 

8 

8 

8 

5.5 
13 

8.0 
18 

6.0 
20 

DENVER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4.0 

3 

T 
2 

1 

1 

2.2 
T 

.1 
2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

.8 
T 

.1 
1 

1 

T 

1.0 

.4 
1 

1 

.1 

T 

.4 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

DILLON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 
8 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

15 

- 

- 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.5 

2.0 

5 

T 

T 

9.0 

T 

3.0 
13 

4.0 

.5 
8 

4.0 
1 1 

.5 
9 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.9 

T 

T 

T 

T 

T 
6 

2.0 

.5 
8 

8 

6 

6 

.5 
6 

T 

T 

.  1 

.8 

6 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.0 

3.0 

.8 

3.0 

.8 

.5 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

4.8 

.2 

T 

2 

1.0 

.2 

1.0 

.5 
3 

1.0 

3.0 

6 

.1 

6 

6 

2 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.5 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

5 

4.0 
9 

9 

8 

8 

7 

7 

2.0 
9 

9 

9 

9 

1.0 
10 

10 

10  " 

10 

4.0 
14 

1.0 
15 

15 

1.0 
16 

16 

16 

16 

4.0 
20 

3.0 
23 

23 

23 

1.0 
24 

24 

24 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

2.0 
6 

6 

5 

5 

4 

3 

4.0 

- 

- 

1.5 

5 

5 

1.0 
6 

'1 . 0 
8 

11.0 
17 

2.0 
17 

T 
15 

T 
14 

14 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

1.0 

9 

3.0 
11 

8 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3 

3 

3.4 

3 

2.9 

7 

7 

T 
6 

6 

T 
6 

.7 

6 

4.0 
7 

.  8 

T 
8 

7 
1 . 0 

T 
7 
1.0 

T 
7 
1 . 0 

6 
1  . 0 

T 
6 
.  9 

6 

6.5 
6 
.  9 

.  1 
12 
1 . 3 

10 
1 .2 

10 
1 . 2 

9 
1 . 2 

9 
1 . 2 

8 
1 .  7 

8 
1 . 3 

8 
1 .4 

8 
1 . 4 

8 
1  .  2 

.1 
8 
1 . 2 

T 
8 
1 .  3 

6 
1.1 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

.5 
4 

T 
4 

T 

3 

3 

T 
3 

2.0 
5 

.5 

5 

T 
5 

T 
5 

1.0 
6 

.5 
6 

.5 
6 

1.0 
7 

5.0 
10 

1.0 
10 

1.0 
10 

4.0 
12 

1.0 
10 

10 

9 

3.5 
12 

11 

10 

10 

4.0 
14 

4.5 
19 

7.5 
24 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

6.0 
5 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

8.0 
1 1 

10 

10 

10 

10 

8 

.5 
3 

6 

2.0 
8 

8 

8 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

GROVE R  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1.5 
2 

.5 

3 

2 

1 

.5 
2 

1.0 
3 

2 

3.0 
5 

4 

4 

3 

T 

3 

2 

HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

T 

4.0 

5.0 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

.1 
5 

4 

3 

.1 
4 

5 

- 

- 

- 
4 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

.1 
4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.6 
3 

3 

2 

2 

1 

1 

1.4 
2 

.4 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

.5 
1 

.3 
1 

1 

1 

.2 
1 

1 

1 

1.0 
1 

.9 
1 

1 

1 

T 

JOHN  MART  IN  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

y 

T 

I 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

3 

3 

1.0 
4 

1.0 

5 

2.0 
7 

7 

7 

1.0 
8 

8 

8 

8 

1.0 
9 

3.0 
12 

12 

12 

12 

1.0 
13 

13 

3.0 
16 

1.0 
17 

17 

17 

1.0 
18 

3.0 
21 

T 
21 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  0\i  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.2 
1 

1 

T 

r 

T 

T 

1.5 
2 

1 

T 

LAS  ANIMAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

1.5 
2 

.5 

1.5 

T 

.5 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 


CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
JANUARY  1963 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

LIMON  10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

3.0 

1.0 

.5 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

.7 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

2.5 

3 

.7 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

T 
3 

3 

1.5 

.2 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

1.5 
7 

7 

7 

7 

6 

6 

5.0 
10 

10 

10 

10 

10 

9 

T 
9 

T 

10 

3.0 
12 

1  2 

1 1 

10 

8 

7 

6 

5 

5 

4 

2 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

1.0 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2.5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

3.0 
5 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.6 
2 

4.6 
5 

.7 
4 

1.2 

5.5 

1.1 

T 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

3.0 
7 

6 

6 

5 

5 

5 

4.0 

9 

2.0 
11 

T 
11 

10 

T 
10 

9 

T 

9 

T 
9 

1.0 
10 

4.0 
14 

14 

13 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

1.0 
12 

10 

8 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

3.5 
6 

1.0 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1.0 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1.5 

6 

3.0 
7 

4 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

1.0 

3 

3 

3 

2 

2 

1.0 

3 

1.0 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

T 
4 

T 
4 

4 

4 

1.0 

5 

T 
5 

5 

T 
5 

1.0 

6 

T 
6 

6 

T 
6 

6 

4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

2.0 

1.0 

3 
.  1 

3 
.  1 

2 
.1 

2 
.  1 

2 

1 

1 

2.0 
1 

.9 
4 
.  2 

4 
.2 

4 

.7 
2 

.4 

3 

3 

T 
3 

T 
2 

2 

2 

T 
T 

T 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

.5 

T 
T 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

1.0 

3 

2 

T 

T 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  1 

1 

1 

.5 
1 

1 

T 

1.8 
1 

1 

1 

T 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1.0 
1 

1 

1 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 
2 

1 

T 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 
3 

3 

1 

10.0 
10 

10 

10 

10 

8 

6 

5 

5 

4.0 

9 

9 

8 

6 

3.0 
9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

5 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

T 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4.0 
10 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

6 

2.0 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

6 

4.0 
12 

2.0 
14 

4.( 

1  M 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

4.0 

6 

6 

6 

T 
6 

1.0 
6 

5 

3.0 

5.0 
10 

10 

9 

3.0 

9.0 

4.0 

8.0 

9.0 

9.0 

36 

6.1 
38 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

8 

8 

.8 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

3.7 
12 

1.0 
12 

12 

12 

.7 
12 

1.5 
13 

12 

3.4 
15 

14.0 
29 

24 

23 

21 

19 

19 

18 

9.8 
26 

.8 
25 

23 

22 

2.0 
22 

.9 
21 

20 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

8 

8 

6 

8 

8 

8 

9 

10 

11 

11 

1 1 

1 1 

11 

11 

15 

20 

18 

16 

16 

24 

23 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 
2 

T 

2.0 

2.0 
4 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

3.0 
1 

.5 
3 

2 

T 

1.0 
1 

1 

T 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

1.5 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

T 
6 

.5 
7 

7 

7 

7 

.5 

7 

7 

2.0 

9 

9 

9 

9 

2.0 
11 

1.0 
12 

1. 
11 

WESTCL IFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

4.0 

5.0 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

17 

17 

6.0 
20 

.3 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

24.0 
44 

44 

38 

38 

36 

34 

34 

4.0 
37 

30.  ( 
60 

2.8 

56 

48 

42 

40 

37 

34 

34 

34 

33 

7.0 
42 

50 

7.C 
56 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


MONTROSE  NO  1  (A) 


EVAP   .06   .05   .04   .01   .02   .04   .04   .06   .03   .04   .04     -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -       -       -       -       -     .06   .07   .04   .02  .02 

ilIND      9     14     11      9     10  I  15     11     19      9     23    21     15     24     13     19     17     11     14     30     17     11     12     12     15     10     14    21     12     29     20     30  497 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME 
OF  OBSERVATION. 

(A)   PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  12  - 


STATION  INDEX 


CTI  TT/"I  W 

6 
z 

x       rr\  1 1  KIT  V 

g 

O 
< 

W 

vnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBStHVLH 

5 

Q 

3 

LONG 

8 

PRECIP. 

< 

B 

SPECIAL 

0109)  WASHINGTON 

40  09 

103  09 

4931 

DRY  LAND  FIELD  STA 

AKRON  FAA  AIRPORT 

0114  WASHINGTON 

103  10 

4982 

NIC 

H 

FED  AVIATION  AGtNCY 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

0130  ALAMOSA 

103  92 

7531 

HIE 

C  HJ 

oissj  BOULDER 

830( 

sp 

SI 

e 

AL  TF Wt»N 

1  -  GARF IEL0 

\l  11 

108  21 

969C 

SI 

SP 

ORVILLE  C  ALTtNBERN 

022*)  SAN  MIGUEL 

37  3* 

107  33 

8701 

IP 

WEST  COLO  POWER  CO 

02*2  LINCOLN 

103  39 

9*20 

6F 

ahyero  reservoir 

0263!  PARK 

39  00 

109  93 

•912  5P 

SP 

BOARD  OF  WATER  CUNH 

0104  CHEYENNE 

38  51 

*013 

JOSEPH  H  PFOST 

ARBOLE S 

0301  ARCHULETA 

107  25 

417*  90 

SP 

SP 

MRS  BETTY  M  SEIBEL 

03*5,  CHEYENNE 

38  55 

103  05 

J 

SP 

MERRILL  L INDWO 1  ST 

""    "  2  E 

0954  MOFFAT 

*0  1* 

106  34 

588 

c 

W  E  GAOO 

ASPEN 

037fl  PITKIN 

39  11 

106  50 

791' 

6P 

BP 

C  H 

RICHARD  CAR-5KADEN 

AYES  RANCH 

0*31  EL  paso 

: 

It  V 

104  36 

72 1] 

RALPH  J  ATER 

BAILEY 

0*3*;  PARK 

39  2* 

109  29 

7713 

U  S  FOREST  SERVICt 

BIG  SPRINGS  RANCH 

0712  EL  PASO 

38  52 

104  19 

602' 

c 

BLANC A 

0776  COSTILLA 

37  26 

109  31 

77*^ 

LINDEL   J  HUDSON 

081 0  EAGLE 

39  33 

106  42 

670C 

I 

AGENT   D*R  G  W  RY 

BONN*  DAM 

0934  YUMA 

39  38 

3647  7A 

7A 

U  S  BUR  RECLAHAT ION 

BOULDER  2 

08*3  BOULOER 

109  16 

5*0( 

c 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

0B*«  BOULDER 

109  17 

BP 

6F 

CITY  OF  BOULDER 

102  27 

392' 

a* 

37  01 

103  91 

629< 

SP 

it 

CHARLES  S  MITCHELL 

0909  SUMMIT 

106  02 

939* 

it 

BRIGGSDALE   2  NW 

09*5  WELO 

10*  20 

487' 

1071  CHAFFEE 

106  08 

«> 

BURL INGTON 

1121  KIT  CARSON 

102  16 

417 

» 

» 

BURLINGTON   12  NNE 

112$  KIT  CARSON 

39  28 

102  09 

*23C 

B 

SHIRLEY   H  JAMES 

BUTLER  RANCH 

11*1  PUEBLO 

38  02 

4850 

MRS  WINIFRED  ORR 

1179  ARAPAHOE 

10*  13 

5201 

6F 

C  H 

1268  BACA 

102  45 

*329 

BP 

CANON  CITY 

1294  FREMONT 

38  26 

109  16 

53*1 

SP 

SP 

WARDEN  P£N 1 ItNT IARY 

107  46 

8831 

S 

WEST  COLO  PDWER  CO 

CastlF  ROCK 

1*01  DOUGLAS 

39  22 

10*  92 

6205 

it 

SP 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CfOARfDGE 

l**d  DELTA 

38  5* 

107  56 

6171 

it 

BP 

SP 

Philip  r  aust 

CENTER 

1»SB  SAGUACHE 

106  07 

7666 

BP 

CHEE$"AN 

1528  JEFFERSON 

39  13 

103  17 

6875  3P 

SP 

HOARD  Of  WATtR  COMM 

CHER AW 

1539  OTERO 

4072 

c 

SIMON  B  SCHULT2 

CHfRRv  CREEK  DA" 

15*1  ARAPAHOE 

39  39 

'o*  51 

56*t 

4F 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

1964  CHEYENNE 

102  21 

425C 

4P 

4P 

CARL  A  LOVELL 

l57p  ARCHULETA 

11  \2 

107  18 

6550  SP 

if 

CLOSED  9/14/62 

CIMARRON  3  SE 

1604  MONTROSE 

38  2* 

107  31 

709* 

[11 

HP 

CARL  E   MC  MILLLN 

CLIFF  LAKES 

16**  RIO  BLANCO 

107  33 

9290 

U  6  WEATHER  BUREAU 

1660  EAGLE 

106  12 

11  IOC 

41 

41 

c 

h igh  alt  itude  obs 

COAL DALE   1  NW 

1691  FREMONT 

38  23 

6525 

«   L  8ANIA 

COCHETOPA  CREEK 

1713  GUNNISON 

38  26 

106  *6 

800C 

•i 

HAROLD  F  KREuGER 

COILBRAH 

17*1  MESA 

39  1* 

6131 

\i 

SI 

TED  A  SMITH 

COLORADO  NAT  i*ON 

108  ** 

5790  2P 

2fl 

SUPT  COLU  NAT  HUN 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

1778  EL  PASO 

38  *9 

6171 

MIC 

Nil 

U  S  WEATHER  OURLAU 

COLUMBINE 

1792  ROUTT 

*0  51 

10b  36 

869* 

< 

U   S  WEATHLR  oUKLAU 

CORTE2 

1886  M0NTE2UMA 

37  21 

6171 

it 

*> 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRaiG 

*0  31 

107  33 

6280  HP 

HP 

C 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

CRFSTFQ  8WTTE 

1939  GUNNISON 

38  52 

106  98 

8355 

SP 

9P 

C  H 

MRS  MARY  A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK  9  s. 

1978  TELLER 

38  32 

103  18 

8500 

C 

CUCHARAS  OAM 

20*0  HUERFANO 

104  36 

5995 

c 

ARCHER  B  CR 1 SP 

CUMBRES 

20*8  CONEJOS 

106  27 

i 

OEERTRAIL 

2162  ARAPAHOE 

39  31 

104  03 

c 

EVER  1 T  T  L  0AV 1 S 

DELHI 

217B  LAS  ANIMAS 

104  01 

CHARLES  f  SHAFFER 

DEL  NORTE 

218*  RIO  GRANDE 

37  *0 

6F 

AP 

LYNN  K  WOODS 

108  03 

W  0  PRESTON 

DENVER  WB  AIRPORT 

2220  DENVER 

10*  33 

HID 

C  HJ 

2225  DENVER 

39  45 

105  00 

522J 

Mlt 

HID 

: 

U   S  WEATHER  BUKtAu 

2281.  SUMMIT 

39  37 

879* 

4P 

BOARD  OF  WATtR  COMM 

OOMERTV  RANCH 

231?  LAS  ANIMAS 

37  23 

101  53 

5130 

SP 

MRS  M  A  CROwDER 

DOLORES 

2326;  MONTE2UMA 

3T  28 

108  10 

LLOYD  C  PYLE 

3'  17 

107  31 

655( 

a 

5 M 

38  29 

it 

Wl LLARO  C  R08ERTS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2*5*  EAGLE 

39  39 

106  35 

6497 

HID 

M 

C  M 

FED  AVIATION  AGENCY 

EASTONVI LLE   1  NNW 

2*94  EL  PASO 

39  05 

7250 

CARL  R  GUT 

FASTONVILLE  2  NNF 

2*96  EL  PASO 

39  05 

10*  13 

7270 

BP 

HAROLD  W  TWEEDY 

EASTONVILLE  3  NW 

2*97  EL  PASO 

39  06 

10*  36 

7000 

EASTONVILLE  6  NSW 

290 li  EL  paso 

39  02 

10*  *0 

760* 

IDA 

3  *0  07 

3900 

«  39  13 

10*  13 

6785 

iP 

SP 

10*  35 

7025 

SP 

4  39  12 

104  30 

6730 

BA 

2598  ELBERT 

*  39  10 

10*  14 

7220 

BA 

HUGH  MUNDY 

ELBERT  6  SSE 

2600  ELBERT 

*   39  08 

10*  32 

7210 

C 

LELAND  P  ULKJER 

ELBERT  9  SW 

2601  ELBERT 

*  39  10 

6925 

CHARLES  A  MELBURN 

Elbert  a  sw 

2603,  Elbert 

*!  39  07 

10*  37 

72*0 

5P 

C  M  COLE 

FLFCTRA  LAKE 

262*  LA  PLATA 

2  37  33 

107  48 

HID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

2633  JEFFERSON 

*  39  29 

8**C 

: 

SAMUEL  J  HARGIS 

E5TES  PARK 

2759  LARIMER 

*  *0  23 

105  31 

7925 

4P 

4P 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790  JEFFERSON 

*  39  38 

105  19 

yp 

SP 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

evergreen  2  sw 

2795-  JEFFERSON 

103  21 

7300 

c 

RAY  S  FLEMING 

EVERSOLL  RANCH 

2803  BACA 

3576 

BP 

6P 

J  C  EVERSOLL 

FAIRPLAY 

281*  PARK 

*  39  1* 

106  00 

10000 

U  S  FOREST  SERVICE 

2932  KIT  CARSON 

3  39  19 

103  05 

4975 

5P 

?A 

FLEMING  1  S 

29*4  LOGAN 

3  *0  *0 

4290 

JOHN  G   MORI  SON 

FORDER  B  S 

2997  LINCOLN 

1    38  33 

103  41 

4739 

6P 

MELVIN  B  SAVAGE 

3003  LARIMER 

103  03 

TP 

7PCGM 

COLORADO  STATE  UNIV 

2  37  1* 

108  03 

7999 

SP 

SP 

SAN  JUAN  BASIN  Ex  STA 

FORT  LUPTON  1  N 

3027  WELO 

*:  *o  06 

4868 

SP 

SP 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3038  MORGAN 

tj  *0  13 

4321 

M 

GT  WEST  SUGAR  CO 

3063  EL  paso 

1  38  *1 

104  42 

99*6 

: 

ARTHUR  E  ONCUTT 

3079  OTERO 

1  38  08 

104  02 

4338 

7A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

3113  GRAND 

2  39  37 

103  90 

8360 

RONALD  R  TUCKER 

FRUITA  I  N 

31*6  MESA 

2  39  11 

*918 

BP 

BP 

S  STEELE  6URGIN 

GARDNER 

3222  HUERFANO 

1  37  «6 

105  11 

697( 

FREO  G  WAGGONER 

GATEWAY  t  SW 

2j  38  40 

108  59 

SP 

SP 

MRS  M  S  HUBBARD 

323ft  LINCOLN 

fes 

103  32 

5603 

TP 

WALTER  H  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261  CLEAR  CREEK 

103  43 

8570 

5P 

SP 

PU8LIC  SERVICE  CO 

6LCNV00D  SPRINGS  1  N 

3339  GARF IELD 

2  39  3* 

107  20 

5823 

SP 

SP 

RADIO  STAT  ION  KGLN 

GORE  pass  Ranch 

3*23  GRAND 

2  *0  09 

106  28 

7602 

5P 

SP 

MRS  J  M  HOHNHOLZ 

GRANADA 

1*77  PROWERS 

1   38  0* 

348* 

: 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

3*88  MESA 

2   19  07 

108  32 

48*9 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  2  NSW 

3*89|  MESA 

4620 

SP 

SP 

SP 

AGR  REStAKCH  SERVICE 

GRAND  LAKE   1  WNW 

3*96  GRAND 

2  *0  16 

103  90 

8576 

SP 

3P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

1300|  GRAND 

2l  40  11 

6288 

SP 

c 

U  S  BUR  RECLAMAI ION 

GREAT  OIVIOE  12  $E 

2  *0  *2 

107  39 

6912 

: 

FRANK    A  BOCHMANN 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

33*1  ALAMOSA 

6120 

SP 

SP 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

33*6  WELD 

*  *0  26 

104  41 

46*8 

BA 

6A 

c 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREENLAND  0  SE 

3379  EL  PASO 

7330 

: 

FRANK    A  ROGERS 

GREENLAND  *  Nf 

338*  DOUGLAS 

*  39  16 

6725 

: 

KELSEY  POTTENGER  jr 

GREEN  MOUNTAIN  DA" 

359?  SUMMIT 

2   )9  53 

106  20 

77*0 

BP 

BP 

U  S  BUR  RECLAHAT 1 ON 

WEYSTONE 

3609  MOFFAT 

108  40 

6800 

SP 

SP 

INACTIVE  1/1/63 

GROVER  10  H 

36*3  WELD 

*  *0  51 

104  2* 

5090, 

SP 

SP 

MRS  DORIS  A.   MC  GfHfcE 

GUFFEr  10  SE 

3636  FREMONT 

38  41 

105  23 

8200 

GUNNISON 

3662  GUNNISON 

5P 

SP 

CITY  OF  GUNNISON 

373*  MOFFAT 

*0  22 

107  37 

6230 

BA 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

MARTSFL 

3811  PARK 

39  02 

8866 

BP 

C  H 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

HARWELL 

3828  KIOWA 

38  27 

103  10 

*335 

BP 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

3830  BOULDER 

39  96 

103  17 

3923 

BP 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDCN 

386l|  ROUTT 

i  *0  30 

107  15 

6337 

6P 

bt> 

A  RAY  GORtE 

HERMIT  7  ESE 

)9SL  MINERAL 

3   37  *6 

107  08 

9001 

SP 

it 

MRS  MABEL  WRIGHT 

HOFHNE 

40*7  LAS  ANIMAS 

37  17 

10*  21 

5720 

= 

EUGENE  S  PHILPOTT 

HOLLY 

*074  PROWERS 

36  03 

102  07 

3393 

6A 

BA 

W  R  DAVIS 

HOI YOKE 

*082  PHILLIPS 

40  33 

102  18 

1746 

it 

F    8  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SRRS  2  SW 

»'..■">  grano 

40  03 

106  09 

7800 

BP 

BP 

c 

COLO  GAME  ♦  FISH  OtP 

*135  MORGAN 

40  00 

10*  05 

4995 

MRS  BE R I HA  ■  MEYER 

HUGO 

*172)  LINCOLN 

39  08 

103  28 

303* 

BARBARA  L  MATT  IX 

IDAHO  SPRINGS 

*23*  CLEAR  CREEK 

39  43 

105  33 

7369 

» 

SP 

U  S  FOREST  SERVTCE 

IDALIA 

39  42 

3941 

AP 

THEODORE  w  CLARK 

IGNACIO  1  *J 

•2*5  la"plata 

37  08 

!o7  38 

6*2* 

3P 

SP 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INOCPENOENCE  PASS  5  SW 

1  39  03 

106  37 

10390 

s 

TWIN  LAKES  R  *  C  CO 

JOES 

*3b3  YUMA 

1  39  39 

102  41 

*200 

c 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MARTIN  OAM 

4ia«  BENT 

38  09 

102  37 

381* 

4P 

BP 

BP 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

4397)  CLEAR  CREEK 

105  51 

1032* 

SP 

SP 

if 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JW.ES9UNG 

A413)  SEDGWICK 

C|  00 

102  13 

1*69 

SP 

SP 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

ARKANSAS,     2  COLORADO,      3  KANSAS, 


STATION 

INDEX  NO.  j 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

EVAP 

SPECIAL 

KARVAL 

LINCOLN 

1 

38  44 

5130 

7A 

EMANUEL  S  INNESS 

KASSLER 

4*5; 

JEFFERSON 

A 

3*  30 

109  06 

3495 

$$ 

Si 

DENVER  WATER  CON 

KAUFFWAN  4  SSE 

4*60 

WELD 

1 

40  30 

103  96 

5250 

SS 

SS 

HISS  THYRA  M  NELSON 

KIM  13  NNE 

49S8 

LAS  ANIMAS 

37  27 

5240 

oei 

Elbert 

39  21 

104  29 

6130 

US  SOIL  CON  SERVICE 

4984 

39  17 

104  26 

6)50 

BP 

B9B9 

Elbert 

39  18 

104  31 

6990 

6P 

KIOWA  3  SSE 

4987 

39  IT 

6T0T 

e"^  LAWRENCE* 

KIT  CARSON 

CHEYENNE 

102  " 

*2B* 

BP 

" 

JOSEPH  J  ZIMMERMAN 

KUTCH  6  SSE 

4681 

J 

SB  50 

103  30 

5390 

JAMES  R  PiCKtMPAUGH 

LA   JUNTA    FAA  AIRPORT 

4T20 

OTERO 

1 

98  03 

103  31 

*186 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

4T34 

HINSDALE 

1 

38  03 

107  19 

8890 

SP 

MRS  EMMA  L  L 1  SKA 

LAKF  GEORGE  8  SW 

4TB2 

38  55 

103  29 

8500 

SP 

CHARLES  J  DAVIS 

LAKE  MORAINE 

4790 

EL  PASO 

; 

36  49 

105  01 

10265 

mid] 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKE WOOD 

4TB2 

JEFFERSON 

103  08 

9637 

BP 

BOARD  OF  WATER  COMM 

4T7B 

PROWERS 

! 

38  04 

102  37 

.s 

Hid 

CHAS  E  HC  PwtR SON  JN 

LFADVILLE5 

4894 

BENT 

38  03 

389. 

SP 

SP 

AM  CRYS  SUGAR  CO 

4BB' 

| 

39  13 

106  18 

10177 

HP 

LfADVILLE    10  WNW 

LAKE 

39  17 

11000 

LEROY  7  W5W 

49*! 

LOGAN 

40  29 

103  01 

*390 

BP 

GILBERT  L 1 NDSTROM 

L IMF  3  SE 

5001 

PUEBLO 

1 

38  OT 

10*  39 

*900 

MRS  MARY  WYATT 

LIMON   10  SSW 

5015 

ELBERT 

1 

19  09 

101  *6 

3560 

6P 

S  G  PETERSON 

L  1  HON 

301T 

LINCOLN 

1 

39  16 

103  B] 

3360 

HID 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

L  IYTLF  OOlORFS  5  NF 

5041 

MESA 

2 

39  03 

6375 

CHARLES  V  ECKMAN 

L  ITYLF  HILLS 

5048 

RIO  BLANCO 

; 

*0  00 

61*8 

BP 

Bf 

COLO  GAME  •  FISH  DEP 

LPNGMONT  2  FSE 

BOULDER 

*o  10 

109  0* 

4950 

6* 

DA 

GT  WEST   SUGAK  CO 

LONG MONT  6  NW 

9121 

BOULDER 

1 

40  13 

105  09 

5145 

JOHN  L  NELSON 

3141 

LAR 1  HER 

40  17 

105  33 

8960 

i 

U  S  WEATHLR  BURtAU 

LO<  PINOS  PASS  1  SE 

siao 

SAGUACHE 

i 

38  05 

10203 

U  S  WEATHER  BURtAU 

9322 

CONEJOS 

s 

37  10 

103  56 

7676 

*P 

H 

MAN ASS  A  HIGH  SCHOOL 

9327 

M0NTE2UMA 

2 

37  21 

106  18 

7016 

SP 

EDGAR  A  NOLAND 

5352 

El  paso 

1 

38  32 

104  96 

6606 

HARRY  KLIEWER 

9408 

RIO  BLANCO 

2 

40  00 

107  19 

7200 

6P 

GUY  M  STtALtY 

2 

40  31 

108  03 

5920 

. 

6P 

JOHN  P   W 1 ESE 

MEEKFR 

348' 

RIO  BLANCO 

2 

40  02 

107  9* 

62*2 

SS 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

ME^A  VEROE   NAT  PARK 

593! 

MONTE2UMA 

2 

17  12 

108  29 

5P 

park  superintendent 

MONARCH  PASS 

CHAFFEE 

1  18  30 

106  20 

113*2 

EARL  J  MILL IGAN 

370( 

RIO  GRANDE 

106  09 

7665 

it 

SP 

C 

MflNTUOSF    NO  1 

MONTROSE 

5B30 

5P 

SP 

COLO  WATCH  CUN  OUARU 

MONTROSE  NO  2 

572; 

MONTROSE 

107  51 

5B30 

7A 

7A 

H 

MONUMENT  2  WSW 

EL  PASO 

39  05 

104  55 

7400 

5P 

SP 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOOR t SON    1  SW 

5765 

JEFFERSON 

39  39 

105  14 

6000 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULF  SHOE  LODGE  1  SSE 

9819 

HUERFANO 

105  10 

eeoc 

JOHN  A  ZEH8ER 

NEW  RAYMER 

5922 

WELO 

101  51 

R  D  SHEPPLRO 

NORTHOALE 

S9T0 

DOLORES 

37  *9 

109  01 

bP 

MRS   1   F  SHUIT 

S990 

37  13 

105  03 

aaot 

6F 

GLEN  C  COEN 

NUNNf,0R 

6012 

SAN  MIGUEL 

108  17 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH   L  HANN 1 b AN 

6023  WELO 

104  47 

5185 

c 

ORDWAY 

6131  CROWLEY 

18  !l 

430C 

OA 

TWIN  LAKES  R  •  C  CO 

OT  IS  11  HE 

6192 

WASHINGTON 

102  51 

E  E  LINDGREN 

Ouray 

B209 

OU«AY 

2 

38  01 

107  40 

77*0 

SP 

3 

:  h 

FRANCIS  J  COuGhlin 

PAG0SA  SPRINGS 

6298 

ARCHULETA 

2 

n  a 

107  01 

7238 

5P 

5P 

GLEN  D  EDMONDS 

PALISADE   1  S 

6266 

MESA 

: 

5?  ?n 

106  21 

4740 

bP 

OONALD  R  PATTON 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

6271 

HINSDALE 

37  30 

107  10 

7721 

5P 

5 

JOHN  W  TAYLOR 

PAOLI 

6299 

PHILLIPS 

102  28 

3896 

c 

LEE  W  SCHNItUtR 

PA ON  1  A 

6  306 

OELTA 

38  52T 

107  15 

5685 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

6319 

MONTROSE 

108  58 

5309 

»J 

CHALMER  M  GARBtR 

ELBERT 

10*  39 

6300,  3P 

5P 

PARSHALL  10  SSE 

6342 

GRAND 

; 

39  55 

8270 

3P 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSF  1  NNW 

S41C 

FREMONT 

105  0* 

6501 

BEAVER  PARK  CO 

PITK IN 

6513 

GUNNISON 

2 

38  36 

106  32 

9200 

ROBERT   A  NAY 

PLACERV 1 LLE 

6524 

SAN  P.IGUEL 

; 

36  02 

108  03 

7322 

MRS  MARY  F  MC  ClUEN 

PLATORO  DAM  1  W 

CONEJOS 

37  21 

106  32 

9887 

U  S  BUR  RECLAMATION 

"L  F A  S  A  NT    VIEW   2  W 

MONTEZUMA 

108  46 

6860 

DON  W  CLEVER 

PUFBLO  WB  AIRPORT 

674C 

PUE8L0 

104  31 

*63y 

MIC 

M  1  [ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO 

104  39 

7A 

7A 

COL  WTR  CONT  BuAHU 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

PUEBLO 

38  \l 

104  21 

4660 

OA 

MRS  OPAL   J  wAltKS 

1 

ROUTT 

107  06 

VAR 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

ROUTT 

93*0 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RANGELY 

6832 

RIO  BLANCO 

108  *7 

5216 

5P 

TOWN  OF  RANGE L 1 

RED  FEATHER  LAKES 

6925  LARIHER 

4 

40  48 

105  36 

8365 

6P 

si 

JOSEPH  E  DAL  I ON 

70  17 

DOLORES 

; 

108  02 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE  2  ENE 

70-"  1 

GARF 1 ELO 

5319 

5P 

c 

MRS   L   M  THUMPSUN 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

709C 

HINSDALE 

9495 

RIVER  SPRINGS  RS 

CONEJOS 

106  16 

6562 

U  S  FOREST   SERV ICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

7161 

OTERO 

] 

103  *2 

4178 

5P 

5  P 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

72  b  7 

EL  PASO 

104  03 

6006 

MID 

ROBERT  B  RAPP 

RUXTON  PARK 

7309  EL  PASO 

1 

38  51 

104  59 

9050 

6P 

SP 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

PUEBLO 

1 

37  55 

6790 

SP 

SP] 

MR  W  M  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

SAGUACHE 

5 

38  OS 

106  09 

7697 

SP 

5P 

C  H 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  IDA 

7370 

CHAFFEE 

1 

38  32 

106  00 

7060 

SP 

5P 

H 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

T428 

5 

JT  12 

105  27 

7965 

MRS  NEA  G  GALLEGOS 

5ANTA  -ARIA  RESERVOIR 

T45C 

MINERAL 

5 

107  07 

9706 

S 

WINDSOR  KUCHLER 

SAP  1  NERO  8  E 

T45« 

GUNNISON 

2 

18  29 

107  11 

7720 

5p 

COLO  GAME  ♦  F 1 SH  DtP 

SARGENTS 

7*60  SAGUACHE 

38  2* 

106  26 

8465 

BERNARD  IRBY 

SEDALIA  4  SSE 

7510 

DOUGLAS 

39  23 

10*  58 

6175 

;i 

MRS  GWENDOLYN  NICHULi 

sfdcwitk  5  s 

7515 

SEDGWICK 

*0  51 

102  31 

1990 

-'  p 

LAYTON  0  MUNSQN 

7519 

KIT  CARSON 

! 

39  18 

4703 

SHAW  6  SSE 

7557 

3 

103  19 

S1ST 

CHARLES  £  SCHOONOVEK 

SHOSHONE 

TB11 

GARF IELD 

2 

n 

107  14 

5923 

public  service  co 

SILVER  LAKE 

76*8 

BOULDER 

*0  02 

105  IS 

10200, 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUB 

76S0 

CONEJOS 

5 

37  23 

9300 

s 

S  L  TROUT  CLUB 

SILVERTON 

TB56 

SAN  JUAN 

; 

37  48 

107  40 

9322 

5P 

C  H 

ROBERT   K  W Y HAN 

SIMLA 

7664 

ELBERT 

39  09 

10*  05 

602O 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

JACKSON 

*0  27 

106  26 

6379 

5P 

5P 

SPRINGFIELD 

7862  BACA 

1 

37  24 

102  16 

7A 

HERBERT  0  MANN 

SPRINGFIELO  7  WSW 

7864  BACA 

1 

37  23 

102  42 

4575 

SP 

5P 

5P 

SE  COLO  BRCH  EXP  *Ta 

SPRINGFIELD  8  S 

7867 

37  17 

102  37 

4500 

5P 

5F 

U  S  FOREST  SERVICE 

STFAMBOAT  SPRINGS 

T936 

ROUTT 

i 

40  30 

6770 

SS 

SS 

R  WAYNE  LIGHT 

STFRLING 

7950 

LOGAN 

* 

40  37 

103  12 

3939 

8  A 

BA 

gt  west  sugar  co 

STONINGTON 

7992 

BACA 

1 

102  H 

3801 

if 

MRS  ARM 1 LOA  DUHHtNN 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the 

f ol lowing : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later     in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  everv  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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1 

27 

3 

.38 

.07 

25+ 

2.5 

0 

0 

0 

0 

CEDAREDGE 

48.6 

23.3 

36.0 

4.2 

60 

5 

5 

13 

806 

0 

1 

27 

0 

.70 

- 

.28 

.37 

1 

4.0 

3 

11 

3 

0 

0 

CIMARRON   3  SE 

43.5 

14.5 

29.0 

58 

7  + 

-  1 

13 

1000 

0 

1 

27 

3 

.35 

.25 

1 

1.0 

0 

2 

0 

0 

CLIMAX  2  NW 

27.8 

7.3 

17.6 

45 

5 

-17 

12 

1323 

0 

20 

2e 

5 

2.05 

.61 

1 

47.7 

46 

21 

6 

1 

0 

COCHETOPA  CREEK 

37.8 

3.0 

20.4 

48 

6+ 

-15 

14  + 

1244 

0 

5 

28 

10 

.78 

.27 

1 

4.5 

6 

1 

4 

0 

0 

COLLBRAN 

49.8 

22.2 

36.0 

8.4 

62 

6 

3 

12 

805 

0 

0 

27 

0 

.71 

- 

.51 

.27 

27 

6.5 

2 

1 

3 

0 

0 

COLORADO  NM 

48.9 

29.0 

39.0 

57 

7 

15 

13+ 

722 

0 

0 

18 

0 

.71 

.38 

1 

2 

2  + 

2 

0 

0 

CORTEZ 

49.4 

22.9 

36.2 

4.3 

64 

5 

2 

13 

800 

0 

1 

27 

0 

.93 

- 

.17 

.44 

10 

5.0 

2 

12  + 

2 

0 

0 

CRAIG 

45.3 

18.4 

31.9 

59 

4 

-  1 

12 

921 

0 

2 

27 

1 

.42 

.22 

1 

2.0 

2 

27 

2 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

37.6 

5.0 

21.3 

5.0 

46 

6+ 

-18 

13+ 

1215 

0 

6 

28 

9 

1.85 

- 

.71 

.88 

1 

21.5 

20 

2+ 

4 

1 

0 

DELTA  1  E 

50.9 

22.9 

36.9 

3.8 

59 

7+ 

6 

13 

781 

0 

0 

26 

0 

.28 

- 

.21 

.13 

11 

2.0 

2 

11 

1 

0 

0 

DILLON 

37.1 

6.8 

22.0 

4.5 

55 

5 

-25 

12 

1200 

a 

5 

28 

8 

1.66 

.11 

.44 

1 

23 

25 

5 

0 

0 

DURANGO 

50.3 

18.8 

34.6 

4.9 

65 

6 

-  2 

14 

847 

d 

1 

27 

1 

1.26 

- 

.04 

.59 

11 

9.5 

10 

12 

3 

1 

0 

EAGLE  FAA  AP 

45.8 

17.7 

31.8 

58 

4 

0 

13+ 

927 

0 

2 

27 

2 

.32 

.20 

1 

1.2 

5 

1 

1 

0 

0 

FORT  LEWIS 

42.6 

16.1 

29.4 

3.5 

59 

6+ 

-  6 

13 

991 

0 

4 

27 

3 

.83 

- 

.88 

.31 

10 

13.3 

13 

12+ 

3 

0 

0 

FRASER 

36.0 

-  2.4 

16.8 

1.3 

50 

6  + 

-34 

12 

1345 

0 

9 

23 

15 

1.28 

- 

.23 

.32 

1 

25 

2+ 

7 

0 

0 

FRUITA  2  N 

51.7 

21.1 

36.4 

4.2 

60 

25+ 

10 

14+ 

795 

0 

0 

28 

0 

.52 

- 

.12 

.26 

1 

.2 

1 

1 

2 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

55. 8M 

24. 6M 

40.  2M 

64 

27+ 

9 

13 

688 

0 

0 

26 

0 

.39 

.14 

27 

T 

0 

2 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

47.9 

24.8 

36.4 

6.7 

58 

7+ 

9 

12 

793 

0 

0 

24 

0 

1.05 

- 

.70 

.51 

1 

7.0 

T 

3  + 

2 

1 

0 

GORE  PASS  RANCH 

40.2 

11.1 

25.7 

53 

4 

-13 

13+ 

1097 

0 

•  4 

28 

3 

1.04 

6.5 

0 

2 

1 

0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

49.4 

27.7 

38.6 

6.0 

61 

6 

16 

13 

733 

0 

0 

22 

0 

.47 

- 

.22 

.29 

1 

.2 

4 

1 

2 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  WNW 

37.5 

8.6 

23.1 

52 

6 

-24 

12 

1167 

0 

7 

28 

6 

1.30 

.55 

1 

11.5 

19 

28  + 

4 

1 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

33.9 

7.5 

20.7 

47 

6 

-21 

12 

1231 

0 

10 

2  8 

7 

.94 

.33 

1 

13.1 

16 

20 

5 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

41  .3 

13.7 

27.5 

58 

4 

-12 

12 

1041 

0 

3 

28 

3 

1.30 

.28 

1 

7 

0 

0 

GUNNISON 

39.9 

6.9 

23.4 

7.8 

50 

4 

-16 

13+ 

1156 

0 

3 

28 

6 

.90 

- 

.08 

.45 

1 

5.0 

2 

13  + 

4 

0 

0 

HAYDEN 

44.8 

19.1 

32.0 

58 

6 

-  6 

16 

927 

0 

2 

27 

4 

.84 

- 

.30 

.41 

27 

5.0 

4 

27 

2 

0 

0 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

38.  6M 

9.8M 

24. 2M 

54 

4 

-15 

12 

1135 

0 

5 

28 

4 

.50 

.23 

15 

9.5 

2 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

46.7 

18.0 

32.4 

4.0 

61 

6 

-  7 

14 

908 

0 

2 

27 

1 

1.17 

.00 

.49 

11 

4 

0 

0 

LAKE  CITY 

42.4 

8.9 

25.7 

56 

4 

-  9 

17+ 

1095 

0 

2 

27 

5 

1.24 

.32 

10 

15.0 

9 

10 

5 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

51.7 

13.7 

32.7 

73 

25 

-  7 

13 

898 

0 

0 

27 

3 

.20 

.10 

1 

1.0 

0 

1 

0 

0 

MARVINE 

44.0 

15.6 

29.8 

64 

5 

-  5 

14 

981 

0 

2 

26 

2 

1.32 

.66 

27 

16.8 

8 

28 

4 

1 

0 

MAYBELL 

46.6 

16.8 

31.7 

60 

4 

-  3 

12 

922 

0 

2 

26 

2 

.38 

.27 

1 

.5 

T 

27 

1 

0 

0 

MEEKER 

47.9 

18.5 

33.2 

64 

4 

0 

12 

884 

0 

2 

26 

1 

.70 

.15 

27+ 

6.0 

0 

4 

0 

0 

MESA  VERDE  NP 

47.8 

25.1 

36.5 

3.5 

65 

8 

3 

12 

793 

0 

1 

22 

0 

1.38 

- 

.57 

.  54 

11 

9.0 

6 

11 

5 

1 

0 

MONTROSE  NO  2 

49.3 

22.5 

35.9 

4.6 

62 

7 

7 

13 

808 

0 

2 

26 

0 

.24 

- 

.36 

.09 

12 

2.1 

2 

13  + 

0 

0 

0 

NORTHDALE 

46.7 

20.7 

33.7 

7.1 

63 

7 

-  6 

14+ 

871 

0 

2 

27 

2 

.64 

- 

.37 

.24 

9 

4 

0 

0 

NORWOOD 

43.3 

18.9 

31.1 

56 

6 

-  2 

13 

941 

0 

2 

26 

2 

.87 

- 

.34 

.33 

11 

8.4 

5 

0 

0 

OURAY 

43.9 

21.9 

32.9 

60 

5 

4 

13 

893 

0 

1 

26 

0 

2.36 

.41 

10 

21.0 

11 

27 

9 

0 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

45. 1M 

1  1  .6M 

28. 4M 

61 

6 

-15 

14 

1020 

0 

2 

27 

3 

1.96 

.68 

11 

29.0 

13 

11 

5 

1 

0 

PALISADE  1  S 

52.9 

27.7 

40.3 

65 

6 

15 

12 

686 

0 

0 

21 

0 

.51 

- 

.10 

.23 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

35.9 

16.8 

26.4 

45 

9 

-18 

15 

1075 

0 

7 

28 

5 

.89 

.39 

11 

12.0 

3 

0 

0 

PAONIA 

49.0 

22.3 

35.7 

61 

7 

8 

13 

815 

0 

1 

27 

0 

1.01 

.63 

1 

2.0 

8 

1 

3 

1 

0 

PARADOX 

53.6 

23.6 

38.6 

65 

7 

10 

13 

734 

0 

0 

26 

0 

.83 

.45 

1 

T 

0 

4 

0 

0 

RANGELY 

50.9 

18.0 

34.5 

60 

6 

0 

13 

846 

0 

0 

27 

1 

.07 

.07 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICO 

43.8 

9.8 

26.8 

58 

5  + 

-  9 

13 

1061 

0 

2 

27 

5 

1.55 

.91 

.30 

20+ 

21.0 

Ih 

21 

7 

0 

0 

RIFLE  2  ENE 

51.2 

20.3 

35.8 

6.7 

62 

7 

6 

13 

813 

0 

0 

26 

0 

.28 

.52 

.16 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SILVERTON 

41.8 

2.2 

22.0 

3.0 

54 

8 

-17 

13 

1197 

0 

1 

28 

12 

2.08 

.41 

.45 

10 

20.0 

22 

21 

8 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

39.8 

12.4 

26.1 

6.5 

51 

4 

-15 

12 

1080 

: 

5 

28 

3 

1.20 

1.11 

.28 

1 

11.5 

18 

1 

5 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

35.3 

-  6.4 

14.5 

49 

5 

-34 

12 

1408 

0 

12 

28 

19 

D 

1.65 

.80 

2 

7.0 

19 

1 

5 

2 

0 

TELLURIDE 

43.0 

10.7 

26.9 

3.1 

60 

5 

-12 

13 

1060 

0 

2 

27 

5 

1.91 

.19 

.43 

11 

24.0 

20 

20 

7 

0 

0 

URAVAN 

53.3 

20.2 

36.8 

62 

8 

9 

13 

783 

0 

0 

28 

0 

.46 

.16 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

VALLEC I  TO  DAM  // 

43.6 

13.4 

28.5 

59 

6 

-14 

13 

1012 

; 

2 

27 

3 

1.49 

.58 

11 

13.8 

4 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-   18  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
FEBRUARY  1963 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

e 

~ 

Date 

z 

0 

• 

Degree  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

e 

a 

From  Normol 

>- 

Q 

; 

o 

e 

° 

Total 

1   Max.  Depth  I 

on  Ground  1 

2 

1    . 1 0  or  Mare  1 

S 

0 

o 

• 

o 

o 

:  : 
Si 

t  * 

H  £ 

3  * 

1 

YELLOW  JACKET  1NW 

59 

871 

2 

2  2 

o 

1.61 

.70 

1 1 

9.5 

6 

13  + 

4 

1 

0 

U  1  V  i  3  |  UN 

30.5 

5.2 

.99 

.36 

8.7 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

AKRON   FAA  AP 

49.2 

23.9 

36.6 

66 

7 

0 

11 

791 

0 

2 

23 

1 

.13 

.05 

25 

2.0 

2 

1 

0 

0 

0 

BONNY  DAM 

52.8 

21.3 

37.1 

75 

6 

5 

12+ 

779 

0 

3 

28 

0 

.07 

.07 

10 

T 

T 

25  + 

Q 

0 

0 

BURL INGTON 

54.3 

23.2 

38.8 

5.8 

76 

5 

5 

12  + 

728 

0 

1 

24 

0 

.13 

- 

.35 

•  1  3 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

53.4 

20.7 

37.1 

4.6 

76 

1 

5 

11  + 

776 

0 

2 

26 

0 

T 

.37 

T 

25+ 

T 

T 

10 

0 

0 

0 

FLAGLER   2  NW 

52.0 

19.6 

35.8 

75 

5 

2 

12 

811 

0 

1 

26 

0 

.08 

.05 

25 

1.0 

1 

25 

0 

0 

0 

HOLYOKE 

52.1 

21.2 

36.7 

6.3 

78 

5 

1 

11 

788 

0 

2 

26 

0 

.20 

.15 

.16 

27 

T 

0 

l 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

52.7 

22.9 

37.8 

74 

5 

4 

11 

753 

0 

1 

23 

0 

.19 

.12 

9 

3.0 

0 

l 

0 

0 

WRAY 

55.9 

24.1 

40.0 

8.6 

80 

5 

4 

1 1 

692 

0 

1 

23 

0 

.04 

.42 

.04 

23 

.4 

T 

27  + 

0 

0 

0 

YUMA 

54.4 

25.2 

39.8 

73 

5 

2 

1 1 

698 

0 

1 

24 

0 

.14 

- 

.32 

.05 

23 

0 

0 

0 

DIVISION 

37.7 

6.3 

.11 

- 

.32 

.8 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 

36. 5M 

17. 9M 

27. 2M 

53 

6+ 

-14 

12 

1051 

0 

9 

25 

3 

1  .88 

.85 

1 

20.0 

6 

1 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

37.3 

2.8 

20.1 

56 

7  + 

-31 

12 

1254 

0 

7 

28 

13 

.26 

.10 

16 

1 

0 

0 

BAILEY 

47.3 

15.0 

31.2 

65 

5 

-16 

12 

939 

0 

2 

25 

5 

.36 

•  1  3 

1  5 

6.1 

2 

0 

0 

BOULDER 

52.9 

28.9 

40.9 

6.2 

75 

5 

4 

12 

668 

0 

1 

19 

0 

.40 

.43 

.09 

16+ 

5.6 

3 

11  + 

0 

0 

0 

BYERS 

50.9 

22.1 

36.5 

4.6 

74 

5 

1 

12 

792 

0 

1 

25 

0 

.14 

.33 

.11 

25 

2.5 

1 

10 

1 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

36. 6M 

16. 2M 

26. 4M 

-10 

12 

1076 

0 

2 

CASTLE  ROCK 

51.1 

19.6 

35.4 

72 

5 

-12 

12 

823 

0 

2 

27 

1 

.21 

.11 

10 

3.0 

2 

10 

1 

0 

0 

CHEESMAN 

52.8 

15.1 

34.0 

3.9 

71 

5 

-18 

12 

862 

0 

1 

26 

5 

.23 

.34 

.08 

11 

2 

11 

0 

0 

0 

CHERRY   CREEK  DAM 

54.2 

21.9 

38.1 

75 

5 

-  6 

12 

747 

0 

2 

25 

1 

.09 

.06 

10 

1.6 

0 

0 

0 

DENVER  WB  AP  //R 

51.5 

23.1 

37.3 

4.8 

76 

5 

0 

12 

768 

0 

2 

23 

1 

.21 

.48 

.11 

10 

2.1 

1 

25+ 

1 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

51.5 

30.9 

41.2 

6.6 

75 

5 

5 

12 

661 

0 

1 

15 

0 

.23 

.40 

.09 

10 

3.2 

1 

11 

0 

0 

0 

ELBERT 

48.8 

16.1 

32.5 

70 

5 

0 

1  3 

903 

0 

3 

28 

1 

.06 

.04 

16 

2.0 

0 

0 

0 

ESTES  PARK 

43.3 

22.2 

32.8 

5.1 

61 

5 

1 

11 

895 

0 

4 

25 

0 

.  3E 

.44 

.17 

1 

5.0 

2 

0 

0 

EVERGREEN 

50.1 

17.5 

33.8 

69 

5 

-15 

12 

863 

0 

1 

26 

2 

.34 

•  1  7 

1 1 

4.5 

2 

16  + 

1 

0 

0 

FORT  COLLINS 

50.4 

23.0 

36.7 

7.0 

69 

4 

-  2 

12+ 

788 

0 

1 

?b 

2 

.42 

.08 

.  20 

20 

6.4 

3 

20 

1 

0 

0 

FORT   LUPTON  1  N 

53.0 

22.0 

37.5 

71 

5+ 

0 

12 

764 

0 

1 

25 

1 

.25 

- 

.23 

.19 

25 

4.0 

T 

10 

1 

0 

0 

FORT  MORGAN 

50.7 

21.8 

36.3 

7.5 

69 

B 

4 

12 

797 

0 

2 

28 

0 

.15 

•  1 2 

.07 

9 

.  5 

0 

o 

0 

0 

GREELEY 

50.8 

21.0 

35.9 

7.5 

70 

5 

4 

12 

807 

0 

2 

27 

0 

.21 

.15 

.11 

1 1 

.0 

0 

2 

0 

0 

GROVER  10  W 

50-7 

25.? 

38.0 

8.8 

69 

5 

1 

11 

752 

0 

2 

21 

0 

j 

•  43 

T 

25+ 

T 

T 

25  + 

o 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

48.  8M 

21. 6M 

35.  2M 

7.4 

67 

5 

-  8 

12 

803 

0 

0 

.50 

.10 

.17 

1 

5.3 

2 

10 

3 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

29.7 

6.3 

18.0 

48 

6 

-2  5 

12 

1311 

0 

20 

28 

10 

1  .96 

.63 

3 

22.0 

37 

28 

6 

1 

0 

JULESBURG 

50.8 

21.9 

36.4 

5.2 

68 

26 

3 

21  + 

797 

o 

1 

27 

0 

.28 

.16 

.16 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

KASSLER 

53.3 

24.8 

39.1 

4.1 

76 

5 

-  7 

12 

720 

0 

1 

22 

1 

.36 

.57 

.16 

11 

6.5 

5 

11 

2 

0 

0 

KAUFFMAN  *  SSE 

49.6 

21.3 

35.5 

71 

5 

0 

12 

819 

0 

2 

25 

1 

.02 

.02 

25 

1.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

40.2 

9.4 

24.8 

59 

5 

-24 

12 

1119 

o 

7 

27 

6 

.38 

.19 

16 

9.0 

6 

16 

1 

0 

0 

LAKEWOOO 

51.2 

24. 9M 

38. 1M 

3.7 

73 

5 

0 

12 

745 

0 

1 

23 

1 

.25 

.48 

.13 

10 

2.5 

1 

0 

0 

LONGMONT   2  ESE 

52.5 

22.4 

37.5 

7.1 

70 

6 

2 

12 

765 

0 

2 

27 

0 

.27 

.17 

.13 

15 

2 

0 

0 

PARKER  9  E 

50.8 

19.9 

35.4 

72 

5 

-  7 

12 

822 

0 

1 

26 

1 

.05 

.36 

.05 

25 

1.0 

1 

12  + 

0 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

38.0 

17.8 

27.9 

58 

6 

-19 

11 

1033 

0 

4 

25 

2 

.95 

.52 

1 

13.7 

4 

10 

2 

1 

0 

SEDGWICK  5  S 

49.8 

24.3 

37.1 

67 

26+ 

1 

11 

776 

0 

1 

23 

0 

.70 

.50 

10 

1.5 

1 

11  + 

2 

1 

0 

SPICER 

35.7 

10.3 

23.0 

51 

5 

-24 

12 

1169 

0 

10 

28 

7 

1.12 

.12 

.70 

1 

20.0 

21 

2 

2 

1 

0 

STERLING 

66 

4 

11 

0 

2 

26 

0 

.25 

.05 

25 

j 

o 

Q 

0 

0 

WALDEN 

34.7 

10.5 

22.6 

52 

5 

-17 

12 

1180 

0 

10 

2  8 

5 

.29 

.20 

1 

1.5 

6 

2 

1 

0 

0 

WATERDALE 

54.4 

24.1 

39.3 

8.5 

75 

5 

-  2 

11 

716 

0 

1 

25 

2 

.32 

.23 

.12 

10 

8.5 

2 

10 

2 

0 

0 

WIGGINS  7  SW 

51.7 

21.7 

36.7 

68 

5 

0 

11 

784 

0 

1 

27 

1 

.33 

.13 

25 

5.0 

1 

0 

0 

DIVISION 

33.6 

4.5 

,40 

.20 

5.3 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

ALAMOSA  WB  AP  R 

40.4 

3.3 

21.9 

-  1.6 

61 

6 

-30 

13 

1205 

0 

8 

28 

9 

1.42 

1.25 

.88 

10 

16.0 

12 

10+ 

3 

1 

0 

BLANCA 

41  .4 

10.8 

26.1 

60 

5 

-21 

13 

1083 

0 

6 

.'1 

6 

.54 

.54 

10 

8.0 

4 

14  + 

1 

1 

0 

CENTER 

42.3 

9.5 

25.9 

61 

7+ 

-19 

14  + 

1088 

0 

5 

28 

6 

.55 

.22 

10 

7.5 

5 

18  + 

2 

0 

0 

DEL  NORTE 

43.5 

14.7 

29.1 

3.3 

62 

6 

-14 

13 

998 

0 

4 

28 

3 

.65 

.36 

.42 

10 

2 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

41.7 

17.1 

29.4 

57 

5  + 

-  6 

12 

992 

0 

4 

2  1 

3 

.27 

.25 

10 

4.0 

4 

10 

1 

0 

0 

HERMIT   7  ESE  // 

40.7 

2.7 

21.7 

5.7 

53 

5  + 

-14 

17  + 

1204 

0 

2 

28 

13 

.50 

.12 

.30 

2 

5.0 

2 

0 

0 

MONTE  VISTA 

41.5 

7.9 

24.7 

61 

6 

-22 

13 

1122 

0 

6 

28 

6 

.50 

.43 

11 

4.  7 

4 

18+ 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

44.3 

13.0 

28.7 

62 

6  + 

-14 

14 

1011 

0 

4 

28 

6 

.54 

.27 

.33 

11 

6.0 

4 

16+ 

2 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

43.4 

5.9 

24.7 

57 

6 

-12 

13 

1124 

0 

2 

28 

7 

.22 

.10 

16 

16 

1 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

32.0 

8.5 

20.3 

47 

7 

-14 

12 

1248 

0 

17 

28 

5 

3.02 

.79 

11 

42.0 

60 

12  + 

6 

3 

0 

DIVISION 

25.3 

2.6 

.82 

.33 

11.7 

No.  of  Day» 


Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     88°  on  the  1st  at  Eversoll  Ranch 

Lowest  Temperature:     -37°  on  the  12th  at  Sugar  Loaf  Reservoir 

Greatest  Total  Precipitation:        3.  02  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 

Least  Total  Precipitation:       0.  00  .nch  at  Eastonville  2  NTJE  and  Eads 

Greatest  One-Day  Precipitation:       1.  22  inches  on  the  11th  at  Wolf  Creek  Pass  4  W 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    53.  5  inches  at  Wolf  Creek  Pass  4  W 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   64  inches  on  the  2d  at  Wolf  Creek  Pass  4  W 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 
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Day  of  Month 
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16     17  18 


25     26  27 


LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  8  SW 

LAKE WOOD 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
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LIME  3  SE 
LIMON   10  SSW 
LI  HON 

LITTLE  DOLORES  5  NE 
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MARVINE 
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MONTROSE  NO  2 
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NORWOOD 
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PARSHALL  10  SSE 
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SHOSHONE 
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SPICER 

SPRINGFIELD 
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SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 
STONINGTON 

STRAT TON  »  NE 

'SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

TACONY  T  SE 

TAYLOR  PARK 

TELLURIDE 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FA A  AP 
TPOY    1  SE 
TWIN  LAKES  RES 

TWO  BUTTES  1  NW 
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VALLEC I  TO  0AM  // 
VON  A 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALDEN 
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WATERDALE 
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WOLF  CREEK  PASS  1  E 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1963 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

AKRON   FAA  AP 

MAX 

60 

65 

43 

MIN 

32 

25 

33 

35 

40 

33 

33 

31 

29 

ALAMOSA  W8  AP 

MAX 

58 

58 

50 

MIN 

31 

22 

12 

18 

14 

11 

11 

ALLENSPARK 

MAX 

47 

43 

MIN 

30 

29 

28 

37 

40 

23 

38 

29 

28 

ALTEN8ERN 

MAX 

40 

51 

55 

5  5 

58 

58 

52 

MIN 

35 

26 

23 

25 

29 

25 

23 

27 

26 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

59 

42 

MIN 

30 

19 

18 

27 

i  » 

13 

15 

13 

ARBOLES 

MAX 

65 

MIN 

34 

29 

26 

27 

28 

26 

25 

25 

28 

ASPEN 

MAX 

43 

48 

56 

50 

42 

MIN 

31 

24 

lb 

22 

27 

20 

18 

22 

20 

BAILEY 

MAX 

62 

61 

64 

38 

MIN 

36 

21 

SO 

38 

33 

20 

19 

17 

19 

BLANCA 

MAX 

59 

55 

MIN 

33 

28 

18 

21 

22 

22 

10 

13 

16 

BOND 

MAX 

MIN 

38 

30 

21 

25 

24 

20 

16 

20 

18 

BONNY  DAM 

MAX 

70 

68 

MIN 

19 

22 

23 

26 

32 

32 

25 

30 

30 

BOULDER 

MAX 

64 

MIN 

44 

27 

34 

46 

42 

45 

44 

33 

32 

BRANSON 

MAX 

50 

MIN 

45 

35 

30 

37 

46 

35 

36 

32 

27 

BUENA  VISTA 

MAX 

60 

54 

MIN 

37 

27 

22 

37 

<2 

27 

29 

22 

20 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

37 

23 

24 

33 

25 

34 

31 

34 

30 

BYERS 

MAX 

MIN 

36 

23 

29 

35 

37 

to 

32 

28 

25 

CANON  CITY 

MAX 

MIN 

57 

41 

28 

44 

42 

41 

44 

39 

30 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

M  I  N 

28 

20 

20 

22 

CASTLE  ROCK 

MAX 

66 

68 

43 

MIN 

35 

26 

25 

31 

32 

25 

24 

27 

26 

CEDAREDGE 

MAX 

49 

59 

58 

52 

MIN 

37 

30 

28 

27 

32 

28 

26 

29 

28 

CENTER 

MAX 

MIN 

25 

25 

18 

20 

23 

25 

24 

13 

14 

CHEESMAN 

MAX 

61 

54 

MIN 

50 

28 

24 

30 

24 

19 

14 

15 

16 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

41 

24 

29 

35 

36 

27 

30 

27 

26 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

76 

M  I  N 

23 

19 

25 

32 

35 

29 

35 

25 

15 

CIMARRON   3  SE 

MAX 

MIN 

34 

18 

17 

12 

20 

20 

15 

19 

18 

CLIMAX    2  NW 

MAX 

27 

39 

43 

29 

MIN 

21 

18 

10 

19 

20 

16 

17 

14 

12 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

MIN 

30 

25 

3 

9 

13 

7 

2 

6 

5 

COLLBRAN 

MAX 

MIN 

35 

31 

24 

27 

JO 

28 

25 

29 

26 

COLORADO  NM 

MAX 

51 

52 

56 

55 

MIN 

37 

30 

33 

37 

36 

37 

35 

37 

35 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

70 

6  B 

68 

64 

71 

52 

MIN 

46 

25 

24 

39 

36 

34 

34 

32 

28 

CORTEZ 

MAX 

50 

MIN 

37 

28 

24 

27 

30 

26 

27 

27 

30 

CRAIG 

MAX 

45 

MIN 

34 

28 

26 

29 

32 

23 

22 

22 

19 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

46 

45 

MIN 

31 

22 

4 

15 

13 
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1 
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5 

DELHI 
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MIN 

52 

28 

20 

49 

33 
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25 

22 

16 

DEL  NORTE 
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MAX 

55 

52 

53 

58 

55 

59 

59 

57 

50 

MIN 

38 

28 
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21  19 


23     26     34  35 


54  44  40 
-   1  14-1 


37  16 
15  5 

37  24 


47  35 
20  12 


25  12 
3  6 


50  39 
19  17 


50  47 
2  7  20 


42      18  35 


49  36 
29  25 
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17 
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-25  -19 


50     48  49 

17     251  20 


45  40  43 
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21  I  6 


54  53 
26  29 


36  32 
10  22 


49  50 
16  16 


45  46 
19  23 


30  34 
■10  -  8 


52  50 
17  16 


52  51 
21  25 


27  21 
•  2  8 


35  30 
-10  -  4 


45  45 
16  22 


46  50 
21  31 


44  46 
16  16 


55  62  48 

26  30  28 

33  38  38 

21  25  15 

48  53  42 

21  21  21 

50  47  52 

24  29  28 

41  40  41 

7  5  16 

50  56  48 

10  34  21 

50  57  50 

24  30  19 

53  58  30 

24  10  10 


38     55  47 

10     11  28 

47     49  47 

15  |  15  22 

50  56 

29  30 


27     28  32 


48  43 
16  15 


21  25 
8  11 

38  37 


53     63  34 


31 
-  9 


40  ,  43 
14  27 


50  53 
19  28 


22     29     39     37     33  35 


42  46 

22  ;  19 


46  46 
18  24 


42  43 
25  16 


15 

46      40  44 


32  22 
35!  28 


50  47 
24  25 


47  47 
16  32 


32  35 
19  19 


54  63 
22  35 


45  42 
15  12 


55  48 
28  30 


51  57 

24  27 


33  35 
17  15 


62 
39  26 


60  58 
20  26 


48  57  52 
17     32  23 


50     56     52     66  64 


19  25 

40  62 

20  30 


30     23  29 


40     36  40 


22     33  21 


54  52 
30  29 


38  42 
-  1  3 


49     53  60 

22     30  31 


28 

46  64  51 
27      26  30 


50  51  54  52  57  47 

25  20  23  20  21  30 

47  47  49  46  47  35 

12  23  26  20  14  17 

36  37  39  35  40  39 

■6  2  10  22  0  18 

'6  59 


54  55  63 
17     23  24 


36      43     46  42 

12     14     18  I  18 


58  56 

22  ;  20 


59 

30 


26     24  19 


48     49     56     47     63  50 

27     32     34     33     37  32 


39  33  42  37  44 
-  9     10     20     19  0 


See  reference  aotee  fol toeing  Station  Indei. 


DAILY  TEMPERATURES 
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Station 

Day  0!  Month 

Si 
o 
< 

1 

2  |  3 

4 

5 

6 

7 

S  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 



23 

24 

25 

26 

27 

28     29     30  31 

DUR ANGO 

48 

;  t 

64 

65 

62 

49 

35 

30 

34 

39 

41 

44 

44 

47 

53 

51 

46 

49 

54 

57 

54 

56 

49 

52 

50.3 

MIN 

34 

27 

19 

20 

26 

7 

20 

23 

24 

28 

20 

"  2 

11 

13 

20 

30 

18.8 

EADS 

75 

75 

13 

77 

ro 

40 

25 

45 

50 

52 

48 

5  0 

55 

55 

5"- 

50 

34 

55 

55 

65 

57 

68 

64 

60 

56.6 

MIN 

* 

23 

16 

35 

25 

20 

2 

10 

10 

16 

18 

26 

21 

20 

16 

30 

21.8 

EAGLE  FAA  AP 

46 

S  6 

54 

54 

a 

41 

28 

32 

38 

40 

36 

39 

44 

42 

47 

43 

50 

51 

48 

50 

49 

52 

40 

42 

45.8 

MIN 

33 

26 

22 

26 

26 

20 

1 

22 

2! 

12 

° 

° 

1 0 

19 

7 

27 

16 

19 

27 

17 

10 

22 

14 

17.7 

ELBERT 

65 

47 

'0 

63 

65 

54 

4  5 

52 

11 

32 

44 

48 

40 

41 

47 

46 

46 

53 

36 

45 

45 

56 

49 

59 

91 

45 

48.8 

MIN 

18 

22 

22 

29 

23 

23 

22 

14 

1 8 

17 

19 

17 

11 

19 

19 

12 

24 

16.1 

ESTes  park 

AS 

53 

55 

6] 

60 

60 

40 

32 

15 

32 

40 

44 

3 

32 

40 

38 

40 

43 

41 

40 

40 

47 

44 

50 

47 

36 

43.3 

MIN 

27 

20 

J7 

22 

22 

2\ 

26 

2 

8 

23 

26 

28 

19 

4 

27 

32 

20 

31 

22 

22.2 

C  1/C        i  ■  CTM 
t  Vt  H  KJK     -  ' 

64 

66 

69 

68 

66 

33 

26 

34 

47 

46 

42 

40 

44 

47 

45 

50 

42 

45 

46 

54 

51 

57 

54 

44 

50.1 

MIN 

25 

26 

26 

20- 

23 

25 

2 

13 

° 

30 

19 

10 

1 

30 

30 

17.5 

Eversoll  Ranch 

SP 

75 

80 

70 

74 

38 

25 

37 

it 

52 

46 

49 

56 

59 

58 

73 

38 

58 

69 

56 

75 

54 

68.4 

MIN 

37 

29 

23 

40 

23 

31 

23 

6 

32 

19 

29 

25 

26 

16 

19 

25 

38 

21 

29 

25.2 

FLAGLER  2  NW 

71 

50 

68 

t8 

75 

62 

66 

37 

21 

34 

45 

52 

44 

45 

51 

48 

51 

53 

45 

51 

46 

57 

46 

66 

52 

49 

52.0 

MIN 

40 

19 

23 

34 

32 

30 

28 

22 

11 

2 

12 

9 

18 

21 

1 5 

22 

23 

20 

9 

12 

16 

14 

20 

19 

29 

17 

19.6 

FORDER  8  S 

MAX 

75 

54 

66 

T2 

7* 

69 

72 

54 

48 

45 

26 

40 

51 

50 

47 

5C 

52 

54 

56 

61 

38 

54 

57 

62 

57 

67 

55 

54 

55.7 

MIN 

2  "1 

25 

15 

2  9 

2  5 

31 

2  5 

27 

21 

1  9 

10 

—  1 

5 

9 

16 

2  3 

10 

16 

2  0 

15 

2 1 

1  0 

1 7 

1  5 

29 

1 2 

24 

1 4 

16.0 

FORT  COLLINS 

e,  i 

67 

69 

68 

61 

64 

ie 

20 

34 

46 

48 

43 

43 

47 

48 

53 

56 

36 

50 

51 

56 

50 

58 

49 

49 

50.4 

MIN 

1 9 

27 

23 

44 

29 

25 

24 

27 

30 

-  2 

2 

1 2 

13 

27 

2  5 

15 

27 

22 

26 

19 

19 

27 

27 

26 

2 1 

36 

21 

23.0 

FORT  LEWIS 

44 

50 

56 

59 

59 

57 

53 

45 

39 

31 

17 

27 

34 

34 

28 

39 

40 

43 

41 

41 

42 

47 

46 

43 

49 

39 

41 

42.6 

MIN 

3* 

24 

18 

9 

28 

22 

22 

23 

4 

15 

"  5 

6 

-  4 

11 

* 

S 

24 

16 

26 

10 

6 

27 

9 

16.1 

FORT  LUPTON    1  N 

67 

71 

71 

65 

67 

3  9 

18 

38 

48 

50 

43 

47 

52 

54 

55 

59 

47 

50 

51 

(.0 

52 

62 

53 

49 

33.0 

MIN 

39 

26 

29 

3 

26 

24 

28 

° 

22 

16 

17 

20 

33 

19 

16 

2 

25 

20 

32 

19 

22.0 

FORT  MORGAN 

52 

58 

64 

64 

61 

44 

32 

24 

33 

47 

51 

45 

47 

53 

52 

53 

51 

40 

53 

46 

60 

49 

64 

47 

50.7 

MIN 

23 

24 

30 

30 

28 

29 

30 

21.8 

FRA  R 

ASE 

MAX 

45 

50 

48 

50 

47 

31 

14 

24 

29 

35 

32 

32 

34 

30 

31 

34 

34 

35 

38 

39 

34 

40 

36 

29 

36.0 

MIN 

28 

2 

-  4 

9 

" 

-  4 

-10 

-  3 

9 

1 

-22 

-34 

1 

-25 

"  8 

-  0 

-22 

4 

14 

-  0 

4 

0 

-  2.4 

CCl  1  1  T  A     t  hi 

45 

54 

60 

60 

52 

40 

39 

43 

46 

50 

48 

48 

48 

56 

53 

58 

58 

58 

57 

60 

51 

50 

50 

51.7 

MIN 

26 

23 

24 

27 

23 

20 

2  j 

21.1 

' 4  T  ( - ' ■      1  Cu 
l*M  1  CKd!     1  * 

62 

6  : 

62 

62 

54 

46 

41 

44 

47 

50 

53 

50 

57 

52 

39 

59 

59 

60 

60 

64 

52 

55.8 

MIN 

29 

28 

26 

29 

29 

22 

2 

3 

33 

20 

1 

24.6 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 

MAX 

45 

48 

58 

54 

58 

58 

56 

48 

38 

33 

40 

46 

40 

43 

45 

43 

50 

44 

50 

51 

50 

52 

51 

50 

42 

45 

47.9 

MIN 

33 

24 

28 

24 

0 

30 

24.8 

gore  pass  ranch 

48 

53 

47 

46 

42 

31 

23 

24 

29 

33 

36 

33 

40 

38 

45 

45 

41 

40 

42 

48 

-0 

47 

34 

35 

40.2 

MIN 

31 

21 

15 

21 

18 

3 

14 

14 

4 

-13 

3 

8 

12 

2 

15 

25 

2 

13 

25 

18 

5 

11.1 

GRAND  JUNCTION  W8  AP 

46 

56 

53 

61 

58 

49 

33 

36 

40 

44 

47 

46 

45 

45 

53 

51 

54 

54 

55 

54 

57 

49 

46 

47 

49.4 

MIN 

28 

28 

31 

4 

31 

33 

29 

28 

24 

18 

6 

17 

28 

23 

30 

3  0 

27.7 

GRAND  LAK.E    1  WNW 

H  X 

39 

51 

51 

46 

46 

34 

18 

21 

27 

34 

28 

32 

32 

38 

36 

40 

37 

35 

42 

37 

42 

37 

30 

37.5 

MIN 

32 

25 

10 

U 

9 

8 

"  2 

-20 

-15 

13 

8.6 

GRAND  LAKE  6  SSW 

40 

46 

46 

47 

39 

35 

20 

17 

23 

27 

32 

24 

27 

30 

32 

34 

34 

34 

33 

37 

35 

39 

35 

27 

33.9 

MIN 

3 

25 

10 

° 

15 

2 

8 

7 

2 

-21 

-13 

12 

7.5 

great  sand  dunes  nm 

57 

50 

55 

57 

55 

55 

51 

37 

20 

20 

25 

30 

35 

33 

34 

36 

40 

44 

|| 

39 

41 

45 

41 

50 

45 

38 

41.7 

MIN 

36 

26 

24 

26 

29 

27 

27 

27 

25 

19 

2 

6 

-  4 

2 

17.1 

GREELEY 

58 

60 

70 

62 

62 

68 

45 

30 

21 

39 

48 

50 

45 

46 

51 

52 

55 

55 

35 

50 

44 

59 

49 

60 

49 

50.8 

MIN 

26 

23 

26 

30 

29 

25 

25 

26 

5 

8 

16 

15 

20 

21.0 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

47 

58 

49 

51 

47 

51 

38 

28 

26 

" 

34 

34 

34 

39 

39 

35 

40 

41 

42 

43 

46 

47 

39 

37 

41.3 

MIN 

32 

28 

18 

26 

17 

19 

-12 

8 

3 

1 

5 

4 

14 

10 

26 

13 

14 

29 

24 

14 

16 

8 

13.7 

62 

47 

62 

66 

69 

60 

65 

55 

32 

23 

37 

43 

52 

46 

45 

50 

49 

51 

49 

36 

52 

43 

56 

48 

62 

51 

49 

50.7 

MIN 

3 

23 

32 

41 

33 

28 

29 

1 

1 

20 

16 

29 

23 

26 

25 

29 

17 

20 

24 

34 

22 

36 

3 

25.2 

GUNN 1  SON 

47 

50 

47 

47 

42 

41 

37 

23 

26 

29 

34 

37 

33 

39 

42 

40 

43 

39 

41 

47 

42 

47 

36 

37 

39.9 

MIN 

30 

24 

12 

12 

a 

12 

10 

2 

-  9 

1 

10 

16 

10 

12 

6.9 

52 

57 

55 

58 

55 

45 

35 

28 

32 

38 

35 

40 

39 

38 

46 

46 

44 

46 

48 

':0 

46 

48 

38 

40 

44.8 

MIN 

96 

31 

25 

30 

20 

20 

20 

21 

° 

10 

° 

9 

4 

24 

17 

14 

22 

27 

24 

14 

19.1 

HERM IT    7  ESE 

MAX 

48 

42 

42 

53 

53 

50 

49 

45 

39 

32 

22 

36 

35 

35 

33 

40 

39 

36 

44 

44 

38 

39 

44 

36 

48 

37 

35 

40.7 

MIN 

12 

0 

10 

10 

-13 

0 

-14 

0 

17 

-  1 

10 

1 

1 

"  2 

3 

2.7 

74 

70 

6 : 

78 

75 

74 

55 

37 

30 

43 

52 

51 

51 

50 

58 

58 

58 

57 

32 

51 

59 

67 

55 

71 

60 

59.3 

MIN 

11 

22 

25 

12 

1 1 

21 

14 

1 0 

7 

11 

20 

10 

23 

15.3 

HOL  YOK  E 

64 

63 

78 

64 

69 

58 

31 

25 

40 

43 

54 

44 

51 

57 

52 

52 

45 

41 

54 

43 

54 

48 

69 

55 

51 

52.1 

MIN 

13 

20 

24 

19 

6 

7 

1 

19 

26 

19 

23 

30 

2  8 

30 

21.2 

MOT    SULPHUR   SPR   2  SW 

45 

54 

48 

46 

44 

42 

21 

23 

29 

33 

33 

30 

36 

36 

37 

37 

40 

40 

44 

38 

45 

31 

35 

38.6 

MIN 

1 

15 

14 

18 

13 

14 

10 

° 

-15 

-11 

16 

8 

1 3 

16 

25 

10 

1 

1 

12 

6 

6 

9.8 

IDAHO  SPRINGS 

54 

62 

67 

65 

63 

56 

47 

36 

39 

46 

43 

43 

41 

47 

47 

44 

49 

42 

55 

40 

43 

48.8 

MIN 

34 

29 

31 

44 

23 

4 

23 

1 

8 

20 

5 

6 

20 

2  5 

26 

18 

13 

25 

31 

20 

29 

2' 

10 

21.6 

I GN  AC  10  1  N 

47 

50 

49 

52 

5  9 

61 

6  0 

57 

5  s 

47 

35 

30 

30 

34 

37 

41 

42 

44 

49 

45 

46 

45 

48 

49 

50 

51 

♦7 

48 

46.7 

MIN 

3  3 

26 

18 

2 1 

24 

23 

2 1 

24 

25 

30 

20 

1 

1  2 

7 

10 

7 

4 

2 

1  4 

1 1 

31 

32 

26 

20 

19 

1 7 

25 

14 

18.0 

JOHN  MaRTIN  DAM 

77 

74 

74 

70 

73 

70 

40 

32 

39 

52 

54 

50 

50 

55 

56 

56 

64 

41 

56 

56 

65 

62 

70 

64 

55 

58.9 

MIN 

40 

25 

16 

28 

34 

30 

23 

29 

11 

6 

13 

2  0 

1 5 

1  5 

28 

24 

19 

22 

2  5 

1 8 

26 

22.1 

JONES  PASS  2  £ 

21 

41 

45 

45 

48 

45 

42 

31 

14 

8 

19 

27 

31 

27 

25 

27 

23 

26 

22 

32 

21 

26 

2* 

26 

35 

20 

29.7 

MIN 

1 6 

16 

1 8 

5 

22 

24 

19 

23 

1  8 

-10 

-10 

-25 

-18 

-  4 

* 

0 

-  6 

-  6 

1 1 

14 

8 

1  5 

-  1 

* 

11 

10 

4 

6.3 

JULESBURG 

MAX 

49 

46 

58 

63 

61 

62 

60 

53 

36 

23 

40 

38 

51 

49 

49 

55 

51 

51 

46 

36 

52 

50 

51 

49 

68 

62 

50 

50.6 

MIN 

30 

16 

12 

36 

31 

30 

25 

31 

27 

13 

3 

8 

12 

13 

23 

18 

17 

23 

2  9 

24 

3 

25 

30 

27 

27 

24 

29 

28 

21.9 

HASSLES 

MAX 

68 

52 

65 

71 

76 

65 

71 

59 

47 

38 

17 

34 

50 

47 

42 

43 

46 

52 

52 

58 

46 

49 

53 

62 

55 

63 

59 

51 

53.3 

MIN 

37 

27 

29 

38 

43 

32 

39 

33 

29 

16 

7 

-  7 

14 

23 

26 

9 

23 

23 

25 

34 

22 

22 

25 

2'. 

it 

24 

29 

18 

24.6 

KAUFFMAN  A  SSE 

MAX 

63 

48 

62 

65 

71 

63 

65 

53 

44 

30 

21 

36 

43 

50 

45 

45 

50 

48 

49 

48 

38 

50 

45 

34 

45 

62 

48 

49 

49.6 

MIN 

33 

24 

25 

42 

.'  1 

28 

33 

•28 

24 

9 

5 

0 

18 

4 

17 

16 

17 

24 

22 

27 

13 

19 

25 

25 

20 

15 

32 

21 

21.3 

KIT  CARSON 

MAX 

76 

55 

69 

74 

79 

68 

70 

56 

46 

37 

26 

42 

49 

51 

44 

51 

55 

53 

54 

33 

60 

54 

66 

51 

72 

57 

56 

55.7 

MIN 

30 

24 

13 

10 

23 

33 

25 

32 

22 

16 

3 

2 

8 

6 

13 

20 

13 

14 

w 

19 

14 

10 

15 

17 

32 

13 

.  t 

19 

18.6 

S««  r«fi>r«ace  oot««  foilowtnjj  Station  lnd«i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1963 


Day  01  Month 


Stalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

LA  JUNTA   FAA  AP 

MAX 

7* 

47 

71 

72 

75 

69 

74 

58 

48 

40 

27 

37 

51 

S3 

40 

50 

55 

57 

57 

6? 

33 

34 

55 

65 

50 

68 

57 

54 

"•2 

25 

21 

38 

31 

39 

35 

22 

1  7 

1  3 

7 

14 

18 

17 

27 

18 

23 

31 

29 

20 

20 

28 

25 

30 

20 

36 

27 

LAKE  CITY 

MAX 

52 

47 

46 

56 

52 

50 

51 

52 

44 

42 

39 

21 

31 

36 

35 

48 

36 

39 

40 

43 

42 

40 

40 

44 

39 

51 

46 

33 

34 

24 

9 

14 

20 

24 

11 

1  5 

29 

9 

9 

-  6 

-  9 

—  8 

3 

9 

-  9 

7 

1 

9 

1 5 

•  2 

2 

7 

8 

5 

1  7 

3 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

51 

48 

53 

54 

59 

56 

56 

52 

48 

30 

16 

10 

33 

31 

30 

27 

26 

37 

37 

42 

« 

40 

38 

44 

39 

49 

46 

36 

35 

30 

21 

25 

24 

18 

14 

18 

14 

7 

-  1 

-24 

-10 

-10 

1 

6 

-16 

-  1 

4 

13 

1  3 

2 

12 

23 

13 

12 

19 

3 

LAKEWOOD 

MAX 

65 

53 

67 

7  J 

73 

62 

71 

57 

43 

36 

18 

33 

48 

45 

39 

42 

50 

45 

44 

55 

47 

48 

50 

57 

53 

63 

51 

48 

26 

31 

42 

42 

35 

43 

30 

31 

5 

0 

19 

20 

29 

12 

20 

28 

2  7 

12 

21 

22 

1 5 

38 

28 

27 

24 

21 

LAMAR 

MAX 

78 

45 

72 

76 

75 

69 

75 

58 

52 

37 

28 

43 

53 

55 

48 

51 

57 

58 

59 

66 

34 

59 

57 

67 

55 

72 

62 

57 

18 

26 

13 

30 

25 

28 

20 

32 

19 

15 

9 

5 

11 

8 

12 

20 

10 

1  5 

22 

18 

1  4 

11 

22 

21 

23 

13 

30 

21 

LAS  AN  I  MAS 

MAX 

76 

69 

73 

73 

73 

69 

73 

57 

50 

39 

30 

41 

52 

56 

46 

51 

57 

57 

57 

66 

44 

57 

60 

66 

58 

72 

39 

27 

15 

30 

24 

33 

24 

29 

29 

20 

1  3 

6 

10 

10 

12 

23 

1 3 

1  6 

25 

19 

18 

14 

20 

20 

28 

12 

LEADVILLE 

MAX 

41 

33 

46 

45 

50 

56 

50 

40 

34 

35 

7 

19 

30 

39 

25 

27 

33 

26 

25 

30 

36 

29 

35 

27 

38 

23 

25 

M1N 

25 

1  8 

16 

25 

24 

16 

20 

12 

20 

7? 

-  7 

-14 

-  6 

5 

1  2 

3 

3 

12 

1 3 

17 

1 1 

9 

1 3 

1  7 

14 

9 

8 

1 

LIMON   10  SSW 

MAX 

6  . 

69 

67 

67 

72 

67 

65 

52 

45 

34 

18 

33 

43 

50 

44 

43 

48 

47 

48 

58 

44 

51 

49 

59 

44 

63 

56 

49 

MIN 

35 

1  8 

19 

31 

32 

29 

30 

22 

20 

9 

3 

-  2 

1 1 

13 

1 8 

18 

14 

22 

20 

26 

1  4 

17 

22 

22 

23 

15 

27 

15 

L1M0N 

MAX 

72 

44 

71 

70 

76 

65 

67 

55 

40 

34 

20 

35 

44 

52 

42 

49 

50 

49 

53 

56 

47 

54 

48 

60 

44 

66 

48 

50 

MIN 

34 

21 

17 

30 

26 

26 

25 

25 

21 

S 

3 

1 

10 

9 

19 

21 

12 

20 

25 

20 

1  7 

16 

19 

27 

23 

12 

25 

17 

LITTLE  HILLS 

MAX 

52 

64 

58 

6< 

63 

63 

62 

62 

50 

43 

34 

33 

42 

49 

43 

43 

50 

43 

51 

50 

50 

49 

52 

64 

73 

50 

42 

47 

MIN 

38 

26 

23 

22 

24 

18 

1  Q 

1  8 

12 

8 

10 

—  5 

-  7 

0 

19 

5 

4 

1  5 

10 

30 

1 1 

10 

1 3 

21 

14 

13 

14 

7 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

61 

65 

45 

68 

69 

70 

63 

69 

54 

47 

32 

22 

37 

51 

43 

44 

46 

51 

51 

56 

57 

49 

50 

51 

59 

50 

62 

49 

M  I  N 

45 

28 

26 

29 

30 

27 

25 

25 

26 

24 

8 

2 

6 

13 

16 

21 

18 

21 

24 

27 

21 

20 

26 

27 

26 

22 

24 

19 

MARV1NE 

MAX 

47 

51 

52 

57 

64 

58 

54 

52 

53 

42 

27 

28 

36 

43 

36 

36 

34 

35 

42 

41 

43 

38 

44 

41 

46 

45 

40 

46 

MIN 

33 

32 

18 

25 

28 

21 

38 

20 

22 

8 

1 1 

6 

0 

-  5 

21 

6 

11 

8 

10 

28 

12 

16 

10 

16 

14 

12 

8 

7 

MAYBELL 

MAX 

50 

49 

52 

60 

58 

58 

56 

55 

45 

36 

32 

29 

38 

43 

41 

39 

44 

41 

49 

53 

48 

47 

51 

51 

48 

47 

43 

43 

37 

29 

24 

25 

25 

20 

18 

20 

16 

17 

1 1 

-  3 

0 

5 

18 

8 

9 

12 

1  8 

38 

1  3 

10 

16 

22 

15 

12 

22 

12 

MEEKER 

MAX 

51 

52 

54 

64 

62 

60 

60 

60 

50 

41 

31 

32 

43 

47 

41 

41 

47 

40 

49 

43 

48 

30 

46 

50 

48 

48 

38 

45 

MIN 

39 

28 

25 

2  1 

27 

24 

21 

25 

1  7 

12 

1  3 

0 

3 

10 

20 

12 

12 

16 

1  3 

35 

20 

17 

16 

17 

19 

18 

1  8 

13 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

46 

48 

55 

59 

63 

63 

63 

65 

50 

43 

33 

26 

34 

38 

39 

43 

45 

44 

46 

45 

49 

48 

50 

50 

49 

55 

43 

45 

MI  N 

36 

31 

27 

2  9 

37 

35 

34 

35 

34 

26 

18 

3 

5 

8 

19 

19 

1  8 

20 

26 

30 

31 

26 

25 

28 

28 

26 

29 

21 

MONTE  VISTA 

MAX 

57 

50 

53 

58 

59 

61 

58 

54 

49 

35 

27 

20 

22 

27 

35 

34 

30 

31 

39 

42 

39 

36 

39 

41 

39 

44 

45 

38 

MIN 

25 

25 

15 

1 8 

1 4 

18 

12 

16 

1 5 

20 

1 1 

-13 

—22 

-21 

"  5 

15 

-13 

-  9 

1 

1 

16 

11 

6 

8 

8 

9 

23 

16 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

54 

60 

52 

54 

57 

58 

62 

61 

60 

53 

44 

25 

34 

30 

40 

40 

43 

46 

46 

51 

50 

51 

49 

53 

54 

53 

55 

43 

MIN 

41 

30 

25 

2  6 

28 

26 

23 

25 

26 

21 

1  5 

19 

1  7 

1  9 

2  5 

29 

35 

23 

22 

23 

24 

20 

2  3 

17 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

64 

46 

69 

69 

74 

73 

69 

50 

40 

36 

20 

32 

45 

49 

39 

43 

44 

48 

50 

59 

29 

47 

57 

63 

51 

48 

MIN 

38 

22 

19 

38 

3 1 

28 

30 

25 

2 1 

5 

3 

8 

' 

11 

17 

10 

12 

21 

20 

24 

1  8 

12 

18 

20 

2  8 

1 3 

NORTHDALE 

MAX 

49 

50 

54 

56 

60 

61 

63 

58 

56 

46 

37 

30 

32 

36 

36 

39 

39 

44 

45 

44 

45 

47 

46 

50 

50 

50 

43 

42 

MIN 

33 

30 

24 

27 

28 

31 

26 

27 

23 

22 

18 

3 

—  6 

-  6 

18 

1  6 

9 

16 

27 

24 

20 

25 

25 

25 

26 

20 

27 

21 

NORTH  LAKE 

MAX 

54 

45 

55 

59 

62 

58 

59 

51 

45 

30 

19 

21 

36 

42 

32 

33 

40 

36 

35 

45 

33 

38 

39 

42 

32 

50 

40 

34 

MIN 

40 

25 

20 

28 

26 

25 

23 

20 

1  9 

1  7 

1  5 

-13 

-  7 

17 

11 

5 

1 

1  5 

20 

30 

1  3 

10 

1  3 

20 

10 

28 

29 

4 

NORWOOD 

MAX 

49 

43 

49 

54 

55 

56 

54 

52 

49 

41 

33 

25 

31 

36 

38 

3  8 

38 

38 

43 

38 

44 

43 

46 

46 

45 

50 

37 

41 

MIN 

33 

23 

22 

25 

26 

27 

27 

37 

28 

1  9 

19 

5 

-  2 

0 

13 

8 

12 

12 

1 8 

23 

19 

20 

19 

23 

21 

23 

1 5 

13 

OURAY 

MAX 

54 

45 

50 

59 

60 

58 

58 

58 

47 

38 

34 

26 

34 

39 

33 

35 

39 

40 

43 

39 

41 

42 

41 

46 

41 

51 

40 

37 

MIN 

35 

32 

26 

30 

33 

28 

30 

31 

7 

12 

9 

17 

12 

1  3 

23 

25 

23 

24 

17 

18 

22 

23 

21 

25 

15 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

41 

48 

51 

55 

60 

61 

58 

51 

48 

44 

33 

28 

31 

40 

36 

41 

40 

40 

45 

44 

44 

46 

46 

48 

50 

45 

43 

MIN 

33 

30 

14 

1 5 

20 

18 

15 

16 

20 

30 

1  7 

3 

1 

-15 

10 

13 

-  5 

-  4 

4 

6 

10 

9 

1 1 

6 

7 

21 

6 

PALISADE  1  S 

MAX 

56 

50 

56 

61 

58 

65 

62 

61 

55 

51 

46 

39 

43 

47 

47 

49 

48 

46 

56 

52 

55 

56 

57 

56 

58 

54 

46 

50 

MIN 

28 

32 

33 

36 

33 

32 

34 

33 

28 

2 1 

1  7 

1 5 

1  6 

24 

22 

23 

22 

28 

34 

34 

27 

30 

30 

29 

26 

30 

25 

29 

PALISADE  LAKE   2  SSE 

MAX 

36 

37 

39 

29 

32 

36 

38 

37 

45 

30 

39 

30 

18 

40 

30 

30 

33 

36 

40 

42 

44 

41 

38 

42 

34 

34 

38 

36 

MIN 

25 

24 

23 

2  0 

21 

22 

2 1 

22 

20 

20 

2  3 

14 

-  1 

-12 

-18 

-14 

-16 

20 

32 

26 

32 

30 

32 

1  1 

19 

21 

26 

26 

PAONIA 

MAX 

50 

51 

55 

56 

59 

61 

58 

53 

47 

41 

32 

38 

43 

38 

45 

46 

45 

50 

47 

54 

53 

53 

55 

54 

57 

42 

47 

MIN 

35 
35 

2  7 

24 

2  3 

29 

25 

26 

30 

24 

23 

2 1 

1 1 

8 

12 

19 

11 

20 

1  6 

20 

26 

27 

23 

23 

26 

22 

24 

28 

18 

PARADOX 

MAX 

56 

55 

61 

62 

64 

65 

62 

53 

53 

40 

40 

46 

46 

47 

50 

50 

50 

57 

47 

56 

58 

57 

58 

57 

58 

47 

53 

MIN 

36 

29 

26 

27 

26 

24 

24 

24 

28 

25 

28 

1  9 

10 

14 

27 

22 

17 

22 

22 

26 

33 

22 

19 

22 

19 

19 

29 

19 

PARKER  9  E 

MAX 

70 

50 

65 

65 

72 

60 

67 

61 

37 

35 

18 

33 

45 

50 

52 

43 

50 

47 

48 

51 

45 

47 

48 

57 

49 

60 

47 

51 

MIN 

43 

24 

25 

32 

33 

24 

30 

25 

21 

10 

3 

-  7 

10 

16 

21 

14 

15 

1  9 

25 

24 

1  5 

13 

23 

21 

20 

20 

28 

11 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

73 

51 

72 

71 

77 

66 

72 

52 

44 

41 

21 

36 

49 

51 

48 

49 

53 

55 

55 

66 

33 

50 

57 

64 

48 

66 

55 

52 

MIN 

41 

25 

20 

34 

29 

34 

25 

28 

23 

16 

8 

-  3 

9 

13 

20 

25 

18 

26 

25 

30 

25 

19 

23 

26 

25 

19 

33 

22 

RANGELY 

MAX 

54 

53 

57 

58 

59 

60 

57 

58 

49 

44 

34 

33 

42 

46 

45 

?S 

48 

44 

55 

59 

55 

54 

55 

54 

56 

53 

48 

49 

MIN 

39 

26 

25 

2  3 

24 

21 

20 

21 

23 

1  5 

16 

2 

0 

4 

26 

10 

10 

15 

1  8 

25 

22 

15 

18 

21 

14 

16 

21 

14 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

44 

36 

47 

51 

54 

58 

54 

42 

34 

24 

10 

26 

36 

37 

30 

34 

39 

34 

34 

40 

36 

41 

34 

38 

33 

48 

34 

35 

MIN 

28 

2  7 

27 

3  . 

36 

25 

3  3 

21 

1  8 

2 

-19 

-16 

12 

13 

19 

7 

7 

17 

19 

23 

18 

15 

21 

26 

18 

27 

20 

16 

RICO 

MAX 

42 

44 

50 

58 

58 

57 

56 

54 

44 

43 

28 

32 

45 

47 

35 

43 

38 

40 

38 

36 

42 

42 

42 

49 

40 

46 

37 

40 

MIN 

33 

19 

10 

1  9 

20 

1 8 

12 

11 

1  9 

1 2 

16 

-  5 

-  9 

—  4 

11 

0 

-  5 

4 

21 

11 

14 

2 

1 

6 

9 

6 

20 

1 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

49 

54 

53 

60 

57 

I 

62 

56 

56 

52 

52 

36 

41 

46 

47 

46 

47 

45 

52 

51 

53 

55 

54 

54 

53 

51 

43 

47 

MIN 

33 

30 

2  3 

24 

26 

22 

2  1 

24 

2 1 

i  B 

20 

9 

6 

8 

25 

15 

12 

22 

19 

33 

25 

15 

1  8 

24 

20 

13 

27 

16 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

76 

70 

70 

72 

75 

68 

75 

67 

54 

40 

26 

38 

53 

53 

47 

50 

54 

57 

56 

68 

42 

55 

57 

66 

58 

72 

60 

55 

MIN 

41 

28 

14 

2  5 

23 

33 

" 

26 

19 

22 

1 1 

5 

9 

11 

13 

24 

12 

18 

23 

26 

1  9 

14 

20 

21 

23 

13 

28 

17 

RUSH  2  NNE 

MAX 

71 

48 

71 

68 

75 

66 

68 

53 

38 

38 

18 

36 

48 

53 

43 

45 

51 

55 

56 

63 

63 

55 

56 

55 

46 

65 

62 

53 

MIN 

38 

15 

18 

27 

28 

26 

26 

25 

19 

15 

0 

-  3 

8 

10 

18 

12 

13 

18 

17 

18 

16 

10 

19 

19 

23 

11 

24 

13 

RUXTON  PARK 

MAX 

51 

45 

55 

53 

60 

54 

53 

48 

31 

21 

10 

24 

35 

40 

30 

31 

36 

37 

37 

47 

31 

36 

38 

47 

40 

51 

45 

36 

MIN 

42 

24 

19 

38 

32 

25 

23 

21 

15 

8 

-  2 

-18 

-  4 

2 

8 

0 

-  2 

12 

11 

25 

16 

5 

12 

20 

16 

15 

22 

1 

RYE 

MAX 

61 

56 

63 

65 

67 

59 

62 

49 

43 

50 

23 

28 

40 

46 

39 

39 

44 

45 

47 

58 

39 

45 

49 

55 

47 

56 

51 

43 

MIN 

55 

29 

12 

34 

26 

29. 

28 

27 

22 

23 

11 

-  5 

3 

10 

18 

15 

15 

16 

18 

23 

17 

14 

19 

23 

19 

19 

29 

18 

SAGUACHE 

MAX 

62 

54 

52 

62 

61 

62 

60 

54 

47 

41 

31 

22 

25 

30 

36 

39 

35 

35 

40 

40 

45 

40 

45 

47 

44 

49 

43 

40 

MIN 

24 

27 

19 

20 

26 

28 

20 

24 

17 

17 

9 

-13 

-12 

-14 

-  1 

7 

0 

-  1 

12 

13 

17 

16 

17 

16 

20 

12 

26 

17 

SAL  I  DA 

MAX 

60 

52 

57 

64 

67 

62 

64 

62 

55 

45 

36 

30 

41 

46 

43 

43 

47 

45 

45 

51 

45 

50 

50 

54 

49 

57 

48 

45 

MIN 

43 

26 

28 

26 

20 

16 

19 

18 

23 

8 

-10 

0 

6 

15 

16 

9 

21 

13 

32 

24 

14 

19 

26 

21 

25 

26 

10 

See   reference  oote«  following  Station  Inden. 
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DAILY  TEMPERATURES  February0™ 

Cocthwd  .  ' 

Day  Of  Month  I  5> 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30  31 

Ave 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

50 

47 

59 

61 

67 

60 

66 

56 

37 

22 

39 

42 

49 

45 

43 

52 

49 

50 

47 

38 

51 

46 

53 

47 

67 

37 

47 

49*8 

M I  N 

36 

12 

*1 

29 

1  7 

27 

27 

24.3 

SILVERTON 

MAX 

43 

47 

45 

50 

45 

50 

48 

54 

45 

40 

35 

30 

37 

40 

44 

42 

40 

36 

35 

36 

40 

44 

37 

40 

43 

40 

43 

40 

41,8 

MI  N 

2* 

20 

3 

"  7 

-  3 

2.2 

SPICER 

MAX 

44 

36 

43 

4  < 

51 

44 

44 

42 

27 

14 

20 

27 

33 

30 

92 

34 

30 

34 

37 

37 

37 

32 

41 

a 

42 

30 

29 

35.7 

MIN 

17 

3 

_  9 

-24 

-  & 

5 

5 

-  2 

7 

5 

1 8 

24 

-  i 

1 2 

25 

7 

14 

17 

-  1 

10.3 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

62 

65 

73 

74 

76 

64 

68 

61 

51 

40 

22 

26 

to 

46 

40 

44 

51 

53 

52 

66 

38 

53 

52 

63 

95 

70 

61 

50 

54  .9 

MIN 

* 

20 

I  9 

21 

21 

7 

4 

13 

14 

25 

1 9 

21 

25 

I  7 

1  3 

1  B 

23 

24 

2  6 

22 

29 

25 

22.4 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

83 

r« 

78 

70 

70 

65 

28 

40 

49 

45 

55 

54 

67 

41 

66 

71 

65 

53 

MIN 

36 

36 

9 

* 

12 

14 

1 9 

27 

24 

14 

1  9 

19 

18 

28 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

48 

45 

43 

91 

46 

45 

45 

46 

45 

32 

25 

26 

29 

35 

36 

31 

41 

38 

40 

41 

41 

42 

37 

48 

43 

41 

35 

39 

39.  6 

MIN 

1 

16 

-15 

3  J 

14 

12.4 

STERLING 

MAX 

50 

63 

38 

58 

65 

60 

65 

66 

55 

44 

30 

24 

40 

45 

51 

45 

47 

53 

52 

50 

40 

51 

44 

54 

47 

65 

43 

49.  8 

MIN 

25 

" 

32 

31 

27 

12 

1 3 

1 8 

31 

2  9 

27 

23.3 

STRATTON  3  NE 

MAX 

71 

52 

67 

66 

74 

62 

66 

61 

49 

35 

22 

37 

44 

54 

46 

48 

53 

50 

51 

56 

36 

5  J 

46 

61 

48 

67 

60 

51 

52.7 

MIN 

48 

21 

33 

34 

31 

20 

24 

27 

20 

20 

22.9 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

39 

35 

43 

49 

52 

53 

50 

44 

37 

32 

17 

22 

32 

39 

26 

28 

34 

30 

28 

29 

35 

37 

29 

37 

31 

42 

27 

28 

35.2 

MIN 

26 

20 

-18 

.9 

TACONY  7  SE 

MAX 

69 

65 

76 

70 

n 

55 

ie 

35 

50 

48 

49 

55 

54 

63 

35 

52 

55 

60 

48 

67 

58 

52 

56.8 

MIN 

* 

30 

Q 

13 

17 

21.7 

TAYLOR  PARK 

MAX 

38 

42 

40 

45 

49 

43 

45 

42 

35 

32 

30 

19 

28 

32 

27 

27 

30 

31 

36 

31 

37 

.'7 

37 

40 

34 

41 

31 

30 

35.3 

MIN 

2 

-34 

-2  9 

-28 

—10 

g 

-25 

-  6.4 

TELLURIDE 

MAX 

A3 

46 

50 

57 

60 

55 

56 

50 

42 

41 

29 

28 

41 

45 

34 

40 

40 

40 

43 

35 

44 

45 

40 

41 

56 

46 

37 

38 

43.0 

MIN 

1 9 

12 

1 7 

0 

-  g 

9 

20 

1 

10.7 

TRINIDAD 

MAX 

73 

60 

70 

74 

66 

67 

56 

49 

35 

27 

25 

44 

45 

97 

35 

43 

45 

49 

61 

45 

47 

62 

51 

67 

56 

47 

51.9 

MIN 

36 

26 

1 2 

2  o 

25 

16 

23 

23 

26 

22 

26 

21 

3 

16 

24.0 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 

72 

52 

71 

72 

74 

66 

73 

56 

44 

35 

15 

25 

43 

40 

36 

42 

42 

49 

48 

40 

50 

52 

58 

42 

66 

55 

49 

50.8 

MIN 

35 

34 

32 

30 

30 

17 

22.2 

TWO  8UTTES   1  NW 

MAX 

78 

56 

71 

76 

77 

65 

69 

62 

62 

36 

31 

31 

49 

51 

42 

46 

55 

56 

54 

36 

42 

48 

45 

50 

56 

60 

59 

53 

54.9 

MIN 

36 

2 1 

20 

9 

5 

1 0 

12 

30 

26 

24.4 

URAVAN 

MAX 

54 

54 

52 

57 

57 

58 

59 

62 

52 

53 

47 

40 

45 

47 

49 

51 

49 

49 

56 

50 

57 

69 

58 

58 

6R 

57 

52 

53 

53.3 

MIN 

° 

23 

23 

21 

20 

18 

1 2 

22 

25 

17 

20.2 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

41 

48 

51 

56 

58 

59 

57 

52 

49 

43 

35 

24 

-11 

37 

34 

37 

38 

39 

43 

<R 

39 

43 

45 

46 

45 

49 

45 

42 

43.6 

MJN 

24 

22 

18 

20 

22 

34 

23 

; 

-  8 

5 

1 2 

22 

5 

13.4 

WAGON   WHEEL   GAP   3  N 

MAX 

48 

51 

43 

53 

55 

57 

55 

55 

52 

45 

40 

13 

30 

38 

39 

35 

37 

38 

40 

40 

47 

43 

42 

43 

48 

40 

53 

36 

43.4 

MIN 

1 

I 

~  8 

5 

0 

5.9 

WALOEN 

MAX 

40 

35 

45 

48 

52 

47 

42 

43 

34 

23 

15 

20 

25 

34 

31 

32 

33 

28 

34 

39 

34 

35 

31 

36 

35 

42 

31 

28 

34.7 

MIN 

30 

1 3 

8 

1 2 

14 

-  8 

-17 

—12 

-  5 

13 

1 7 

-  2 

10.5 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

MAX 

67 

60 

62 

69 

72 

69 

68 

62 

49 

49 

25 

30 

39 

44 

40 

36 

45 

44 

47 

54 

43 

46 

52 

54 

50 

58 

56 

46 

51.4 

MIN 

50 

2  5 

5 

7 

11 

28 

15 

23.3 

WATERDALE 

MAX 

62 

59 

65 

71 

75 

65 

54 

56 

39 

28 

37 

48 

52 

46 

45 

54 

51 

55 

60 

50 

92 

51 

60 

61 

59 

50 

50 

54.4 

MIN 

40 

35 

28 

40 

31 

30 

68 

° 

22 

23 

30 

° 

21 

24.1 

WESTCLIFFE 

MAX 

57 

50 

59 

61 

65 

63 

63 

56 

43 

36 

16 

21 

33 

42 

38 

32 

44 

42 

44 

52 

43 

45 

45 

51 

44 

56 

44 

43 

46.0 

MIN 

20 

10 

2 

-18 

7 

14.5 

WETHORE  2  S 

MAX 

66 

60 

67 

66 

72 

65 

68 

54 

46 

34 

20 

35 

43 

48 

41 

41 

46 

48 

48 

69 

40 

45 

49 

57 

50 

63 

94 

50 

51.3 

MIN 

33 

1 9 

15 

23 

2  3 

24 

23 

34 

21 

24.9 

WIGGINS    7  SW 

MAX 

56 

45 

63 

67 

68 

64 

67 

56 

48 

45 

21 

37 

47 

52 

46 

47 

52 

51 

54 

61 

42 

51 

46 

60 

47 

61 

52 

51 

51.7 

MIN 

28 

30 

20 

20 

21.7 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

MAX 

28 

30 

35 

44 

46 

45 

47 

40 

36 

27 

22 

20 

33 

32 

26 

25 

24 

28 

32 

33 

31 

28 

34 

34 

31 

32 

27 

26 

32.0 

MIN 

24 

11 

13 

19 

22 

20 

17 

18 

18 

10 

-  2 

-14 

-  7 

2 

8 

1 

-  1 

3 

8 

11 

13 

3 

3 

10 

7 

9 

14 

-  2 

8.5 

WRAY 

MAX 

67 

61 

68 

68 

80 

69 

6, 

67 

54 

42 

24 

41 

45 

54 

51 

50 

57 

55 

54 

51 

40 

54 

54 

56 

52 

68 

64 

51 

35.9 

MIN 

2, 

23 

26 

39 

34 

34 

26 

33 

33 

18 

4 

8 

20 

13 

24 

19 

16 

23 

29 

25 

11 

22 

32 

29 

30 

21 

28 

27 

24.1 

YELLOW   JACKET    1  NW 

MAX 

46 

43 

52 

S3 

59 

59 

57 

57 

48 

36 

30 

23 

37 

35 

36 

41 

40 

42 

42 

43 

45 

44 

49 

46 

49 

37 

40 

44.0 

M|N 

34 

27 

25 

30 

33 

33 

33 

33 

32 

17 

18 

6 

3 

18 

9 

11 

14 

22 

25 

29 

25 

28 

27 

26 

27 

27 

22 

23.5 

YUMA 

MAX 

63 

59 

65 

67 

73 

69 

68 

68 

56 

44 

23 

38 

45 

52 

53 

48 

54 

52 

52 

50 

40 

52 

55 

55 

46 

65 

62 

50 

54.4 

MIN 

52 

24 

29 

35 

38 

32 

31 

31 

33 

11 

2 

16 

19 

11 

25 

22 

20 

25 

26 

27 

10 

24 

31 

26 

24 

22 

32 

25 

25.2 

9*.   r«!«r»rjc«    oofm   folloilDf  Station  InJei 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
FEBRUARY  1963 


Day  of  month 


Station 

, 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
T 

1.0 

T 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.4 

T 

2.8 

9.8 

11 

1.0 

1.4 
10 
.9 

.5 
11 
1.0 

T 
9 
.9 

a 

.8 

6 
.7 

1.1 
6 
.8 

5 
.6 

5 
.6 

5 

.6 

T 
4 
.5 

3 

.4 

2 
.3 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

Ar  Teniae  dm 
ML  1  t  Not  KN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
16 

T 
13 

13 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

1.5 
i  1 

11 

11 

11 

1.0 
12 

2.0 
14 

13 

.5 
13 

1.0 
14 

1.0 

1.0 

15 

14 

14 

13 

12 

12 

3.0 
14 

2.0 
14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

.5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

3.0 

3 

.3 

3 

2 

T 

T 

I 
T 

.9 
T 

T 

.3 
T 

T 

1.0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 
1 

T 

T 

2.0 
T 

CANON  C I TY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

.8 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.5 
3 

.5 
1 

1.0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

1 

1 

1 

SNOWFALL" 
SN  ON  GND 

1.0 
6 

4 

1.0 

1.0 

.5 

T 

1.0 

5 

4 

i"  ni  1  ROAM 

CNDU/FA.I  I 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 

1 

1.0 
1 

2.5 
1 

T 

/TH  ad  A  ni"!    CDDIfiii^C    un  AD 
LULUKAUU    SrKlPJUi    WD  Mr 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.4 

T 

T 

T 

1.0 
1 

.3 
1 

T 

T 

T 

.4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.0 
1 

2.0 

2 

.5 

2 

.5 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
20 

4.0 

20 

18 

17 

16 

14 

13 

13 

12 

12 

1.5 
12 

12 

12 

12 

T 
12 

.5 

12 

12 

.5 

12 

1.5 
12 

4.0 
15 

T 
14 

13 

12 

12 

T 
11 

T 
10 

4.5 
13 

12 

DENVER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

1.1 

T 
1 

1 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

.7 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

14 

13 

13 

13 

13 

T 

14 

13 

14 

13 

14 

16 

16 

16 

18 

18 

18 

T 
16 

23 

22 

20 

20 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
7 

6 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

2.0 
3 

6.5 
9 

1.0 

10 

9 

9 

T 
7 

6 

4 

3 

2 

2 

T 
2 

T 
1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 

.3 

T 
T 

.7 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 
T 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

3.0 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

.2 

1  .9 

2 

1 

T 

T 

.1 

3.2 
3 

.1 

1 

.8 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
25 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

T 

17 

1.0 
18 

18 

18 

18 

18 

2.0 

20 

T 

20 

20 

20 

20 

1  .0 
21 

20 

1.0 
21 

21 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2.0 

T 

3.0 

GRAND  JUNCTION  WS  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
4 
.8 

1 

T 

T 

T 

.1 

.1 

T 

T 

T 

GRAND  LAKE   I  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
19 

.5 
19 

T 
16 

15 

15 

15 

15 

14 

T 
14 

.5 

15 

15 

15 

14 

14 

1.0 

15 

T 
15 

15 

.5 

15 

1.5 
17 

2.5 
19 

18 

T 
18 

.5 
18 

T 
17 

T 
17 

17 

2.0 
19 

1  .0 
19 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

GROVER  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

HAM  I LTON 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 

2 

HARTSE  L 

SN  ON  GND 

T 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

.5 
1 

T 

holyoke 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

2.0 

2 

1 

1 

1 

.2 

1.2 
1 

T 

T 

1.7 
1 

T 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

22 

22 

5.0 
26 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

T 
21 

1  .0 

22 

22 

22 

21 

T 
22 

1.0 
23 

23 

1.0 
24 

4.0 
28 

2.3 

30 

4.0 
34 

1.0 
35 

35 

T 
36 

36 

35 

1,0 

1.0 
37 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LAS  ANIMAS 

SNCiFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 


CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
FEBRUARY  1963 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

L I MON    10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

MAYBE  LL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 

2.5 

T 

1.0 

T 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.8 
1 

1.3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1 

4 

T 
T 

1 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.3 

3.1 

T 

1.0 

OURAY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
4 

T 
4 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

T 
T 

4.0 
4 

3.0 
7 

2.0 
9 

e 

8 

T 
8 

3.0 
10 

9 

T 
8 

1.0 
8 

2.0 

9 

2.0 
10 

9 

9 

8 

8 

8 

4.0 
11 

10 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
1 

1 

1 

T 

T 
T 

1.0 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.4 
T 

1 

T 

.8 

T 
T 

.4 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

5.0 
5 

1.0 
5 

4 

2 

1 

1.0 

2 

9  .0 
10 

8 

7 

6 

4 

T 
4 

3 

2 

2 

3.0 

5 

4 

4 

T 
4 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 .0 

3.7 

4 

3 

3 

3 

3 

1.3 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

SAL I DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2 

T 

.8 

SEDGEWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

T 
1 

T 

.5 

1.0 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
18 

2.0 
20 

16 

12 

12 

10 

10 

10 

T 

10 

4.0 
14 

2.0 
16 

16 

16 

16 

14 

T 
14 

14 

T 

14 

16 

4.0 
20 

2.C 
22 

20 

18 

17 

16 

16 

16 

16 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
18 

4.0 

21 

18 

16 

15 

14. 

14 

12 

T 
12 

1.0 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

9 

1.0 

9 

!  .( 
9 

3.0 
11 

10 

9 

9 

9 

1  .0 
9 

9 

3.0 
10 

10 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

.7 
17 

16 

15 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

T 
13 

12 

12 

2.1 

12 

2.1 

12 

1.0 
13 

12 

12 

12 

11 

.5 
11 

10 

4.3 
12 

.8 

12 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

24 

22 

22 

21 

20 

19 

19 

20 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

23 

26 

34 

31 

29 

29 

29 

29 

28 

29 

28 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

5.0 

4 

.4 

5 

5 

4 

4 

3 

T 

3 

2 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 
J 

T 
T 

2 

T 
7 

T 

j 

T 
X 

T 
T 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5 

1.0 
6 

5 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

.5 
1 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

T 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

1.0 

2 

1.0 
1 

1.0 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
59 

7.0 

64 

60 

59 

55 

49 

45 

38 

36 

14.0 
43 

L8.0 
60 

1.0 
60 

T 
57 

48 

43 

4.5 
48 

48 

47 

T 
46 

46 

T 
45 

44 

T 
42 

39 

37 

36 

2.0 
37 

2.0 

37 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1963 


1 

Day  of  month 

STATION-  DFPTH 

AND 

TIME 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

fORT  COLLINS 

3  INCHES 

7 

00 

A 

M. 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

31 

30 

2  J 

29 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

34 

33 

31.9 

7 

00 

p 

M. 

33 

32 

35 

37 

37 

36 

35 

36 

36 

32 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

33 

35 

36 

37 

39 

39 

38 

34 . 2 

6  INCHES 

7 

00 

A 

M. 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

34 

36 

35 

32.3 

7 

00 

p 

M. 

31 

32 

32 

32 

33 

35 

35 

35 

35 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

36 

37 

38 

39 

38 

33.4 

12  INCHES 

7 

00 

A 

M. 

29 

30 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

35 

36 

36 

32.2 

7 

00 

p 

M. 

30 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

35 

35 

36 

37 

37 

32.6 

24  INCHES 

7 

00 

A 

M. 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

35 

36 

36 

37 

32.9 

7 

00 

p 

M. 

31 

31 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

35 

36 

36 

37 

32.9 

36  INCHES 

7 

00 

A 

M. 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

34 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

37 

34.2 

7 

00 

p 

M. 

33 

33 

33 

33 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

37 

34.3 

72  INCHES 

7 

00 

a 

M. 

4! 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40.3 

7 

00 

p 

M. 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40.3 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER. 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


snraon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

MONTROSE  NO.   1  (a) 

EVAP 
WIND 

.01 
73 

.02 
29 

.04 

]  9 

.04 
19 

.05 
16 

.04 
19 

.07 
20 

.04 
L6 

.07 
17 

.05 
25 

.02 
40 

.04 
30 

.06 
23 

.05 
36 

.03 
18 

.02 
22 

.05 
22 

.03 
24 

.05 
31 

.04 
20 

.05 
31 

.10 
36 

.08 
27 

.08 
28 

.13 
41 

.07 
24 

.09 
48 

.09 
32 

1.51 
786 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME 
OF  OBSERVATION. 


(a)     PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5i00  AM 
MST 

lliOO  AM 
MST 

S 
a 

o  in 
o  2 

lliOO  PM 
MST 

Trace 

60-10 

.10-49 

50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  81 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

86 

63 

55 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

5.3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

18 

9.6 

40++ 

W 

1 

51 

30 

33 

52 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

5.6 

DENVER  WB  AIRPORT 

S 

22 

11.1 

43 

w 

1 

62 

37 

34 

55 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

10 

72 

6.1 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

17 

4.3 

30 

NE 

10 

69 

51 

39 

58 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

73 

5.9 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

8.3 

56 

NW 

1 

69 

41 

62 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

7 

79 

5.4 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


CT  «  TI/~»K1 

5TA11UN 

INDEX  NO. 

r*  f\\  I  MTV 

LA)  UN  1 1 

DRAINAGE  I 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UBbtnVLH 

TEMP. 

< 

SPECIAL 

AKRON  *  F 

0101 

WASHINGTON 

40  0* 

103  09 

»338 

C 

ORT  LAND  P lELO  STA 

on* 

WASHINGTON 

40  07 

103  10 

4962 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

0191 

109  52 

7534 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLENSPARK 

Dili 

BOULDER 

* 

«  in 

109  32 

6301 

98 

ALTENBERN 

0214 

GARP IEL0 

; 

108  23 

5P 

31 

ORVLLE  C  ALt  CNBERN 

SAN  MIGUEL 

37  " 

107  S3 

670i 

98 

WEST  COLO  POWER  CO 

02*3 

103  99 

9420 

68 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0243 

103  53 

6932 

98 

3P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

090* 

102  11 

4013 

C 

JOSEPH  H  PFOST 

ARBOLES 

osoi 

ARCHULETA 

37  01 

107  23 

6173 

98 

98 

98 

MRS  BETTY  M  SE 1  BEL 

•KOV*  6  HP 

0943 

CHEYENNE 

109  05 

4761 

98 

ARTESIA  2  E 

0994 

MOFFAT 

40  14 

108  54 

3687 

c 

W  E  GADD 

ASPEN 

01TC 

3*  11 

106  50 

7913 

6P 

6P 

C  H 

RICHARD  CAR-SKADEN 

AVE*  RWCn 

0431 

EL  PASO 

3*  01 

104  36 

7212 

H* 

RALPH  J  AVER 

BAILEY 

0494 

PARK 

9*  24 

109  29 

7713 

3P 

38 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SPRINGS  RANCH 

0713 

EL  PASO 

: 

38  92 

104  19 

601! 

C 

ARTHUR  H  NUIT 

BLANC* 

07T< 

COST  ILL A 

37  2* 

103  31 

98 

98 

LINDEL  J  HUDSON 

BONO 

-«i  - 

EAGLE 

10*  42 

6700 

48 

AGENT   0*R  G  N  RY 

BONNY 

0894 

3*  38 

102  11 

3641 

7A 

7* 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDM  2 

0143 

BOULDER 

40  01 

103  16 

S40fl 

c 

THOMAS  L  PlATT 

BOULDER 

0841 

BOULDER 

40  01 

105  17 

5165 

6P 

H 

CITY  OF  BOULOER 

BRANDON 

08*3 

KIOWA 

98  21 

102  27 

3929 

8* 

MRS  ELSIE  E  WHITb 

BRANSON 

08*1 

97  01 

103  53 

629; 

98 

98 

CHARLES  S  MITCHELL 

pBFCK  FNR  1  (IGF 

3*  2* 

106  02 

9635 

98 

MRS  EL VA  J  ENYEART 

BRIGGSOALf  2  NW 

04*1 

4619 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

10T1 

106  06 

7934 

4f> 

LLOYD  R  SHEDHIN 

BURL  I NG TON 

112! 

102  16 

3P 

98 

RALPH  C  BINARO 

BURLINGTON   12  NNE 

112i 

KIT  CARSON 

3*  28 

102  09 

4230 

c 

SHIRLEY  M  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1191 

PUEBLO 

36  02 

104  28 

4850 

9P 

MRS  WINIFRED  ORR 

BTER5 

im 

ARAPAHOE 

3*  43 

104  19 

3201 

6P 

C  M 

HARRY    W   NEW  TON 

CAMBO  11  NSM 

i  til 

BACA 

37  03 

102  45 

4321 

CANON  CITY 

12*4 

38  26 

105  16 

IP 

91 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

19*4 

107  48 

863: 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

1*0 

DOUGLAS 

3*  22 

104  32 

620! 

98 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEDARE06E 

|4*| 

DELTA 

3*  94 

107  36 

617! 

C  H 

PHILIP  R  AUST 

CENTER 

1431 

SAGUACHE 

106  07 

7668 

sp 

WILLIAM  B  SUTLEY 

CmEES»AN 

1921 

JEFFERSON 

3*  13 

105  17 

6679 

98 

BOARD  OF  WATER  COMM 

CHER AW 

199' 

OTERO 

4072 

c 

SIMON  6  SCMUlTZ 

C KERRY  CREEK  DAM 

ARAPAHOE 

3*  3« 

10«  51 

3641 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CMpYFNNC  WELLS 

1964 

CHEYENNF 

102  21 

4250 

*' 

CARL  A  LOVELL 

CHI mnp v  ROCK 

19T< 

ARCHULETA 

37  12 

107  16 

6550 

58 

CLOSED  9/14/62 

CIMjtRBOH  3  SE 

1*01 

MONTROSE 

36  24 

107  31 

7091 

1 18 

CARL  E  MC  MILLEN 

CLIFF  LAKES 

1*44 

Rio  Blanco 

3*  50 

107  33 

u  s  weather  bureau 

CLIN**  2  NW 

1*60 

EAGLE 

3*  23 

106  12 

mot 

C 

HIGH  ALTITUDE  ObS 

COAL DALE   1  NW 

16*3 

38  23 

109  47 

652! 

c 

R  L  BANTA 

COCMETOPA  CREEK 

1713 

GUNN 1  SON 

6001 

8A 

C  H 

HAROLO  P  KREuGER 

COlLBRAN 

1  7* 

MESA 

3*  14 

613' 

TED  A  SMITH 

COLORADO  NAT  "ON 

'Hi 

MESA 

11  ?! 

379( 

28 

28 

SUPT  COLO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

1771 

EL  PASO 

38  49 

104  42 

MIO 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLUMN  1 NE 

17*: 

106  58 

ml 

U  S  WEATHER  OUREAU 

CORTEZ 

168< 

MONTEZUMA 

i 

37  21 

108  34 

ur 

38 

H 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

MOFFAT 

2 

40  31 

6260 

118 

C 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

CRESTPD  BUTTE 

1*31 

GUNN 1  SDN 

2 

?J  s 

III  11 

8500 

5P 

C  H 

MRS  MART  A  YELENIC* 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1  *>7I 

TELLER 

I 

36  32 

103  16 

: 

WILLIAM  H  SNARE 

1 

104  36 

5995 

c 

ARCHER  B  CRI SP 

ClfNBRES 

204B 

CONEJOS 

5 

11  01 

106  27 

10018 

s 

OEERTRA 1 L 

2162 

ARAPAHOE 

3*  37 

104  03 

5163 

c 

EVER  1 T T  L  DAVIS 

2178 

LAS  ANIMAS 

] 

11  36 

104  01 

5090 

9P 

9P 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

\ \\\ 

RIO  GRANOE 

9 

\l  " 

106  21 

7684 

6P 

6P 

LYNN  K  WOODS 

DELTA  1  E 

21*2 

DELTA 

2 

108  03 

9123 

ftP 

6P 

M  0  PRESTON 

DENVER  WB  AIRPORT 

222( 

DENVER 

104  53 

«« 

MID 

MIO 

:  hj 

U  S  WEATHER  bUREAU 

DENVER  WB  CITY 

2229 

DENVER 

105  00 

3221 

M  It 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DILLON 

2281 

3 

%F 

BOARD  OF  WAIdR  COMM 

DOME R T Y  RANCH 

2913 

LAS  ANIMAS 

31  23 

103  53 

3130 

MRS  M  A  CROHDER 

DOLORES 

[321 

MONTEZUMA 

3 

108  30 

694C 

LLOTD  C  PYlE 

2*32 

AT 

MALCOLM  R  DAYTON 

EADS 

K  IOWA 

1 

36  29 

WILLARO  C  ROBERTS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

lt\t 

EAGLE 

39  39 

lit  \l 

H 1 : 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

EL  PASO 

68 

EASTONVILLE  2  NNF 

2*9* 

El  paso 

n  t\ 

104  33 

727C 

HAROLD  W  TWEEDY 

EASTONVILLE  3  NW 

24*7 

EL  PASO 

4 

104  36 

7000 

RALPH  H  EVANS 

EASTONVILLE  6  WSW 

2901 

EL  PASO 

39  02 

104  40 

760^ 

133! 

*0  07 

102  29 

3900 

c 

29*1 

104  33 

6765 

5P 

29*3 

104  35 

7025 

FRANK  R  KELLY 

2997 

104  30 

6730 

EARL  RAMEY 

2398 

104  34 

7220 

HUGH  HUNDY 

2600 

10*  12 

7210 

LELAND  P  ULKJER 

ELBERT 

6925 

6P 

Charles  a  hElburn 

Elbert  a  s« 

2603 

ELBERT 

39  07 

104  37 

7240 

C  M  COLE 

plectra  lake 

[624 

LA  PLATA 

3 

31  33 

101  48 

8398 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

2*4  3 

JEFFERSON 

103  22 

SAMUEL  J  HARGI S 

ESTES  PARK 

2759 

LAR IMER 

*0  23 

105  31 

7525 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

evergreen 

I7M 

JEFFERSON 

105  19 

7000 

3P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGREEN  2  SW 

2793 

JEFFERSON 

103  21 

7300 

RAY  6  FLEMING 

EVERSOLL  Ranch 

28D9 

BACA 

1 

37  02 

102  05 

6P 

J  C  EVERSOLL 

fairplay 

2814 

106  00 

10000 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FLAGLER  2  NW 

1933 

KIT  CARSON 

: 

39  1* 

103  09 

4973 

5P 

7A 

A  E  GAINES  JR 

FLFMiNf,  1  S 

2**4 

LOGAN 

3 

*0  40 

102  50 

4250 

bP 

JOHN  G  MORI  SON 

FORDER  8  S 

2**7 

l 

103  41 

4739 

6P 

c 

FORT  COLLINS 

1001 

LARIMER 

* 

40  35 

105  03 

5004 

IP 

7P 

TP 

CGH 

FORT  LEW  1  S 

3016 

LA  PLAT* 

3 

31  14 

108  03 

7395 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

1027 

WELD 

4868 

5P 

LEON  MOODY 

'QOT  MQPCIAN 

)038 

MORGAN 

40  13 

103  48 

4321 

8A 

8A 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

906! 

1 

104  42 

6546 

7A 

C 

ARTHUR  E  ORCUTT 

] 

104  02 

4336 

7A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

ERASER 

3113 

GRAND 

2 

39  37 

103  50 

8360 

6P 

6P 

RONALD  R  TUCKER 

9146 

MESA 

2 

39  11 

4316 

6P 

3223 

HUERFANO 

1 

103  11 

6970 

6P 

FREO  G  WAGGONER 

GATEWAY  1  SW 

3246 

MESA 

2 

38  40 

108  99 

4362 

5P 

5P 

MRS  M  S  HUBBARD 

9298 

3 

103  92 

3603 

TP 

GEORGETOWN 

32*1 

CLEAR  CREEK 

4 

103  *3 

6370 

SP 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLENWIOO  SPRINGS  1  N 

939* 

GARFIELD 

2 

39  3* 

107  20 

3823 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KGLN 

GORE  PASS  RANCH 

3429 

GRANO 

2 

40  09 

7602 

3P 

5P 

MRS  J  M  HOHNHOLZ 

GRANADA 

3477 

PROWERS 

38  04 

346* 

CLYDE  6  KENNEDT 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MESA 

3*  07 

106  32 

H  1 : 

HID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  2  W$W 

3481 

MESA 

39  04 

106  99 

4620 

}p 

5P 

SP 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

(WAND  LAKE   1  WNN 

34*6 

GRAND 

2 

11  it 

103  30 

8576 

3P 

3P 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  5SW 

3900 

JgJJ 

103  32 

8288 

3P 

9P 

SP 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GREAT  DIVIDE  12  SE 

393* 

2 

n  « 

107  39 

6912 

FRANK    A  BOCHHANN 

GREAT  SAND  DUNES  NWJ 

3941 

ALAMOSA 

9 

37  49 

105  32 

6120 

SP 

9P 

H 

GREAT  SAND  DUNES  nm 

GREELEY 

WELD 

4 

40  2* 

104  41 

64 

e* 

: 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREENLAND  S  SE 

3379 

El  RASO 

39  06 

104  44 

7330 

: 

FRANK  A  ROGERS 

GREENLAND  4  NE 

3984 

DOUGLAS 

t 

99  16 

6723 

: 

KELSEY  POT T ENGER  JR 

GREEN  MOUNTAIN  DAN 

3992 

39  99 

106  20 

7740 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRrvSTONE 

3601 

MOFFAT 

3 

40  97 

6*00 

SP 

9P 

INACTIVE  1/1/63 

OROVFR    JO  W 

9*43 

WELD 

40  91 

10*  2* 

5090j 

SP 

5P 

MRS  DORIS  A.  MC  GEHEE 

GUFEEy  |0  SE 

3*3* 

FREMONT 

] 

;!  !i 

103  23 

6200 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNN 1  SON 

3**2 

GUNN 1  SON 

2 

38  12 

106  36 

7664 

IP 

5P 

CITY  OF  GUNNISON 

9738 

; 

107  37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

MARTSPl 

3011 

PARK 

3*  02 

105  48 

u 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

3*21 

KIOWA 

38  27 

103  10 

ARTHUR  F  BAILOR 

3990 

BOULOER 

3*  9* 

103  17 

5923 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

34*1 

ROUTT 

; 

40  30 

107  13 

6317 

6P 

6P 

A  RAY  GOREE 

HERMIT  T  ESE 

3*31 

MINERAL 

3 

37  46 

107  08 

9001 

9F 

5P 

MR S  MABEL  WRIGHT 

HOFHNF 

4041 

LAS  »NIMAS 

10*  29 

3720 

c 

EUGENE   S  PHILPOTT 

MOLLY 

- :  ri 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  ae  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipi tation. f or  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  In  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  cn  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later     in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  Indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


MARCH  1963 
Volume  68     No.  3 


ASHEVILLE:  1963 


COLORADO  -  MARCH  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  92°  on  the  29th  at  Holly  and  on  the  28th  at  Eversoll  Ranch 

Lowest  Temperature:    -34°  on  the  14th  at  Taylor  Park 

Greatest  Total  Precipitation:    3.00  inches  at  Rico 
Least  Total  Precipitation:  0.05  inch  at  Monte  Vista 

Greatest  One-Day  Precipitation:    1.40  inches  on  the  12th  at  Hawthorne  and  Lakewood 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     43.5  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    62  inches  on  the  18th  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  first  part  of  March  was  generally  cold  in  all  areas  of 
the  State,  and  most  of  the  month's  precipitation  fell  during 
this  period.    In  sharp  contrast,  the  last  part  of  the  month 
was  very  warm  and  generally  dry.    This  was  a  continua- 
tion of  a  more  or  less  general  pattern  since  the  first  of 
the  year  of  alternating  periods  of  unusually  cold  and  un- 
usually warm  weather,  and  with  widely  varying  but  gen- 
erally deficient  precipitation. 

Maximum  temperatures  on  March  28  were  the  highest 
ever  recorded  for  March  at  a  number  of  stations  on  the 
eastern  plains,  from  the  lower  Arkansas  Valley  to  the 
northeastern  corner  of  the  State.    The  warm  tempera- 


tures and  periods  of  high  winds  the  last  half  of  the  month 
started  rapid  melting  and  run-off  of  the  mountain  snow 
cover. 


J.   W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
P.  O.  Box  1079 
Denver  1,  Colorado 


-  34  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
MARCH  1963 


Station 

Ten 

iperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

•  E 

o  \ 

•  c 
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0 

a 
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• 

g 

S  t 

•A  I 

•  » 
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ARKANSAS   DRAINAGE  BASIN 

SANSON 

54.0 

29.9 

42.0 

75 

28 

3 

5 

707 

0 

0 

21 

0 

.30 

.25 

13 

3.4 

3 

4 

1 

0 

0 

JENA  VISTA 

47.0 

16.3 

31.7 

-  1.4 

64 

27 

-13 

4 

1028 

0 

1 

30 

5 

.45 

-  .17 

.14 

13 

6.0 

3 

0 

0 

^NON  CITY 

57.6 

31.6 

44.6 

1.7 

80 

28 

14 

5 

625 

0 

0 

19 

0 

.66 

-  .14 

.45 

4 

9.1 

Z 

0 

0 

3L0  SPRINGS  WB  AP 

51.9 

24.8 

38.4 

2.7 

80 

28 

5 

5 

817 

0 

3 

23 

0 

.62 

.01 

.34 

11 

8.1 

4 

12  + 

2 

0 

0 

ELHI 

59.3 

25.0 

42.2 

83 

28 

4 

6+ 

700 

0 

0 

23 

0 

.85 

.45 

4 

12.0 

4 

0 

0 

IDS 

60.0 

27.2 

43.6 

65 

29+ 

8 

5 

655 

0 

0 

21 

0 

2.35 

1.64 

.90 

10 

22.0 

5 

2 

0 

/ERSOLL  RANCH 

64. 9M 

29. OM 

47. OM 

92 

28 

16 

14+ 

555 

1 

0 

17 

0 

.07 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

3RDER  8  S 

58. 7M 

23.3 

41.  OM 

83 

28 

2 

5 

7  34 

0 

1 

}B 

0 

1.03 

.31 

2 

15.0 

4 

4 

4 

0 

0 

3LLY 

63.2 

24.4 

43.8 

92 

29 

9 

5 

653 

1 

0 

25 

0 

.66 

.28 

12 

5.0 

1 

5 

3 

0 

0 

DHN  MARTIN  DAM 

63.5 

29.5 

46.5 

90 

28 

8 

5 

572 

1 

0 

21 

0 

.60 

.11 

11  + 

3 

0 

0 

IT  CARSON 

59.0 

25.0 

42.0 

87 

28 

8 

5 

704 

0 

0 

24 

0 

.98 

.54 

10 

9.5 

4 

10 

3 

1 

0 

A  JUNTA  FAA  AP 

59.8 

29.7 

44.8 

88 

28 

5 

5 

626 

0 

1 

20 

0 

.62 

.  30 

4 

3.4 

2 

5 

2 

0 

0 

AS   AN  I  MAS 

63.1 

27.5 

45.3 

2.2 

84 

29 

4 

5 

605 

0 

0 

23 

0 

.83 

.15 

.30 

2 

7.6 

5 

4 

3 

0 

0 

EADVILLE 

34.  9M 

9.7M 

22. 3M 

-  0.9 

50 

31  + 

-  5 

5 

1315 

0 

14 

30 

5 

1  .48 

-  .23 

.32 

29 

8.0 

15 

5  + 

6 

0 

0 

IMON  10  SSW 

50.3 

22.5 

36.4 

0.7 

80 

28 

-  1 

1 4 

879 

0 

2 

27 

1 

1.35 

.40 

.76 

12 

14.0 

3 

1 

0 

DRTH  LAKE 

42.3 

18.8 

30.6 

61 

28 

-  9 

5 

1057 

0 

5 

27 

1 

.70 

-  1.06 

.31 

12 

12.0 

2 

0 

0 

JEBLO  W8  AP 

//R 

58.4 

2  5.9 

42.2 

2.1 

84 

28 

9 

5 

703 

0 

1 

23 

0 

.32 

-  .20 

.12 

11 

4.1 

2 

12 

1 

0 

0 

DCKY  FORD  2  ESE 

62.3 

25.4 

43.9 

2.4 

86 

28 

3 

5 

646 

0 

0 

23 

0 

•  48 

.24 

.15 

2 

2.0 

2 

4 

2 

o 

0 

JSH  2  NNE 

53.6 

20.2 

37.0 

82 

28 

2 

5 

859 

0 

1 

26 

0 

.73 

.15 

.45 

11 

13.5 

7 

13  + 

2 

0 

0 

JXTON  PARK 

41.3 

13.5 

27.4 

61 

28 

-  6 

5 

1156 

0 

7 

30 

6 

1.50 

.57 

12 

28.5 

17 

12 

5 

1 

0 

YE 

52. 5M 

M 

M 

79 

29 

2 

1  3 

0 

1 

0 

.81 

.80 

12 

1 

1 

0 

AL I  DA 

53.1 

20.2 

36.7 

72 

28 

-  8 

5 

870 

0 

0 

2B 

1 

.71 

-  .09 

.37 

4 

6.5 

3 

4 

2 

0 

0 

'RINGFIELD  7  WSW 

II 

60.6 

27.3 

44.0 

88 

28 

9 

5 

644 

0 

0 

23 

0 

.46 

.29 

4 

4.2 

3 

4 

1 

c 

0 

■>R  I  NGF  I  ELD  8  S 

M 

M 

M 

89 

28 

8 

5 

0 

0 

0 

.21 

.19 

10 

1 

0 

0 

JGAR  LOAF  RESERVOIR 

36.0 

-  0.1M 

18.0M 

52 

31 

-26 

7 

1453 

0 

12 

30 

16 

2.24 

.50 

29 

38 

18 

6 

1 

0 

ACONY   7  SE 

57.8 

22.1 

40.0 

84 

28 

-  2 

5 

769 

0 

1 

26 

1 

.27 

.12 

13+ 

4 

13+ 

2 

0 

0 

9 1 N  I  DAD 

55.9 

28.6 

42.3 

73 

31 

-  2 

5 

697 

0 

0 

20 

1 

.19 

.15 

4 

3.5 

3 

4 

1 

0 

0 

RINIDAD  FAA  AP 

57.5 

26.0 

41.8 

79 

28 

2 

S 

713 

0 

1 

24 

0 

.23 

.10 

12 

4.0 

3 

13 

1 

0 

0 

rfO  BUTTES   1  NW 

61.1 

28.4 

44.8 

90 

28 

11 

14+ 

621 

l 

0 

19 

0 

.28 

-  .61 

.11 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

ALSENBURG  POWER  PLANT 

54.6 

26.2 

40.4 

74 

28 

-  6 

5 

754 

0 

2 

22 

1 

.90 

.45 

4 

4 

4 

3 

0 

0 

•STCLIFFE 

47.4 

14.9 

31.2 

67 

28 

-15 

5 

1042 

0 

4 

2  9 

5 

D 

1.33 

.53 

4 

12.5 

7 

4 

5 

1 

0 

ETMORE   2  S 

53.2 

24.8 

39.0 

77 

28 

1 

5 

795 

0 

1 

23 

0 

1.23 

.69 

13 

10 

4 

2 

2 

0 

DIVI  SION 

39.0 

1.8 

.80 

-  .15 

8.6 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN 

.TEN8ERN 

52.0 

19.7 

35.9 

69 

27 

-  1 

5 

896 

0 

1 

31 

1 

1.19 

.25 

29+ 

5.8 

1 

3 

4 

0 

0 

HOLES 

51.5 

22.1 

36.8 

69 

31 

5 

1 3 

865 

0 

0 

28 

0 

.60 

.36 

12 

7 

12 

2 

0 

0 

SPEN 

41  .5 

17.0 

29.3 

58 

31 

-  6 

14 

1102 

0 

6 

30 

1 

1  .94 

.89 

29 

27.0 

20 

15  + 

3 

1 

0 

3ND 

47.9 

17.9 

32.9 

68 

31 

-  4 

5 

987 

0 

1 

30 

1 

1.25 

.45 

29+ 

5 

3 

2 

0 

0 

EOAREDGE 

51.4 

25.1 

38.3 

-  0.4 

69 

31  + 

13 

7 

821 

0 

0 

28 

0 

1.16 

.21 

.32 

3 

14.0 

3 

4 

5 

0 

0 

IMARRON  3  SE 

44.9 

16.2 

30.6 

76 

30 

0 

8 

1063 

0 

7 

31 

1 

1  .75 

.70 

3 

20.0 

« 

2 

0 

UMAX   2  NW 

28.9 

7.2 

18.1 

45 

31  + 

-  8 

5 

1447 

0 

2  0 

31 

7 

1  .99 

.49 

29 

36.1 

52 

18 

7 

0 

0 

OCHETOPA  CREEK 

43. 9M 

11. 1M 

27. 5M 

61 

28 

-  7 

7 

1154 

0 

2 

DLL  SPAN 

51.5 

23.0 

37.3 

1.2 

70 

27 

3 

5 

852 

0 

1 

27 

0 

1.79 

.49 

.40 

3 

17.0 

5 

4 

6 

0 

0 

DLORADO  NM 

51.6 

29.5 

40.6 

68 

31  + 

14 

5 

752 

0 

0 

22 

0 

1.47 

.45 

3 

17.0 

8 

4 

5 

0 

0 

5RTEZ 

53.1 

23.9 

38.5 

0.0 

68 

31 

6 

13 

814 

0 

0 

26 

0 

.55 

-  .54 

.31 

12 

9.0 

5 

12 

2 

0 

0 

UIG 

45.6 

17.5 

31.6 

66 

31 

1 

5 

1032 

0 

2 

31 

0 

1  .06 

.39 

18 

15.0 

4 

0 

0 

RESTED  BUTTE 

39.1 

7.1 

23.1 

0.5 

53 

31  + 

-17 

14 

1291 

0 

5 

31 

9 

2.24 

-  .12 

.57 

29 

28.5 

18 

5+ 

6 

2 

0 

ELTA  1  E 

56.9 

25.4 

41.2 

-  0.4 

80 

31 

14 

14 

730 

0 

0 

26 

0 

.60 

.10 

.20 

18+ 

T 

0 

3 

0 

0 

ILLON 

39.6 

7.3 

23.5 

0.7 

56 

28 

-20 

14 

1282 

0 

8 

31 

8 

1  .06 

-  1.02 

.31 

29 

5 

0 

0 

JRANGO 

53.5 

22.2 

37.9 

1.2 

68 

31  + 

2 

13+ 

834 

0 

0 

29 

0 

1.00 

-  .49 

.41 

12 

17.0 

6 

12 

3 

0 

0 

AGLE  FAA  AP 

48.5 

17.4 

33.0 

68 

31  + 

-  3 

5 

986 

0 

0 

30 

1 

.96 

.40 

3 

8.2 

6 

4 

3 

0 

0 

3RT  LEWIS 

45.3 

19.5 

32.4 

0.7 

62 

31 

-  1 

13 

1005 

0 

2 

30 

1 

.46 

-  1  .07 

.24 

12 

9.5 

6 

4 

1 

0 

0 

RASER 

36.9 

-  3.6 

16.7 

-  5.0 

54 

27 

-31 

14 

1491 

0 

12 

31 

20 

.88 

-  .79 

.30 

16 

22 

19  + 

3 

0 

0 

RUITA  2  N 

56.3 

24.7 

40.5 

-  0.8 

73 

31 

13 

5 

754 

0 

0 

27 

0 

.54 

-  .21 

.21 

3 

2.0 

T 

4 

3 

0 

0 

ATEWAY   1  SW 

57. 5M 

29.  3M 

43. 4M 

77 

28 

14 

5 

658 

0 

0 

20 

0 

.63 

.32 

3 

1.0 

T 

4  + 

2 

0 

0 

LENWOOD  SPRINGS   1  N 

51.2 

26.0 

38.6 

0.7 

71 

31 

11 

5 

811 

0 

0 

28 

0 

1  .46 

-  .07 

.41 

3 

16.5 

4 

3 

5 

0 

0 

3RE  PASS  RANCH 

43.0 

9.0 

26.0 

62 

31 

-16 

14 

1201 

0 

6 

30 

6 

.99 

.55 

3 

17.5 

7 

3 

2 

1 

0 

RAND  JUNCTION  WB  AP 

1 19. 

53.8 

30.0 

41.9 

0.4 

73 

31 

16 

5 

708 

0 

0 

20 

0 

.55 

-  .20 

.28 

3 

4.3 

1 

4> 

1 

0 

0 

RAND  LAKE   1  WNW 

39.3 

6.5 

22.9 

53 

30 

-18 

14 

1297 

0 

8 

31 

8 

1  .28 

.38 

16 

14.3 

29 

19 

4 

0 

0 

RAND  LAKE   6  SSW 

36.5 

5.1 

20.8 

57 

31 

-20 

14 

1363 

0 

13 

31 

9 

1.01 

.27 

16 

13.2 

20 

19 

5 

0 

0 

REEN  MOUNTAIN  DAM 

44.4 

12.9 

28.7 

63 

31 

-10 

14  + 

1119 

0 

5 

31 

4 

1  .40 

.40 

29+ 

5 

0 

0 

JNNISON 

45.5 

11.5 

28.5 

2.3 

63 

31 

-  6 

14 

1126 

0 

4 

31 

3 

.51 

-  .30 

.12 

16 

5.5 

1 

12 

2 

0 

0 

XYDEN 

46.4 

16.2 

31.3 

66 

31 

-  3 

S 

1039 

0 

0 

30 

1 

D 

1.61 

.31 

.47 

18 

19.0 

5 

1 

7 

0 

0 

)T   SULPHUR  SPR  2  SW 

42.5 

10.4 

26.5 

63 

31 

-10 

14 

1187 

0 

8 

31 

S 

1.12 

.27 

18 

21.5 

5 

0 

0 

SNACIO  1  N 

52.1 

21.2 

36.7 

0.3 

67 

31 

1 

13 

871 

0 

0 

29 

0 

.64 

-  .55 

.27 

12 

2 

0 

0 

k«  CITY 

42.9 

10.5 

26.7 

62 

30 

-  9 

14 

1179 

0 

1 

31 

6 

1  .38 

.43 

3 

13.0 

9 

IB 

5 

0 

0 

1TTLE  MILLS 

50.5 

14.6 

32.6 

68 

31 

-10 

5 

996 

0 

1 

30 

1 

.46 

.14 

18 

2 

4 

1 

0 

0 

kRVINE 

43.0 

12.9 

28.0 

57 

21 

-17 

5 

1147 

0 

1 

30 

3 

1  .84 

.46 

29 

40.5 

21 

19 

7 

0 

0 

WBELL 

48.0 

16.5 

32.3 

68 

31 

-  2 

5 

1006 

0 

1 

30 

1 

1.34 

.60 

29 

13.9 

3 

29+ 

4 

1 

0 

:eker 

48.9 

19.7 

34.3 

67 

31 

-  2 

5 

942 

0 

1 

29 

1 

1.55 

14.0 

2 

18+ 

5 

0 

0 

ISA  VERDE  NP 

52.3 

26.3 

39.3 

0.7 

69 

27 

13 

13+ 

790 

0 

0 

21 

0 

.83 

-  .93 

.40 

11 

6.0 

5 

11 

3 

0 

0 

JNTROSE  NO  2 

52.3 

23.7 

—  j  (  j 

72 

30  + 

2  3 

14 

829 

0 

1 

27 

0 

.91 

.26 

.18 

1  3+ 

7.5 

2 

13+ 

5 

0 

5RTHDALE 

48.7 

20.6 

34.7 

0.4 

64 

28 

-  3 

13 

936 

0 

1 

30 

1 

.39 

-  .69 

.16 

18 

2 

0 

0 

JRWOOD 

46.7 

20.3 

33.5 

64 

31 

1 

5 

971 

0 

2 

27 

0 

1.14 

-  .17 

•  35 

1 6 

10.8 

5 

0 

0 

JRAY 

44.8 

22.9 

33.9 

63 

27 

7 

5 

960 

0 

5 

27 

0 

1.45 

.36 

29 

19.0 

17 

4 

6 

0 

0 

IGOSA  SPRINGS 

47.8 

16.0 

31.9 

65 

31 

-  6 

13 

1019 

o 

30 

2 

.95 

.24 

12  + 

5 

4 

4 

0 

0 

ILISADE   1  S 

55.4 

30.3 

42.9 

73 

31 

16 

4 

682 

0 

0 

19 

0 

.98 

.32 

.48 

18 

3 

0 

0 

iLISADE  LAKE   2  SSE 

38.0 

20.8 

29.4 

60 

30 

0 

5 

1096 

0 

1  2 

.42 

.22 

28 

3.5 

2 

0 

o 

.ON  I  A 

54.0 

24.8 

39.4 

71 

31 

12 

14 

788 

0 

0 

26 

0 

1  .41 

.37 

4 

13.0 

4 

4 

5 

0 

0 

iRADOX 

56.2 

24.0 

40.1 

74 

27 

12 

1  3 

764 

0 

0 

30 

0 

1.05 

.45 

12 

6.2 

3 

3 

0 

.NGELY 

52.4 

20.3 

36.4 

70 

31  + 

5 

5 

881 

0 

1 

29 

0 

.39 

.18 

29 

T 

0 

1 

0 

0 

CO 

42.2 

10.1 

26.2 

56 

31 

-12 

13 

1196 

0 

3 

31 

7 

3.00 

.51 

.95 

28 

28.0 

33 

18 

8 

1 

0 

FLE  2  ENE 

54.2 

21.3 

37.8 

-  0.5 

73 

28 

10 

14+ 

836 

0 

0 

30 

0 

.63 

-  .28 

.18 

3 

.8 

T 

4 

2 

0 

0 

LVERTON 

40.5 

3.4 

22.0 

-1.8 

52 

26 

-15 

1  4+ 

1307 

0 

3 

31 

1  * 

2.58 

.50 

.43 

18 

19.0 

28 

18 

10 

0 

0 

EAMBOAT  SPRINGS 

43.4 

10.0 

26.7 

-  0.8 

60 

30+ 

-12 

14  + 

1180 

0 

3 

31 

6 

1.68 

-  .59 

.45 

18 

24.8 

15 

18  + 

6 

0 

0 

.YLOR  PARK 

36.7 

-  2.9 

16.9 

51 

31 

-34 

14 

1482 

0 

10 

31 

17 

.85 

.30 

29 

14.5 

28 

1 

4 

0 

0 

LLUR1DE 

41.9 

13.5 

27.7 

-  0.6 

60 

30 

-  7 

5 

1151 

0 

6 

30 

6 

2.75 

.45 

.66 

3 

32.0 

26 

18+ 

B 

1 

0 

AVAN 

57.2 

20.4 

38.8 

75 

24 

9 

13 

805 

0 

0 

31 

0 

.93 

.30 

12 

1.0 

0 

4 

0 

0 

LLEC I  TO  DAM 

II 

46.2 

15.2 

30.7 

62 

31  + 

-  8 

5 

1058 

0 

0 

31 

4 

1  .61 

.44 

4 

15.8 

4 

0 

0 

LLOW  JACKET  1NW 

46.8 

23.0 

34.9 

64 

31 

5 

13 

923 

0 

1 

25 

0 

.47 

.30 

12 

8.7 

1 

12 

2 

0 

0 

DIVISION 

32.3 

-  0.3 

1.18 

-  .28 

14.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

e 

& 
< 

Departure 

From  Normal 

Highest 

o 

Q 

1 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

S 
a 

Total 

Max.  Depth 

■a 

o 

6 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

•J 

?] 

i  I 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

AKRON  FAA  AP 

52.0 

26.7 

39.4 

85 

28 

2 

5 

787 

0 

2 

23 

0 

.42 

.14 

12 

4.0 

3 

7+ 

2 

0 

0 

BONNY  DAM 

53.3 

26.0 

39.7 

88 

29 

9 

6 

781 

0 

2 

25 

0 

1  .80 

.60 

11 

17.5 

8 

13 

5 

2 

0 

CHEYENNE  WELLS 

56.5 

28.1 

42.3 

3.3 

87 

28 

9 

13 

697 

0 

1 

21 

0 

1.59 

.83 

.87 

10 

4 

12  + 

5 

1 

0 

FLAGLER  2  NW 

52.5 

23.5 

38.0 

84 

28 

4 

5 

829 

0 

3 

25 

0 

.88 

.29 

6 

13  + 

4 

0 

0 

HOLYOKE 

56.1 

27.2 

41.7 

5.1 

89 

28 

9 

5 

717 

0 

1 

23 

0 

.58 

- 

.41 

.18 

4.0 

2 

4+ 

3 

C 

0 

STRATTON   3  NE 

54.6 

26.9 

40.8 

85 

28 

10 

14 

747 

J 

1 

23 

0 

2.02 

.73 

19.1 

11 

12 

4 

2 

0 

WRAY 

58.3 

27.5 

42.9 

4.8 

88 

28 

10 

5 

677 

0 

1 

22 

0 

1  .29 

.38 

.48 

12.0 

5 

4 

3 

0 

0 

YUMA 

57.2 

28.9 

43.1 

87 

29 

9 

5 

676 

0 

1 

2 1 

0 

1.84 

.77 

.58 

5 

1 

0 

DIVISION 

41.0 

3.6 

1.30 

.36 

11.3 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 

36.  OM 

14. 5M 

25.3M 

—  7 

13+ 

1224 

0 

9 

25 

3 

1  .66 

.77 

3 

34.0 

4 

1 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

39.7 

3.7 

21.7 

57 

27 

-33 

5 

1333 

0 

9 

31 

12 

.46 

.25 

4 

8.5 

2 

0 

0 

BAILEY 

48.5 

13.4 

31.0 

70 

28 

-18 

5 

1047 

0 

2 

29 

4 

.90 

.37 

3 

17.1 

3 

0 

0 

BOULDER 

53.8 

28.5 

41.2 

1.9 

78 

28 

7 

5 

732 

0 

1 

22 

0 

1.81 

.06 

.96 

1 2 

28.6 

11 

12 

4 

1 

0 

BYERS 

52.6 

23.3 

38.0 

0.5 

85 

28 

0 

5 

833 

0 

1 

26 

1 

1.27 

.40 

.24 

1 2 

19.2 

11 

4 

6 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

40.8 

17.9 

29.4 

60 

26 

—  5 

5 

1097 

0 

8 

27 

2 

1  .50 

.80 

17.0 

12 

12 

2 

2 

0 

CASTLE  ROCK 

52.2 

19.8 

36.0 

77 

28 

-  9 

5 

892 

0 

1 

28 

1 

1.78 

1.11 

8 

4 

2 

1 

1  j 

CHEESMAN 

51.5 

15.7 

33.6 

- 

1.5 

69 

28+ 

-12 

5 

965 

0 

1 

29 

3 

.94 

- 

.01 

.37 

12 

7 

4 

3 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

55.0 

22.0 

38.5 

82 

28 

-  1 

5 

813 

0 

1 

26 

1 

1  .04 

.37 

1 2 

12.1 

7 

4 

4 

0 

0 

DENVER  WB  AP                               1 19. 

50.8 

23.8 

37.3 

- 

0.6 

83 

28 

-  3 

13 

848 

0 

4 

24 

1 

1  .42 

.21 

.47 

| 

18.0 

9 

5  + 

4 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

51.3 

30.8 

41.1 

1.9 

80 

28 

10 

5 

735 

0 

3 

15 

0 

1.11 

.04 

.35 

19.0 

8 

13 

4 

0 

0 

ELBERT 

50.3 

16.3 

33.3 

71 

28 

-10 

5 

975 

0 

2 

2  S 

2 

1.07 

.35 

4 

19.0 

4 

0 

0 

ESTES  PARK 

44.7 

20.4 

32.6 

1.6 

61 

31  + 

y 

13 

1000 

0 

6 

2  8 

2 

.64 

.41 

.  30 

4 

0 

0 

EVERGREEN 

50.1 

15.4 

32.8 

74 

28 

-i  i 

5 

992 

0 

1 

31 

3 

1  .37 

.70 

26.5 

11 

12 

3 

1 

0 

FORT  COLLINS 

49.5 

22.7 

36.  1 

- 

0.1 

75 

28 

5 

888 

0 

5 

27 

1 

1  .28 

.33 

.70 

16.6 

1  0 

4+ 

3 

1 

0 

FORT   LUPTON  1  N 

52.3 

21.5 

36.9 

81 

28 

5 

864 

0 

2 

25 

2 

1  .06 

.36 

.44 

8 

4 

3 

0 

0 

FORT  MORGAN 

53.6 

25.4 

39.  5 

2.9 

85 

29 

1 

5 

785 

0 

2 

25 

0 

.30 

.41 

.14 

4 

1 

0 

0 

GEORGETOWN 

4  3.3 

19.5 

31.4 

62 

28 

5 

1  3+ 

1037 

0 

5 

30 

0 

1  .00 

.35 

3 

3 

o 

0 

GREELEY 

51.5 

22.5 

37.0 

1.0 

80 

29 

-  7 

5 

860 

0 

2 

26 

2 

.61 

.11 

.29 

5 

3 

0 

0 

GROVER   10  W 

51.2 

2  3.8 

37.5 

2.8 

80 

5 

847 

0 

2 

26 

0 

.24 

.49 

.10 

1 8 

10.0 

3 

4  + 

1 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

49. 8M 

18. 9M 

34  .  4M 

2.1 

72 

28 

~  \ 

13 

935 

0 

1 

31 

1 

.99 

.04 

.32 

i2 

14.1 

5 

4 

3 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

44.4 

14.0 

29.2 

52 

21  + 

-10 

1 1 

1105 

0 

1 

31 

3 

.78 

.  33 

5.0 

41 

6  + 

2 

o 

o 

JULESBURG 

55.1 

26.2 

40.7 

3.2 

83 

28 

5 

747 

0 

1 

26 

0 

.52 

- 

.48 

.33 

2 

0 

0 

KASSLER 

53.9 

24.3 

39.  1 

- 

0.9 

80 

28 

? 

5 

798 

0 

1 

22 

2 

1  .24 

- 

.38 

.61 

2 

20.0 

9 

4 

4 

1 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

52.2 

21.9 

37.1 

83 

28 

1 

5 

859 

0 

2 

26 

0 

.56 

.46 

7.0 

7 

3 

2 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

43.4 

10.4 

26.9 

- 

4.5 

61 

28 

-17 

5 

1176 

0 

6 

J,i 

7 

.41 

- 

.64 

.16 

4 

7.5 

4 

4 

1 

0 

0 

LAKEWOOD 

52.3 

26.8 

39.6 

0.1 

84 

28 

3 

5 

783 

0 

1 

2  3 

0 

1  .90 

.70 

1.40 

12 

9 

12 

4 

1 

1 

LONGMONT  2  ESE 

51.1 

22.1 

36.6 

- 

0.3 

79 

29 

-  4 

6+ 

873 

0 

2 

26 

3 

1.25 

.48 

.51 

12 

16.0 

6 

13 

4 

1 

0 

PARKER  9  E 

54.3 

20.5 

37.4 

78 

28 

-  5 

5 

849 

0 

2 

27 

2 

.55 

• 

.16 

.25 

12 

13.0 

5 

5+ 

3 

0 

0 

RED   FEATHER  LAKES 

39.8 

14.4 

27.1 

59 

31 

-  9 

13 

1167 

0 

8 

30 

3 

1.06 

.55 

3 

14 

12 

3 

1 

0 

SEDGWICK   5  S 

53.5 

27.2 

40.4 

83 

28 

6 

5 

759 

0 

3 

23 

0 

.94 

.46 

3 

11.0 

8 

4 

3 

0 

0 

SPICER 

36.8 

10.3 

23.6 

52 

27  + 

-14 

5 

1277 

0 

12 

3  0 

6 

.85 

.43 

.15 

1 8 

23.0 

1  3 

19  + 

4 

0 

0 

STERLING 

53.0 

25.6 

39.3 

3.3 

86 

29 

2 

790 

0 

2 

24 

0 

•  21 

.  55 

•  1 1 

2 

0 

0 

WALDEN 

37.2 

10.6 

23.9 

58 

31 

-  6 

14 

1268 

0 

10 

30 

4 

.36 

.22 

1 8 

5.0 

3 

18 

.  1 

0 

0 

WATERDALE 

52.6 

22.5 

37.6 

0.9 

30 

2 

0 

1 

26 

1 

6 

WIGGINS  7  SW 

54.5 

22.6 

38.6 

82 

28 

-  7 

5 

812 

0 

1 

2L 

1 

.75 

.30 

10.0 

3 

0 

0 

DIVISION 

34.5 

0.3 

.97 

.06 

16.5 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

ALAMOSA  WB  AP  R 

47.4 

17.1 

32.3 

0.2 

67 

28 

-  7 

5 

1011 

0 

2 

29 

1 

.25 

.01 

.16 

4 

3.6 

1 

5  + 

1 

0 

0 

8LANCA 

48.0 

16.8 

32.4 

68 

28 

-  4 

5 

1005 

0 

1 

29 

3 

.60 

.44 

4 

7.5 

2 

0 

0 

CENTER 

49.2 

17.3 

33.3 

68 

27 

-  4 

5 

978 

0 

1 

2  9 

1 

.25 

.15 

4 

3.0 

3 

4 

1 

0 

0 

DEL  NORTE 

47.9 

19.5 

33.7 

0.1 

66 

31 

0 

5 

963 

0 

3 

28 

1 

.54 

.04 

.23 

4 

3 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

47.0 

20.8 

33.9 

66 

27 

4 

5 

956 

0 

2 

2  7 

0 

.24 

.12 

10  + 

6.0 

3 

4 

2 

0 

0 

HERMIT   7  ESE  // 

41.1 

3.7 

22.4 

0.8 

58 

27 

-20 

7 

1314 

0 

9 

31 

13 

1.60 

.66 

.65 

18 

13.0 

4 

18  + 

1 

0 

MONTE  VISTA 

47.5 

15. 6M 

31. 6M 

66 

28 

2 

6 

1017 

0 

2 

30 

0 

.05 

.05 

4 

0 

0 

0 

SAGUACHE 

49.7 

17.1 

33.4 

67 

28 

2 

5 

970 

0 

1 

3  0 

0 

.31 

.11 

.13 

4 

5.4 

2 

4 

2 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

43.1 

5.8 

24.5 

61 

28 

-16 

5 

1248 

0 

3 

31 

11 

.65 

.25 

18 

10.0 

5 

18  + 

4 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

29.5 

9.1 

19.3 

43 

25 

-  8 

13+ 

1410 

0 

L9 

31 

7 

2.72 

.67 

4 

43.5 

62 

18 

9 

3 

0 

DIVISION 

29.7 

0.8 

.72 

.00 

10.2 

Precipitation 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
MARCH  1963 


Day  of  Month 

•2 

Station 

f2 

1  | 

2  | 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  |  8  |  9 

10  1 

11 

12 

13  [  14  1  IS 

16 

17 

18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28 

29  |  X 

31 

ON  FAA  AP 

.42 

.02 

T 

.05 

.12 

.01 

.01 

.14 

I  7 

T 

.07 

M05A  WB  AP 

.01 

.02 

7 

ENSPARK 

1  .66 

7 

.77 

.25 

.40 

.24 

EN6ERN 

1.19 

.05 

.15 

.06 

7 

•  03 

.02 

.09 

.16 

•o« 

.07 

.25 

.25 

S 

2.76 

.30 

7 

.37 

.22 

T 

.12 

•  34 

.07 

.08 

.09 

.21 

.26 

.72 

.93 

.13 

.13 

.55 

•  12 

ERO  RESERVOIR 

.10 

.07 

.02 

.01 

OLES 

.60 

.20 

.04 

.36 

YA  6  NE 

.60 

.16 

.06 

.29 

7 

.07 

7 

EN 

1.94 

.04 

•  04 

.32 

.05 

.04 

.04 

.06 

.23  .09 

•  01 

.06 

.01 

.89 

R  RANCH 

.68 

.02 

.28 

.03 

.26 

.09  7 

•  03 

.15 

.03 

.04 

HCA 

'.to 

.44 

.11 

7 

7 

.03 

D 

1.25 

.06 

.03 

.45 

I 

.03  7 

.07 

•  04 

.06 

7 

7 

.45 

NY  0AM 

l.ao 

.10 

.12 

.08 

.60 

.35 

.50 

.05 

7 

7 

LDER 

i.ai 

.01 

.20 

.24 

.96 

.32 

7 

.05 

CKENR IDGE 

1.32 

.15 

.06 

.26 

.04 

.01 

.04  .01 

.21 

.19 

.35 

NA  VISTA 

.45 

.13 

.10 

.14 

7 

.08 

lER  RANCH 

.34 

.19 

T 

.09 

.06 

RS 

1.27 

.14 

.19 

.22 

.23 

.24 

.02 

•  09 

.14 

.03 

.69 

•  3C 

ON  CITY 

.68 

7 

.45 

T 

.23 

1BOU  RANCH 

1.50 

.70 

.» 

TLE  ROCK 

1.76 

.07 

1.11 

.45 

.09 

.06 

AREOGE 

1.16 

.06 

7 

.32 

.22 

T 

.12  .03 

.04 

.24 

7 

7 

.03 

.03 

.03 

ESMAN 

.96 

T 

•  34 

.18 

.31 

.05 

7 

T 

.05 

RflY  CREEK.  DAM 

1  .06 

T 

.22 

.30 

.31 

.10 

T 

YENNE  WELLS 

1.59 

.14 

.18 

.02 

.87 

.12 

•  11 

.09 

T 

ARRON  3  SE 

1.75 

.30 

•  70 

.6 

.10 

1.99 

.14 

.09 

'  7 

.05 

"  * 

1        -  I 

T 

.06 

7 

•  49 

T 

METOPA  CREEK 

.14 

.12 

.26 

LBRAN 

1.79 

.09 

7 

.40 

.25 

.01 

.10  .09 

.09 

.35 

.11  7 

T 

.30 

ORADO  NM 

1.67 

.05 

.06 

•  45 

.36 

.02 

.17  .01 

.11 

.04 

.02 

.16 

0  SPRINGS  WB  AP 

.62 

.07 

.03 

.02 

•  34 

.06  7 

7 

T 

7 

IG 

1.06 

.11 

.03 

7 

.03 

.01 

.10 

.05 

T 

.39 

7 

.34 

STEO  SUTTE 

2.26 

.06 

.04 

■  56 

.03 

7 

.02 

.25 

.10  .04 

.26 

.02 

.24 

.02 

.03 

•  37 

MI 

.as 

.15 

.45 

.10 

T 

.15 

7 

NORTE 

.54 

7 

.13 

.23 

.02 

7 

.10 

7 

7 

.06 

T 

7 

•  07 

VER  WB  AP 

//R 

1.62 

loi 

.08 

.47 

.22 

.23 

.32 

.01  7 

•  0« 

VER  WB  CITY 

R 

1.11 

.01 

.09 

.19 

.17 

.24 

.35 

.01  7 

.05 

LON 

1.06 

.02 

.05 

.22 

7 

.02 

7 

.IB 

.14 

.10 

.02 

.31 

ERTY  RANCH 

.20 

T 

.20 

7 

.02 

.03 

26 

07 

10 

ANGO 

1.00 

T 

.31 

.01 

7 

.06 

•  41 

•  01 

.02 

7 

.10 

7 

•  06 

s 

2.35 

.29 

.50 

.90 

.25 

.40 

.05 

LE  FAA  AP 

.96 

.02 

.13 

.40 

7 

.04 

7  .08 

7 

7 

.23 

7 

TONVILLE   1  NNW 

1.05 

.03 

.59 

.05 

.14 

.05  7 

. 

.17 

.55 

.05 

TONV1LLE  6  WSW 

1.00 

.49 

.40 

.11 

ERT 

1.07 

7 

.12 

.35 

.34 

.04 

•  22 

ERT   2  WNW 

1.13 

.26 

.24 

.33 

.30 

ERT  3  SE 

.94 

T 

.38 

.43 

.07 

7 

.06 

.37 

.32 

.10 

•  22 

ERT   5  SW 

1.35 

.60 

T 

.25 

ERT  0  Sw 

•  61 

.  ■. 

.20 

.25 

.03 

■  09 

CTRA  LAKE 

//R 

2.31 

.06 

.  • 

.65 

.10 

.40 

.08 

.48 

.08 

.35 

ES  PARK 

.64 

.11 

.12 

.10 

.01 

RGREEN 

.30 

.70 

.03 

RSOLL  RANCH 

.07 

.07 

7 

RPLAY 

// 

1.31 

.01 

I 

•  39 

.16 

7 

.06 

.30 

7 

.33 

7 

.06 

GLER  2  NW 

.66 

.20 

.29 

.27 

.12 

T 

7 

7 

7 

7 

NING  1  S 

.67 

.13 

.31 

.06 

.03 

.03 

•  04 

.24 

T  COLLINS 

1^26 

7 

.01 

.16 

T 

'.09 

.02 

T 

T  LEWIS 

.46 

T 

.08 

.01 

.02 

.24 

.01 

.01 

•  09 

7 

02  7 

T  LUPTON  I  N 

1.06 

.01 

•  44 

.18 

.34 

.06 

.01 

.02 

T  MORGAN 

.30 

.  » 

.14 

.02 

•  06 

09 

SER 

lea 

.03 

.03 

.08 

.02 

.02 

.02 

.01 

.04 

.04  .01 

.30 

.11 

•  05 

7 

.01 

.01 

.10 

IT*  2  N 

.54 

.02 

.21 

.13 

T  7 

7 

T 

.05 

.03 

DNER 

.60 

.01 

T 

.47 

7 

7 

.02 

.10 

T 

7 

EMAY  1  SW 

.63 

.01 

•  32 

.05 

.oi 

7 

7 

.03 

.20 

.12 

RGETOWN 

1.00 

.02 

.35 

.11 

.04 

.08 

.07 

.25 

.08 

NWOOO  SPRINGS  1  N 

1 .46 

.06 

.04 

.41 

.04 

7 

T  .09 

.02 

.21 

•  12 

.12 

*26 

E  PASS  RANCH 

.99 

.03 

.01 

•  55 

.08 

T 

.02 

.02  .04 

.05 

.12 

.07 

ND  JUNCTION  WB  AP 

//R 

.55 

.04 

7 

.28 

.02 

.04 

T  .03 

.02 

.01 

.05 

.04 

T 

04 

NO  LAKE  6  SSW 

llol 

.03 

.01 

.19 

.03 

•  01 

7 

.  9] 

.02  .02 

.11 

7 

AT  SAND  DUNES  NM 

.24 

7 

T 

.12 

.12 

7 

T 

7 

ELEv 

•  61 

.29 

.11 

.03 

.18 

EN  MOUNTAIN  OAM 

1.40 

.04 

.01 

.15 

.03 

.02 

.12 

.13 

.02 

• 

.07 

.40 

.03 

.10 

FEY  10  SE 

)  .35 

0 

•  2C 

.10 

•  ' 

NISON 

.51 

.02 

.10 

.02 

.02 

.08 

7 

.12 

.07 

7 

08 

ILTON 

1.3a 

.13 

W '' 

.22 

.16 

.13 

.22 

.52 

TSEL 

.B7 

7 

.15 

.25 

7 

.11 

.06 

.50 

THORNE 

2.70 

r 

.57 

.51 

r 

.22 

7 

DEN 

0  1.61 

.16 

.05 

. 

.13 

.11 

.150 

.10 

.47 

07 

7 

MIT  7  ESE 

// 

1.60 

.10 

.40 

.25 

.65 

.20 

LY 

.66 

.17 

.15 

.28 

.03 

03 

* 

.16 

.09 

SULPHUR  SPR  2  SW 

1.12 

7 

•  10 

.09  .15 

.21 

.26 

HO  SPRINGS 

.99 

•  01 

.19 

.32 

.09 

■  • 

01 

* 

02 

LI* 

1.20 

.14 

.18 

.60 

.14 

7 

.05 

ACIO  1  N 

.64 

.08 

.08 

.27 

.01 

.  ■ 

•  12 

N  MARTIN  OAM 

.11 

.11 

.01 

ES  PASS  2  E 

.7( 

.01 

.33 

•32 

• 

ESBURG 

.52 

.33 

.19 

v  AL 

1  .40 

.20 

.25 

7 

.53 

.42 

7 

SLER 

1.24 

.03 

.21 

.18 

.02 

.61 

.13 

THAN  A  SSE 

.56 

7 

•  46 

T 

.10 

.  34 

.35 

IA  4  SW 

1  .36 

.06 

.14 

.24 

7 

•  47 

.14 

.22 

.07 

CARSON 

.96 

.21 

.12 

.54 

7 

.05 

7 

JUNTA  FAA  AP 

.62 

.11 

7 

7 

.30 

T 

.06 

. 

.01 

.01 

!  CITY 

1.3a 

.25 

.43 

.05 

.12 

.05 

.28 

.20 

r.  GEORGE  8  SW 

.41 

.  - 

.16 

.07 

.05 
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DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  of  Month 

Station 

0 

17  | 

18 

19     20  21 

22  1  23  1  24 

£ 

1 

2 

3 

4  | 

5  1 
 L 

6 

7   1   B   1  9 

 1  1  

io  : 

 L 

n  | 

12 

— — 

13  1  14 

— —  

15 

16 

 L 

25  1  26  27 

28 

29  30 

3 

LAKE  MORAINE 

1*3* 

-12 

■  06 

•42 

.09 

.65 

LAKE WOOD 

1  .90 

T 

•  20 

•  20 

T 

1.40 

.10 

I 

.02 

LAS  ANIMAS 

.83 

.30 

.20 

.25 

.03 

.08 

T 

LEADVILLE 

1.48 

.04 

.04 

.22 

.04 

•02 

.01 

.12 

.09 

.10 

.05 

.22 

7 

.13 

.32 

LEROY  7  NSW 

■  60 

T 

.01 

•26 

.21 

T 

T 

•  04 

T 

.02 

.13 

.01 

LIME   3  SE 

•  49 

.28 

T 

.09 

.12 

LI HON  10  SSW 

1.39 

.23 

.30 

T 

•  76 

.06 

LITTLE  DOLORES  5  HE 

-96 

.04 

•  37 

.27 

T 

.11 

T 

T 

.12 

.05 

7 

.05 

LITTLE  MILLS 

•  66 

•  07 

•08 

.09 

T 

.01 

.02 

T 

.16 

LONGMONT  2  ESE 

1.25 

T 

.15 

•  33 

.02 

.51 

.22 

.02 

MA NCOS 

.65 

T 

T 

T 

•  13 

•  16 

.04 

.14 

7 

.16 

MARv I NE 

1  .84 

■  14 

•  09 

T 

T 

.10 

T 

•  19 

.10 

.08 

.31 

.37 

7 

7 

.46 

MAYBELL 

1.34 

.07 

•  03 

.04 

.01 

.19 

•  14 

.02 

.22 

T 

7 

.60 

MEEKER 

1.99 

•  10 

.13 

.  ■ 

.22 

.  ■• 

.05 

•03 

.06 

.09 

• 

.  44 

•  32 

MESA  VERGE  NP 

.83 

.01 

.40 

•  07 

.01 

.14 

.20 

MONTE  VISTA 

.05 

•  05 

T 

T 

T 

T 

MONTROSE  NO  1 

■  89 

•  13 

■02 

•22 

.17 

•  15 

.05 

■  01 

.02 

.02 

.12 

MONTROSE  NO  2 

•  91 

•  01 

.10 

•  16 

•  14 

.06 

.18 

.  >; 

.12 

NORTHOALE 

.39 

.0<t 

.04 

•  14 

.01 

T 

.16 

7 

NORTH  LAKE 

.70 

T 

T 

.23 

.03 

.02 

.31 

.02 

T 

.08 

T 

.01 

NORWOOD 

1.14 

.15 

•22 

T 

T 

•  1( 

.09 

.06 

.03 

.35 

.02 

.12 

OROWAY 

.6] 

•  10 

•  20 

•  13 

.14 

.04 

OTIS   11  NE 

.63 

.10 

.14 

.07 

T 

.21 

.11 

OURAY 

1.45 

.10 

T 

.22 

.19 

.04 

T 

•  03 

.12 

•  01 

.04 

.03 

T 

.27 

.04 

.36 

PAGOSA  SPRINGS 

.95 

T 

•01 

.24 

.02 

.01 

.07 

.24 

T 

.02 

.12 

.22 

PALISADE   1  S 

■  98 

.03 

•27 

.10 

T 

.04 

.01 

•  48 

7 

T 

.03 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

.42 

.05 

.15 

.17 

.22 

T  T 

PAONIA 

1.41 

.03 

.32 

.37 

.07 

.10 

.01 

.34 

PARADOX 

1.05 

•  16 

.05 

•  45 

■  03 

.07 

.16 

.19 

.08 

.05 

PARKER  9  E 

.55 

T 

T 

.10 

.25 

•  05 

T 

PARSHALL   10  SSE 

1  .50 

.45 

.30 

T 

.27 

•  48 

PENROSE   3  NNW 

.90 

.65 

•  29 

PITKIN 

1.10 

.10 

.30 

.15 

.13 

•  40 

PLACERV ILLE 

1.27 

T 

.44 

.20 

.03 

7 

.19 

.49 

PUEBLO  WB  AP  //R 

•  32 

T 

T 

.05 

.05 

.12 

.07 

.03 

T 

PUEBLO  CITY  RES 

•22 

.07 

.02 

.06 

.07 

PYRAMID 

1-15 

•  32 

.23 

.08 

.32 

.20 

RANGELY 

.39 

•02 

.01 

.01 

T 

.07 

.02 

r 

.06 

.03 

.18 

REO  FEATHER  LAKES 

1.06 

T 

•  05 

•  55 

.15 

.01 

T 

.22 

•  01 

.02 

•  01 

7 

.01 

R  ICO 

3.00 

.10 

.05 

•  35 

.05 

T 

•  15 

.45 

.20 

.05 

.35 

.29 

•  99 

.05 

RIFLE  2  ENE 

.63 

•  05 

.01 

.10 

.06 

■  01 

.02 

T 

.03 

.01 

.12 

.01 

T  T 

.04 

.09 

ROCKY  FORO  2  ESE 

•  40 

.15 

.09 

T 

.10 

•  03 

•  02 

.01 

.09 

RUSH  2  NNE 

.73 

.02 

T 

.  - 

.02 

.03 

.45 

.10 

.07 

RUXTON  PARK 

1.50 

.14 

•  36 

.26 

.57 

.15 

.02 

RYE 

.81 

.01 

.60 

SAGUACHE 

■  31 

T 

•  13 

.04 

.10 

.04 

SAL  I DA 

.71 

.06 

•  37 

.01 

•  03 

.15 

.05 

•  04 

SAP) NERO  8  E 

•  36 

.02 

T 

T 

.05 

.16 

T 

.05 

.10 

SARGENTS 

■  34 

T 

T 

T 

•  05 

T 

•  04 

.25 

SEDALIA  4  SSE 

1  .08 

T 

• 

.70 

.38 

SEDGWICK  5  o 

•  94 

•46 

.15 

.06 

.01 

.15 

.05 

.06 

SHOSHONE 

1.91 

•  11 

.01 

.45 

.07 

T 

.  4 

•  03 

•  04 

.07 

.17 

.24 

.13 

.11 

.44 

S I LVERTON 

2.58 

•  15 

.25 

.10 

.27 

■  04 

.10 

.39 

T 

.20 

.05 

.43 

.25 

.35 

SPICER 

•  05 

.02 

T 

.10 

.03 

•04 

.05 

.03 

.13 

.12 

.15 

7 

.03 

.08 

.07 

SPRINGFIELD 

•  51 

T 

.34 

T 

.09 

.02 

T 

.01 

.04 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

■  46 

T 

.29 

•  09 

T 

T 

.03 

.05 

SPR INGF IELD  B  S 

.21 

.19 

■02 

STEAMBOAT  SPRINGS 

1.66 

.27 

.07 

•  12 

.31 

•  49 

.09 

.27 

STERLING 

.21 

•  11 

•  10 

T 

S  TON  I NGTON 

.64 

.05 

.57 

.02 

STRATTON  3  NE 

2.02 

.19 

.37 

•  60 

•73 

.04 

.09 

sugar  loaf  reservoir 

2  .24 

.03 

.20 

•  35 

•  04 

.06 

T 

.26 

.23 

.40 

.09 

.50 

TACOMA 

1.16 

•03 

.03 

.01 

.30 

T 

.24 

•  03 

.02 

.01 

.28 

T 

7 

•  21 

TAC0NY  7  SE 

.27 

•  03 

.12 

.12 

TAYLOR  PARK 

D  .90 

D  .05 

.10 

•  10 

T 

T 

.05 

.29 

.05 

.30 

TELLUR IDE 

2.75 

•  34 

T 

•66 

.19 

.12 

.39 

.02 

.16 

.06 

T 

.38 

T 

.08 

.33 

TRINIDAD 

.19 

.15 

T 

T 

.  1 

.03 

TRINIDAD  FAA  AP 

.23 

T 

.08 

T 

.10 

.05 

TROY   1  SE 

•  17 

.05 

.12 

T 

T 

T 

TWIN  LAKES  RES 

.55 

.17 

.06 

.02 

T 

.07 

T 

.13 

.10 

TWO  BUT  T  ES   1  NW 

.10 

.11 

T 

.07 

URAVAN 

.93 

.20 

•  13 

.05 

.30 

.24 

.01 

VALLECI TO  DAM  // 

1.61 

.06 

.07 

T 

.08 

•  30 

T 

.05 

.06 

.29 

.03 

.07 

.16 

VON  A 

1  .97 

.20 

.45 

.09 

.57 

.59 

T 

.07 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

.65 

T 

.20 

.10 

T 

T 

T 

T 

•  29 

T 

.10 

.36 

T 

.06 

.05 

.22 

7 

I 

.03 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

.90 

T 

.45 

.02 

•  25 

.18 

T 

WATERDALE 

1.01 

.26 

.16 

.34 

.25 

WESTCL1FFE 

D  1.33 

T 

.53 

D 

.10 

.27 

.18 

T 

.25 

WETMORE   2  S 

1.23 

WIGGINS  7  SW 

.75 

T 

•20 

.30 

.10 

T 

•07 

T 

WINDSOR 

•  91 

.63 

.02 

.11 

.12 

T 

.  • 

WINTER  PARK 

2.12 

•05 

.10 

.  ,■ 

.13 

•  02 

.02 

•  20 

.05 

.67 

.13 

.30 

.03 

.37 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

2.72 

T 

T 

T 

.67 

T 

•  12 

.10 

.19 

.13 

T 

.64 

.14 

.53  .12 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

2.25 

.10 

T 

.33 

.07 

T  T 

T 

.11 

•  26 

.06 

.20 

T 

.51 

.06 

.93 

WRAY 

1  .29 

T 

T 

.42 

T 

.48 

.05 

.ib 

T 

.05 

.04 

YAMPA 

1.51 

•03 

.13 

,26 

.03 

.07 

.02 

.01 

.02 

T 

.12 

.20 

.09 

.01 

.52 

YELLOW  JACKET  1NW 

.47 

T 

.  IS 

T 

T 

.30 

.02 

.02 

.11 

7 

I 

YUMA 

1.04 

T 

. : . 

.5B 

.20 

.42 

.  J  3 

.29 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1963 


Day  Ol  Month 


suam 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

\" 

18 

19 

20 

21 

AKRON   FAA  AP 

MAX 

49 

46 

33 

23 

33 

34 

40 

48 

53 

36 

49 

30 

33 

40 

6  1 

46 

46 

38 

50 

60 

64 

MIN 

29 

21 

22 

14 

2 

16 

17 

19 

22 

21 

25 

22 

16 

21 

31 

26 

20 

29 

2  9 

28 

31 

ALAMOSA   WB  AP 

MAX 

36 

40 

42 

25 

29 

34 

36 

42 

44 

42 

42 

35 

36 

46 

51 

40 

48 

40 

46 

54 

56 

MIN 

16 

11 

19 

5 

-  7 

2 

18 

14 

23 

20 

14 

8 

7 

21 

18 

16 

26 

14 

13 

16 

ALLENSPARK 

MAX 

34 

28 

25 

15 

25 

24 

34 

34 

33 

31 

28 

25 

28 

38 

41 

33 

40 

33 

39 

41 

49 

MIN 

22 

1  7 

1 1 

7 

-  7 

11 

15 

14 

1  6 

17 

1  8 

1  2 

-  7 

0 

16 

12 

3 

20 

24 

27 

15 

ALTEN6ERN 

MAX 

44 

41 

39 

30 

37 

44 

48 

51 

54 

55 

48 

35 

40 

50 

49 

48 

44 

40 

48 

58 

65 

MIN 

?1 

15 

28 

18 

-  i 

14 

12 

15 

15 

16 

1  7 

19 

8 

8 

10 

7 

27 

29 

23 

20 

23 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

36 

30 

30 

20 

33 

10 

31 

33 

38 

36 

31 

26 

29 

32 

35 

34 

36 

33 

40 

44 

52 

MIN 

13 

7 

10 

3 

-33 

-  s 

-15 

-16 

-  7 

-11 

-  4 

-10 

-20 

-31 

7 

6 

-  3 

14 

10 

-  3 

7 

ARBOLES 

MAX 

39 

45 

47 

39 

36 

44 

48 

51 

55 

54 

41 

39 

40 

55 

35 

40 

40 

36 

55 

60 

62 

MIN 

21 

16 

29 

22 

13 

14 

16 

21 

22 

29 

20 

22 

5 

6 

6 

15 

20 

25 

:  9 

22 

26 

ASPEN 

MAX 

35 

33 

35 

27 

30 

31 

38 

36 

43 

39 

34 

27 

30 

47 

39 

31 

38 

37 

38 

47 

52 

MIN 

17 

18 

20 

17 

1 

11 

4 

9 

9 

13 

10 

5 

12 

-  6 

22 

15 

16 

23 

21 

15 

19 

BAILEY 

MAX 

46 

43 

33 

18 

38 

35 

45 

42 

48 

45 

4  1 

30 

33 

47 

48 

42 

48 

40 

46 

52 

60 

MIN 

6 

4 

15 

10 

-18 

-  1 

2 

6 

21 

11 

12 

8 

-12 

-  4 

27 

9 

11 

27 

13 

16 

17 

BLANCA 

MAX 

39 

45 

40 

34 

30 

34 

38 

42 

45 

42 

39 

33 

33 

41 

47 

♦5 

49 

44 

47 

54 

54 

MIN 

19 

11 

15 

12 

-  4 

0 

-  1 

6 

11 

16 

8 

1  1 

6 

9 

22 

15 

20 

25 

19 

14 

19 

BOND 

MAX 

40 

38 

35 

30 

34 

35 

44 

43 

48 

49 

43 

35 

33 

47 

45 

34 

43 

43 

45 

51 

60 

MIN 

22 

12 

25 

19 

-  4 

IB 

2 

7 

8 

11 

18 

17 

10 

4 

19 

21 

20 

27 

18 

14 

18 

BONNY  DAM 

MAX 

51 

55 

50 

42 

23 

35 

37 

43 

45 

52 

34 

45 

31 

34 

41 

56 

50 

51 

37 

54 

60 

MIN 

25 

30 

29 

23 

10 

9 

15 

19 

23 

23 

21 

21 

15 

1  1 

19 

29 

22 

24 

31 

26 

28 

BOULDER 

MAX 

53 

49 

48 

27 

41 

40 

40 

42 

51 

44 

38 

40 

40 

60 

48 

41 

40 

55 

59 

65 

MIN 

34 

23 

27 

17 

7 

17 

17 

20 

28 

22 

28 

25 

20 

10 

18 

30 

24 

31 

29 

29 

28 

BRANSON 

MAX 

43 

50 

46 

34 

34 

33 

45 

42 

52 

45 

50 

46 

36 

47 

55 

55 

60 

52 

57 

57 

60 

MIN 

30 

25 

34 

13 

3 

15 

30 

28 

25 

27 

25 

22 

18 

20 

28 

27 

26 

32 

25 

27 

27 

BUENA  VISTA 

MAX 

41 

33 

39 

35 

35 

34 

40 

42 

46 

45 

42 

34 

32 

45 

47 

43 

42 

41 

45 

54 

56 

MIN 

24 

9 

19 

-13 

-  1 

13 

0 

17 

16 

15 

18 

15 

-  9 

0 

11 

10 

19 

19 

19 

19 

20 

8YERS 

MAX 

54 

41 

35 

21 

41 

38 

39 

41 

45 

39 

47 

36 

37 

46 

57 

46 

50 

43 

50 

57 

66 

MIN 

26 

1  1 

19 

13 

0 

11 

9 

12 

19 

19 

21 

22 

16 

13 

27 

26 

21 

26 

16 

26 

30 

CANON  CITY 

MAX 

55 

53 

49 

33 

45 

42 

43 

49 

58 

56 

52 

41 

37 

50 

60 

55 

52 

6  0 

59 

67 

MIN 

39 

25 

33 

22 

14 

21 

25 

29 

31 

32 

30 

24 

19 

22 

28 

32 

23 

33 

29 

30 

31 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

35 

32 

27 

17 

30 

26 

37 

35 

39 

37 

32 

24 

2  7 

42 

43 

42 

35 

MIN 

24 

15 

17 

6 

-  5 

13 

15 

1 1 

24 

14 

18 

1  3 

0 

2 

2 

3 

7 

21 

23 

23 

20 

CASTLE  ROCK 

MAX 

50 

43 

33 

23 

45 

42 

41 

39 

49 

41 

44 

38 

37 

44 

53 

42 

64 

MIN 

19 

7 

20 

13 

-  9 

3 

4 

8 

14 

19 

18 

2  1 

9 

2 

21 

26 

25 

24 

14 

22 

28 

CEDAREOGE 

MAX 

40 

38 

40 

35 

35 

40 

48 

49 

51 

53 

50 

36 

40 

52 

46 

42 

44 

59 

64 

MIN 

25 

2  1 

27 

23 

14 

14 

13 

21 

22 

25 

22 

20 

14 

14 

31 

20 

27 

28 

24 

24 

27 

CENTER 

MAX 

42 

40 

42 

34 

30 

37 

39 

46 

46 

46 

42 

33 

39 

47 

50 

50 

41 

55 

56 

MIN 

17 

12 

21 

13 

-  4 

4 

5 

13 

14 

19 

14 

12 

3 

5 

23 

16 

14 

25 

15 

18 

16 

CHEESMAN 

MAX 

52 

44 

37 

22 

42 

40 

43 

44 

53 

48 

42 

35 

41 

48 

51 

46 

49 

44 

55 

57 

60 

MIN 

23 

12 

20 

13 

-12 

3 

1 

7 

8 

12 

1  5 

13 

-  5 

-  3 

15 

9 

21 

27 

17 

14 

14 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

55 

49 

42 

23 

46 

42 

42 

45 

50 

45 

48 

39 

40 

40 

56 

52 

53 

45 

54 

56 

68 

MIN 

24 

16 

15 

16 

-  1 

8 

5 

9 

19 

19 

2  1 

22 

4 

9 

22 

30 

21 

26 

17 

24 

30 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

55 

49 

49 

32 

36 

37 

44 

44 

53 

40 

48 

40 

35 

45 

61 

55 

53 

54 

53 

60 

67 

MIN 

30 

28 

18 

1 1 

18 

15 

21 

20 

22 

18 

25 

21 

9 

27 

31 

23 

31 

32 

25 

26 

35 

CIMARRON   3  SE 

MAX 

45 

36 

36 

39 

38 

38 

30 

24 

31 

34 

35 

39 

38 

39 

22 

21 

26 

30 

3  8 

36 

60 

MIN 

10 

20 

20 

12 

20 

12 

7 

0 

5 

10 

15 

10 

12 

9 

14 

18 

20 

20 

24 

15 

18 

CLIMAX    2  NW 

MAX 

23 

18 

22 

12 

19 

12 

27 

24 

30 

29 

23 

12 

13 

29 

28 

21 

29 

23 

27 

36 

42 

MIN 

6 

1 

1 1 

0 

-  8 

-  1 

-  5 

1 

0 

5 

1 

-  5 

1 

-  7 

U 

2 

4 

13 

8 

5 

11 

C0CMET0P4  CREEK 

MAX 

38 

36 

34 

40 

31 

30 

36 

36 

33 

40 

44 

33 

45 

35 

40 

48 

MIN 

5 

2 

10 

13 

2 

1 

-  7 

0 

s 

11 

5 

20 

9 

8 

11 

COLLBRAN 

MAX 

40 

39 

42 

32 

37 

42 

47 

49 

52 

53 

45 

35 

40 

53 

48 

42 

45 

40 

46 

56 

65 

MIN 

23 

18 

27 

22 

3 

12 

12 

17 

19 

21 

19 

23 

6 

10 

26 

10 

26 

26 

25 

22 

26 

COLORADO  NM 

MAX 

42 

41 

38 

35 

37 

45 

48 

5  0 

55 

52 

39 

39 

46 

47 

41 

48 

44 

48 

54 

63 

MIN 

24 

26 

26 

19 

14 

20 

20 

25 

27 

32 

25 

25 

23 

21 

32 

21 

24 

26 

27 

29 

31 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

5  1 

48 

34 

21 

45 

40 

41 

44 

53 

45 

49 

29 

26 

40 

57 

49 

49 

45 

54 

55 

62 

MIN 

24 

17 

21 

11 

5 

15 

15 

20 

18 

20 

21 

18 

10 

16 

27 

24 

22 

29 

23 

24 

25 

CORTEZ 

MAX 

48 

48 

47 

38 

42 

45 

50 

51 

56 

52 

46 

39 

40 

52 

50 

37 

50 

45 

49 

60 

62 

MIN 

22 

16 

29 

23 

15 

17 

11 

22 

19 

27 

17 

20 

6 

1  5 

26 

14 

28 

24 

18 

22 

30 

CRAIG 

MAX 

35 

38 

31 

33 

35 

36 

43 

43 

46 

46 

33 

35 

34 

45 

46 

35 

42 

32 

42 

47 

4. 

MIN 

21 

12 

19 

10 

1 

17 

6 

1  1 

12 

13 

24 

1 5 

7 

1 1 

22 

16 

19 

27 

6 

7 

16 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

30 

30 

33 

28 

27 

27 

36 

35 

1 6 

3  5 

34 

33 

33 

40 

4 

33 

37 

37 

35 

43 

46 

MIN 

12 

3 

16 

10 

-11 

2 

-14 

-  4 

-  6 

-  7 

-  2 

-  2 

-  2 

-17 

4 

10 

12 

18 

5 

1 

8 

DELHI 

MAX 

57 

52 

53 

33 

42 

30 

44 

45 

54 

49 

54 

44 

40 

57 

68 

61 

65 

60 

62 

59 

69 

MIN 

27 

15 

24 

16 

4 

4 

13 

25 

21 

25 

19 

25 

22 

1  7 

32 

33 

19 

25 

:t 

18 

22 

DEL  NORTE 

MAX 

42 

30 

31 

37 

38 

47 

45 

45 

40 

31 

3  7 

43 

48 

40 

49 

37 

50 

55 

55 

MIN 

17 

13 

24 

14 

0 

3 

5 

15 

15 

20 

17 

15 

12 

9 

27 

15 

16 

25 

16 

20 

21 

DELTA  1  E 

MAX 

45 

42 

43 

35 

37 

47 

52 

56 

56 

58 

51 

39 

44 

55 

55 

50 

56 

49 

54 

62 

69 

MIN 

27 

19 

30 

26 

21 

18 

15 

19 

18 

21 

20 

22 

16 

14 

2  5 

20 

26 

31 

26 

21 

24 

DENVER  wB  AP 

MAX 

54 

32 

21 

4  1 

33 

34 

37 

47 

41 

43 

27 

30 

33 

57 

45 

44 

35 

52 

56 

66 

MIN 

28 

17 

21 

4 

2 

14 

8 

a 

20 

20 

25 

22 

-  3 

6 

19 

29 

25 

30 

27 

29 

28 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

S3 

48 

29 

22 

42 

» 

36 

41 

50 

44 

45 

29 

33 

37 

60 

46 

43 

40 

53 

57 

64 

Ml  N 

29 

23 

22 

16 

10 

21 

20 

21 

34 

27 

29 

24 

15 

17 

26 

33 

27 

33 

33 

34 

34 

DILLON 

MAX 

32 

30 

29 

26 

24 

39 

36 

40 

38 

34 

25 

22 

41 

41 

35 

40 

)( 

41 

48 

MIN 

id 

7 

15 

8 

-12 

'! 

-13 

-  8 

-  5 

-  6 

4 

1 

6 

-20 

14 

11 

-  3 

20 

11 

-  2 

7 

DURANGO 

MAX 

49 

45 

47 

42 

42 

49 

51 

55 

56 

52 

42 

40 

42 

53 

51 

38 

45 

41 

5* 

62 

63 

MIN 

21 

15 

28 

25 

2 

13 

13 

22 

25 

16 

22 

2 

16 

20 

.1 

26 

24 

IS 

24 

25 

23     24  25 


70  70  57 
39     40  29 


60  56  54 
28     28  IS 


66     59  60 

32     30  25 


50     47  45 

24     24  19 


26  30  26 

52  52  44 

22  31  28 

62  61  55 

16  26  18 


58  i  60 
21 


61  60 

30  23 


64  74  75 
30     32  36 


71  64 
46  43 


67  66 
40  47 


57  56 
22  26 


70  67 
40  39 


71  69 

35  45 


65  57 
31  32 


60  58 

29  28 


63  60 
31     25  19 


74     74  63 

37  '  35  24 


60  65 
18  25 


42  39  33 
14     20  16 


50  52  55  48 
14     24     22  15 


66  56 
36  25 


67  62 

45  34 


65  65 

40  35 


59  49 
31  28 


48  45 

25  25 


59  55 
29  33 


72  63 
40  39 


69  64 
42  36 

60    63  57 


44 


49  49 
20  15 


34 


65  57  63 
32     28  21 


26 

27 

28 

29 

30 

31 

67 

69 

65 

64 

72 

73 

25 

37 

46 

37 

35 

44 

61 

66 

67 

57 

64 

63 

20 

16 

41 

33 

26 

23 

57 

56 

18 

29 

30 

66 

69 

67 

60 

65 

68 

21 

25 

25 

27 

28 

20 

53 

57 

56 

51 

55 

55 

11 

23 

28 

20 

18 

10 

66 

68 

64 

59 

66 

69 

28 

25 

29 

36 

40 

34 

51 

57 

55 

50 

55 

50 

21 

25 

38 

16 

26 

20 

60 

67 

70 

62 

65 

66 

14 

22 

42 

33 

20 

23 

62 

65 

68 

59 

64 

66 

18 

25 

34 

34 

28 

25 

60 

66 

64 

56 

60 

60 

22 

23 

44 

19 

21 

25 

61 

71 

74 

88 

67 

76 

23 

25 

38 

44 

43 

45 

68 

73 

78 

67 

72 

73 

32 

44 

42 

38 

36 

42 

67 

70 

75 

70 

70 

72 

34 

38 

50 

45 

46 

48 

56 

64 

62 

59 

60 

60 

20 

31 

38 

29 

26 

27 

67 

69 

85 

69 

71 

76 

25 

30 

43 

30 

35 

36 

69 

74 

80 

74 

75 

76 

32 

44 

48 

37 

45 

43 

49 

59 

60 

52 

55 

56 

19 

33 

33 

28 

34 

28 

67 

69 

72 

70 

71 

22 

27 

45 

33 

29 

32 

65 

69 

65 

61 

65 

69 

30 

32 

45 

31 

33 

34 

63 

66 

18 

22 

36 

36 

29 

26 

64 

69 

69 

67 

66 

66 

21 

24 

36 

37 

24 

27 

69 

71 

82 

75 

71 

74 

26 

30 

44 

36 

30 

33 

69 

72 

87 

79 

74 

78 

33 

40 

44 

42 

45 

47 

65 

70 

66 

65 

76 

68 

20 

18 

20 

30 

24 

24 

37 

44 

45 

38 

43 

45 

13 

21 

27 

11 

19 

22 

50 

55 

61 

57 

55 

60 

16 

17 

24 

25 

21 

20 

65 

70 

65 

62 

68 

69 

28 

33 

49 

29 

31 

35 

66 

65 

58 

62 

68 

38 

40 

53 

34 

33 

36 

68 

69 

60 

61 

69 

72 

31 

36 

41 

43 

39 

37 

66 

67 

66 

28 

25 

42 

36 

35 

31 

59 

65 

59 

50 

62 

66 

27 

23 

29 

9 

26 

29 

46 

53 

47 

52 

53 

9 

13 

29 

20 

22 

19 

74 

72 

83 

74 

75 

78 

21 

36 

46 

42 

36 

39 

63 

65 

63 

60 

63 

66 

23 

27 

36 

35 

30 

30 

72 

76 

75 

68 

75 

80 

28 

27 

49 

31 

33 

33 

67 

70 

83 

69 

72 

75 

31 

31 

45 

40 

33 

38 

68 

68 

60 

67 

71 

73 

37 

42 

47 

42 

43 

46 

48 

54 

56 

51 

53 

55 

10 

27 

27 

11 

18 

21 

68 

68 

60 

62 

68 

68 

24 

25 

31 

34 

38 

29 

48.5 
13.4 


46.0 
16.8 


47.9 
17.9 


53.3 
26.0 


52.2 
19.8 


51.4 
25.1 


49.2 
17.3 


51.5 
15.7 


56.5 
28.1 


44.9 
16.2 


28.9 
7.2 


43.9 
11.1 


51.5 
23.0 


51.6 
29.5 


53.1 
23.9 


45.6 
17.5 


39.1 
7.1 


47.9 
19.5 


56.9 
25.4 


50.8 
23.8 


51.3 
30.8 


39.6 
7.3 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  ,  


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5   |  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

EAOS 

MAX 

56 

50 

52 

35 

40 

42 

43 

46 

55 

50 

48 

40 

35 

55 

70 

65 

57 

60 

60 

63 

70 

72 

75 

75 

68 

74 

75 

85 

85 

76 

60 

60.0 

Ml  N 

20 

20 

26 

18 

8 

20 

16 

22 

20 

25 

12 

25 

20 

18 

23 

40 

24 

30 

30 

25 

30 

35 

36 

35 

35 

25 

35 

45 

40 

42 

44 

2  7.2 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 

40 

38 

43 

34 

34 

37 

43 

42 

47 

49 

38 

33 

36 

49 

47 

35 

42 

36 

46 

55 

60 

64 

64 

55 

56 

61 

68 

64 

57 

63 

68 

48.5 

Ml  N 

20 

16 

20 

7 

-  3 

9 

2 

7 

9 

12 

18 

20 

11 

6 

21 

19 

20 

27 

1  7 

15 

17 

20 

33 

29 

18 

19 

24 

32 

25 

25 

25 

17.4 

ELBERT 

MAX 

49 

41 

37 

I  ! 

41 

35 

39 

48 

48 

42 

42 

46 

29 

36 

50 

46 

46 

45 

46 

50 

59 

67 

63 

61 

62 

62 

65 

71 

69 

67 

67 

50.3 

MIN 

16 

10 

17 

10 

-10 

1 

-  9 

1 

13 

19 

12 

18 

1 

4 

18 

20 

25 

22 

7 

19 

21 

17 

33 

37 

19 

19 

22 

39 

28 

27 

28 

16.3 

ESTES  PARK 

MAX 

39 

35 

32 

21 

31 

32 

40 

38 

44 

44 

38 

32 

27 

43 

46 

39 

43 

40 

41 

48 

57 

58 

58 

56 

49 

55 

60 

60 

57 

61 

61 

44.7 

MIN 

28 

21 

16 

11 

11 

12 

19 

15 

27 

9 

20 

18 

-  7 

-  6 

12 

17 

12 

27 

27 

30 

20 

20 

32 

28 

29 

16 

37 

36 

30 

36 

28 

20.4 

EVERGREEN 

MAX 

47 

42 

39 

22 

44 

40 

38 

38 

49 

45 

41 

39 

38 

46 

51 

49 

45 

43 

47 

50 

58 

64 

64 

62 

52 

66 

63 

74 

71 

62 

65 

50.1 

MIN 

27 

9 

20 

12 

-11 

2 

9 

6 

18 

11 

15 

19 

-  6 

-  8 

20 

17 

9 

19 

20 

12 

19 

22 

29 

25 

18 

19 

25 

28 

26 

23 

24 

15.4 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

62 

61 

72 

55 

48 

50 

56 

65 

65 

57 

66 

50 

45 

57 

71 

67 

62 

56 

66 

68 

82 

66 

75 

61 

92 

82 

74 

64.9 

M  1  N 

26 

34 

26 

20 

1  0 

1  7 

17 

27 

20 

30 

24 

29 

28 

16 

35 

36 

19 

32 

34 

26 

39 

37 

27 

37 

43 

49 

39 

29.0 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

52 

4* 

39 

2b 

33 

34 

39 

41 

47 

44 

48 

32 

32 

40 

51 

47 

49 

40 

51 

56 

65 

71 

71 

69 

57 

68 

69 

84 

77 

73 

79 

52.5 

Ml  N 

19 

12 

24 

15 

4 

13 

11 

14 

19 

23 

12 

22 

13 

8 

25 

27 

20 

27 

28 

24 

30 

27 

35 

36 

29 

19 

27 

45 

39 

40 

40 

23.5 

FOROEP  8  S 

MAX 

57 

47 

49 

3  0 

45 

43 

45 

57 

57 

48 

46 

39 

38 

67 

58 

58 

55 

58 

60 

67 

71 

74 

73 

63 

70 

76 

83 

70 

78 

79 

58.7 

MIN 

18 

17 

28 

18 

2 

20 

13 

14 

14 

23 

12 

23 

21 

17 

21 

31 

16 

26 

24 

20 

28 

22 

31 

30 

31 

20 

26 

36 

40 

30 

47 

23.3 

FORT  COLLINS 

MAX 

49 

45 

41 

24 

32 

33 

37 

40 

49 

40 

31 

31 

37 

47 

45 

44 

44 

52 

55 

59 

67 

69 

62 

58 

66 

70 

75 

64 

69 

71 

49.5 

MIN 

29 

20 

23 

16 

-13 

16 

6 

10 

16 

12 

26 

23 

20 

10 

12 

24 

20 

31 

28 

27 

27 

27 

36 

39 

37 

26 

30 

37 

31 

28 

31 

22.7 

FORT  LEWIS 

MAX 

40 

35 

38 

35 

36 

39 

42 

44 

47 

39 

33 

32 

35 

43 

43 

29 

42 

37 

44 

52 

55 

52 

56 

50 

56 

59 

S9 

55 

55 

60 

62 

45.3 

M  1  N 

16 

9 

23 

16 

2 

14 

9 

15 

15 

25 

11 

16 

-  1 

11 

20 

1  3 

2  3 

17 

11 

22 

25 

29 

31 

29 

20 

29 

27 

31 

30 

34 

32 

19.5 

FORT   LUPTON    1  N 

MAX 

55 

46 

36 

25 

28 

36 

37 

40 

44 

43 

43 

36 

33 

37 

58 

59 

46 

36 

52 

57 

64 

69 

70 

66 

61 

70 

71 

81 

70 

72 

76 

52.3 

M  1  N 

24 

17 

24 

16 

-  9 

4 

2 

5 

13 

15 

24 

24 

16 

-  2 

9 

2  9 

24 

29 

28 

26 

24 

39 

33 

30 

33 

34 

29 

35 

33 

28 

30 

21.3 

FORT  MORGAN 

MAX 

51 

55 

43 

34 

27 

36 

36 

43 

44 

52 

49 

50 

32 

39 

47 

64 

47 

52 

42 

56 

59 

66 

72 

70 

72 

59 

68 

71 

85 

66 

73 

53.6 

MIN 

29 

21 

26 

19 

1 

15 

19 

20 

20 

20 

27 

22 

17 

20 

31 

19 

26 

32 

24 

31 

27 

32 

37 

36 

24 

31 

42 

39 

38 

37 

25.4 

FRASER 

MAX 

31 

29 

24 

16 

25 

24 

35 

30 

38 

39 

32 

21 

20 

38 

39 

28 

39 

31 

33 

45 

49 

49 

47 

42 

40 

44 

54 

51 

45 

52 

53 

36.9 

MIN 

11 

16 

-  5 

-  5 

- 1 4 

-21 

-16 

-18 

-20 

-  3 

-  5 

-17 

-31 

-  6 

-13 

-1  7 

12 

5 

-11 

-  9 

-  6 

1  3 

6 

2 

-  2 

14 

17 

-  1 

10 

12 

3.6 

FRUITA   2  N 

MAX 

45 

46 

41 

39 

41 

47 

51 

54 

57 

59 

48 

42 

46 

55 

56 

48 

50 

46 

53 

63 

70 

70 

71 

64 

64 

70 

72 

71 

62 

71 

73 

56.3 

MIN 

23 

20 

30 

24 

1 3 

18 

19 

17 

18 

19 

20 

24 

22 

20 

23 

19 

33 

30 

25 

21 

24 

24 

39 

39 

22 

26 

24 

47 

27 

28 

27 

24.  7 

GATEWAY    1  SW 

MAX 

50 

48 

44 

35 

41 

54 

54 

61 

59 

55 

43 

48 

58 

53 

48 

51 

46 

55 

64 

72 

70 

71 

67 

72 

77 

66 

74 

75 

57.5 

M  1  N 

28 

23 

31 

24 

14 

21 

22 

23 

30 

28 

27 

23 

19 

36 

22 

32 

35 

26 

24 

31 

39 

37 

30 

33 

50 

31 

42 

40 

29.3 

GEORGETOWN 

MAX 

38 

34 

29 

24 

34 

30 

40 

36 

42 

45 

33 

24 

29 

45 

42 

38 

41 

40 

40 

48 

56 

57 

56 

52 

44 

51 

60 

62 

54 

58 

59 

43.3 

M  1  N 

24 

17 

13 

8 

5 

14 

8 

14 

14 

15 

21 

9 

5 

11 

24 

14 

9 

25 

22 

19 

23 

29 

32 

28 

26 

19 

29 

35 

29 

32 

32 

19.5 

GLENWOOO  SPRINGS   1  N 

MAX 

40 

39 

38 

38 

36 

40 

47 

48 

51 

53 

43 

39 

39 

52 

50 

39 

48 

43 

47 

58 

63 

65 

65 

59 

60 

62 

68 

62 

58 

66 

71 

51.2 

M  1  N 

30 

22 

29 

25 

1 1 

24 

14 

19 

20 

21 

20 

25 

20 

13 

29 

25 

28 

31 

27 

24 

27 

28 

38 

31 

23 

30 

27 

44 

31 

32 

37 

26.0 

GORE   PASS  RANCH 

MAX 

35 

37 

28 

31 

28 

34 

31 

37 

42 

41 

37 

34 

31 

41 

43 

32 

42 

39 

40 

43 

48 

51 

58 

54 

49 

56 

61 

55 

52 

60 

62 

43.0 

M  1  N 

19 

!  D 

17 

8 

-15 

8 

-14 

-  5 

-  7 

-  6 

6 

7 

1 

-16 

4 

12 

6 

15 

19 

5 

7 

10 

23 

20 

17 

14 

23 

36 

16 

19 

19 

9.0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

45 

43 

36 

34 

38 

45 

49 

51 

56 

56 

43 

39 

42 

52 

52 

45 

50 

44 

50 

61 

67 

67 

69 

61 

61 

68 

70 

72 

59 

67 

73 

33.8 

M  1  N 

28 

26 

27 

23 

16 

23 

23 

25 

26 

26 

25 

27 

21 

21 

26 

22 

33 

32 

33 

28 

32 

36 

46 

38 

32 

35 

36 

44 

34 

40 

43 

30.0 

GRAND  LAKE    1  WNW 

MAX 

32 

29 

27 

26 

24 

27 

33 

36 

36 

41 

39 

28 

34 

38 

41 

31 

42 

36 

35 

43 

49 

52 

46 

45 

44 

49 

51 

52 

48 

53 

52 

39.3 

M  1  N 

20 

10 

12 

9 

-14 

8 

-12 

-  7 

-10 

-  6 

7 

12 

4 

-18 

0 

11 

-  5 

18 

17 

2 

3 

7 

12 

15 

11 

11 

16 

23 

14 

15 

17 

6.5 

GRAND   LAKE   6  SSW 

MAX 

30 

28 

26 

19 

20 

24 

31 

31 

33 

36 

39 

28 

22 

32 

39 

28 

34 

32 

33 

40 

43 

44 

48 

47 

40 

46 

48 

51 

49 

52 

57 

36.5 

M  1  N 

19 

10 

10 

11 

-12 

2 

-14 

-11 

-10 

-12 

2 

9 

2 

-20 

-  5 

13 

-  5 

14 

16 

2 

0 

3 

17 

12 

10 

9 

16 

22 

14 

17 

17 

5.1 

GREAT   SAND   DUNES  NM 

MAX 

39 

41 

43 

30 

31 

34 

39 

42 

43 

41 

36 

34 

34 

45 

47 

47 

49 

42 

45 

53 

53 

55 

59 

55 

52 

59 

66 

57 

63 

64 

59 

47.0 

M  1  N 

24 

11 

23 

12 

4 

8 

8 

15 

14 

20 

14 

13 

11 

9 

31 

13 

23 

25 

16 

21 

26 

27 

30 

34 

24 

27 

27 

36 

33 

33 

32 

20.8 

GREELEY 

MAX 

52 

52 

48 

29 

25 

34 

37 

37 

40 

46 

49 

46 

33 

34 

40 

61 

51 

51 

39 

53 

58 

63 

70 

69 

66 

59 

67 

71 

80 

65 

71 

51.5 

M  1  N 

26 

22 

23 

19 

-  7 

-  3 

13 

14 

17 

17 

19 

25 

21 

10 

14 

24 

22 

22 

29 

26 

26 

28 

33 

34 

33 

23 

30 

37 

35 

32 

32 

22.5 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

38 

34 

34 

30 

29 

32 

37 

38 

47 

45 

42 

30 

26 

40 

43 

33 

41 

41 

41 

44 

53 

55 

57 

58 

51 

54 

62 

62 

53 

61 

63 

44.4 

MIN 

22 

16 

19 

5 

-10 

1  3 

-  5 

1 

4 

0 

12 

15 

7 

-10 

12 

11 

7 

21 

21 

11 

11 

15 

25 

25 

17 

17 

31 

28 

10 

24 

25 

12.9 

GR0V6R    10  W 

MAX 

47 

44 

33 

24 

37 

33 

35 

42 

46 

48 

41 

32 

36 

43 

68 

47 

47 

45 

47 

56 

62 

62 

68 

63 

54 

67 

70 

80 

70 

69 

71 

51.2 

MIN 

32 

21 

23 

15 

3 

1  1 

15 

17 

19 

16 

27 

24 

12 

14 

22 

31 

19 

29 

22 

28 

26 

32 

32 

33 

27 

27 

33 

33 

27 

33 

34 

23.8 

GUNNI SON 

MAX 

37 

30 

41 

31 

30 

35 

38 

41 

43 

46 

38 

32 

34 

43 

46 

34 

46 

40 

43 

50 

54 

56 

57 

53 

52 

57 

62 

60 

56 

62 

63 

45.5 

MIN 

12 

3 

14 

15 

1 

-  2 

4 

2 

14 

6 

6 

-  2 

-  6 

8 

13 

12 

17 

9 

10 

1  3 

16 

23 

19 

14 

16 

16 

22 

24 

19 

29 

11.5 

HAYDEN 

MAX 

36 

38 

35 

36 

33 

35 

40 

41 

47 

46 

38 

34 

35 

44 

47 

36 

44 

40 

42 

49 

55 

60 

60 

48 

50 

59 

65 

65 

50 

63 

66 

46.4 

M  1  N 

24 

12 

19 

18 

-  3 

1  4 

3 

8 

10 

12 

22 

10 

8 

8 

22 

16 

14 

18 

8 

11 

20 

25 

30 

25 

18 

14 

23 

38 

3 

25 

28 

16.2 

HERMIT    7  ESE 

MAX 

36 

32 

32 

30 

35 

32 

35 

37 

42 

35 

31 

29 

31 

41 

36 

32 

34 

32 

45 

48 

50 

47 

50 

46 

48 

54 

58 

53 

52 

55 

55 

41.1 

MIN 

2 

-11 

13 

10 

-16 

-13 

-20 

-  6 

-1 1 

3 

-  3 

-  1 

-13 

-14 

10 

-  1 

10 

12 

-10 

-  6 

1 

11 

20 

19 

10 

15 

16 

22 

25 

21 

19 

3.7 

HOLLY 

MAX 

58 

60 

70 

71 

48 

44 

49 

51 

58 

60 

47 

58 

39 

40 

59 

64 

74 

59 

57 

60 

65 

73 

75 

79 

79 

65 

76 

78 

92 

78 

74 

63.2 

MIN 

15 

19 

22 

22 

9 

1  0 

10 

18 

15 

11 

23 

24 

24 

17 

26 

24 

17 

22 

32 

21 

21 

26 

42 

31 

39 

1  8 

20 

38 

49 

45 

46 

24.4 

HOLYOKE 

MAX 

56 

52 

36 

28 

37 

39 

44 

47 

52 

42 

50 

37 

40 

47 

65 

52 

49 

39 

52 

61 

62 

79 

76 

76 

58 

72 

74 

89 

74 

75 

78 

56.1 

MIN 

32 

25 

26 

19 

' 

22 

20 

22 

28 

21 

25 

27 

19 

19 

22 

30 

20 

31 

29 

28 

25 

30 

34 

34 

33 

21 

39 

41 

40 

35 

36 

2  7.2 

HOT   SULPHUR   SPR   2  SW 

MAX 

35 

32 

30 

27 

30 

32 

35 

37 

39 

44 

40 

35 

27 

40 

45 

29 

40 

32 

38 

45 

57 

54 

55 

45 

47 

54 

59 

58 

52 

60 

63 

42.5 

MIN 

14 

20 

14 

7 

* 

2 

-  7 

-  1 

2 

0 

5 

7 

5 

-10 

8 

16 

7 

21 

15 

5 

10 

13 

22 

20 

14 

15 

20 

26 

1  3 

17 

22 

10.4 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

47 

43 

35 

20 

39 

37 

45 

40 

50 

45 

43 

50 

36 

52 

43 

50 

61 

64 

57 

51 

60 

67 

72 

58 

64 

66 

49.8 

MIN 

27 

17 

16 

10 

12 

12 

27 

12 

13 

-  3 

13 

17 

10 

27 

19 

17 

38 

23 

27 

17 

26 

30 

31 

27 

25 

18.9 

IGNACIO    1  N 

MAX 

44 

48 

49 

38 

45 

?S 

50 

49 

54 

49 

38 

36 

44 

53 

48 

42 

44 

41 

50 

58 

62 

60 

63 

61 

60 

65 

62 

62 

60 

65 

67 

52.1 

Ml 

21 

18 

28 

25 

8 

1 7 

13 

22 

16 

25 

19 

22 

1 

13 

24 

19 

23 

25 

17 

20 

22 

22 

31 

25 

11 

22 

22 

30 

34 

36 

28 

21.2 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 

60 

56 

56 

48 

39 

42 

48 

51 

59 

56 

56 

52 

40 

58 

74 

69 

62 

61 

58 

62 

72 

75 

76 

77 

70 

73 

77 

90 

86 

78 

84 

63.5 

M  |  N 

21 

31 

29 

22 

8 

16 

19 

22 

23 

28 

22 

28 

25 

21 

29 

39 

22 

33 

32 

27 

26 

35 

44 

36 

39 

25 

30 

45 

48 

47 

42 

29.5 

JONES   PASS   2  E 

MAX 

42 

44 

36 

33 

40 

45 

49 

52 

49 

51 

36 

32 

38 

41 

45 

51 

46 

47 

44 

50 

52 

49 

46 

41 

48 

47 

47 

42 

40 

44 

48 

44.4 

10 

4 

14 

-  4 

6 

1 5 

21 

21 

15 

21 

-10 

0 

4 

11 

20 

22 

29 

26 

24 

26 

24 

10 

16 

7 

11 

9 

16 

11 

10 

21 

23 

14.0 

JULESBURG 

50 

51 

47 

28 

41 

45 

49 

48 

44 

44 

40 

44 

64 

61 

45 

43 

47 

58 

61 

76 

74 

71 

57 

71 

68 

83 

81 

73 

72 

MIN 

31 

22 

27 

20 

5 

21 

19 

17 

24 

23 

26 

27 

22 

17 

23 

28 

17 

29 

25 

27 

26 

28 

31 

35 

20 

30 

42 

40 

40 

i'i 

26.2 

KASSLER 

MAX 

55 

42 

24 

44 

40 

42 

4  1 

55 

47 

46 

39 

33 

39 

57 

51 

47 

42 

56 

59 

68 

72 

69 

62 

58 

68 

72 

80 

68 

73 

75 

53.9 

MIN 

25 

12 

22 

15 

-  4 

13 

10 

12 

22 

21 

23 

23 

-  1 

4 

16 

24 

19 

26 

28 

30 

28 

40 

45 

38 

26 

33 

36 

48 

36 

41 

41 

24.3 

KAUFFMAN   It  SSE 

MAX 

47 

47 

39 

24 

33 

32 

38 

43 

45 

49 

42 

35 

35 

45 

61 

54 

48 

46 

45 

55 

61 

71 

69 

65 

55 

67 

68 

83 

72 

71 

73 

52.2 

MIN 

21 

16 

22 

16 

1 

18 

9 

14 

21 

11 

20 

23 

18 

8 

16 

33 

13 

26 

27 

23 

19 

29 

28 

36 

36 

21 

33 

31 

32 

26 

33 

21.9 

KIT  CARSON 

MAX 

59 

49 

50 

33 

43 

40 

47 

45 

56 

42 

48 

37 

37 

52 

67 

59 

53 

60 

58 

65 

67 

73 

77 

77 

65 

74 

75 

87 

77 

78 

80 

59.0 

MIN 

14 

14 

28 

18 

8 

21 

14 

17 

14 

23 

11 

26 

21 

11 

28 

34 

21 

31 

30 

26 

25 

29 

30 

34 

35 

21 

29 

37 

43 

41 

40 

25.0 

»•«  rar*r*Dc«  aot*a  fallowing  Station  Ind*i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Slalion 

Day  Ot  Month 

• 

0) 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 

60 

52 

5  ^ 

40 

42 

45 

50 

58 

35 

57 

3  ^ 

40 

58 

57 

65 

59 

60 

60 

.'  o 

73 

75 

7  ' 

&' 

75 

76 

88 

70 

78 

81 

59.6 

MIN 

26 

30 

27 

17 

5 

22 

20 

26 

23 

30 

23 

26 

26 

21 

20 

23 

30 

34 

26 

29 

39 

45 

43 

35 

29 

34 

49 

46 

44 

29.7 

LAKE   C 1 TY 

MAX 

35 

i  g 

39 

43 

34 

35 

34 

36 

41 

52 

49 

59 

42.9 

MIN 

37 

13 

14 

12 

-  6 

0 

6 

8 

-  4 

12 

9 

-  1 

-  9 

1 

6 

1  1 

10 

6 

4 

1  ' 

21 

9 

.  ! 

12 

21 

24 

31 

21 

24 

i  7 

10.6 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

38 

37 

28 

28 

40 

39 

47 

48 

51 

55 

47 

5  3 

60 

61 

55 

58 

58 

43.4 

MIN 

12 

7 

11 

7 

-17 

-  6 

-  6 

S 

1 

3 

-  1 

-  7 

-14 

22 

13 

6 

24 

17 

10 

15 

19 

27 

24 

18 

15 

19 

37 

25 

23 

.  ' 

10.4 

LAKEWOOD 

MAX 

45 

53 

47 

46 

48 

53 

6  .:' 

68 

69 

57 

67 

70 

84 

7  i 

69 

72 

52.3 

MIN 

36 

16 

21 

15 

3 

15 

16 

18 

17 

22 

28 

24 

12 

7 

23 

32 

22 

)0 

30 

28 

42 

46 

40 

29 

31 

32 

45 

40 

37 

44 

26.8 

LAS  ANIMAS 

MAX 

61 

54 

45 

45 

47 

50 

56 

51 

48 

40 

59 

73 

65 

64 

63 

61 

64 

73 

76 

78 

77 

70 

76 

79 

79 

84 

79 

B  i 

63.1 

MIN 

20 

29 

28 

22 

4 

17 

18 

21 

19 

26 

19 

2  9 

26 

22 

26 

29 

31 

29 

24 

27 

34 

43 

3  i 

35 

22 

29 

29 

46 

38 

39 

27.5 

LEADVILLE 

MAX 

28 

29 

1 5 

22 

22 

36 

37 

36 

26 

2  o 

39 

3  i 

21 

36 

25 

31 

47 

47 

50 

45 

34 

43 

49 

50 

49 

46 

5  0 

34.9 

MIN 

12 

5 

6 

0 

-  5 

4 

-  2 

2 

1 

6 

9 

0 

2 

-  3 

9 

* 

13 

10 

9 

8 

13 

17 

23 

12 

13 

24 

31 

18 

24 

2  / 

9.7 

L  1 MON   10  SS'» 

MAX 

52 

37 

25 

36 

35 

3  7 

40 

46 

45 

42 

36 

29 

35 

49 

48 

42 

47 

44 

g 

67 

68 

66 

56 

67 

67 

80 

77 

70 

73 

50.3 

MIN 

23 

12 

22 

13 

9 

11 

11 

18 

20 

20 

21 

20 

16 

-  1 

13 

18 

38 

32 

22 

20 

29 

32 

39 

36 

21 

31 

30 

26 

32 

40 

22.5 

LITTLE  HILLS 

MAX 

42 

40 

32 

39 

41 

47 

48 

S3 

51 

45 

34 

40 

49 

48 

40 

47 

43 

50 

56 

64 

64 

63 

55 

56 

63 

67 

57 

5  8 

68 

50.5 

MIN 

20 

15 

14 

-10 

8 

4 

6 

8 

6 

12 

12 

3 

2 

18 

9 

22 

27 

12 

14 

15 

18 

30 

28 

13 

20 

19 

18 

13 

33 

14.6 

LONGMON T  2  ESE 

MAX 

50 

54 

27 

2 1 

35 

34 

34 

40 

47 

46 

45 

38 

33 

36 

46 

49 

39 

57 

57 

65 

7 1 

64 

63 

70 

79 

73 

73 

51.1 

MIN 

28 

20 

2i 

19 

-  4 

4 

13 

17 

20 

25 

26 

20 

-  1 

5 

14 

26 

30 

29 

26 

27 

28 

36 

33 

31 

27 

34 

It 

34 

31 

32 

22.1 

MARVINE 

MAX 

40 

42 

4 1 

39 

37 

38 

42 

37 

47 

50 

40 

38 

32 

36 

38 

36 

35 

46 

56 

57 

51 

49 

46 

48 

46 

47 

46 

47 

46 

43.0 

MIN 

33 

26 

25 

12 

-17 

4 

-  1 

2 

0 

9 

11 

19 

3 

4 

8 

14 

10 

17 

11 

13 

16 

21 

18 

9 

17 

20 

17 

14 

14 

16 

16 

12.9 

MAYBELL 

MAX 

40 

4 1 

36 

29 

35 

**  ] 

45 

49 

49 

42 

i  g 

38 

47 

54 

39 

40 

38 

44 

49 

59 

62 

61 

56 

51 

60 

66 

60 

52 

62 

68 

48.0 

MIN 

28 

4 

23 

17 

-  2 

15 

9 

9 

11 

8 

21 

14 

3 

7 

23 

11 

13 

27 

6 

15 

19 

24 

28 

29 

17 

22 

20 

44 

3 

21 

24 

16.5 

MEEKER 

MAX 

4 1 

39 

35 

32 

36 

3  8 

45 

5  i 

42 

34 

37 

47 

36 

43 

44 

43 

54 

f,  g 

63 

61 

59 

56 

63 

66 

63 

56 

67 

48.9 

M  1  N 

24 

14 

18 

-  2 

9 

10 

14 

14 

16 

17 

17 

9 

12 

26 

9 

22 

29 

18 

16 

!  2 

24 

33 

32 

18 

26 

23 

46 

13 

26 

1  9.  7 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

45 

45 

43 

55 

47 

61 

67 

52.3 

MIN 

24 

18 

27 

21 

13 

22 

18 

26 

24 

29 

23 

20 

13 

17 

22 

14 

26 

21 

23 

28 

28 

35 

37 

34 

38 

37 

35 

33 

34 

37 

38 

26.3 

MONTE  VISTA 

MAX 

38 

41 

27 

33 

37 

42 

43 

43 

41 

37 

45 

39 

47 

55 

55 

54 

62 

65 

59 

47.5 

MIN 

15 

10 

14 

4 

2 

3 

14 

12 

20 

17 

15 

16 

b 

26 

16 

1  3 

12 

12 

12 

15 

17 

29 

15 

16 

16 

12 

29 

32 

23 

23 

15.6 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

47 

41 

39 

45 

30 

37 

40 

45 

49 

54 

51 

44 

35 

40 

54 

54 

44 

52 

46 

48 

58 

66 

65 

65 

60 

60 

68 

72 

72 

72 

68 

52.3 

MIN 

18 

17 

20 

23 

18 

18 

15 

16 

2  o 

22 

22 

23 

16 

13 

16 

17 

20 

29 

26 

21 

2S 

28 

35 

35 

24 

27 

32 

38 

32 

32 

35 

23.7 

NORTMDALE 

MAX 

43 

44 

41 

32 

37 

39 

50 

47 

52 

52 

46 

40 

39 

43 

45 

33 

39 

37 

44 

57 

59 

58 

59 

55 

56 

61 

60 

64 

60 

62 

<- 

48.7 

MIN 

22 

18 

25 

14 

13 

18 

11 

20 

12 

22 

22 

26 

-  3 

9 

19 

19 

25 

21 

12 

23 

24 

31 

30 

27 

21 

20 

22 

33 

26 

32 

24 

20.6 

NORTH  LAKE 

MAX 

36 

34 

36 

25 

33 

3  0 

34 

34 

42 

33 

34 

25 

3  1 

40 

44 

30 

46 

34 

44 

48 

49 

53 

52 

50 

52 

54 

60 

61 

52 

58 

5  6 

42.3 

MIN 

19 

9 

25 

9 

-  9 

3 

8 

21 

18 

15 

19 

12 

7 

5 

23 

14 

21 

23 

17 

15 

22 

20 

35 

34 

25 

17 

32 

34 

36 

26 

29 

18.8 

NORWOOD 

MAX 

39 

4  1 

36 

30 

35 

39 

36 

43 

46 

45 

38 

32 

36 

47 

43 

34 

44 

34 

44 

55 

59 

57 

57 

51 

55 

60 

63 

62 

57 

63 

46.7 

MIN 

19 

11 

18 

10 

1 

9 

11 

18 

20 

24 

18 

14 

10 

13 

21 

6 

21 

15 

10 

19 

28 

25 

29 

31 

20 

25 

26 

41 

40 

40 

33 

20.3 

OURAY 

MAX 

35 

49 

36 

32 

31 

32 

41 

4  1 

40 

34 

32 

32 

46 

35 

37 

36 

41 

49 

56 

56 

58 

51 

50 

57 

63 

58 

56 

56 

61 

44.6 

MIN 

19 

14 

22 

19 

7 

13 

12 

23 

16 

25 

20 

16 

12 

10 

30 

11 

25 

22 

21 

19 

28 

29 

38 

30 

24 

31 

32 

41 

31 

33 

35 

22.9 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

40 

39 

40 

32 

36 

40 

43 

44 

4  9 

47 

3? 

36 

34 

45 

36 

47 

55 

56 

55 

59 

54 

57 

61 

63 

61 

62 

65 

47.6 

MIN 

9 

5 

29 

19 

-  2 

2 

8 

18 

9 

24 

11 

12 

-  6 

3 

11 

16 

19 

24 

9 

14 

17 

20 

29 

24 

17 

20 

20 

24 

34 

31 

26 

16.0 

PALISADE   1  S 

MAX 

45 

44 

41 

34 

40 

47 

52 

53 

58 

58 

53 

42 

45 

52 

46 

50 

43 

52 

60 

70 

68 

62 

69 

72 

67 

62 

70 

73 

55.4 

MIN 

25 

30 

24 

16 

22 

21 

24 

26 

28 

25 

25 

17 

19 

32 

22 

30 

30 

31 

29 

33 

36 

47 

41 

34 

36 

37 

35 

35 

39 

40 

51 

30.3 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

30 

35 

27 

28 

29 

30 

3 1 

32 

30 

35 

34 

35 

2  8 

28 

35 

36 

38 

39 

48 

46 

47 

50 

52 

50 

56 

60 

5  0 

38.0 

MIN 

20 

21 

20 

21 

0 

6 

8 

10 

12 

20 

20 

22 

30 

30 

20 

22 

24 

26 

25 

30 

31 

14 

18 

2  0 

22 

11 

14 

30 

33 

35 

30 

20.8 

PAONIA 

MAX 

44 

43 

45 

38 

4^ 

49 

49 

55 

54 

46 

36 

55 

53 

42 

50 

45 

52 

67 

60 

63 

6  7 

70 

69 

66 

54.0 

MIN 

23 

22 

25 

21 

13 

13 

15 

20 

21 

26 

19 

20 

17 

12 

24 

18 

30 

27 

26 

25 

30 

30 

36 

3 : 

22 

33 

30 

40 

30 

33 

37 

24.8 

PARADOX 

MAX 

48 

44 

38 

45 

50 

55 

58 

6  o 

57 

45 

40 

54 

45 

47 

43 

54 

65 

70 

69 

68 

65 

70 

74 

66 

68 

72 

56.2 

MIN 

25 

21 

29 

24 

13 

20 

14 

18 

17 

17 

23 

22 

12 

17 

28 

23 

27 

28 

25 

20 

23 

26 

32 

1 1 

22 

25 

25 

45 

30 

32 

30 

24.0 

PARKER    9  E 

MAX 

45 

30 

52 

65 

63 

53 

67 

65 

67 

66 

78 

70 

54.3 

MIN 

20 

8 

18 

10 

-  5 

1 

3 

5 

18 

18 

18 

19 

-  2 

15 

25 

27 

23 

22 

12 

25 

31 

30 

39 

40 

20 

35 

32 

38 

30 

30 

30 

20.5 

PUEBLO  KB  AP 

MAX 

59 

52 

28 

49 

54 

56 

58 

62 

59 

68 

72 

73 

62 

74 

75 

84 

67 

75 

79 

56.4 

MIN 

23 

22 

25 

15 

9 

17 

13 

18 

17 

23 

18 

23 

20 

22 

24 

32 

24 

30 

28 

25 

28 

27 

37 

34 

34 

24 

33 

36 

46 

39 

38 

25.9 

RANGELY 

MAX 

45 

45 

40 

32 

45 

50 

53 

48 

48 

42 

41 

50 

58 

65 

65 

59 

64 

70 

56 

67 

70 

52.4 

MIN 

23 

17 

25 

21 

5 

13 

12 

11 

10 

10 

12 

20 

7 

10 

20 

12 

28 

30 

23 

23 

20 

24 

35 

30 

20 

23 

23 

45 

23 

27 

26 

20.3 

RED   FEATHER  LAKES 

MAX 

35 

33 

24 

2 1 

27 

36 

29 

29 

36 

45 

53 

5J 

42 

48 

56 

55 

50 

57 

59 

39.6 

MIN 

21 

11 

10 

4 

-  2 

10 

8 

4 

20 

2 

2 

11 

-  9 

-  8 

11 

13 

4 

17 

18 

17 

15 

24 

32 

24 

19 

19 

30 

36 

23 

28 

31 

14.4 

RICO 

MAX 

39 

35 

33 

31 

38 

J7 

24 

43 

29 

33 

45 

48 

42.2 

MIN 

9 

-  3 

10 

14 

-10 

17 

-  8 

-  7 

2 

13 

3 

8 

-12 

-  5 

17 

19 

17 

11 

-  3 

*5 

12 

15 

23 

20 

10 

15 

16 

28 

28 

25 

23 

10.1 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

44 

41 

37 

39 

45 

50 

55 

55 

5 1 

43 

48 

45 

51 

60 

66 

66 

67 

63 

61 

66 

71 

73 

61 

66 

71 

54.2 

MIN 

22 

23 

2  \ 

22 

10 

18 

14 

14 

13 

14 

16 

20 

12 

10 

22 

20 

25 

31 

28 

18 

18 

20 

32 

26 

17 

23 

20 

44 

26 

29 

27 

21.3 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

59 

53 

65 

66 

61 

76 

74 

77 

86 

76 

79 

60 

62.3 

MIN 

18 

26 

25 

19 

3 

14 

15 

21 

17 

26 

16 

24 

22 

18 

30 

32 

20 

25 

28 

20 

23 

39 

39 

36 

33 

22 

25 

40 

41 

35 

J5 

25.4 

RUSH  2  NNE 

MAX 

54 

46 

41 

38 

45 

45 

42 

5  i 

54 

46 

34 

29 

34 

52 

50 

38 

52 

53 

65 

70 

73 

72 

58 

71 

70 

62 

62 

75 

74 

53.8 

MIN 

18 

19 

18 

10 

2 

12 

9 

16 

13 

18 

12 

11 

15 

10 

2C 

21 

12 

22 

20 

21 

24 

25 

32 

32 

25 

21 

29 

38 

31 

34 

37 

20.2 

RUXTON  PARK 

MAX 

4  1 

35 

30 

1 5 

29 

30 

36 

35 

28 

38 

46 

52 

55 

54 

55 

5? 

41.3 

MIN 

14 

1 

15 

5 

-36 

0 

-32 

2 

8 

10 

14 

-  2 

-  5 

-  4 

27 

15 

12 

17 

10 

10 

11 

20 

30 

29 

21 

16 

28 

26 

33 

31 

30 

13.5 

RYE 

MAX 

49 

46 

46 

29 

38 

37 

33 

39 

48 

39 

44 

36 

36 

44 

67 

46 

45 

45 

51 

63 

58 

66 

68 

64 

57 

65 

66 

76 

79 

72 

72 

52.5 

MIN 

22 

19 

24 

15 

5 

4 

5 

14 

11 

21 

14 

14 

2 

7 

27 

33 

14 

31 

19 

18 

SAGUACHE 

MAX 

45 

38 

43 

34 

37 

38 

40 

44 

47 

50 

45 

30 

36 

45 

50 

45 

54 

41 

46 

55 

58 

58 

62 

56 

55 

62 

66 

67 

62 

64 

66 

49.7 

MIN 

19 

13 

16 

16 

2 

7 

8 

13 

12 

19 

11 

13 

6 

6 

18 

18 

14 

26 

16 

20 

21 

21 

27 

20 

15 

20 

21 

26 

37 

23 

26 

17.1 

SAL  1  DA 

MAX 

48 

42 

44 

38 

40 

42 

48 

48 

48 

53 

53.1 

MIN 

20 

16 

22 

15 

-  8 

11 

9 

13 

12 

18 

19 

15 

4 

6 

32 

21 

24 

31 

20 

16 

18 

26 

36 

31 

23 

17 

31 

42 

34 

26 

25 

20.2 

SEDGW 1 CK  5  S 

MAX 

52 

48 

44 

27 

34 

34 

40 

43 

46 

45 

30 

30 

39 

47 

65 

50 

43 

42 

48 

56 

60 

75 

73 

73 

63 

69 

71 

83 

79 

74 

75 

53.5 

MIN 

32 

24 

26 

19 

6 

21 

20 

20 

24 

24 

26 

21 

21 

19 

23 

30 

18 

29 

28 

28 

28 

31 

36 

38 

34 

26 

39 

37 

39 

36 

41 

27.2 

S 1 LVERTON 

MAX 

35 

32 

33 

24 

35 

35 

35 

40 

42 

44 

42 

22 

35 

39 

34 

35 

37 

33 

42 

50 

49 

50 

48 

50 

45 

52 

51 

40 

47 

50 

51 

40.5 

MIN 

0 

-  7 

0 

11 

-13 

-15 

11 

-  6 

0 

0 

5 

-11 

-15 

0 

2 

10 

18 

-  3 

-  3 

3 

4 

3 

5 

6 

10 

12 

10 

21 

21 

20 

3.4 

SPICER 

MAX 

29 

28 

24 

24 

23 

26 

28 

32 

32 

34 

34 

22 

37 

36 

31 

36 

34 

33 

44 

50 

52 

50 

40 

45 

48 

52 

46 

46 

49 

51 

36.8 

MIN 

20 

9 

8 

7 

-14 

0 

0 

5 

-  4 

4 

4 

1 

-  4 

9 

12 

0 

18 

7 

10 

15 

20 

26 

14 

13 

39 

14 

25 

24 

10.3 

r*f*r*nc*  not**  following  Station  lod«x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1963 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

55 

54 

67 

45 

40 

40 

48 

49 

56 

52 

56 

47 

38 

53 

70 

63 

59 

62 

60 

66 

MIN 

22 

31 

25 

17 

9 

IB 

17 

24 

20 

25 

21 

29 

23 

14 

29 

23 

19 

31 

31 

23 

23 

36 

41 

40 

30 

24 

39 

37 

40 

45 

39 

27.3 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

57 

69 

43 

43 

5  1 

51 

59 

52 

40 

54 

71 

71 

67 

70 

MIN 

23 

21 

8 

11 

19 

24 

18 

30 

25 

28 

32 

29 

33 

20 

40 

31 

20 

35 

37 

41 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

35 

37 

34 

30 

30 

35 

39 

38 

40 

44 

40 

35 

32 

40 

^  I 

43 

*7 

59 

MIN 

21 

11 

17 

14 

-12 

13 

-  7 

-  3 

-  2 

-  2 

15 

9 

10 

-12 

9 

16 

8 

21 

19 

1 

3 

10 

25 

12 

15 

18 

30 

10 

17 

18 

10.0 

STERL 1 NG 

MAX 

50 

53 

49 

31 

24 

37 

36 

40 

43 

48 

45 

48 

3  3 

40 

49 

64 

46 

50 

51 

64 

74 

53.0 

MIN 

29 

21 

27 

21 

2 

12 

18 

18 

21 

20 

24 

28 

20 

15 

20 

30 

18 

24 

32 

24 

30 

27 

33 

36 

39 

22 

36 

38 

39 

31 

38 

25.6 

STRATTON  3  NE 

56 

49 

41 

30 

33 

36 

42 

43 

52 

45 

45 

35 

44 

53 

50 

43 

MIN 

21 

25 

27 

16 

18 

16 

13 

15 

23 

25 

14 

23 

16 

10 

34 

20 

22 

30 

34 

27 

28 

31 

38 

40 

31 

23 

30 

51 

43 

40 

50 

26^9 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

33 

27 

31 

IB 

25 

26 

35 

32 

35 

36 

29 

1  8 

22 

37 

33 

25 

33 

26 

32 

MIN 

10 

-10 

13 

4 

-24 

0 

-26 

-11 

-19 

-18 

-11 

-16 

-  3 

-  5 

7 

-  3 

15 

13 

-15 

-  5 

-  7 

15 

8 

11 

0 

19 

20 

9 

11 

16 

-  .1 

TACONY   7  SE 

59 

A9 

50 

2  9 

44 

42 

45 

56 

43 

42 

53 

58 

55 

57  8 

MIN 

23 

18 

21 

15 

-  2 

17 

12 

19 

14 

20 

12 

18 

1 1 

14 

25 

28 

17 

25 

23 

21 

23 

22 

32 

33 

32 

22 

29 

36 

38 

34 

33 

22.1 

TAYLOR  PARK 

MAX 

28 

22 

29 

23 

27 

31 

33 

34 

3  7 

37 

30 

22 

25 

37 

29 

35 

3  3 

35 

43 

48 

*9 

*5 

bo 

51 

MIN 

4 

-  7 

13 

8 

-28 

-  6 

-32 

-19 

-23 

-14 

-17 

-  9 

-  4 

-34 

-12 

9 

3 

16 

-  1 

-16 

-  8 

-  7 

13 

-  3 

4 

22 

20 

12 

13 

TELLUR 1 D£ 

30 

34 

26 

26 

38 

33 

40 

38 

43 

43 

32 

33 

46 

35 

34 

30 

50 

50 

50 

60 

MIN 

14 

0 

21 

16 

-  7 

2 

-  2 

12 

3 

14 

5 

9 

-  1 

0 

17 

e 

24 

18 

0 

6 

14 

18 

32 

25 

12 

24 

19 

35 

25 

27 

27 

13.5 

TR 1 N  t  DAD 

53 

53 

58 

3  i 

40 

37 

44 

54 

48 

52 

42 

36 

49 

64 

58 

62 

57 

57 

58 

62 

63 

65 

63 

69 

66 

73 

MIN 

26 

22 

33 

16 

-  2 

18 

17 

26 

24 

29 

22 

22 

20 

26 

33 

39 

20 

30 

22 

25 

28 

40 

30 

39 

29 

33 

34 

36 

45 

51 

55 

28.6 

TRINIDAD  FAA  AP 

5  5 

52 

61 

25 

42 

4  1 

48 

47 

56 

44 

38 

4 1 

66 

55 

63 

49 

59 

61 

65 

68 

69 

61 

72 

75 

57  5 

MIN 

27 

21 

22 

3 

2 

18 

18 

25 

26 

26 

22 

22 

20 

20 

31 

27 

21 

30 

19 

24 

22 

38 

41 

35 

25 

26 

31 

47 

45 

37 

36 

26.0 

TWO  8UTTES    1  NW 

5  7 

54 

70 

39 

41 

5  0 

46 

39 

72 

61 

59 

65 

60 

61 

MIN 

20 

33 

27 

2 : 

11 

16 

16 

25 

19 

26 

30 

26 

24 

11 

35 

30 

20 

34 

28 

23 

26 

42 

41 

37 

35 

24 

37 

41 

40 

48 

36 

28.4 

UR  A  VAN 

3  9 

56 

57  2 

MIN 

21 

17 

18 

18 

1 1 

12 

12 

13 

14 

29 

20 

20 

9 

12 

24 

18 

24 

25 

23 

20 

22 

25 

26 

27 

21 

21 

22 

23 

24 

31 

29 

20.4 

VALLEC  1  TO  DAM 

37 

38 

MIN 

I* 

3 

24 

21 

-  8 

-  1 

-  2 

12 

10 

23 

11 

14 

-  4 

4 

13 

8 

19 

21 

3 

14 

18 

23 

29 

24 

17 

22 

25 

28 

29 

30 

26 

15.2 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

A. 
A 1 

40 

38 

38 

28 

2  7 

37 

40 

34 

41 

34 

43.1 

MIN 

A 

-  2 

8 

12 

-16 

-  9 

-14 

-  7 

-  4 

3 

2 

1 

-  8 

-  7 

-  7 

7 

11 

12 

-  2 

0 

4 

15 

21 

23 

13 

15 

16 

18 

28 

22 

21 

5.8 

WALDEN 

MAX 

3\ 

56 

37.2 

MIN 

19 

7 

11 

9 

12 

4 

-  1 

8 

12 

-  2 

8 

6 

-  5 

-  6 

12 

12 

e 

13 

2 

a 

14 

22 

21 

10 

13 

20 

38 

12 

20 

20 

10.6 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

74 

54.6 

MIN 

35 

20 

25 

16 

-  6 

12 

19 

23 

23 

26 

24 

20 

3 

9 

29 

26 

20 

27 

28 

21 

23 

40 

45 

35 

25 

24 

43 

41 

50 

42 

45 

26.2 

WATERDALE 

MAX 

54 

52.6 

MIN 

23 

20 

21 

17 

-  2 

9 

8 

19 

19 

17 

24 

24 

10 

15 

20 

40 

24 

10 

13 

23 

25 

30 

38 

40 

22 

29 

30 

34 

32 

33 

31 

22.5 

WE  STCL  1  FFE 

MAX 

41 

60 

47.4 

MIN 

20 

0 

19 

10 

-15 

2 

-  1  0 

4 

2 

1  2 

2 

7 

0 

-  2 

29 

20 

16 

29 

14 

19 

21 

25 

25 

26 

19 

17 

25 

40 

34 

27 

26 

14.9 

UC  T  UOD  £      t  C 
HC  1  MUK  t     i  3 

43 

30 

39 

43 

55 

53 

56 

MIN 

28 

20 

26 

17 

1 

11 

12 

19 

21 

23 

23 

18 

11 

10 

29 

30 

18 

26 

25 

22 

27 

33 

36 

37 

28 

27 

36 

40 

41 

35 

38 

w 1 GG INS  7  SW 

MAX 

53 

40 

30 

4  1 

41 

35 

43 

48 

44 

47 

39 

47 

62 

51 

53 

50 

54 

58 

66 

71 

70 

68 

57 

67 

82 

70 

72 

75 

MIN 

26 

18 

26 

18 

-  7 

12 

5 

13 

16 

17 

22 

22 

13 

12 

18 

30 

20 

28 

24 

21 

29 

26 

31 

34 

36 

23 

26 

41 

35 

32 

33 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

2\ 

16 

25 

]  B 

27 

3  0 

23 

21 

32 

38 

37 

37 

38 

35 

39 

42 

39 

33 

40 

43 

29.5 

M  1  N 

-  1 

14 

6 

-  8 

-  4 

-  2 

3 

2 

9 

6 

0 

-  8 

-  2 

16 

"l 

10 

11 

1 

8 

11 

12 

23 

21 

8 

19 

18 

31 

24 

23 

25 

9.1 

WRAY 

MAX 

58 

53 

50 

32 

38 

40 

46 

47 

53 

52 

52 

46 

38 

42 

60 

58 

49 

48 

53 

61 

65 

76 

77 

75 

68 

72 

74 

88 

85 

75 

76 

58.3 

MIN 

30 

25 

31 

21 

10 

20 

16 

22 

28 

21 

20 

28 

15 

18 

33 

23 

20 

30 

32 

26 

25 

31 

36 

37 

34 

20 

33 

41 

44 

38 

43 

27. 5 

YELLOW   JACKET    1  NW 

MAX 

AO 

41 

40 

28 

35 

38 

45 

46 

51 

45 

37 

33 

37 

46 

41 

33 

42 

35 

40 

54 

56 

56 

58 

53 

55 

60 

60 

61 

58 

63 

64 

46.8 

MIN 

22 

18 

24 

19 

14 

18 

14 

23 

22 

28 

20 

14 

5 

13 

18 

10 

25 

20 

12 

26 

30 

31 

33 

31 

27 

30 

33 

33 

33 

33 

35 

23.0 

YUMA 

MAX 

54 

50 

47 

31 

37 

37 

42 

46 

52 

50 

50 

44 

38 

43 

61 

62 

48 

46 

52 

62 

65 

75 

76 

70 

69 

70 

74 

86 

67 

7* 

75 

57.2 

MIN 

30 

22 

28 

19 

9 

15 

18 

22 

25 

22 

24 

32 

14 

15 

30 

42 

26 

30 

34 

31 

30 

32 

36 

40 

35 

27 

42 

44 

40 

39 

42 

28.9 

S»«  <■■■■■  r.- <.:  ,■  notei  following  Station  In<l«i. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  maSSj^m 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.2 

T 

.5 
T 

2.0 
2 

3 

3 

3 

2 

1 

.1 

T 

.2 
T 

1  .0 
2 

T 
2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.A 
I 

T 

.1 
T 

2.3 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

.1 
T 

.4 
T 

.3 
T 

r 

T 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

A  .0 
1 

.4 

T 

1 .0 

,4 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 .0 
1- 

2.0 
15 

4.0 
18 

17 

3  .0 
18 

1 .0 
18 

17 

16 

16 

15 

1 .0 
16 

1 .0 
17 

5.0 

20 

19 

2  .0 
20 

18 

T 

18 

1 .0 
18 

2  ,C 
18 

17 

15 

13 

11 

9 

8 

5 

3 

I 

2C 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

I 

5 

3 

3 

T 
2 

T 
T 

1 

T 
T 

" 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

4.6 
4 

3.9 
7 

5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

13.0 
11 

7.0 
9 

8 

5 

3 

r 

T 

BVERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.5 
2 

3.0 
5 

6.5 
11 

9 

7 

7 

6 

5 

5 

4 

2.8 
6 

.4 
6 

5 

3 

2 

T 

1 .0 
1 

2.5 
T 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.8 

T 

2.3 

C6DAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
T 

T 
T 

3.0 
1 

4.0 
3 

T 
2 

1.0 
1 

1.5 

.5 

1 

.5 

2.5 

T 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

7 

4 

2 

2 

5 

4 

3 

1 

T 
T 

T 
T 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2.0 

4 

3 

1.5 
4 

4 

4 

4 

3 

2 

X 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

4.0 
2 

3.0 

5 

3 

2 

1 

T 
T 

2.0 

1.0 
1 

1.0 
1 

4.0 

2 

1  .i 

T 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.2 

T 

.4 

.3 
1 

1 

4.0 

i 

4 
.5 

.7 

3 
.3 

T 
1 

T 

T 

T 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.0 

5 

3 

T 

2.0 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.S 
L2 

.5 

12 

7.5 
18 

.5 
16 

T 
18 

T 
17 

17 

16 

14 

13 

.5 
12 

3.5 
15 

2.0 
15 

14 

1.0 
14 

5.5 
15 

14 

4.0 
16 

1.0 
16 

15 

14 

12 

10 

9 

8 

it 

2 

1.0 
2 

DENVER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 

1.6 

T 

7.8 

1 

2.2 
8 

.6 

8 

.7 

3 
.5 

2 

.3 

2 
.3 

T 

T 

2.3 

T 

3.5 
4 

.4 

.1 

5 
.5 

3 
.3 

T 
2 
.2 

T 

.4 

T 

DILLON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

20 

22 

T 
22 

21 

20 

20 

T 
20 

22 

21 

22 

21 

20 

20 

19 

~ 

~ 

16 

16 

14 

11 

10 

8 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

5.0 

3 

T 
T 

T 

T 

T 

.5 
1 

9.5 
6 

3 

1 

T 
T 

.5 
T 

T 
T 

1.5 
T 

T 

T 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

1.3 
T 

4.0 

4 

T 
6 

4 

4 

4 

2 

2 

T 

T 

.3 
T 

T 
T 

1.0 

T 
1 

T 
T 

.6 
1 

T 

T 

.8 

T 
1 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2.0 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.A 

10.0 

10 

1.2 
10 

9 

7 

6 

5 

4 

3 

T 
3 

4.0 

7 

1.0 
5 

4 

3 

T 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

2.0 

1.0 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

1  .0 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

19 

19 

19 

1.0 
20 

20 

18 

3.0 
21 

20 

1 .0 

21 

1 .0 

22 

21 

19 

18 

17 

15 

14 

14 

12 

11 

9 

8 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.5 
T 

1  .0 
T 

4.5 
4 

T 
T 

T 

1  .0 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

T 

T 
T 

T 

1.5 
1 

.5 
T 

4.0 
T 

2  .0 
T 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

2.3 
1 

.4 
T 

.7 

T 
T 

.3 

.6 
T 

T 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
19 

1  .0 

20 

1 .0 
21 

20 

1 .0 
21 

T 

21 

20 

20 

20 

20 

T 
20 

.5 
20 

.3 
20 

20 

20 

3  .0 
23 

22 

5.5 
28 

1 .0 
29 

23 

21 

20 

17 

17 

17 

15 

13 

12 

1.0 
11 

9 

8 

GREAT    SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3  .0 
3 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 
2 

2 

1 

1 .0 
1 

GROVE R  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

1.0 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

.5 
1 

.5 
1 

1 

T 

2.0 
T 

T 

3.0 
1 

T 
T 

HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

3.0 

2.0 

4.0 

8.0 

MARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

T 
4 

5 

3 

3 

2 

1 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

3.0 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

T 

2.0 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

5.0 
4 

1.7 
5 

3 

2 

2 

1 

5.0 
4 

3 

1 .0 

1 .0 

.2 

JOHN  MARTIN  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

38 

38 

1.0 
39 

2.0 
41 

41 

41 

40 

40 

39 

38 

2.0 
40 

T 
40 

40 

40 

40 

40 

19 

38 

37 

36 

35 

35 

34 

34 

33 

32 

31 

30 

30 

30 

30 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 
2 

1 

T 

5.0 
4 

T 
2 

.8 
1 

.7 
1 

1 

LAS  AN  I MAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

2 

1.0 

1 

1.0 
1 

.8 
1 

LIMON   10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

1 

3.0 

T 

8.0 

1.0 
9 

6 

See  reference  notes  following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

CONTINUED  


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAYBELL 
MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

1 

T 
T 

.9 

1.5 
T 

.6 
1 

T 
T 

.3 
T 

3.0 

2 

T 

T 

1.0 

T 

T 

.  5 

T 

T 
T 

2.0 
1 

T 
T 

1.5 

2 

1  .0 

1 

2.0 
3 

3.5 

2 

T 

2 

2.5 
T 

1 

5.0 

3 

1.5 

MONTROSE  NO.  2 

SNOWFALL 
SB  ON  GND 

1.5 

2 

2.0 

2 

2.0 

2 

2 

T 

T 

T 

2 

T 

NORTHOALE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

3.0 

4.0 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,3 

T 

1.2 

1.3 

1  .0 

4.0 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

12 

T 
11 

3.0 

14 

4.0 
17 

2.0 
16 

15 

14 

13 

12 

T 
12 

1.0 
13 

3.0 
16 

T 
14 

12 

1.0 

13 

T 
13 

T 
13 

3.0 
14 

13 

11 

9 

7 

3 

T 

T 

T 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

.6 

4.5 
3 

1 

PARKER   9  E 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

2.0 

2 

3.0 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

T 

T 

4.0 

4 

1 .0 

3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
T 

T 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.1 

.6 
1 

1 

T 

.4 

1.6 

1.1 

2 
.1 

.3 
1 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2.0 

5 

10.0 
15 

2.0 
15 

12 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

11.0 
17 

3.0 
16 

13 

11 

9 

9 

.5 

e 

8 

e 

7 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.9 

2 

.5 

1.5 
1 

.5 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.6 

4.4 

3 

2 

T 

.5 

1 

1.0 
T 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
3 

3.0 
8 

4 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

3.0 
1 

T 
T 

S 1 LVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1?. 

2.0 
20 

2.0 
22 

2.0 
24 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

1.0 
21 

4.0 
25 

22 

24 

T 

22 

2.0 
24 

1.0 

25 

3.0 
28 

26 

22 

22 

20 

16 

14 

10 

8 

4 

SPICER 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1 0 

10 

12 

1 .0 
12 

12 

12 

10 

10 

9 

9 

8 

2.0 

9 

2.0 
10 

10 

2.0 
10 

5.C 

11' 

12 

4.0 
13 

13 

12 

10 

8 

8 

1.0 
6 

6 

6 

6 

6 

1 .0 
6 

5 

5 

SPRINGFIELD  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

; 

" 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.6 
15 

1 .0 
15 

1C 

14 

13 

13 

13 

12 

11 

10 

9 

2.2 
1C 

5.2 
11 

10 

9 

3.7 

10 

9 

4.6 

15 

1.1 
14 

12 

11 

9 

8 

7 

5 

2 

3.4 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

30 

3  4 

34 

33 

33 

32 

31 

31 

31 

31 

?1 

34 

32 

32 

34 

34 

38 

36 

35 

33 

32 

31 

30 

29 

28 

26 

2  5 

28 

24 

22 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 
4 

1.0 
5 

_ 

_ 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

5.0 
5 

- 

- 

- 

- 

T 
T 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1 .0 
1 

T 

1 .0 
1 

2.5 
3 

2 

T 

.S 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

7 

1  .0 

2  ,C 

1.5 

WOLF  CREEK  PASS  4  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

'  .5 
36 

T 

it 

9.3 

42 

3.5 

43 

40 

T 
38 

T 

36 

T 
34 

1.5 
35 

6.5 
41 

1.8 
41 

36 

33 

5.0 
38 

T 
38 

8.0 

46 

1.5 
46 

44 

40 

38 

36 

33 

30 

26 

22 

15 

11 

9 

9 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  ^*g> 


DEPTH  AND 

TIME 

Day  ot  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

FORT 

COLLINS 

3  INCHES 

7i00 
7i00 

A.M. 

P.M. 

34 
37 

33 
38 

36 
35 

34 
34 

32 
33 

32 
33 

32 
33 

32 
33 

32 
33 

32 
34 

33 
33 

33 
33 

32 
33 

32 
33 

32 
34 

32 
36 

33 
39 

34 
37 

34 
41 

35 
44 

35 
46 

37 
48 

41 
48 

41 
48 

39 
47 

38 
49 

41 
52 

43 
55 

44 

53 

44 
55 

45 
54 

35.7 
40.7 

6  INCHES 

7,00 
7i00 

A.M. 
P.M. 

35 
37 

35 
38  • 

36 
35 

34 
34 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
35 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
36 

33 
35 

35 
37 

35 
41 

36 
43 

37 
45 

39 
47 

42 

:!l 

43 
48 

42 
48 

41 
49 

43 
51 

45 
52 

47 
52 

46 
54 

47 
54 

37.0 
40.3 

12  INCHES 

7>00 
7i00 

A.M. 
P.M. 

37 
37 

36 
37 

37 
36 

36 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

33 
34 

34 
35 

34 
35 

35 
36 

36 
37 

36 
38 

37 
39 

39 
41 

40 
42 

42 
44 

43 
45 

43 
44 

43 
45 

44 
47 

46 
47 

47 
48 

47 
49 

48 

50 

38.1 
38.9 

24  INCHES 

7i00 

A.M. 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

34 
35 

36 
36 

36 
36 

37 
37 

37 
37 

38 
38 

39 
39 

40 
41 

41 
41 

42 
42 

42 
42 

43 
43 

44 
44 

45 
45 

45 
45 

46 
47 

38.2 
38.2 

36  INCHES 

7i00 
7,00 

A.M. 
P.M. 

37 
37 

37 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

36 
37 

36 

3b 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
37 

36 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
38 

38 
39 

39 
40 

40 
40 

41 
41 

41 
41 

42 
42 

42 
42 

43 
43 

43 
44 

44 

45 

38.3 
38.5 

72  INCHES 

7,00 
7  ■  00 

A.M. 
P.M. 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 

40 

40 
40 

40 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 

40 

40 
41 

41 
41 

41 
41 

40 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 

42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

39.5 
41.0 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


Day  of  month 


8      9     10     11     12     13    14     IS    16     17    18     19    20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    1  8  t 


JOHN  MART  IN  DAM 

MONTROSE  NO  1  (A) 
VALLECITO  DAM 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


3.58 
1260 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME 
OF  OBSERVATION. 


(AI     PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relah 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

5 

> 

i 
£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5,00  A.M. 
MST 

11,00  A.M 
MST 

5,00  P.M. 
MST 

11,00  P.M 
MST 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AI RPORT 

75 

41 

38 

2 

5 

1 

0 

0 

0 

8 

4.5 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

10 

11.0 

53++ 

WNW 

16 

54 

34 

32 

55 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

4.7 

DENVER  WB  AIRPORT 

S 

22 

11.6 

41 

SW 

28 

61 

40 

41 

61 

1 

4 

4 

0 

0 

0 

9 

76 

4.4 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

6.2 

34 

SW 

28 

60 

39 

30 

51 

3 

7 

1 

0 

0 

0 

11 

64 

5.4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

NE 

9 

9.7 

55 

N 

3 

64 

32 

28 

53 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

80 

4.3 

See  r«!e[«oc*  not**  following  Station  Indax. 
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STATION  INDKX 


AKRON  4  e 
•(RON  faa  A 
AL**OSA  KB  i 
ALlENSPARK 
ALTf NBERN 
A»»FS 


ASPEN 
AVER  RANCH 
6A  ILFY 

big  springs  ranch 

Blanc* 

MM 

BONNY  OAM 

boulder  i 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

BRffrrNRinoe 

RRlGGSOALC  2  NW 

•UtNA  VISTA 

BURL INGTON 

BURLINGTON  12  nnC 

BUTLER  RANCH 

BVERS 

CAMPO  11  wSW 

canon  citt 
cascaoc 
castle  rock 

CFOARfOGE 
CENTER 
CHFESMAN 
CMERAw 

CMfBRy  CREEK  Dam 
CmE»FnnE  WELLS 

CMIMI 

CIHAI 

CL  IF 
CLIMAI  2  NW 
COALOALC   1  NW 
rnCMFTOPA  CREEk 
COLLBRAN 

COLORADO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS 
COLUMBINE 


CUCHARAS  OAM 
CU"B»FS 
OFERTRAIL 
OFtMl 


ROCK 
*  3  SE 

AKES 


r»FLf 


1  E 


DENVER  WB  AIRPORT 
d  DENVER  WB  CUV 
DILLON 

DOHERTY  RANCH 
DOLORES 
WJBANGO 
EAOS 

faglf  faa  airport 
eastonvi lle  1  nnw 
fastonvillf  2  nnf 

eastonvillc  1  nw 
eastonvi lle  6  ws* 

ECKLET 
ELBERT 

ELBERT  2  WNW 
ELBERT  1  SE 
ELBERT  *  SSW 
ELBERT  6  SSE 

Elbert  5  sw 
elbert  a  sw 

FLFCTRA  LAKE 
fLK  CREEK 

estes  park 
evergreen 
evergreen  2  sw 

FVERSOLL  RANCH 
FAIRPLAY 
fLAGLFR  2  NW 


FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 
FRASER 


GATEWAY  1  SW 

GENOA  1  W 
GFORGFTOWN 
GLFnwDOO  SPRINGS  1 
GORE  PASS  RANCH 
GRANADA 

GRAND  JU1CT ION  WB  A 
GRAND  JUNCT I ON  2  WS 
GRAND  I 


SRAI 


SSM 


GREAT  DIVIDE  I?  SE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
GREELEY 

GREENLAND  8  SF 
GREENLAND  9  NE 
GREEN  MOUNTAIN  OA" 

GRFYS10HE 
GROvER  10  W 
GUFFEY  10  SC 
GUNNI SON 
HAMILTON 

MARTSFL 
HA SWELL 
HAWTHORNE 
HAYOEN 

HERMIT  7  f SE 

HOEHNE 
MOLLY 
MOLYCHtE 

MOT  SULPHUR  SPRS  2 
MOYT 


HUGO 
IDAHO  Si 
IOALIA 
IGNAC 10  1  N 
INDEPENDENCE 
JOES 


NGS 


COUNTY 


0104  WASHINGTON 

.  0114]  WASHINGTON 

1  013Q  ALAMOSA 

3  BOULDER 


0261  PARK 
0304  CHEYENNE 
0301  ARCHULETA 

0341  CHEYENNF 
,  013<j  MOFFAT 
037CI  PITKIN 
0431  EL  PASO 

0454.  PARK 

oua  el  paso 

'  077«  COSTILLA 

o9ia  eagle 

0914  YUMA 
0541  BOULDER 


I  WELD 

CHAFFEE 

KIT  CARSON 
i  KIT  CARSON 
1  PUEBLO 
i  ARAPAHOE 


1384  SAN  JUAN 
1401  OOUGLAS 
1440  DELTA 
1438  SAGUACHE 
1328  JEFFERSON 
1314  OTERO 
1541  ARAPAHOE 
1364  CHEYENNE 

1370  ARCHULETA 
1604  MONTROSE 
1644  RIO  BLANCO 
1660  EAGLE 

FREMONT 


1693,  FRl 
ITll!  GUI 
1741  MESA 


2040  HUERFANO 
2048  CONEJOS 
2162]  ARAPAHOE 


2220  DENVER 
2223  DENVER 
2281  SUMMIT 
231?  LAS  ANIMAS 
23261  MONTEiUNA 
241?  LA  PLATA 
2446  KIOWA 

24341  EAGLE 
2494  EL  PASO 

2496  EL  PASO 

2497  EL  PASO 
2501  EL  PASO 
293*  VUHA 
2393  ELBERT 

2596  ELBERT 

2597  ELBERT 

2598  elbert 

2600  ELBERT 


2601 
2601  EL 


2633  JEFFERSON 
2739  LARIMER 
2790  JEFFERSON 
2795  JEFFERSON 


3113:  GRAND 
3146  MESA 
1222  HUERFANO 


3423  GRAND 
347T  PROWERS 
3488  MESA 
148*  HESA 
3496  GRAND 


33?< 


WELO 


•  DOUGLA 
3  59?  SUMMIT 
3609  MOFFAT 
364*  WELO 
1636  FREMONT 
366?  GUNNISON 
373B  MOFFAT 


|  39  30 

37  34  I 
X  38  34  ' 

4  19  oo  ; 

3;  IB  31 

1  37  01  I 

38  33  I 
60  14 

■  19  11 
)9  01 
)9  2* 

I  38  92  I 
37  26 

I  19  53  I 

39  38 

40  01 

40  01 

18  2T 

I  17  01 
39  29 


37  21 
40  31 

38  52 

38  32 

1    37  44 

37  01 

39  37 
17  38 


2]  37  17 

1  38  29 

2  39  39 


4  39  06 
4  39  02 

3  40  07 

4  39  13 


4  39  08 
4  19  10 
4  39  07 

2  37  33 
4  19  29 
4  40  23 
4  19  38 
4  19  37 
1  37  02 
4  39  14 

3  39  19 

3  40  40 

1  38  33 

4  40  35 

2  37  14 
4  40  06 


2  38  40 

3^  39  17 

4  39  42 

2  39  34 

?  40  09 

1    38  04 

2:  39  07 

r  40  i6 


4l  19  56 
Z\  40  30 
5|  37  46 


43881  BENT 
439*  CLEAR  CREEK 
131  SEDGWICK 


•    1  ARKANSAS,     2  COLOPADO,     3  KANSAS,     4  PLATTE,     1  ftlO  GRANDE . 


07  25 

03  05 

08  54 
06  50 

04  36 
03  29 

19 

05  31 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


05    IT  687' 


07  IB 
07  31 
07  33 
06  12 


655( 
709< 
925< 
1110( 


Bj5M 
4)82 
7911 
•  30< 
369C 
•701 
3420 
8932  bf> 
401 

6175     SPj     5P;  SF 


5181     6*"  6fl 


7914;     ht\  4f 


620!      IF  SP 


OBSERVER 


07  33      6280  llpJ 


DRY  LAND  FIELD  SI  A 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WCAlHtR  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
I  ORVILLE  C  ALTE.NBE.RN 
I  REST  COLO  POWER  CO 
BEN  M  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COM* 
JOSEPH  H  PFOST 
HAS  BETTY  M  SEI8EL 

MERRILL  LINOOUIST 
W  E  GADO 

RICHARD  CAR-SKADEN 
RALPH  J  AYER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H  NUT t 
LINOCL  J  HUDSON 
AGENT   D*R  0  W  RY 
U  S  BUR  RECLAMATION 
I  THOMAS  L  PlATT 

CITY  OF  BOULDER 
I  MRS  ELSIE  E  WHITt 

CHARLES  S  MITCHELL 
1  MRS  ELVA  J  ENVEART 
U  S  FOREST  SERVICE 
LLOYD  R  SWEOHIN 
RALPH  C  BINARD 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  WINIFREO  OMR 
HARRY    W    NEW TON 

JESS  L  PERKINS 
WARDEN  PENITENTIARY 
WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOI L  CON  SERVICE 
Philip  r  AUST 
WILLIAM  8  SUlLEY 
BOARD  OF  WATLR  COMM 
SIMON  6  SCHUL  TZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 

CLOSED  9/14/62 

CARL  E   MC  MILLEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALTITUDE  065 
R  L  BANTA 
HAROLD  F  KREuGER 
TED  A  SMITH 
SUPT  COLO  NA 
U  S  WEATHER  1 
U  S  WEATHER  1 


HON 


MRS  MARY  A  YELENICK 
WILLIAM  W  SNARE 
ARCHER  8  CRISP 

EVER  ITT  L  DAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
W  0  PRESTON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  WATdR  COMM 
MRS  M  A  CROWDER 


5001     7P     7P     7PCGH       COLORADO  STA 


362     5P  3P 


07  20 
06  28 
02  19 

08  32 


5603 
8570 
5823 


I  BASIN   EX  STA 
LEON  MOODY 
GT  WEST  SUGAR  CO 
ARTHUR  E  ORCUTT 
US  SOI L  CON  SERVICE 
RONALD  R  TUCKER 
S  STEELE  BURG  I N 
FRED  G  WAGGONER 
I  MRS  M  S  HUBBARD 

WALTER   M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STAT  I  ON  KGLN 
MRS  J  M  HOHNHOL2 
CLYDE  B  KENNEDY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
:  AGR  RESEARCH  SERVICE 
US  I 


S  BUR  RECLAMATION 
FRANK    A  BOCHHANN 

GREAT  SANO  DUNES  NM 
GT  WEST   SUGAR  CO 
FRANK    A  ROGERS 
KELSEY  POT  T  ENGER  JR 
U  S  8UR  RECLAMAT ION 
INACTIVE  1/1/63 
MRS  DORIS  A.   MC  CEHE 
MRS  CLARA  G  NASH 
CITY  OF  GUNNISON 
MRS  ETHAL  M  JORDAN 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

ARTHUR  F  BAILOR 

HRS  LAURA  E  CHtSEBRO 

A  RAT  GOREE 

MRS  MABEL  WRIGHT 

EUGENE   S  PHILPOTT 

W   R  DAVIS 

F  B  Flanagan 

COLO  GAME  ♦  FISH  OEP 

MRS  BERTHA  w  METER 

BARBARA  L  MATT  I  X 

U  S  FOREST  SERVICE 
THEODORE  w  CLARK 
CONSOL  UTE  AGENCY 

AKES  R  ♦  C  CO 


JTH  E 


iTOEft 


CORPS  OF  ENGINEERS 
,  BOARD  OF  WATER  COMM 
j  MUNICIPAL  PWR  PLANT 


HUGH  MUNDY 
I  LELANO  P  ULKJER 
Charles  A  mEl Burn 


WESTERN  COLO  POWER  CU 
SAMUEL    J  HANG  IS 
J  U  S  BUR  RECLAMATION 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
RAY    S  FLEMING 
J  C  EVERSOLL 
U  S  FOREST  SERVICE 
A  E  GAINES  JR 
JOHN  G  NOR  I  SON 
MEL V  I N  B  SAVAGE 


b  1  n  1 lUFi 

INDEX  NO. 

l>lj  uni  1 

O 
< 

i 

TJVTTTUDE 

KARVAL 

4444 

38  44 

KASSL6R 

JEFFERSON 

39  30 

40  50 

37  27 

39  21 

4  39  18 

4^  39  17 

KUTCH  6  SSE 

4686 

L INCOLN 

1   38  50 

6T20 

38  03 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

36  55 

4T5( 

38  49 

4762 

36  04 

38  05 

LEADVI LLE 

39  15 

LEADVILLE   10  WNW 

LEROY  7  WSW 

4945 

LOGAN 

L IMF  3  SE 

90(  1 

PUEBLO 

38  07 

LI  HON  10  SSW 

39  09 

L  1  HON 

1011 

L 1 NCOLN 

39  16 

LITTLC  ftOLORFS  3  NF 

5041 

MESA 

40  00 

L  QNG MONT    2  FSE 

SIM 

BOULDER 

40  10 

LONGMONT  6  NW 

BOULOER 

40  13 

LONGS  PEAK 

40  17 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

36  03 

MANASSA 

1122 

CONEJOS 

37  10 

MANCOS 

5327 

37  21 

MANITOU  SPRINGS 

38  32 

40  00 

40  31 

rio  Blanco 

40  02 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

37  12 

569! 

38  30 

MONTE  VISTA 

37  35 

MONTROSE  NO  1 

1711 

MONTROSE- 

38  29 

MONTROSE  NO  2 

MONTROSE 

36  29 

MONUMENT  7  WSW 

«  7  >n 

39  05 

«9  S9 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

HUERFANO 

1    )7  55 

40  36 

NORTMOALE 

DOLORE  S 

37  49 

NORTH  LAKE 

'  9 '  I 

37  13 

NORWOOD 

>■  a  1  s 

SAN  MIGUEL 

38  08 

6021 

40  42 

6111 

38  13 

OTIS   11  NE 

-  1  9  2 

WASHINGTON 

40  16 

8  1 D ! 

2   39  01 

PAGOSA  SPR 1 NGS 

6266 

2\  19  06 

Pal  I  SAOE  LAKE  2  SSE 

2  37  30 

3  40  37 

1 101 

2   38  32 

MONTROSE 

2   36  22 

PARKFR  9  C 

Elbert 

J  39  31 

PARSHALL   10  SSE 

6342 

2  39  35 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologi st  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,   Denver  1,  Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

llonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ° F. ,  preci pi tat ion  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     llonthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  14ST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later    in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
I nterpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


-  47  - 


USCOMM-WB-ASHEVILLE  5-io-b3  1025 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICH ELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


APRIL  1963 
Volume  68    No.  4 


ASHEVILLE:  1963 


COLORADO  -  APRIL  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    93°  on  the  15th  at  Lamar 

Lowest  Temperature:    -7°  on  the  3d  at  Gunnison 

Greatest  Total  Precipitation:   3.  08  inches  at  Steamboat  Springs 
Least  Total  Precipitation:  0.  00  inch  at  31  Stations 
Greatest  One-Day  Precipitation:  1.  15  inches  on  the  8th  at  Maybell 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:  29.  5  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    51     inches  on  the  3d  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  usual  spring  rains  failed  to  materialize  during  April 
in  most  of  the  central  and  southern  plains,  and  amounts 
of  precipitation  were  far  below  normal  for  the  entire  area 
of  the  State  from  the  Continental  Divide  to  the  eastern 
border.    This  was  undoubtedly  the  driest  April  for  so 
large  an  area  since  weather  records  have  been  kept  in 
Colorado.    With  few  exceptions,  stations  in  the  central 
and  southern  portions  of  the  eastern  slope  reported  no 
precipitation  of  consequence,  equalling  or  exceeding  the 
lowest  station  totals  ever  recorded  for  April,  normally  a 
relatively  wet  month  for  the  area. 

Frequent  periods  of  high  winds,  at  times  severe  with 
blowing  dust,  combined  with  the  extreme  dryness  and 
periods  of  above  normal  temperatures  to  cause  extensive 


crop  losses  and  damage  to  pasture  and  grazing  lands.  The 
necessity  for  unusually  high  consumption  of  irrigation  wa- 
ter, so  early  in  the  season,  intensified  problems  with 
water  shortages  resulting  from  irregular  and  deficient 
winter  moisture  and  dry  soils  in  the  mountains.  High 
winds  and  blowing  dust  in  mountain  and  western  slope 
areas  during  the  month  were  of  unusual  severity  for  the 
areas. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
P.  O.  Box  1079 
Denver  1,  Colorado 
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87 

15 

25 

2  3 

283 

0 

0 

0 

.55 

.0 

0 

1 

1 

0 

GAR  LOAF  RESERVOIR 

45.5 

17.9 

31.7 

56 

14  + 

1 

4 

990 

0 

0 

30 

0 

.62 

.23 

3 

22 

3 

3 

0 

0 

CONY   7  SE 

71.0 

33.8 

52.4 

83 

8 

19 

23 

369 

0 

0 

12 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I N I  DAD 

69.2 

38.9 

54.1 

78 

14 

24 

23 

323 

0 

0 

6 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 N 1  DAD   FAA  AP 

69.9 

38.0 

54.0 

81 

7 

22 

23 

322 

0 

0 

6 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

0  BUTTES   1  NW 

74.3 

38.9 

56.6 

88 

15+ 

29 

6 

2  54 

0 

0 

6 

0 

.42 

-  .94 

.25 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

LSENBURG  POWER  PLANT 

69.1 

35.8 

52.5 

80 

14 

15 

23 

368 

0 

0 

12 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

STCLIFFE 

59. 6M 

26. 9M 

43.  3M 

71 

14 

10 

23 

648 

0 

0 

2  2 

0 

.09 

.07 

26 

T 

0 

0 

0 

0 

TMORE  2  S 

66.6 

35.3 

51.0 

78 

14 

22 

4 

412 

0 

0 

12 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

D I V I S  I  ON 

51.0 

4.1 

.09 

-  1.59 

.1 

OLORADO  DRAINAGE  BASIN 

TENBERN 

62.0 

30.0 

46.0 

77 

14+ 

5 

3 

561 

0 

0 

18 

0 

1  .62 

.51 

18 

13.0 

2 

18  + 

4 

1 

0 

BOLES 

63.8 

26.0 

44.9 

78 

14 

10 

19 

595 

0 

0 

2  2 

0 

.92 

.40 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

PEN 

53.6 

27.0 

40.3 

67 

14 

9 

3 

732 

0 

0 

21 

0 

.71 

.15 

27 

4.0 

1 

2 

3 

0 

0 

ND 

62.5 

26.8 

44.7 

73 

16+ 

17 

23 

604 

0 

0 

25 

0 

.45 

.30 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

DAREDGE 

61.9 

32.9 

47.4 

-  0.7 

75 

13 

18 

3 

522 

0 

0 

16 

0 

.50 

-  .62 

.35 

28 

2.0 

0 

1 

0 

0 

■MAX  2  NW 

38.9 

16.2 

27.6 

51 

14+ 

4 

3 

1116 

0 

3 

30 

0 

1.00 

.23 

28 

18.4 

40 

3 

4 

0 

0 

CHETOPA  CREEK 

53. 2M 

19. 1M 

36. 2M 

71 

15 

3 

3 

858 

0 

1 

>t> 

0 

.20 

.09 

3 

1.0 

1 

3 

0 

0 

0 

LLBRAN 

62.6 

32.3 

47.5 

1.1 

76 

14+ 

17 

3 

518 

0 

0 

16 

0 

.29 

-  1.27 

.20 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

LORADO  NM 

63.0 

38.8 

50.9 

76 

14 

23 

3 

416 

0 

0 

8 

0 

.42 

.23 

27 

1.0 

0 

1 

0 

0 

RTE2 

62.8 

31.7 

47.3 

-  0.1 

76 

14 

14 

3 

527 

0 

a 

19 

0 

.26 

-  .83 

.11 

2 

1.0 

0 

2 

0 

0 

A I G 

54.8 

27.8 

41.3 

72 

14 

15 

23 

703 

0 

0 

26 

0 

2.46 

1.07 

8 

10.0 

0 

6 

1 

1 

ESTED  BUTTE 

51.7 

22.2 

37.0 

3.6 

64 

13 

10 

3 

833 

0 

0 

30 

0 

1.80 

.07 

.47 

27 

19.5 

6 

28 

7 

0 

0 

LTA  1  E 

66.8 

33.8 

51.3 

-  0.3 

80 

13 

19 

3 

403 

0 

0 

14 

0 

.05 

-  .67 

.04 

28 

T 

0 

0 

0 

0 

LLON 

52.2 

23.5 

37.9 

5.2 

64 

14+ 

12 

3 

808 

0 

0 

,'H 

0 

.56 

-  1.61 

.18 

19 

T 

6 

1 

3 

0 

0 

RANGO 

63.5 

27.6 

45.6 

0.5 

76 

14 

12 

3 

579 

0 

0 

24 

0 

1.32 

.03 

.63 

26 

1  .5 

1 

2 

3 

1 

0 

GLE  FAA  AP 

59.3 

26.9 

43.1 

75 

14 

13 

23 

650 

0 

0 

24 

0 

.23 

.10 

17 

1.1 

T 

27  + 

1 

0 

0 

RT  LEWIS 

56.1 

24.9 

40.5 

-  0.7 

69 

14 

8 

3 

727 

0 

0 

25 

0 

.55 

-  .93 

.42 

26 

1.5 

0 

1 

0 

0 

ASER 

50.4 

17.5 

34.0 

1.5 

67 

14 

0 

4 

924 

0 

0 

3C 

1 

.78 

-  1.12 

.27 

27 

5.0 

3 

27+ 

2 

0 

0 

UITA  2  N 

67.0 

33.0 

50.0 

-  1.6 

81 

14  + 

15 

3 

444 

0 

0 

13 

0 

.38 

-  .36 

.16 

18 

T 

0 

2 

0 

0 

TEWAY   1  SW 

67.  8M 

35. 6M 

51. 7M 

82 

13 

21 

3 

394 

0 

0 

1 1 

0 

.16 

.08 

27 

T 

0 

0 

0 

0 

ENWOOD  SPRINGS  1  N 

61.9 

33. 9M 

47. 9M 

0.3 

77 

13 

20 

i 

509 

0 

0 

16 

0 

1.29 

-  .61 

.41 

27 

5.5 

0 

5 

0 

0 

RE  PASS  RANCH 

55.8 

21.2 

38.5 

68 

14 

9 

23 

787 

0 

0 

2« 

0 

.17 

.07 

2 

2.0 

T 

2 

0 

0 

0 

AND  JUNCTION  WB  AP 

//R 

63.8 

38.4 

51.1 

-  1.2 

80 

14 

24 

3 

411 

0 

0 

7 

0 

.12 

-  .63 

.05 

27 

.2 

T 

27  + 

0 

0 

0 

AND  LAKE   1  WNW 

51.3 

21.0 

36.2 

63 

13 

5 

4 

856 

0 

0 

29 

0 

.98 

.35 

28 

3.5 

6 

2  + 

<. 

0 

0 

AND  LAKE  6  SSW 

49.2 

23.0 

36.1 

69 

15 

9 

4 

860 

0 

c 

28 

0 

.53 

.15 

28 

5.6 

10 

1 

1 

0 

0 

NNISON 

57.0 

19.8 

38.4 

-  1.3 

72 

14 

-  7 

3 

791 

0 

0 

27 

1 

.31 

-  .49 

.:7 

3 

3.0 

T 

3 

1 

0 

0 

YDEN 

56.9 

27.0 

42.0 

71 

13 

15 

23 

684 

0 

0 

26 

0 

2.39 

.89 

1.08 

8 

6.5 

2 

18 

5 

2 

1 

T   SULPHUR  SPR  2  SW 

54.  3M 

21.7M 

38.  OM 

68 

14 

8 

23 

804 

0 

0 

2  e 

0 

.12 

.12 

28 

1  .0 

0 

1 

0 

0 

NACIO  1  N 

62.6 

25.9 

44.3 

-  1.0 

75 

14 

10 

3 

618 

0 

0 

2' 

0 

1.11 

.04 

.65 

26 

T 

0 

2 

1 

0 

KE  CITY 

53.5 

23.4 

38.5 

66 

13 

4 

3 

790 

0 

0 

25 

0 

.61 

.35 

5 

5.5 

2 

5 

2 

0 

0 

TTLE  HILLS 

59.6 

23.8 

41.7 

74 

14+ 

8 

19 

692 

0 

0 

2'. 

0 

1.17 

.44 

18 

7 

18 

4 

0 

0 

RVINE 

42.8 

22.4 

32.6 

68 

14 

9 

3 

964 

0 

0 

2  7 

0 

1.36 

.90 

28 

16.7 

8 

28 

<4 

1 

0 

YBELL 

58.1 

27.7 

42.9 

74 

14 

17 

4 

655 

0 

0 

23 

0 

2.77 

1.15 

8 

1 

18 

t, 

2 

1 

EKER 

59.2 

27.5 

43.4 

75 

13 

9 

3 

641 

0 

0 

25 

0 

1.32 

.45 

18 

10.0 

6 

18 

b 

0 

0 

SA  VERDE  NP 

61.2 

32  .0 

46.6 

-  1.5 

75 

14 

11 

3 

544 

0 

0 

0 

•  68 

—  .64 

.26 

26 

3.0 

1 

2 

3 

0 

0 

NTROSE  NO  2 

61.9 

33.0 

47.5 

-  1.3 

76 

14 

19 

3 

520 

0 

0 

i  e 

0 

T 

-  .98 

T 

27+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

RTHDALE 

58.7 

26.7 

42.7 

-  1.1 

72 

14 

13 

23 

660 

0 

2  2 

0 

.50 

-  .60 

.30 

26 

T 

0 

2 

0 

0 

|RWOOD 

58.1 

28.0 

43.1 

75 

15 

11 

22 

651 

0 

0 

2  2 

0 

.27 

-  1.18 

.15 

2 

2.3 

0 

1 

0 

0 

PAY 

55.8 

32.1 

44.0 

72 

14 

19 

3 

626 

0 

0 

0 

.64 

.32 

27 

T 

T 

27 

2 

0 

0 

COSA  SPRINGS 

58.8 

24.1 

41.5 

73 

14 

11 

23+ 

701 

0 

0 

21 

0 

.93 

.57 

26 

2.0 

1 

27 

2 

1 

0 

LlSADE   1  S 

66.5 

39.6 

53.1 

81 

13 

24 

2 

355 

0 

0 

6 

0 

.28 

-  .70 

.13 

28+ 

.0 

0 

: 

0 

0 

ON  I A 

64.2 

32.9 

48.6 

80 

14 

19 

3 

486 

0 

0 

1  5 

0 

.90 

.45 

28 

2.0 

2 

2 

3 

0 

0 

RADOX 

66.1 

31.5 

48.8 

8 1 

1 3 

17 

23 

479 

0 

3 

I  7 

0 

.61 

.18 

1.0 

0 

4 

0 

0 

NGELY 

61.4 

32.3 

46.9 

77 

14  + 

21 

3 

535 

0 

0 

1  h 

0 

1.38 

e45 

8 

5.0 

0 

5 

0 

0 

CO 

50.9 

22.7 

36.8 

68 

13 

839 

0 

0 

2h 

1 

1.10 

-  1.13 

.40 

26 

8.0 

3 

2 

5 

0 

0 

FLE  2  ENE 

65.5 

29.5 

47.5 

-  0.8 

78 

13 

15 

3 

518 

0 

0 

20 

0 

.37 

-  .64 

.13 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

(.VERTON 

49.5 

21.0 

35.3 

2.1 

62 

15+ 

2 

3 

888 

0 

0 

27 

0 

.81 

-  .95 

.25 

27+ 

3.0 

1 

27+ 

0 

0 

EAMBOAT  SPRINGS 

55.3 

24.3 

39.8 

0.7 

73 

14 

11 

4 

749 

0 

0 

2'. 

0 

3.08 

.73 

.77 

28 

20.2 

0 

8 

2 

0 

YLOR  PARK 

47.6 

20.0 

33.8 

60 

14 

1 

2 

929 

0 

2 

28 

0 

.40 

.20 

19 

8.0 

4 

19 

2 

D 

0 

'Lluride 

53.6 

25.4 

39.5 

2.0 

65 

14+ 

6 

3 

756 

0 

0 

25 

0 

.50 

-  2.06 

.21 

2 

4.0 

2 

2 

2 

0 

0 

14  VAN 

67.6 

30.4 

49.0 

81 

13 

17 

3 

470 

0 

0 

18 

0 

.52 

.30 

2 

T 

0 

2 

0 

0 

(.LECITO  DAM 

// 

56.3 

25.4 

40.9 

70 

14 

11 

3 

718 

0 

0 

26 

0 

1.39 

.58 

26 

8.5 

0 

3 

1 

0 

ILLOW  JACKET  1NW 

57.7 

28.7 

43.2 

74 

14 

16 

22 

645 

0 

0 

2  0 

0 

.42 

.24 

27 

3.5 

T 

27 

2 

0 

0 

1  DIVISION 

42.7 

-  0.1 

.82 

-  .64 

4.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

1 
2 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

5 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Mox. 

Min. 

Total 

Mox.  Depth 

Date 

1    .10  or  More 

|    .50  or  More 

1.00  or  More 

is 

a  I 

si 

5  \ 
„1 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

AKRON  FAA  AP 

65.7 

34.6 

50.2 

82 

15 

22 

3 

438 

0 

0 

i  1 

0 

.50 

.34 

11 

1.0 

T 

3 

2 

0 

0 

BONNY  DAM 

69.4 

35.9 

52.7 

85 

16 

24 

3 

362 

0 

0 

10 

0 

.06 

.04 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURL INGTON 

70.4 

36.1 

53.3 

3.6 

86 

15 

25 

4 

343 

0 

0 

B 

0 

T 

- 

1.64 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

71.1 

35.4 

53.3 

3.1 

88 

15 

23 

22+ 

346 

0 

0 

10 

0 

1 1 

.0 

0 

FLAGLER   2  NW 

68.0 

31.8 

49.9 

84 

15 

19 

23 

446 

0 

0 

1  6 

0 

.17 

.14 

T 

T 

3 

1 

0 

0 

HOLYOKE 

68.7 

34.9 

51.8 

3.6 

89 

15 

23 

23 

388 

0 

c 

9 

0 

.23 

- 

1.68 

.13 

2 

2.0 

2 

2 

1 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

68.5 

34. 7M 

51. 6M 

87 

15 

21 

3 

406 

0 

0 

12 

0 

.16 

.16 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

WRAY 

71.4 

35.1 

53.3 

3.8 

90 

15 

21 

4 

346 

1 

0 

12 

0 

.25 

- 

1.84 

.25 

1 1 

T 

T 

3 

1 

0 

0 

YUMA 

73.1 

39.0 

56.1 

88 

15+ 

28 

4 

275 

0 

0 

6 

0 

.44 

- 

1.25 

.42 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

52.5 

4.0 

.23 

- 

1.46 

.3 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 

50.6 

25.6 

38.1 

66 

14 

15 

4 

799 

0 

0 

26 

0 

.50 

.22 

22 

4.0 

3 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

52.9 

18.1 

35.5 

64 

13 

6 

4 

879 

0 

0 

28 

0 

.04 

.04 

jj 

.5 

0 

0 

0 

0 

BAILEY 

60.1 

25.2 

42.7 

72 

13 

10 

23 

662 

0 

0 

25 

0 

T 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOULDER 

65.5 

38.2 

51.9 

3.2 

80 

14 

26 

3 

388 

0 

0 

5 

0 

.15 

- 

2.60 

.12 

1.5 

0 

I 

0 

0 

BYERS 

66.4 

32.6 

49.5 

2.3 

83 

14 

20 

3 

457 

0 

0 

16 

0 

.97 

- 

.89 

.63 

1.5 

1 

2 

2 

1 

0 

CARIBOU  RANCH 

50.9 

25.7 

38.3 

68 

14 

17 

23+ 

795 

0 

0 

26 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

65.6 

30.5 

48.1 

77 

14  + 

17 

3 

502 

0 

0 

1  B 

0 

.02 

.02 

2  8 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHEESMAN 

63.0 

28.0 

45.5 

2.0 

75 

13 

1 1 

4 

575 

0 

0 

25 

0 

T 

— 

1.97 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

67.9 

31.6 

49.8 

82 

14 

22 

3 

449 

0 

0 

19 

0 

.04 

.04 

1 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENVER  WB  AP 

//R 

65.7 

34.3 

50.0 

2.6 

83 

14 

27 

23 

442 

0 

0 

12 

0 

.03 

- 

2.08 

.02 

22 

.2 

T 

22 

0 

0 

0 

DENVER  WB  CITY 

R 

64.0 

40.6 

52.3 

3.7 

81 

14 

31 

21 

373 

0 

0 

5 

0 

.02 

- 

1.83 

.01 

28+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELBERT 

64.0 

25.7 

44.9 

79 

14 

11 

3 

598 

0 

0 

25 

0 

.15 

.12 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

ESTES  PARK 

55.0 

27.8 

41.4 

1.8 

70 

14 

16 

4 

703 

0 

0 

2  3 

0 

.10 

- 

1.93 

.10 

22 

1.0 

0 

1 

0 

0 

EVERGREEN 

60.6 

24.9 

42.8 

73 

14 

1  5 

23 

659 

0 

0 

29 

0 

T 

T 

2  8  + 

T 

0 

0 

0 

0 

FORT  COLLINS 

63.0 

33.5 

48.3 

1.9 

77 

14 

24 

4+ 

494 

0 

0 

11 

0 

.50 

- 

1.36 

.35 

27 

T 

0 

1 

0 

0 

FORT  LUPTON   1  N 

67.1 

32.8 

50.0 

85 

14 

22 

15 

443 

0 

0 

17 

0 

.07 

- 

1.64 

.07 

2 

T 

0 

0 

0 

0 

FORT  MORGAN 

66.9 

36.2 

51.6 

3.7 

84 

16  + 

25 

23 

397 

0 

0 

8 

0 

.21 

1.30 

.08 

1 0+ 

T 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN 

53.3 

27.5 

40  •  4 

68 

14 

14 

0 

0 

23 

0 

22 

2.3 

o 

GREELEY 

64.8 

34.9 

49.9 

2.8 

81 

16 

25 

4 

447 

0 

0 

12 

0 

.50 

.95 

.37 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

GROVER  10  W 

63.5 

32.4 

48.0 

3.0 

80 

1 5 

23 

0 

0 

16 

0 

•  84 

.16 

6 

1.5 

1 

2 

1 

o 

IDAHO  SPRINGS 

58.3 

28.3 

43.3 

2.6 

74 

14 

18 

23 

647 

0 

0 

25 

0 

.12 

- 

1.93 

.10 

22 

2.5 

3 

22 

1 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

42.9 

15.8 

29.4 

1 6 

4 

1062 

o 

4 

30 

0 

29 

30 

2 

JULESBURG 

66.3 

35.4 

50.9 

1.5 

82 

2  + 

21 

23 

418 

0 

0 

9 

0 

1.14 

_ 

.60 

.58 

2  8 

T 

0 

2 

2 

0 

KASSLER 

66.7 

35.6 

51.2 

1.6 

80 

14 

23 

23 

409 

o 

o 

7 

o 

.04 

- 

2.71 

.04 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

64.2 

29.9 

47.1 

82 

15  + 

14 

4 

530 

0 

0 

19 

0 

.61 

.20 

9 

2.0 

0 

3 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

55.6 

24.7 

40.2 

0.6 

67 

13 

15 

20 

740 

0 

0 

27 

0 

.00 

- 

2.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKEWOOD 

65.7 

35.2 

50.5 

1.4 

79 

14 

24 

22 

429 

0 

0 

9 

0 

.00 

- 

2.28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONGMONT  2  ESE 

65.9 

34.4 

50.2 

3.2 

82 

15 

20 

3 

437 

0 

0 

10 

0 

.01 

- 

1.62 

.01 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER   9  E 

67.3 

33.5 

50.4 

78 

14 

19 

17 

432 

0 

0 

16 

0 

T 

1.83 

T 

28+ 

T 

T 

2 

0 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

48.1 

24.8 

36.5 

65 

14 

13 

4 

850 

0 

0 

28 

0 

.89 

.28 

22+ 

6.6 

T 

21 

3 

0 

0 

SEDGWICK   5  S 

66.8 

35.5 

51.2 

88 

15 

23 

4 

407 

0 

0 

7 

0 

.77 

.55 

10 

1.0 

0 

2 

1 

0 

SPICER 

49.3 

21.9 

35.6 

64 

13 

6 

4 

873 

0 

0 

26 

0 

.96 

.56 

.33 

8 

29.0 

6 

19 

4 

0 

0 

STERL ing 

66.9 

35.2 

51.1 

3.2 

86 

16 

19 

4 

414 

0 

0 

12 

0 

.40 

1.10 

.36 

10 

0 

0 

WALOEN 

50.2 

19.9 

35.1 

68 

14 

8 

4 

891 

0 

0 

30 

0 

.68 

.62 

8 

.5 

0 

1 

1 

0 

WATERDALE 

65.0 

32.2 

46.6 

2.2 

60 

14 

22 

4+ 

487 

0 

0 

18 

0 

.51 

1.57 

.  39 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

WIGGINS  7  SW 

68.2 

30.6 

49.4 

83 

14 

18 

23 

463 

0 

0 

20 

0 

.  1  7 

.09 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

45.5 

0.9 

.31 

1.59 

1.6 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

ALAMOSA  W8  AP 

R 

59.3 

25.3 

42.3 

0.5 

70 

14+ 

7 

3 

673 

0 

0 

25 

0 

.13 

.56 

.12 

5 

2.3 

T 

5  + 

1 

0 

0 

8LANCA 

60.6 

25.0 

42.8 

70 

14  + 

8 

19 

661 

0 

0 

24 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o 

CENTER 

59. 5M 

25. 5M 

42.  5M 

16 

2  3+ 

669 

0 

0 

22 

0 

.22 

.16 

5 

T 

0 

1 

0 

DEL  NORTE 

59.0 

28.3 

43.7 

1.0 

70 

14+ 

14 

3 

634 

0 

0 

20 

0 

.18 

.59 

.16 

5 

T 

0 

1 

0 

i 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

59.8 

29.7 

44.8 

72 

14 

16 

19 

600 

0 

0 

19 

0 

T 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

HERMIT   7  ESE 

// 

52.3 

18.4 

35.4 

1.0 

65 

14 

6 

18+ 

882 

0 

0 

30 

0 

.90 

.39 

.65 

5 

8.0 

6 

5 

2 

1 

0 

MONTE  VISTA 

61.0 

21.2 

41  .1 

73 

14 

9 

24+ 

709 

0 

0 

29 

0 

.17 

.17 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

61.1 

23.5 

42.3 

73 

14 

14 

18 

675 

0 

0 

28 

0 

.02 

.67 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

52.3 

19.5 

35.9 

68 

15 

8 

23 

866 

0 

2 

29 

0 

.25 

.10 

27+ 

2 

27  + 

2 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

38.8 

18.8 

28.8 

51 

14 

-  3 

3 

1079 

0 

4 

30 

1 

2.57 

.92 

27 

29.5 

51 

3 

6 

2 

0  1 

DIVISION 

40.0 

-  0.2 

.44 

.52 

4.4 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
APRIL  1963 


Station 

3 

Day  of  Month 

5 

'  | 

2 

3 

4      5  6 

7  |  8  | 

9 

■I 

11  12 

13  |  14  |  15 

16  1 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  1  23  [  24 

25  j  26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

RON  FAA  AP 
AMOSA  WB  AP 
LENSPARK 
TENBERN 
ES 

R 

.90 
.13 

1.62 
.53 

•  16 

•  01 

.66 

.1* 

.12 
7  .12 

T  7 

.02 

7 

.36 

7 

7 
7 

.01 

.10 
.91 
■  03 

.02 
.08 

7 

.22 
7 

T 
7 

.02 

.10 

.41 

•  10 

.02 

.08 
.21 
.04 

7 

TERO  RESERVOIR 

BOLES 

OVA  6  NE 

PEN 

ER  RANCH 

.04 
.92 

.71 
.22 

•  28 

.07 

.01 

.06 
.16 

.02 

.12 

.02 
.20 

.02 

.02 

•oa 

7 

.09 

.02 

.60 

.08 

.19 

.11 

7 

.02 

1  LEV 
ANCA 
NO 

ULCER 

7 

.00 

.06 
.19 

•  10 

7 

7 

7 

.06 

7 

t 

T 

.12 

7 

.05 
7 

.03 

.30 
7 

7 

.r:. 

ANDON 
ANSON 

ECKENR I  DOE 
:NA  VISTA 
RLINGION 

.00 
.00 

■ 

T 

7 

•  12 
1 

T 

7 

.03  7 

7 

.03 

.10 

.03 

.08 

TLER  RANCH 
US 

MPO  11  WSW 
NON  C I T Y 
RIBOU  RANCH 

.00 
.97 

.00 
.00 

.30 

.09 

7 

.22 

7 

.03 

STLE  ROCK 
DAREDCE 
NTER 
EESMAN 

ERRY  CREEK  OAM 

.02 
.90 

.0* 

.03 

T 
T 

.16 

T 

.04 

.03 

.02 
.06 

.07 
• 

.02 
.35 

I 

7 

EYENNE  hells 

IMAX  2  NW 
CHETOPA  CREEK 

.ORAOO  NM 

1.00 

.29 
.62 

.06 

.02 
.03 

.  • 

7 

.06 

.09 

. 

.02 

.03 
.01 

7 

.11 
7 

.09 

.08 

7 

7 

T 

.09 

.12 
.03 
.21 
.23 

.23 

.09 
.04 

.02 

LO  SPRINGS  WB  AP 

RTE2 

AIG 

ESTEO  BUTTE 
LH| 

.02 
.26 

1.80 
.00 

.11 
.06 
.11 

.06 

7 

.03  1.07 
.29 

.19 

.02 

T 

.06 

7 

7 

.29 
.26 

7 

.07 

.12 

.06 

.20 

.  10 
.11 
.06 

.05 
.28 
•  47 

.02 

.28 
.27 

L  NORTE 
LTA  1  E 
NVER  WB  AP 
NVER  WB  CITY 
LLON 

//R 
R 

.18 
.09 
.03 
.02 
.96 

T 
T 
7 

7 

•  06 

.16 

7 

7 
T 

.  i  [ 

I 

T 

T 
T 

.03 

7 
7 

.06 

7 

.18 

7 
7 

.02 
.01 
7 

7 

7 
7 

•  : 

.  -  : 

.04 

.04 
.01 
.01 
.13 

HERTY  RANCH 

LORES 

RANGO 

CLE  FAA  AP 

.00 
.67 
1.32 
.00 
.23 

.16 
.13 

.06 

.09 
.03 

.67 

7 

.02 

7 

.01 

.10 

.03 
.01 

.02 

.01 
7 

7 

7 

7 

.09 
.63 

.02 

.04 

.14 
7 

STONVILLE  1  NNW 
STONVILLE  2  NNE 
STONVILLE  6  WSW 

BERT  3  SE 

.19 

7 

.0* 
.19 
.60 

.14 

.12 
.60 

7 

.04 

7 

.03 

.01 
7 

BERT  A  SSW 
BERT  S  Sw 
BERT  6  SW 
ECTRA  LAKE 
TES  PARK 

//R 

.19 
T 

.99 
.10 

.13 
7 

.20 

7 

.17 
7 

7 

7 

7 

.10 

.48 

.14 
7 

.02 

7 

7 

7 

ERGREEN 
ERSOLL  RANCH 
AGLER  2  NW 

ROER  6  S 

T 

.20 
•  17 
.71 
T 

.12 

7 

.16  .06 

7 

.07 

.39 

.14 

7 

7 

7 

7 

.03 

T 

.08 
7 

.03 
.02 

RT  COLLINS 

RT  LEWIS 

AT   LUPTON  1  N 

RT  MORGAN 

UNTAIN 

•  9C 
.99 
.01 
.21 
.00 

.09 
.03 
.07 

.01 
.06 

7 

.01 

.01 

.01 

7 

.06 

7 

T 

7 
7 

7 

.01 

.07 
7 

7 

.42 

.33 
.04 
7 

.06 

7 

.05 

7 

HLER 
ASER 

U1TA  2  N 
RDNER 

TEWAY  1  SW 

.00 
.78 

.00 
.16 

.01 
.03 

.03 

•  09 

7 

•  OS 

.02 

.01 
7 

T 
7 

.05 
.16 

.01 

.02 

7 

.06     7  7 

7 

7 

.06 

.27 
.15 

.08 

.16 
.04 

.04 

NOA  1  W 
OR GE TOWN 

ENWOOD  SPRINGS  1  N 

RE  PASS  RANCH 

AND  JUNCTION  WB  AP 

//R 

.13 
.12 
1  .29 
.17 
.12 

T 
T 

.22 
.07 
.03 

I 
. 

.08 
.09 

7 
T 

.  . 

.07 

7 

7 

7 

.01 
.10 

.  .' 

T 

.02 

7 

7 

7 
7 

.06 

.03 

.03 
.41 

7 

.  ' 

7 

.02 
.36 
.02 
7 

.06 

7 

AND  LAKE   I  WNW 
AND  LAKE  6  SSW 
EAT  SAND  DUNES  NM 

OVER   10  W 

.98 
.93 

.90 
.33 

T 

7 

.03 
.02 

.13 

7 

.09 
7  .02 

.16 

7 
7 

.37 

7 
7 

7 
T 

.07 
.08 

.08 
.08 

.03 
.02 

.09 
.09 

.15 
. 

.04 

.35 
.15 

.06 

.10 

.05 

.03 

r 

FFEV  10  SE 

NNISON 

MILTON 

RTSEL 

SWELL 

T 

.31 
1  .76 
7 
T 

.02 

7 

.17 

.09 

7 

•  32 

.63 

7         7  .06 

7 

7 
7 

7 

.22 

.03 
7 

.04 

7 

7 

7 

7 

.04 
.12 

.15 
7 

.40 

WTHORNE 
YOEN 

RMIT   7  ESE 
LYOKE 

// 

■  06 
2.39 
•  90 
.16 
.23 

.17 
.19 

.13 

•  01 
•03 

.69 

1  .08 

.  ! 

.02 

.28 

7 

.03 

7 

.03 

.09 

.01 

7 

.19 
.25 

.02 

7 

.56 

.03 

T  SULPHUR  SPR  2  SW 

AHO  SPRINGS 

ALIA 

NAC10   1  N 

NN  MARTIN  OAM 

.12 
.12 
7 

1.11 
.00 

7 

.01 

.29 

7 

7 

T 

.02 

7 

.10 

.69 

.Of 

.12 
•  01 

.06 

T 

NES  PASS  2  E 

LESBURG 

RVAL 

SSLER 

jffman  fc  SSE 

1.0C 
1.1' 

.04 
.61 

7 

.12 

.08 

.02 

.19 

.11 
•  56 

.20 

7 

.03 

.07 

.08 

.09  7 
T 

.09 

.58 
.05 

.58 

•  04 
.04 

OWA  5  SE 
DWA  A  SW 
r  CARSON 

JUNTA  FAA  AP 
SE  CITY 

.7! 
.11 
7 

.OC 
.61 

7 

.09 

.39 

.72 
.12 

1 

.03 

7 

.15 

.03 

(£  GEORGE  8  SW 
CE  MORAINE 
tEwOOD 

•  OC 

•  1< 
.0< 

.08  .01 

Sn  lalatanca  ncrtaa  following  Station  Indai 


DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 

APRIL  196? 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


28     29  30 


LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LEAOVlLLE 
LEROY  7  WSW 
LIME  3  SE 

LIMON  10  SSW 
LIMON 

LITTLE  DOLORES  5  HE 
LITTLE  HILLS 
LONGMOHT  2  ESE 

MANCOS 
HARVINE 
MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VEROE  NP 

MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 
NORTHDALE 

NORTH  LAKE 
NORWOOD 
OROWAY 
OTIS  11  N£ 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE  1  S 
PAONIA 
PARADOX 
PARKER  9  E 

PARSHALL  10  SSE 
PENROSE  3  NNW 
PITKIN 
PLACERVILLE 

PUEBLO  WB  AP  //I 

PUEBLO  CITY  RES 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 
PYRAMID 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 

SAGUACHE 

SAL I  DA 

SAP] NERO  6  E 

SARGENTS 

SEOALIA  A  SSE 

SEDGWICK  5  S 
SHOSHONE 
S I LVERTON 
SPICER 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELO  7  WSW  // 
SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 
STONINGTON 

STRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

TACONY  7  SE 

TAYLOR  PARK 

TELLUR IDE 
TRINIDAD 
TRINIOAO  FAA  AP 
TROY  1  5E 
TWIN  LAKES  RES 

TWO  BUTTES  1  NW 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM  // 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
BALDEN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WATERDALE 

WESTCLIFFE 

WETMORE  2  S 

WIGGINS  7  SW 

WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

WRAY 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 
YUMA 


1.36 
2.77 
1.32 


1.65 
2.57 
2.51 


D   .10  .10 


.19 
.36 

.07  .26 
.55 

•20  .30 

.15  .10 

.23 


.17  .25 
.30 
•09  .01 


•  13 
.07 


.37 

.10  T 


T  .10  .IB 

.0*  .02 


•  OA  T 
T  .01 


.20     .05  T 


.03  .32 
.57  .21 


.02 

.02  T 
D  .07 


S««  i*l*t*nc*  noiw  loUowiag  Station  lndu 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1963 


Station 

Day  01  Month 

* 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

» 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

-  — 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

m 

> 

|  < 

KRON   FAA  AP 

MAX 

72 

69 

60 

7  7 

67 

65 

59 

59 

56 

5  3 

62 

62 

59 

65.7 

MI  N 

50 

25 

22 

28 

35 

40 

45 

35 

36 

41 

35 

37 

37 

41 

34 

32 

32 

32 

27 

34 

2  9 

28 

26 

32 

36 

47 

43 

31 

35 

31 

34*6 

LAMOSA  WB  AP 

MAX 

67 

61 

69 

44 

62 

51 

63 

62 

50 

59.3 

MI  N 

32 

21 

30 

30 

21 

29 

39 

36 

27 

It, 

20 

20 

29 

34 

35 

26 

20 

16 

25 

2  5 

21 

12 

26 

20 

40 

26 

31 

22 

23 

23.3 

LLENSPARK 

MAX 

51 

52 

SO 

3  9 

40 

46 

36 

50 

50.6 

MIN 

39 

21 

20 

15 

23 

30 

35 

32 

22 

21 

20 

30 

3  1 

33 

30 

23 

20 

16 

26 

2  2 

19 

31 

2  3 

22 

30 

25 

25 

31 

23 

25.6 

LTENBERN 

MAX 

65 

66 

70 

57 

39 

42 

47 

58 

51 

59 

62 

61 

62.0 

MIN 

48 

29 

5 

23 

33 

28 

36 

45 

38 

31 

25 

23 

26 

33 

40 

34 

33 

26 

16 

29 

-2 

22 

20 

33 

19 

42 

29 

31 

30 

28 

NTERO  RESERVOIR 

MAX 

39 

57 

42 

52.9 

MIN 

26 

19 

13 

8 

20 

12 

32 

33 

25 

23 

14 

10 

12 

1  5 

I  ) 

25 

14 

15 

12 

9 

32 

17 

12 

10 

10 

24 

21 

17 

15 

15 

18.1 

RBOLES 

MAX 

69 

63 

66 

63.6 

MIN 

26 

25 

15 

26 

37 

21 

30 

4C 

43 

33 

21 

27 

32 

>e 

15 

1  3 

11 

1  7 

10 

15 

4  1 

20 

19 

18 

26 

35 

20 

29 

30 

34 

26.0 

SPEN 

MAX 

55 

56 

63 

40 

55 

60 

53.6 

MIN 

33 

21 

9 

19 

29 

26 

34 

36 

33 

28 

29 

33 

28 

if 

33 

34 

26 

2  0 

19 

27 

34 

23 

15 

2  7 

26 

30 

23 

28 

26 

25 

27.0 

AILEY 

MAX 

65 

65 

50 

67 

60.1 

MIN 

32 

30 

27 

17 

19 

l  ! 

32 

43 

28 

25 

20 

21 

21 

26 

45 

23 

35 

27 

21 

16 

:  e 

25 

10 

20 

33 

33 

29 

22 

25 

25.2 

LANCA 

MAX 

68 

65 

61 

61 

61 

6  2 

62 

64 

62 

57 

63 

63 

60.6 

MIN 

27 

26 

9 

26 

33 

-1 

40 

39 

35 

42 

18 

19 

23 

30 

2  ! 

23 

25 

22 

8 

23 

23 

24 

13 

20 

17 

34 

20 

27 

22 

24 

25.0 

0N0 

MAX 

70 

65 

60 

57 

66 

50 

56 

69 

62.5 

MIN 

33 

27 

20 

19 

31 

2  i 

44 

42 

34 

31 

26 

20 

2  3 

21 

20 

30 

25 

23 

23 

22 

22 

17 

2  9 

20 

36 

32 

31 

28 

24 

ONNY  DAM 

MAX 

77 

76 

85 

69 

65 

70 

70 

62 

69.4 

MIN 

47 

51 

24 

25 

32 

33 

41 

38 

45 

41 

39 

36 

34 

34 

42 

34 

34 

41 

30 

29 

30 

33 

31 

3C 

34 

46 

49 

31 

35 

29 

35.9 

OULDEP 

MAX 

69 

62 

71 

62 

57 

55 

69 

65.5 

MIN 

42 

41 

26 

29 

40 

38 

48 

41 

40 

40 

36 

37 

43 

46 

68 

36 

39 

38 

34 

35 

J. 

29 

29 

35 

38 

46 

45 

40 

37 

38 

38.2 

SANSON 

MAX 

li 

75 

74 

70 

70 

65 

62 

70 

70 

63 

72 

68 

68 

70 

69.0 

MIN 

40 

24 

37 

35 

35 

40 

S3 

54 

48 

34 

35 

43 

47 

56 

43 

44 

3  5 

29 

36 

47 

31 

27 

46 

38 

50 

42 

40 

33 

40 

40.  5 

UENA  VISTA 

MAX 

66 

64 

61 

72 

50 

58.8 

MIN 

17 

18 

19 

18 

32 

26 

45 

♦  1 

37 

35 

26 

23 

30 

30 

41 

28 

25 

24 

20 

19 

32 

24 

17 

2  3 

24 

36 

27 

30 

27 

24 

27.3 

LIRLINGTON 

MAX 

70 

76 

75 

70 

79 

70 

70 

66 

'8 

59 

62 

68 

76 

70 

70.4 

MIN 

45 

35 

27 

25 

35 

31 

42 

40 

42 

*3 

>5 

38 

31 

36 

42 

30 

35 

33 

31 

56 

35 

33 

33 

34 

36 

40 

38 

42 

32 

29 

36.1 

VERS 

MAX 

72 

69 

65 

77 

67 

65 

59 

60 

66 

6  2 

57 

63 

?3 

66 

59 

66.4 

MIN 

42 

30 

20 

27 

33 

34 

39 

37 

33 

34 

10 

32 

37 

38 

49 

31 

28 

36 

26 

25 

28 

28 

26 

26 

31 

43 

41 

31 

33 

30 

32.6 

ANON  CITY 

MAX 

70 

60 

73 

77 

74 

67 

66 

64 

59 

66 

66 

65 

63 

70 

74 

73 

65 

67 

70 

69.1 

MIN 

41 

43 

31 

32 

44 

40 

54 

53 

45 

49 

i  6 

36 

45 

46 

54 

44 

45 

•  s 

34 

35 

44 

39 

34 

it 

37 

39 

44 

41 

39 

36 

41.3 

aribou  ranch 

MAX 

54 

50 

62 

50 

45 

38 

43 

38 

50 

48 

50 

50.9 

MIN 

33 

23 

20 

17 

25 

2t 

44 

33 

31 

31 

20 

20 

31 

32 

29 

25 

25 

20 

17 

28 

21 

22 

17 

21 

22 

33 

26 

28 

25 

25 

25.7 

ASTLE  ROCK 

MAX 

67 

68 

67 

66 

63 

56 

65 

65.6 

MIN 

35 

31 

17 

27 

27 

31 

39 

34 

30 

34 

29 

27 

29 

34 

44 

40 

23 

33 

20 

24 

31 

26 

22 

2  4 

29 

38 

42 

34 

25 

35 

30.5 

EDAREOGE 

MAX 

64 

65 

67 

5? 

61 

49 

. 

61.9 

MIN 

37 

28 

16 

25 

34 

1  1 

43 

^0 

42 

31 

28 

30 

34 

43 

45 

35 

32 

29 

22 

32 

40 

23 

23 

28 

33 

43 

32 

33 

29 

32 

32.9 

ENTER 

MAX 

61 

62 

65 

62 

59.5 

MIN 

28 

26 

16 

16 

29 

"i 

27 

42 

39 

33 

20 

24 

34 

33 

30 

21 

17 

16 

3  0 

22 

16 

2  0 

25 

36 

23 

23 

23 

24 

25.5 

HEESMAN 

MAX 

65 

60 

? 

68 

66 

63.0 

MIN 

32 

36 

30 

11 

25 

26 

30 

41 

29 

32 

25 

26 

25 

28 

3  3 

25 

24 

32 

24 

26 

27 

23 

24 

22 

26 

38 

37 

30 

23 

30 

28.0 

HERRY  CREEK  DAM 

MAX 

70 

68 

78 

82 

73 

67.9 

MIN 

32 

24 

22 

27 

28 

33 

40 

31 

30 

35 

31 

31 

34 

35 

47 

30 

27 

37 

28 

28 

30 

27 

24 

25 

32 

42 

42 

34 

27 

35 

31.6 

MEYENNE  WELLS 

MAX 

76 

74 

70 

81 

77 

74 

70 

64 

?5 

62 

67 

79 

70 

71.1 

MIN 

38 

23 

2( 

30 

33 

45 

39 

42 

38 

35 

28 

37 

35 

45 

40 

35 

43 

29 

30 

31 

32 

23 

37 

37 

48 

40 

34 

39 

28 

41 

35.4 

L I  MAX   2  NW 

MAX 

43 

41 

34 

36 

j  3 

24 

33 

39 

35 

41 

26 

39 

47 

38.9 

MIN 

22 

10 

4 

10 

17 

1  9 

29 

26 

25 

16 

14 

16 

22 

29 

22 

19 

16 

7 

7 

12 

21 

7 

5 

16 

16 

21 

11 

17 

12 

17 

16.2 

OCHETOPA  CREEK 

MAX 

56 

64 

58 

56 

62 

53.2 

MIN 

24 

24 

3\ 

16 

27 

lb 

28 

35 

35 

16 

15 

15 

23 

32 

9 

22 

20 

17 

16 

14 

12 

9 

12 

15 

35 

16 

15 

13 

18 

19.1 

OLLBRAN 

MAX 

57 

65 

66 

76 

57 

59 

46 

62 

62.6 

MIN 

41 

30 

17 

30 

28 

35 

40 

45 

37 

31 

27 

28 

35 

40 

37 

34 

36 

28 

20 

30 

4l 

25 

21 

31 

34 

44 

31 

32 

29 

33 

32.3 

OLORAOO  nh 

MAX 

72 

64 

59 

63.0 

MIN 

50 

28 

23 

31 

37 

44 

49 

52 

47 

38 

39 

36 

46 

48 

44 

38 

41 

30 

27 

41 

47 

26 

32 

39 

40 

45 

31 

36 

36 

42 

38*8 

OLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

78 

69 

70 

68 

62 

61 

63 

67 

65.7 

MIN 

41 

37 

31 

28 

37 

32 

46 

46 

37 

40 

34 

29 

39 

41 

47 

43 

35 

29 

29 

31 

33 

32 

26 

37 

35 

43 

41 

36 

34 

35 

36.2 

ORTEZ 

MAX 

69 

65 

72 

62.8 

MIN 

44 

25 

14 

26 

30 

27 

39 

52 

50 

31 

23 

25 

31 

42 

52 

33 

36 

25 

17 

31 

43 

17 

16 

29 

41 

30 

34 

31 

30 

31.7 

RAIG 

MAX 

64 

46 

58 

67 

45 

57 

51 

52 

65 

71 

72 

56 

54 

67 

68 

54.8 

MIN 

35 

25 

20 

20 

27 

29 

37 

32 

32 

31 

28 

27 

30 

34 

31 

25 

29 

24 

18 

29 

27 

22 

15 

30 

23 

33 

32 

31 

29 

28 

2  7.6 

RESTED  BUTTE 

MAX 

47 

S3 

49 

55 

51.7 

MIN 

21 

16 

10 

11 

26 

18 

31 

32 

32 

26 

25 

17 

20 

25 

32 

26 

21 

16 

17 

22 

30 

19 

12 

20 

21 

30 

20 

25 

17 

23 

22.2 

ELM  I 

MAX 

78 

69 

60 

67 

79 

eo 

76 

73 

72 

72 

75 

80 

75 

66 

74.1 

MIN 

45 

45 

34 

34 

38 

31 

53 

ss 

38 

37 

28 

28 

36 

32 

65 

29 

33 

38 

33 

24 

28 

33 

39 

30 

30 

53 

45 

41 

27 

30 

37.1 

EL  NORTE 

MAX 

54 

59 

64 

70 

63 

59 

53 

36 

51 

48 

53 

61 

54 

60 

61 

63 

54 

55 

62 

65 

59.0 

MIN 

29 

22 

14 

26 

33 

26 

34 

44 

46 

36 

21 

27 

30 

33 

38 

33 

33 

22 

16 

20 

27 

24 

16 

2  a 

27 

35 

25 

27 

25 

30 

28.3 

ELTA  1  E 

MAX 

56 

76 

72 

73 

62 

66 

7 7 

80 

68 

67 

68 

61 

55 

69 

72 

60 

66 

69 

75 

76 

58 

62 

70 

78 

68.8 

MIN 

38 

34 

19 

22 

35 

29 

43 

53 

40 

37 

27 

27 

30 

38 

50 

37 

40 

30 

27 

32 

42 

25 

22 

26 

31 

47 

36 

37 

28 

33 

ENVER  WB  AP 

MAX 

37 

60 

60 

7  3 

73 

69 

64 

65 

62 

71 

78 

B  3 

60 

67 

65 

54 

58 

64 

51 

56 

61 

6  8 

69 

73 

62 

59 

61 

71 

65.7 

MIN 

44 

28 

28 

32 

31 

39 

40 

38 

33 

34 

33 

33 

33 

39 

45 

32 

30 

34 

32 

28 

32 

28 

27 

30 

35 

47 

40 

35 

33 

36 

ENVER  WB  CITY 

MAX 

67 

63 

64.0 

MIN 

53 

32 

32 

32 

41 

44 

49 

45 

42 

42 

37 

40 

46 

47 

53 

37 

39 

37 

37 

37 

31 

34 

32 

37 

42 

50 

48 

40 

39 

42 

40.6 

1LLON 

MAX 

55 

49 

38 

48 

49 

56 

60 

SS 

S3 

51 

48 

57 

64 

64 

61 

48 

49 

46 

39 

45 

53 

51 

49 

48 

57 

61 

58 

42 

51 

60 

52.2 

MIN 

22 

22 

12 

14 

23 

23 

4* 

3S 

31 

27 

24 

19 

32 

25 

30 

27 

23 

IT 

16 

20 

28 

18 

13 

19 

19 

29 

23 

25 

25 

23 

23.5 

JRANGO 

MAX 

65 

59 

55 

62 

68 

69 

71 

69 

60 

54 

64 

71 

74 

76 

69 

65 

63 

50 

51 

62 

64 

56 

65 

65 

63 

61 

55 

60 

66 

71 

63.5 

MIN 

30 

25 

12 

22 

32 

26 

31 

44 

44 

30 

20 

23 

29 

34 

41 

25 

25 

22 

18 

24 

34 

19 

18 

21 

24 

33 

30 

32 

30 

29 

27.6 

S*.   rrfcrtnca   no tan  follovla*  Station  Indoi. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  OI  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EADS 

MAX 

ao 

75 

60 

65 

65 

75 

eo 

60 

75 

60 

65 

73 

85 

82 

88 

78 

75 

70 

68 

76 

75 

70 

65 

72 

70 

80 

80 

73 

67 

67 

73. 

MIN 

60 

50 

20 

35 

30 

30 

43 

40 

42 

35 

35 

30 

35 

40 

*0 

38 

38 

47 

30 

35 

35 

33 

28 

3 

40 

50 

55 

40 

37 

33 

38. 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 

66 

47 

48 

58 

59 

66 

70 

56 

63 

52 

56 

70 

73 

75 

56 

55 

64 

40 

47 

56 

64 

46 

57 

58 

67 

74 

46 

52 

61 

70 

59* 

MIN 

30 

26 

21 

20 

27 

22 

42 

40 

i  3 

30 

24 

16 

20 

26 

3 

36 

27 

26 

* 

3 

* 

13 

6 

18 

33 

30 

27 

24 

23 

26. 

ELBERT 

MAX 

69 

63 

56 

67 

64 

68 

71 

69 

63 

64 

6'. 

64 

Tl 

79 

69 

67 

59 

56 

58 

64 

68 

59 

55 

58 

64 

71 

66 

65 

54 

65 

64. 

MIN 

12 

34 

11 

20 

26 

26 

26 

32 

28 

30 

2 9 

24 

30 

34 

33 

33 

18 

17 

22 

18 

22 

21 

21 

22 

29 

27 

41 

26 

27 

25. 

ESTES  PARK 

MAX 

61 

e  j 

44 

54 

52 

60 

64 

61 

55 

49 

53 

62 

67 

70 

67 

54 

53 

46 

42 

52 

50 

40 

50 

52 

60 

60 

55 

46 

S3 

56 

55. 

MIN 

30 

23 

1  8 

16 

2  6 

24 

46 

37 

35 

35 

25 

16 

25 

24 

29 

36 

29 

2  3 

23 

32 

26 

25 

27 

30 

20 

33 

31 

31 

34 

23 

27. 

EVERGREEN 

MAX 

69 

63 

53 

52 

54 

66 

68 

62 

60 

39 

58 

62 

70 

73 

72 

62 

60 

52 

55 

61 

54 

54 

55 

60 

63 

65 

63 

54 

55 

65 

60. 

MIN 

30 

22 

29 

18 

22 

25 

29 

26 

2  6 

30 

23 

25 

25 

26 

30 

24 

24 

30 

19 

20 

19 

* 

32 

33 

25 

22 

26 

24. 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

81 

74 

66 

65 

55 

75 

63 

89 

67 

85 

68 

73 

89 

91 

92 

84 

83 

76 

72 

84 

90 

85 

69 

82 

75 

82 

81 

77 

79. 

MIN 

54 

44 

35 

35 

36 

34 

44 

48 

47 

45 

41 

35 

50 

43 

62 

45 

43 

48 

6 

34 

9 

* 

26 

39 

50 

52 

39 

*7 

42. 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

78 

71 

54 

66 

64 

73 

72 

73 

60 

64 

61 

69 

76 

81 

84 

73 

66 

62 

61 

70 

66 

58 

63 

64 

68 

76 

73 

66 

59 

69 

68. 

MIN 

51 

12 

20 

33 

28 

30 

41 

37 

36 

36 

3* 

27 

33 

33 

* 

28 

32 

36 

2 

19 

23 

28 

46 

37 

30 

35 

24 

31. 

FOROER   8  S 

MAX 

81 

68 

62 

67 

66 

74 

78 

83 

75 

73 

63 

69 

76 

82 

82 

74 

71 

69 

73 

69 

65 

65 

71 

70 

76 

73 

70 

67 

69 

71. 

MIN 

33 

40 

21 

30 

30 

25 

39 

40 

41 

41 

37 

31 

33 

35 

38 

2  6 

27 

36 

28 

31 

3 

21 

35 

32 

45 

32 

35 

26 

33. 

FORT  COLLINS 

MAX 

73 

6  S 

55 

S7 

60 

70 

69 

64 

59 

61 

61 

67 

75 

77 

76 

61 

59 

57 

57 

63 

55 

54 

54 

64 

66 

69 

62 

53 

61 

67 

63  . 

MIN 

33 

33 

24 

24 

30 

29 

40 

35 

34 

3  5 

35 

32 

32 

34 

31 

33 

36 

34 

27 

29 

30 

27 

33 

45 

43 

38 

39 

34 

33. 

FORT  LEWIS 

MAX 

60 

s  ? 

46 

55 

9 

58 

61 

64 

62 

55 

48 

54 

63 

67 

69 

61 

53 

56 

41 

45 

55 

57 

47 

56 

57 

56 

55 

54 

53 

60 

63 

56. 

MIN 

29 

19 

8 

26 

29 

24 

30 

37 

41 

21 

1 7 

19 

33 

38 

33 

18 

21 

12 

15 

19 

32 

21 

18 

1 9 

26 

32 

24 

2  8 

25 

32 

24. 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

79 

69 

57 

60 

63 

74 

73 

69 

65 

65 

64 

71 

80 

85 

80 

64 

66 

61 

61 

67 

57 

58 

62 

64 

71 

72 

62 

59 

63 

71 

67. 

MIN 

A3 

32 

24 

24 

26 

30 

40 

34 

36 

42 

35 

29 

32 

35 

22 

28 

31 

36 

30 

32 

31 

24 

33 

32 

45 

44 

37 

32 

30 

32. 

FORT  MORGAN 

MAX 

TS 

HI 

69 

57 

63 

63 

73 

72 

71 

63 

65 

62 

71 

79 

84 

84 

61 

61 

59 

60 

67 

57 

57 

63 

61 

72 

75 

61 

61 

61 

66. 

MIN 

41 

48 

27 

28 

33 

30 

41 

41 

42 

38 

33 

38 

35 

38 

41 

34 

37 

40 

30 

33 

31 

31 

25 

37 

37 

47 

41 

37 

40 

31 

36. 

FRASER 

MAX 

50 

46 

36 

44 

48 

52 

57 

52 

53 

46 

47 

55 

63 

67 

58 

49 

48 

37 

39 

47 

56 

50 

48 

48 

59 

61 

53 

37 

47 

57 

50. 

MIN 

13 

16 

6 

0 

19 

12 

30 

30 

29 

26 

1 6 

1 4 

1 7 

1 9 

21 

23 

18 

17 

16 

18 

21 

11 

1 0 

12 

23 

22 

19 

20 

16 

17. 

FRU I TA  2  N 

MAX 

72 

66 

55 

62 

68 

74 

78 

72 

74 

66 

65 

74 

81 

81 

72 

61 

67 

50 

56 

65 

63 

57 

64 

67 

71 

75 

51 

60 

70 

73 

67. 

MIN 

49 

33 

15 

21 

25 

27 

43 

51 

HO 

36 

27 

22 

25 

35 

46 

34 

40 

31 

24 

35 

41 

24 

21 

33 

29 

49 

33 

36 

31 

33 

33. 

GATEWAY   1  SW 

MAX 

70 

66 

58 

64 

68 

76 

78 

74 

68 

68 

78 

82 

79 

76 

67 

64 

49 

55 

63 

62 

56 

64 

68 

71 

70 

58 

64 

72 

67. 

MIN 

63 

29 

21 

27 

25 

35 

45 

41 

38 

29 

32 

34 

45 

43 

37 

43 

33 

31 

37 

47 

26 

22 

26 

36 

48 

35 

38 

32 

35 

35. 

GEORGETOWN 

MAX 

5S 

50 

44 

50 

51 

58 

61 

59 

57 

53 

52 

61 

66 

68 

62 

52 

48 

40 

41 

50 

56 

40 

51 

50 

59 

62 

54 

40 

50 

60 

53. 

MIN 

35 

24 

20 

1 8 

26 

31 

39 

40 

33 

31 

25 

22 

36 

32 

35 

32 

27 

20 

° 

24 

2  5 

21 

14 

22 

27 

33 

27 

30 

29 

25 

27. 

GLENtfOOD  SPRINGS   1  N 

MAX 

69 

53 

51 

59 

62 

66 

70 

63 

67 

55 

59 

68 

77 

74 

65 

58 

65 

49 

47 

59 

64 

50 

58 

59 

68 

76 

65 

50 

62 

68 

61 . 

MIN 

46 

31 

20 

27 

31 

46 

45 

40 

34 

29 

28 

31 

36 

51 

40 

33 

32 

28 

33 

39 

30 

21 

32 

30 

46 

32 

33 

27 

31 

33. 

GORE   PASS  RANCH 

MAX 

59 

50 

41 

54 

54 

61 

65 

58 

56 

51 

53 

62 

66 

68 

61 

49 

57 

50 

41 

50 

57 

51 

50 

52 

60 

65 

62 

50 

57 

63 

53. 

MIN 

22 

* 

1 8 

11 

19 

32 

* 

23 

18 

13 

1 2 

20 

26 

20 

2 1 

21 

6 

18 

33 

21 

9 

22 

14 

27 

2  5 

25 

24 

17 

21. 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

70 

47 

52 

60 

64 

70 

7* 

68 

71 

57 

62 

71 

79 

80 

67 

63 

66 

48 

52 

65 

64 

54 

61 

64 

70 

72 

48 

57 

67 

63. 

MIN 

46 

30 

24 

29 

36 

42 

50 

52 

*9 

40 

35 

37 

42 

50 

47 

41 

36 

31 

30 

* 

38 

32 

30 

34 

41 

39 

33 

39 

36 

39 

38. 

GRAND  LAKE   1  WNW 

55 

51 

37 

46 

46 

53 

58 

57 

54 

51 

53 

57 

63 

61 

59 

49 

50 

40 

36 

46 

57 

49 

47 

48 

57 

61 

53 

39 

47 

59 

51. 

MIN 

19 

2  0 

16 

5 

22 

18 

29 

33 

26 

19 

25 

1 5 

1  8 

22 

26 

24 

2  5 

1  9 

17 

20 

26 

20 

12 

22 

16 

26 

23 

26 

22 

16 

21. 

GRAND  LAKE  6  SSW 

58 

50 

35 

"l 

45 

51 

57 

56 

52 

51 

45 

53 

60 

60 

69 

44 

43 

39 

36 

44 

49 

44 

44 

46 

53 

55 

53 

37 

45 

57 

49. 

MIN 

20 

22 

17 

2* 

20 

33 

35 

26 

29 

17 

19 

22 

26 

26 

26 

20 

8 

22 

2  8 

21 

14 

24 

18 

30 

24 

27 

27 

22 

23. 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

60 

55 

47 

56 

50 

63 

68 

66 

65 

58 

57 

64 

67 

72 

63 

55 

58 

56 

49 

57 

64 

59 

60 

61 

60 

64 

60 

55 

61 

63 

59. 

MIN 

37 

* 

17 

30 

29 

36 

44 

*5 

37 

22 

28 

30 

40 

43 

34 

33 

1  9 

16 

26 

36 

21 

22 

26 

27 

38 

24 

3  1 

24 

26 

29. 

GREELEY 

78 

52 

58 

60 

62 

73 

73 

66 

62 

62 

61 

69 

77 

80 

81 

63 

62 

54 

60 

65 

49 

54 

60 

65 

71 

72 

61 

57 

62 

64. 

MIN 

32 
32 

38 

26 

25 

30 

31 

3  3 

39 

37 

40 

34 

32 

35 

38 

41 

34 

38 

40 

29 

29 

31 

32 

27 

37 

34 

46 

50 

38 

38 

32 

34. 

GROVER   10  W 

76 

71 

51 

61 

61 

68 

66 

64 

59 

59 

57 

67 

77 

79 

80 

61 

61 

55 

58 

62 

51 

51 

56 

63 

69 

70 

61 

53 

68 

69 

63. 

MIN 

39 

28 

24 

23 

34 

32 

43 

39 

35 

35 

30 

30 

38 

38 

43 

31 

30 

29 

32 

26 

27 

23 

23 

34 

29 

41 

34 

34 

35 

31 

32. 

GUNN I  SON 

59 

52 

44 

53 

53 

61 

64 

57 

60 

54 

55 

63 

68 

72 

63 

51 

55 

48 

44 

50 

60 

55 

57 

56 

62 

64 

57 

48 

60 

64 

57. 

MIN 

19 

20 

"  7 

15 

29 

16 

2 

36 

36 

29 

18 

14 

1  H 

22 

26 

18 

24 

1 1 

18 

1 9 

2  5 

1  7 

8 

12 

15 

35 

1  7 

28 

16 

19. 

HAYDEN 

MAX 

65 

55 

46 

55 

57 

65 

64 

56 

57 

53 

53 

65 

71 

68 

57 

49 

59 

47 

45 

54 

56 

40 

48 

55 

68 

70 

57 

51 

56 

65 

56. 

MIN 

30 

1  6 

20 

24 

25 

35 

33 

30 

31 

27 

25 

27 

31 

40 

26 

23 

2  5 

1 6 

28 

3  7 

22 

1 5 

29 

21 

32 

27 

32 

28 

28 

27. 

HERMIT   7  ESE 

MAX 

48 

48 

49 

50 

47 

58 

59 

56 

57 

47 

54 

58 

64 

65 

58 

47 

49 

42 

42 

47 

54 

49 

54 

53 

53 

54 

45 

46 

57 

58 

52. 

MIN 

26 

16 

6 

1 6 

26 

1 5 

26 

29 

31 

22 

14 

15 

16 

20 

27 

25 

20 

6 

10 

18 

28 

9 

7 

1  2 

12 

28 

16 

21 

1 5 

17 

16. 

HOLLY 

MAX 

83 

80 

73 

62 

66 

60 

65 

79 

79 

78 

79 

67 

74 

87 

88 

86 

69 

75 

67 

69 

78 

65 

73 

65 

75 

72 

80 

81 

76 

67 

75. 

MIN 

52 

21 

27 

34 

26 

34 

36 

43 

39 

39 

35 

38 

34 

*4 

36 

33 

47 

30 

30 

36 

38 

25 

33 

45 

47 

38 

36 

41 

30 

36. 

HOLYOKE 

MAX 

84 

75 

52 

68 

69 

76 

75 

75 

61 

63 

65 

68 

74 

82 

89 

66 

66 

65 

63 

72 

5" 

56 

68 

67 

71 

67 

72 

68 

58 

69 

66. 

MIN 

3 

30 

26 

24 

34 

33 

49 

33 

35 

40 

40 

36 

30 

33 

44 

33 

35 

36 

34 

29 

26 

35 

23 

38 

31 

45 

50 

35 

40 

30 

34. 

HOT   SULPHUR   SPR   2  SW 

MAX 

62 

39 

42 

53 

53 

59 

65 

54 

60 

49 

52 

61 

67 

68 

56 

53 

57 

38 

43 

50 

57 

40 

51 

52 

61 

67 

49 

54 

63 

54. 

MIN 

24 

19 

1  4 

24 

19 

34 

38 

31 

23 

18 

16 

19 

22 

13 

2  3 

23 

21 

1 7 

20 

27 

22 

8 

2  1 

14 

29 

24 

24 

20 

21. 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

64 

54 

50 

58 

51 

68 

68 

64 

56 

56 

60 

66 

66 

74 

66 

66 

58 

48 

50 

56 

54 

46 

56 

56 

62 

64 

55 

47 

50 

58 

56. 

MIN 

30 

23 

19 

24 

26 

54 

36 

32 

30 

24 

26 

28 

32 

34 

30 

28 

28 

4 

24 

28 

24 

1 8 

22 

26 

35 

34 

32 

25 

25 

28. 

I GN AC  10  1  N 

MAX 

66 

61 

61 

61 

60 

65 

69 

66 

63 

55 

60 

68 

7* 

75 

69 

60 

64 

57 

50 

60 

64 

55 

63 

61 

64 

61 

55 

58 

65 

67 

62. 

MIN 

32 

10 

25 

35 

25 

32 

3S 

43 

29 

20 

20 

25 

31 

35 

24 

25 

1  7 

14 

23 

29 

1  5 

15 

20 

22 

37 

29 

32 

25 

29 

25. 

JOHN  MARTIN  DAM 

82 

tt 

61 

68 

65 

76 

79 

84 

61 

72 

70 

76 

85 

85 

83 

80 

78 

75 

69 

78 

76 

78 

67 

72 

74 

82 

82 

75 

72 

72 

75. 

MIN 

20 

31 

29 

44 

41 

* 

35 

38 

34 

38 

40 

59 

33 

37 

46 

29 

30 

32 

36 

24 

42 

42 

55 

52 

42 

38 

30 

38. 

■'ui'CO              5    £  £ 

48 

45 

31 

30 

42 

48 

45 

50 

44 

43 

44 

39 

54 

57 

46 

58 

40 

39 

31 

38 

43 

45 

36 

40 

38 

49 

52 

36 

30 

45 

42. 

MIN 

10 

18 

16 

19 

5 

13 

17 

26 

20 

22 

1  5 

1 1 

9 

14 

1  8 

10 

6 

14 

11 

22 

21 

11 

16 

17 

15. 

JULE  SBURG 

MAX 

82 

32 

52 

66 

68 

77 

75 

68 

68 

60 

69 

68 

70 

80 

77 

63 

64 

61 

59 

67 

65 

49 

65 

65 

69 

67 

59 

58 

51 

66 

66. 

MIN 

36 

27 

24 

28 

36 

50 

40 

40 

40 

3  5 

36 

34 

42 

*6 

39 

37 

36 

34 

28 

28 

29 

21 

32 

39 

29 

44 

36 

41 

35 

35. 

KASSLER 

MAX 

74 

67 

59 

61 

62 

73 

73 

70 

63 

67 

64 

73 

79 

SO 

74 

68 

65 

61 

61 

67 

56 

58 

63 

68 

69 

74 

64 

60 

60 

69 

66. 

MIN 

36 

42 

33 

i  1 

39 

34 

35 

44 

41 

40 

40 

29 

35 

33 

33 

32 

32 

23 

32 

38 

42 

46 

39 

35 

36 

35. 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 

78 

71 

50 

61 

62 

70 

69 

65 

58 

59 

57 

68 

82 

82 

82 

61 

60 

56 

59 

67 

60 

51 

58 

61 

70 

66 

60 

54 

56 

68 

64. 

MIN 

33 

25 

22 

14 

27 

26 

44 

33 

3^ 

38 

28 

2  5 

25 

29. 

KIT  CARSON 

MAX 

79 

72 

61 

66 

67 

ft 

77 

80 

69 

69 

65 

72 

63 

65 

68 

76 

67 

70 

63 

71 

71 

79 

7* 

74 

64 

71. 

MIN 

44 

40 

22 

30 

30 

26 

38 

35 

44 

35 

36 

33 

33 

40 

30 

27 

34 

34 

23 

34 

".0 

50 

41 

34 

37 

34. 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 

82 

70 

62 

70 

66 

77 

79 

83 

76 

74 

66 

74 

83 

86 

86 

79 

78 

63 

70 

77 

77 

67 

70 

7* 

76 

81 

72 

75 

69 

76 

74. - 

MIN 

52 

40 

30 

36 

36 

38 

48 

43 

43 

46 

42 

37 

40 

41 

50 

49 

41 

39 

32 

37 

37 

39 

31 

38 

39 

56 

52 

45 

40 

38 

41.; 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1    |  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKE  CITY 

MAX 

50 

49 

<*a 

47 

48 

59 

63 

60 

55 

50 

53 

61 

66 

62 

60 

52 

48 

46 

42 

49 

SS 

49 

54 

50 

57 

58 

45 

46 

58 

64 

53 

3 

MIN 

34 

19 

4 

16 

22 

24 

21 

35 

35 

28 

19 

20 

29 

32 

36 

30 

21 

IS 

18 

21 

40 

10 

11 

14 

26 

32 

20 

26 

21 

24 

23 

4 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

36 

52 

46 

52 

50 

60 

62 

58 

57 

54 

55 

61 

67 

65 

62 

31 

52 

47 

43 

51 

57 

S3 

54 

54 

38 

63 

56 

50 

55 

60 

55 

6 

MIN 

38 

30 

19 

18 

24 

22 

32 

32 

29 

32 

18 

22 

22 

27 

38 

21 

21 

20 

16 

15 

25 

21 

21 

19 

24 

35 

25 

26 

26 

24 

24 

7 

LAKEWOOO 

MAX 

74 

67 

64 

63 

66 

72 

72 

68 

63 

64 

60 

68 

77 

79 

75 

62 

60 

38 

64 

62 

60 

54 

58 

65 

70 

72 

67 

59 

60 

69 

65 

7 

MIN 

43 

28 

26 

29 

35 

35 

43 

36 

37 

38 

35 

33 

39 

42 

47 

35 

33 

28 

31 

33 

30 

24 

28 

32 

40 

46 

44 

35 

34 

35 

35 

2 

LAMAR 

MAX 

82 

7* 

63 

67 

63 

78 

81 

86 

77 

75 

68 

76 

86 

88 

93 

81 

76 

66 

69 

79 

67 

68 

68 

76 

75 

84 

75 

77 

69 

71 

75 

9 

MIN 

51 

43 

22 

37 

34 

27 

41 

39 

39 

39 

41 

37 

39 

36 

51 

31 

33 

44 

31 

31 

32 

37 

24 

44 

48 

54 

48 

40 

40 

30 

38 

1 

LAS  ANIMAS 

MAX 

84 

75 

64 

70 

70 

79 

81 

85 

78 

7S 

68 

77 

86 

87 

91 

81 

78 

76 

71 

79 

77 

74 

69 

76 

78 

82 

77 

77 

69 

77 

77, 

0 

MIN 

41 

54 

22 

31 

34 

26 

41 

40 

39 

39 

39 

35 

37 

39 

36 

37 

39 

44 

29 

30 

30 

36 

25 

38 

42 

55 

52 

40 

37 

31 

38 

1 

LEAOVILLE 

MAX 

45 

37 

32 

41 

43 

48 

53 

44 

49 

38 

48 

51 

38 

59 

47 

40 

43 

29 

32 

39 

47 

33 

43 

43 

32 

35 

38 

33 

46 

53 

44 

0 

MIN 

24 

9 

7 

13 

24 

24 

34 

30 

28 

21 

20 

19 

28 

28 

26 

24 

19 

4 

12 

15 

21 

11 

13 

23 

19 

28 

17 

21 

17 

22 

20 

0 

LI  HON    10  SSM 

MAX 

11 

67 

53 

62 

69 

69 

72 

72 

62 

62 

66 

74 

72 

68 

78 

66 

65 

60 

68 

61 

56 

59 

62 

67 

75 

72 

62 

59 

65 

66 

1 

MIN 

19 

34 

21 

22 

31 

28 

40 

38 

27 

35 

29 

37 

36 

33 

35 

25 

31 

21 

21 

27 

25 

22 

27 

30 

31 

30 

27 

33 

30 

29 

2 

LIMON 

MAX 

74 

61 

54 

62 

62 

63 

72 

72 

63 

66 

39 

67 

77 

80 

76 

69 

64 

57 

60 

67 

60 

59 

59 

62 

63 

76 

63 

65 

59 

65 

65. 

2 

MIN 

45 

27 

21 

25 

29 

29 

39 

38 

37 

37 

33 

28 

32 

32 

39 

24 

31 

33 

21 

23 

28 

29 

23 

29 

32 

44 

42 

33 

34 

30 

31 

6 

LITTLE  HILLS 

MAX 

63 

56 

50 

58 

60 

67 

70 

62 

65 

59 

58 

68 

74 

74 

68 

50 

57 

41 

46 

36 

56 

45 

53 

5B 

67 

68 

60 

32 

59 

68 

59 

6 

MIN 

27 

26 

11 

15 

21 

26 

37 

40 

25 

20 

20 

14 

17 

26 

33 

24 

26 

24 

8 

25 

34 

18 

10 

26 

14 

38 

28 

31 

27 

22 

23 

8 

LONGMONT   2  ESE 

MAX 

7* 

77 

56 

60 

58 

63 

74 

72 

71 

60 

65 

62 

72 

78 

82 

80 

64 

64 

S3 

62 

66 

51 

56 

61 

69 

69 

72 

62 

57 

63 

65 

9 

MIN 

34 

42 

20 

25 

31 

30 

41 

38 

39 

39 

37 

29 

35 

35 

40 

33 

32 

39 

33 

28 

31 

29 

27 

34 

33 

47 

48 

35 

35 

34 

34 

4 

MARVINE 

MAX 

46 

44 

41 

43 

46 

47 

48 

42 

44 

45 

46 

44 

52 

68 

61 

40 

36 

34 

36 

34 

37 

34 

37 

37 

36 

39 

41 

48 

37 

39 

42. 

8 

MIN 

22 

21 

9 

20 

26 

30 

36 

37 

30 

28 

24 

21 

22 

32 

33 

25 

20 

17 

25 

20 

27 

10 

17 

16 

14 

14 

16 

31 

16 

14 

22. 

4 

MAYBELL 

MAX 

64 

57 

47 

57 

59 

66 

69 

52 

56 

S3 

54 

67 

72 

74 

68 

45 

55 

43 

48 

56 

56 

45 

49 

56 

67 

70 

64 

47 

58 

67 

58. 

1 

MIN 

36 

28 

21 

17 

26 

26 

34 

33 

35 

32 

27 

22 

23 

30 

Ss 

25 

28 

25 

22 

26 

36 

24 

20 

26 

20 

35 

30 

32 

29 

27 

27. 

7 

MEEKER 

MAX 

63 

57 

48 

58 

59 

66 

69 

63 

63 

35 

56 

69 

75 

73 

69 

51 

58 

50 

45 

53 

55 

42 

53 

37 

67 

70 

64 

43 

58 

68 

59 

2 

MIN 

29 

28 

9 

21 

24 

31 

39 

41 

30 

27 

26 

22 

27 

30 

34 

28 

30 

25 

12 

30 

33 

25 

17 

25 

22 

38 

30 

32 

30 

29 

27. 

5 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

62 

52 

51 

61 

61 

68 

70 

68 

66 

54 

61 

71 

74 

75 

68 

60 

54 

42 

51 

60 

59 

51 

64 

61 

63 

59 

56 

56 

67 

70 

61 

2 

MIN 

33 

21 

11 

31 

32 

34 

43 

43 

40 

30 

27 

33 

45 

48 

46 

29 

30 

21 

21 

29 

37 

23 

27 

32 

36 

36 

25 

30 

32 

36 

32. 

0 

MONTE  VISTA 

MAX 

60 

58 

50 

59 

53 

64 

65 

68 

62 

58 

59 

65 

69 

73 

69 

57 

62 

53 

50 

57 

64 

57 

62 

60 

63 

65 

64 

57 

63 

65 

61 

0 

MIN 

22 

9 

15 

23 

30 

22 

26 

27 

23 

26 

19 

19 

21 

26 

» 

29 

23 

19 

21 

14 

18 

16 

13 

9 

18 

35 

18 

31 

22 

22 

21. 

2 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

72 

66 

43 

50 

62 

62 

72 

71 

69 

66 

57 

62 

70 

76 

75 

60 

61 

63 

45 

50 

60 

65 

56 

59 

62 

67 

71 

46 

57 

62 

61 

9 

MIN 

3* 

29 

19 

25 

30 

30 

37 

50 

43 

32 

30 

30 

32 

40 

48 

40 

35 

29 

28 

31 

36 

26 

21 

27 

31 

44 

32 

36 

29 

34 

33. 

0 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

71 

61 

55 

54 

56 

S3 

71 

75 

61 

63 

65 

74 

75 

70 

63 

59 

61 

56 

56 

59 

58 

69 

66 

74 

58 

64 

61 

62 

63. 

2 

MIN 

33 

31 

25 

23 

21 

20 

25 

38 

31 

41 

23 

33 

33 

36 

28 

25 

26 

24 

26 

23 

15 

21 

27 

37 

37 

28 

22 

25 

27, 

8 

NORTMDALE 

MAX 

56 

51 

49 

58 

58 

63 

64 

65 

64 

60 

56 

65 

70 

72 

62 

58 

55 

54 

48 

55 

55 

48 

58 

59 

62 

59 

51 

56 

63 

67 

58, 

7 

MIN 

38 

22 

15 

23 

26 

28 

42 

42 

44 

23 

15 

13 

21 

33 

40 

26 

27 

23 

15 

28 

37 

17 

13 

17 

21 

38 

26 

29 

30 

26 

26. 

7 

NORTH  LAKE 

MAX 

56 

55 

46 

50 

43 

38 

62 

60 

55 

50 

53 

60 

65 

65 

55 

50 

51 

51 

43 

51 

58 

50 

55 

53 

57 

58 

54 

51 

53 

56 

54. 

1 

MIN 

26 

21 

19 

17 

25 

22 

33 

43 

42 

33 

30 

19 

26 

29 

35 

33 

34 

21 

23 

29 

30 

27 

13 

30 

28 

34 

25 

30 

19 

22 

27. 

3 

NORWOOD 

MAX 

60 

53 

47 

54 

50 

65 

63 

64 

58 

51 

56 

67 

72 

73 

75 

55 

55 

35 

46 

55 

57 

49 

62 

64 

67 

45 

53 

62 

61 

68 

58. 

1 

MIN 

34 

21 

12 

27 

32 

29 

36 

46 

47 

25 

22 

27 

33 

36 

36 

28 

23 

18 

19 

28 

31 

11 

15 

30 

39 

23 

32 

24 

28 

27 

26. 

0 

OURAY 

MAX 

55 

53 

43 

53 

53 

62 

67 

60 

56 

51 

55 

65 

68 

72 

65 

48 

52 

SO 

43 

50 

56 

53 

56 

57 

59 

59 

51 

44 

56 

62 

SS. 

6 

MIN 

41 

23 

19 

25 

32 

32 

40 

46 

39 

31 

27 

32 

34 

44 

43 

37 

37 

24 

22 

33 

42 

23 

22 

27 

34 

36 

24 

33 

28 

32 

32. 

1 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

61 

58 

51 

37 

57 

63 

65 

63 

59 

33 

58 

66 

71 

73 

55 

55 

62 

53 

46 

58 

63 

51 

60 

59 

61 

56 

SO 

52 

62 

65 

58. 

8 

MIN 

31 

22 

13 

33 

33 

23 

27 

35 

42 

27 

18 

19 

20 

27 

31 

19 

25 

15 

11 

21 

30 

16 

11 

16 

18 

32 

26 

29 

26 

26 

24. 

1 

PALISADE    1  S 

MAX 

71 

68 

55 

63 

66 

72 

76 

71 

71 

66 

63 

74 

81 

79 

72 

62 

65 

48 

52 

65 

63 

55 

63 

65 

73 

75 

60 

57 

68 

74 

66. 

5 

MIN 

36 

24 

32 

39 

39 

48 

57 

47 

41 

35 

36 

41 

47 

58 

♦0 

43 

33 

29 

38 

46 

30 

30 

38 

40 

49 

32 

37 

36 

41 

45 

39. 

6 

PAONIA 

MAX 

68 

61 

35 

62 

63 

70 

72 

67 

65 

62 

62 

72 

74 

80 

70 

57 

65 

52 

50 

58 

66 

54 

62 

6  0 

69 

73 

65 

55 

66 

72 

64. 

2 

MIN 

33 

29 

19 

25 

34 

31 

39 

48 

40 

40 

28 

30 

36 

38 

46 

31 

30 

31 

23 

36 

37 

23 

21 

26 

36 

43 

33 

32 

32 

36 

32. 

9 

PARADOX 

MAX 

72 

59 

56 

66 

68 

75 

77 

69 

69 

61 

66 

77 

81 

78 

72 

63 

61 

48 

55 

63 

60 

55 

69 

67 

70 

69 

46 

62 

69 

78 

66. 

1 

MIN 

37 

29 

20 

25 

28 

28 

42 

54 

41 

32 

23 

23 

27 

35 

40 

37 

33 

28 

23 

35 

39 

20 

17 

25 

28 

44 

33 

38 

30 

30 

31. 

5 

Parker  9  E 

MAX 

74 

70 

58 

65 

56 

70 

73 

67 

70 

65 

76 

70 

75 

76 

74 

75 

70 

63 

63 

65 

61 

54 

69 

60 

69 

77 

66 

58 

58 

69 

67. 

3 

MIN 

46 

28 

26 

29 

22 

30 

43 

32 

40 

32 

37 

28 

34 

35 

49 

47 

19 

30 

27 

33 

35 

27 

27 

22 

36 

46 

47 

28 

28 

41 

33. 

5 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

80 

61 

61 

68 

62 

78 

82 

85 

74 

76 

64 

71 

81 

83 

80 

74 

72 

57 

66 

72 

77 

68 

67 

74 

71 

80 

69 

71 

68 

73 

72. 

2 

MIN 

48 

40 

35 

34 

37 

28 

45 

46 

41 

46 

39 

37 

36 

40 

45 

41 

40 

37 

32 

30 

36 

36 

27 

40 

37 

54 

49 

38 

35 

36 

36. 

6 

Rangely 

MAX 

67 

59 

52 

60 

61 

70 

73 

64 

63 

58 

59 

70 

77 

77 

71 

54 

56 

42 

48 

59 

57 

48 

53 

61 

71 

71 

52 

55 

63 

71 

61. 

4 

MIN 

31 

29 

21 

23 

35 

33 

43 

39 

38 

27 

27 

32 

30 

42 

33 

30 

32 

27 

27 

28 

38 

27 

24 

32 

33 

48 

33 

38 

34 

35 

32. 

3 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

60 

49 

39 

47 

46 

57 

56 

49 

44 

41 

44 

56 

63 

65 

59 

46 

43 

38 

37 

47 

38 

36 

42 

44 

54 

56 

48 

39 

45 

55 

48. 

1 

MIN 

34 

23 

19 

13 

25 

27 

41 

32 

29 

26 

20 

20 

31 

28 

30 

20 

27 

20 

17 

25 

20 

18 

15 

25 

21 

29 

28 

26 

28 

26 

24. 

8 

RICO 

MAX 

30 

43 

44 

49 

55 

37 

56 

55 

49 

45 

53 

56 

66 

66 

57 

46 

47 

38 

34 

45 

50 

43 

53 

53 

52 

53 

49 

48 

59 

53 

50. 

9 

MIN 

28 

13 

-  4 

18 

29 

22 

27 

37 

39 

22 

19 

19 

22 

28 

37 

22 

24 

16 

19 

22 

35 

14 

15 

15 

17 

32 

20 

26 

18 

29 

22. 

7 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

69 

61 

52 

75 

75 

71 

74 

70 

67 

60 

61 

70 

76 

76 

74 

61 

63 

50 

52 

61 

66 

53 

60 

63 

71 

75 

69 

52 

65 

71 

65. 

5 

MIN 

41 

33 

15 

19 

20 

24 

42 

48 

35 

30 

24 

20 

23 

29 

32 

31 

29 

27 

19 

27 

43 

26 

16 

33 

22 

37 

32 

35 

25 

28 

29. 

5 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

80 

72 

62 

70 

70 

78 

83 

84 

77 

73 

70 

73 

81 

84 

8  3 

76 

77 

75 

68 

73 

76 

75 

71 

74 

75 

80 

78 

73 

69 

78 

75. 

3 

MIN 

44 

49 

29 

33 

33 

25 

40 

37 

39 

42 

38 

34 

34 

36 

54 

35 

35 

41 

28 

27 

33 

33 

25 

37 

40 

55 

50 

39 

36 

30 

37. 

0 

RUSH   2  NNE 

MAX 

77 

SO 

54 

58 

64 

71 

74 

83 

62 

75 

64 

66 

72 

80 

77 

70 

63 

61 

62 

64 

62 

53 

60 

63 

63 

76 

67 

68 

65 

63 

66. 

2 

MIN 

34 

26 

15 

28 

31 

28 

21 

39 

37 

32 

33 

26 

29 

36 

45 

28 

28 

25 

17 

28 

28 

26 

20 

30 

30 

36 

32 

28 

28 

28 

29. 

1 

RUXTON  PARK 

MAX 

56 

48 

41 

49 

42 

58 

60 

60 

56 

51 

46 

31 

60 

65 

60 

52 

47 

45 

44 

49 

54 

47 

51 

54 

51 

58 

54 

52 

47 

49 

31. 

9 

MIN 

30 

25 

21 

18 

24 

23 

34 

40 

28 

32 

24 

20 

27 

33 

38 

33 

21 

21 

20 

29 

27 

24 

19 

23 

26 

27 

28 

28 

29 

22 

26. 

5 

SAGUACHE 

MAX 

63 

35 

53 

55 

55 

65 

70 

67 

62 

59 

60 

66 

70 

73 

65 

57 

60 

53 

49 

58 

62 

57 

64 

62 

60 

65 

6  3 

58 

62 

65 

61. 

1 

MIN 

24 

28 

19 

20 

23 

22 

25 

35 

30 

23 

17 

21 

28 

29 

28 

21 

26 

14 

17 

16 

16 

19 

19 

24 

24 

38 

24 

22 

28 

25 

23. 

5 

SAL  I  OA 

MAX 

66 

61 

55 

60 

58 

67 

72 

69 

67 

61 

62 

68 

74 

78 

71 

60 

63 

56 

SO 

60 

67 

63 

62 

62 

65 

69 

65 

57 

67 

69 

64. 

2 

MIN 

30 

37 

25 

21 

36 

25 

49 

39 

44 

38 

22 

21 

23 

27 

43 

27 

32 

26 

24 

24 

31 

29 

27 

25 

24 

44 

30 

25 

26 

29 

30. 

1 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

85 

79 

51 

65 

65 

75 

73 

72 

63 

60 

62 

70 

80 

63 

65 

63 

60 

69 

62 

53 

63 

64 

73 

70 

64 

63 

53 

67 

66. 

8 

MIN 

40 

26 

27 

23 

36 

36 

51 

42 

39 

39 

39 

33 

33 

40 

39 

39 

38 

35 

36 

31 

27 

31 

24 

37 

35 

43 

39 

35 

39 

34 

33. 

S 

SILVERTON 

MAX 

50 

43 

46 

45 

48 

55 

48 

50 

48 

42 

50 

58 

62 

62 

62 

58 

55 

41 

35 

45 

48 

43 

42 

SO 

52 

50 

42 

43 

55 

54 

49. 

5 

MIN 

20 

10 

2 

15 

26 

20 

18 

38 

36 

25 

20 

18 

18 

25 

35 

28 

28 

9 

17 

25 

25 

14 

18 

12 

19 

31 

20 

19 

17 

22 

21. 

0 

SPICER 

MAX 

51 

43 

34 

45 

47 

52 

56 

51 

51 

51 

44 

61 

64 

56 

43 

51 

50 

41 

42 

49 

48 

41 

41 

45 

56 

61 

56 

39 

50 

57 

69. 

3 

MIN 

21 

21 

11 

6 

14 

27 

37 

33 

29 

37 

17 

23 

33 

27 

20 

18 

21 

17 

17 

17 

31 

20 

14 

22 

16 

16 

24 

25 

22 

22 

21. 

9 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1963 


Station 

Day  Ol  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SPRINGFIELD  7  WSW 

78 

67 

57 

59 

55 

73 

76 

84 

79 

74 

62 

80 

85 

86 

79 

76 

74 

65 

79 

84 

77 

64 

74 

72 

77 

73 

73 

68 

70 

73.0 

MIN 

44 

49 

28 

31 

32 

31 

46 

45 

43 

39 

36 

32 

42 

43 

54 

34 

40 

39 

28 

31 

34 

33 

25 

40 

47 

51 

49 

37 

36 

29 

38.3 

SPRINGFIELD  B  S 

60 

60 

60 

59 

84 

81 

76 

65 

71 

37 

3  2 

78 

75 

66 

85 

65 

75 

73 

79 

76 

73.7 

MIN 

40 

49 

31 

34 

36 

29 

46 

3t 

36 

31 

39 

3  3 

41 

40 

31 

3  0 

25 

41 

47 

51 

28 

37.0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

60 

51 

40 

51 

54 

60 

6  2 

56 

56 

48 

51 

63 

69 

73 

6  2 

59 

48 

i? 

53 

55 

56 

40 

47 

52 

63 

67 

55 

45 

58 

62 

55.3 

MIN 

26 

24 

12 

11 

19 

» 

33 

31 

27 

30 

23 

18 

21 

23 

38 

2  0 

21 

20 

22 

36 

36 

23 

21 

25 

17 

26 

23 

29 

28 

22 

24.3 

STERL I NG 

76 

8  3 

56 

53 

64 

64 

73 

74 

71 

60 

64 

63 

70 

77 

8  3 

86 

64 

63 

61 

61 

70 

56 

54 

64 

64 

74 

71 

63 

63 

61 

66.9 

MIN 

39 

43 

27 

19 

28 

29 

41 

38 

38 

42 

36 

39 

34 

39 

46 

34 

32 

41 

29 

29 

31 

32 

24 

36 

30 

47 

50 

33 

43 

28 

35.2 

STRaTTON   3  NE 

78 

7  0 

53 

66 

65 

73 

TO 

75 

65 

67 

64 

70 

78 

79 

87 

69 

67 

63 

62 

72 

67 

59 

62 

67 

72 

72 

68 

67 

60 

68 

68.5 

MIN 

45 

40 

21 

28 

33 

42 

43 

35 

41 

98 

32 

34 

34 

33 

31 

34 

36 

i  e 

28 

37 

30 

27 

28 

34 

47 

49 

30 

37 

30 

34.7 

MAX 

48 

• 

38 

46 

43 

50 

52 

44 

48 

42 

44 

51 

56 

56 

50 

40 

43 

39 

34 

38 

48 

42 

42 

42 

50 

50 

46 

46 

46 

53 

45.5 

MIN 

13 

1  i 

14 

1 

22 

12 

3C 

30 

29 

21 

18 

10 

15 

18 

27 

20 

19 

11 

14 

13 

23 

14 

22 

9 

17 

28 

19 

19 

9 

22 

17.9 

78 

71 

59 

67 

f  1 

80 

83 

73 

73 

63 

66 

79 

B0 

79 

72 

70 

67 

65 

72 

70 

66 

64 

73 

70 

78 

67 

68 

66 

71 

71.0 

MIN 

41 

41 

23 

29 

31 

24 

39 

41 

40 

43 

36 

32 

34 

37 

35 

35 

36 

34 

26 

25 

31 

31 

19 

34 

33 

49 

44 

34 

29 

27 

33.6 

TAYLOR  PARK 

MAX 

48 

43 

39 

45 

47 

50 

5  B 

50 

48 

47 

46 

54 

59 

60 

55 

40 

47 

43 

32 

30 

49 

43 

47 

45 

53 

56 

51 

38 

51 

53 

47.6 

MIN 

28 

1 

6 

27 

14 

31 

34 

38 

27 

19 

17 

14 

21 

21 

25 

29 

10 

16 

16 

13 

18 

17 

10 

19 

19 

29 

20 

24 

16 

20 

20.0 

MAX 

50 

46 

47 

48 

52 

59 

62 

53 

52 

47 

56 

63 

65 

65 

64 

52 

47 

41 

49 

50 

56 

47 

60 

55 

55 

57 

46 

50 

58 

60 

53.6 

MIN 

31 

16 

6 

23 

29 

28 

39 

42 

35 

27 

22 

19 

31 

33 

32 

3C 

27 

27 

16 

27 

26 

14 

16 

20 

24 

34 

19 

29 

18 

21 

25.4 

TRINIDAD 

MAX 

72 

~« 

56 

60 

58 

72 

77 

76 

72 

69 

64 

72 

75 

78 

75 

67 

74 

67 

59 

67 

75 

72 

65 

69 

69 

76 

74 

67 

64 

67 

69.2 

MIN 

47 

42 

33 

38 

40 

30 

45 

50 

33 

41 

29 

35 

35 

41 

56 

48 

33 

33 

30 

44 

43 

37 

24 

40 

30 

56 

59 

33 

25 

36 

38.9 

TRINIDAO  FAA  AP 

MAX 

75 

60 

59 

64 

60 

75 

81 

76 

76 

74 

63 

73 

78 

79 

77 

71 

70 

54 

64 

70 

79 

63 

67 

73 

72 

76 

66 

68 

67 

68 

69.9 

MIN 

44 

36 

28 

39 

34 

32 

48 

49 

44 

28 

33 

38 

39 

53 

48 

37 

34 

34 

39 

39 

36 

22 

39 

31 

53 

43 

41 

30 

37 

38.0 

TWO  8UTTES  1  NW 

MAX 

80 

70 

58 

61 

68 

74 

76 

74 

77 

73 

68 

72 

83 

88 

88 

82 

79 

73 

68 

78 

86 

75 

65 

74 

72 

60 

74 

75 

66 

71 

74.3 

MIN 

50 

43 

31 

33 

34 

29 

43 

40 

41 

36 

37 

32 

43 

46 

52 

34 

35 

43 

31 

33 

36 

36 

30 

41 

47 

50 

51 

37 

38 

31 

38.9 

URAVAN 

MAX 

69 

65 

59 

66 

t  9 

73 

75 

75 

69 

66 

66 

75 

81 

80 

78 

64 

63 

50 

55 

62 

61 

56 

67 

70 

70 

70 

61 

64 

72 

76 

67.6 

MIN 

40 

26 

17 

23 

2^ 

28 

41 

50 

40 

35 

26 

25 

26 

27 

43 

35 

35 

26 

22 

33 

38 

23 

19 

25 

22 

43 

30 

33 

25 

30 

30.4 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

58 

45 

48 

56 

53 

62 

65 

62 

57 

48 

55 

63 

68 

70 

65 

54 

57 

52 

43 

52 

58 

51 

56 

58 

57 

54 

47 

55 

59 

62 

56.3 

MIN 

30 

17 

11 

24 

31 

24 

2  1 

40 

36 

26 

20 

22 

28 

32 

36 

23 

24 

15 

16 

24 

33 

19 

16 

23 

25 

31 

25 

28 

25 

28 

25.4 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

58 

52 

32 

49 

32 

50 

60 

61 

60 

54 

50 

56 

61 

65 

68 

50 

49 

51 

34 

43 

50 

54 

50 

54 

56 

54 

67 

41 

50 

59 

52.3 

MIN 

22 

24 

9 

12 

26 

17 

24 

29 

37 

32 

13 

14 

16 

21 

2  3 

30 

26 

11 

10 

17 

28 

14 

8 

12 

13 

17 

22 

23 

15 

19 

19.5 

WALDEN 

MAX 

59 

49 

36 

46 

49 

52 

57 

49 

52 

42 

43 

55 

62 

68 

58 

44 

51 

35 

38 

45 

51 

44 

45 

42 

58 

63 

53 

51 

50 

56 

50.2 

MIN 

22 

.2 

18 

8 

15 

24 

30 

31 

25 

23 

24 

12 

20 

26 

26 

16 

15 

16 

17 

15 

24 

19 

12 

20 

9 

20 

23 

25 

25 

15 

19.9 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

72 

68 

58 

62 

58 

72 

76 

75 

70 

66 

63 

74 

77 

B0 

76 

66 

72 

67 

60 

65 

73 

72 

70 

69 

67 

75 

71 

66 

65 

69 

69.1 

MIN 

32 

38 

28 

24 

39 

29 

52 

54 

54 

47 

33 

27 

37 

36 

43 

46 

41 

34 

31 

35 

28 

38 

15 

26 

31 

42 

38 

42 

25 

30 

35.8 

WATERDALE 

MAX 

74 

60 

58 

58 

62 

73 

70 

69 

61 

64 

63 

68 

75 

80 

78 

64 

60 

63 

60 

67 

55 

56 

56 

66 

69 

71 

64 

55 

60 

70 

65.0 

MIN 

34 

33 

22 

22 

33 

29 

40 

45 

39 

32 

34 

30 

26 

31 

36 

M 

31 

33 

30 

28 

26 

28 

26 

31 

28 

41 

43 

37 

32 

30 

32.2 

WESTCL IFFE 

MAX 

55 

52 

56 

58 

50 

64 

68 

66 

58 

56 

59 

63 

70 

71 

61 

54 

61 

56 

48 

55 

62 

57 

60 

63 

62 

59 

57 

62 

66 

59.6 

MIN 

45 

3C 

26 

16 

30 

26 

34 

44 

41 

34 

26 

19 

25 

25 

40 

24 

34 

24 

20 

26 

34 

23 

10 

20 

16 

26 

25 

16 

21 

26.9 

WETMORE  2  S 

MAX 

69 

63 

58 

56 

55 

73 

75 

76 

70 

66 

61 

71 

77 

78 

65 

66 

65 

62 

58 

64 

70 

67 

62 

69 

64 

75 

66 

64 

65 

69 

66.6 

MIN 

39 

38 

31 

22 

38 

33 

40 

46 

37 

45 

30 

30 

40 

42 

35 

44 

40 

29 

32 

30 

39 

31 

24 

32 

34 

46 

37 

33 

30 

32 

35.3 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

80 

71 

70 

62 

63 

73 

73 

71 

65 

65 

62 

71 

78 

83 

62 

67 

67 

62 

61 

66 

65 

55 

64 

66 

73 

75 

62 

60 

61 

72 

68.2 

MIN 

41 

32 

21 

26 

27 

28 

35 

35 

34 

34 

27 

29 

30 

34 

34 

27 

28 

32 

23 

26 

30 

27 

18 

28 

30 

45 

48 

28 

34 

26 

30.6 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

41 

38 

31 

34 

38 

42 

44 

42 

41 

32 

39 

47 

50 

51 

50 

33 

39 

35 

23 

35 

40 

37 

40 

40 

38 

37 

33 

30 

41 

42 

38.  8 

MIN 

29 

6 

-  3 

17 

2  2 

18 

25 

30 

30 

21 

19 

18 

23 

29 

29 

18 

22 

7 

8 

16 

26 

10 

12 

20 

21 

26 

11 

1  8 

12 

23 

18.8 

WRAV 

MAX 

85 

77 

55 

68 

70 

77 

87 

75 

70 

67 

67 

71 

78 

81 

90 

79 

68 

66 

63 

72 

70 

58 

66 

68 

73 

71 

72 

70 

59 

66 

71.4 

MIN 

46 

46 

26 

21 

22 

32 

37 

42 

46 

41 

41 

40 

33 

34 

43 

30 

34 

39 

26 

25 

31 

33 

32 

35 

29 

47 

49 

30 

36 

28 

35.1 

YELLOW  JACKET   1  NW 

MAX 

63 

48 

48 

58 

SB 

62 

65 

64 

59 

51 

56 

65 

71 

74 

64 

58 

57 

47 

47 

56 

56 

48 

58 

59 

61 

57 

38 

54 

62 

67 

57.7 

MIN 

19 

19 

18 

28 

2'/ 

33 

40 

37 

45 

26 

23 

30 

34 

42 

22 

27 

27 

22 

18 

26 

32 

16 

23 

26 

39 

36 

27 

30 

33 

35 

28.7 

YUMA 

MAX 

88 

77 

54 

66 

68 

75 

77 

76 

65 

67 

68 

70 

78 

81 

88 

85 

80 

61 

79 

70 

80 

60 

65 

67 

73 

80 

68 

73 

75 

78 

73.1 

MIN 

50 

44 

42 

28 

35 

36 

43 

40 

42 

41 

37 

39 

36 

40 

57 

34 

40 

40 

44 

29 

54 

35 

32 

33 

35 

47 

47 

31 

29 

30 

39.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

0* 

a 
m 

~n  a  9 

°Ai 
z »  > 

rage 

£  * 

« 

§  1 
£  - 

,  of 

(st  mile 

<  t~ 

o  E 
o 

lllOO  A.M. 
MST 

5i00  P.M. 
MST 

lllOO  P.M. 
MST 

■ 

s 

Ol 

Oi 
01 

f 

01 
01 

■ 

-  •  s 

§  1 1 

irage 
cover 
rise  to  si 

> 
0 

rE 

s  a  £ 

a.  ~  a 

£  1 

Dire 
fast* 

tast( 

0 

s 

o 

A 

o 
"J 

i 

CM  5 

o 

i  5  5 
p.  a  « 

III 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

57 

25 

20 

2 

1 

i 

0 

0 

0 

4 

5.0 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

N 

11 

12.2 

4B++ 

SW 

15 

42 

21 

17 

36 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

5.0 

DENVER  WB  AIRPORT 

S 

14 

12.2 

47 

SW 

15 

54 

24 

22 

43 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

76 

5.3 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

SE 

8 

8.0 

43 

SW 

21 

43 

23 

20 

30 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

9 

49 

7.0 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

WSW 

12 

13.1 

64 

SW 

15 

44 

22 

15 

33 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

85 

4.6 

B*c  reference  notes  fallowing  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
APRIL  1963 


Station 

AKRO\  FAA  AIRPORT 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

ALTENBERN 

ASPEN 

BOULDER 

BYERS 

CEDAREDGE 

COCHETOPA  CREEK 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

CORTE2 

CRESTED  BUTTE 
DENVER  WB  AIRPORT 
DILLON 
DURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
ESTES  PARK 
FORT  COLLINS 
FORT  MORGAN 
FRASER 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

GRAND  LAKE  1  WNW 

GROVER  10  W 

HAMILTON 

HARTSEL 

HOLYOKE 

IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

LIMON  10  SSW 

MAYBELL 

MEEKER 

NORTHDALE 

NORWOOD 

OURAY 

PARADOX 

PARKER  9  E 

RUXTON  PARK 

SEDGWICK  5  S 

SILVERTON 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 
.3 
7.0 


1.5 
1 


7      8     9     10     11     12     13    14     'S     16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


1.0 

28 


T 

26  2* 


1.0 
T 


3.0 
1 


3 


3.0 
9  12 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

6.0 

5. 

5 

3 

6.0 

T 

5.0 
5 

B.O 

2 

T 
T 

T 
T 

X 

T 
T 

4.0 
J 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.7 

3.6 

3.7 

1 .6 

1.0 

1.3 

7.3 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

- 

22 

21 

20 

- 

10 

3 

9 

T 
8 

7 

7 

5 

5 

3 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2 

T 

T 
T 

2 

T 
T 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

T 

T 

T 

WESTCL IFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WOLF  CREEK  PASS  *  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

T 
9 

5.0 
13 

11 

3.0 
14 

9 

4 

T 
T 

T 
T 

7.0 
6 

4.0 
7 

4.0 
11 

T 
11 

7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

■ 

j 

STATION,  DEPTH 

AND 

I  1  mc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7 

00 

A 

M. 

45 

44 

38 

39 

42 

42 

45 

47 

47 

48 

48 

47 

49 

50 

51 

48 

49 

50 

47 

45 

45 

42 

43 

46 

47 

52 

55 

49 

49 

50 

46 

6 

7 

] 

P 

M. 

51 

43 

49 

48 

51 

54 

54 

55 

54 

56 

57 

60 

60 

61 

58 

59 

58 

55 

57 

53 

45 

52 

53 

57 

60 

64 

56 

52 

57 

62 

55 

0 

6  INCHES 

7 

00 

A 

M. 

47 

46 

41 

42 

43 

45 

47 

49 

48 

50 

50 

49 

51 

54 

54 

52 

52 

52 

50 

50 

50 

45 

47 

49 

50 

54 

56 

52 

49 

51 

49 

2 

7 

DC 

P 

M. 

51 

46  ■ 

49 

48 

51 

53 

53 

55 

54 

55 

57 

59 

60 

60 

59 

59 

58 

57 

57 

55 

48 

53 

54 

57 

60 

62 

58 

54 

58 

62 

55 

4 

12  INCHES 

7 

1  0 

A 

M. 

49 

48 

44 

45 

45 

47 

48 

49 

50 

50 

51 

51 

52 

53 

54 

54 

53 

53 

52 

52 

52 

48 

49 

50 

52 

54 

56 

52 

52 

53 

50 

6 

7 

oc 

P 

M. 

49 

47 

46 

46 

48 

49 

49 

51 

51 

52 

52 

53 

55 

55 

56 

55 

55 

54 

54 

53 

50 

50 

51 

53 

55 

56 

57 

54 

54 

57 

52 

2 

24  INCHES 

7 

or 

A 

M. 

47 

47 

47 

46 

46 

46 

47 

47 

48 

49 

49 

50 

50 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

50 

50 

50 

51 

52 

53 

53 

53 

53 

48 

6 

7 

GO 

P 

M. 

47 

47 

46 

46 

46 

46 

47 

48 

48 

49 

49 

49 

50 

51 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

51 

50 

50 

50 

51 

52 

53 

53 

52 

53 

49 

9 

36  INCHES 

7 

00 

A 

M. 

45 

45 

46 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

47 

47 

48 

48 

48 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

49 

49 

49 

50 

50 

51 

51 

51 

48 

2 

7 

00 

P 

M. 

45 

46 

46 

45 

45 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

48 

49 

49 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

49 

49 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

«e 

4 

72  INCHES 

7 

,  on 

A 

M. 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

47 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

45 

1 

7 

:  00 

P 

M. 

42 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

48 

45 

2 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ota Hon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7- 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

EVAP 

.37 

.30 

.  11 

.20 

.  12 

.15 

.26 

.50 

.  32 

.40 

.20 

.25 

.23 

.22 

.45 

.35 

.35 

.35 

.  17 

.33 

.54 

.31 

.  30 

.33 

.38 

.21 

.44 

.23 

.27 

.  30 

8.94 

WIND 

160 

238 

91 

83 

78 

31 

64 

220 

155 

175 

60 

48 

40 

52 

222 

2  32 

168 

250 

107 

170 

236 

156 

101 

126 

88 

167 

239 

116 

81 

94 

4048 

MAX 

56 

39 

46 

57 

58 

66 

67 

65 

60 

62 

65 

70 

67 

66 

60 

59 

61 

58 

54 

58 

59 

63 

63 

66 

62 

67 

63 

65 

72 

69 

61.4 

MI  N 

39 

34 

32 

37 

39 

38 

35 

40 

38 

36 

35 

36 

38 

39 

41 

36 

34 

32 

33 

35 

36 

35 

33 

35 

36 

40 

36 

37 

37 

38 

36.3 

ARBOLES 

EVAP 

.23 

.21 

.22 

.  35 

.06 

.26 

.  17 

.  16 

.32 

.  10 

.30 

* 

* 

.27 

.  36 

.20 

.  17 

.  33 

.05 

# 

.42 

# 

.46 

B  5.57 

WIND 

58 

54 

» 

82 

40 

47 

40 

60 

70 

80 

64 

55 

74 

58 

* 

111 

70 

55 

42 

41 

52 

96 

76 

27 

25 

51 

B  1648 

BONNY  0AM 

EVAP 

.28 

.51 

.54 

.27 

.40 

.27 

.38 

.30 

.30 

.  14 

.  16 

.23 

.32 

.31 

.37 

.  67 

.28 

.43 

.43 

.49 

.  35 

.28 

.31 

.  37 

.  36 

.29 

.20 

.42 

.26 

.26 

10.  18 

WIND 

181 

42  6 

287 

131 

300 

84 

186 

69 

76 

176 

82 

74 

122 

66 

162 

238 

74 

202 

176 

86 

114 

146 

103 

161 

49 

166 

199 

139 

129 

143 

4547 

MAX 

70 

70 

67 

60 

61 

70 

7  0 

75 

77 

56 

66 

72 

73 

76 

72 

71 

69 

70 

64 

68 

71 

64 

65 

67 

70 

70 

72 

73 

71 

63 

68.8 

MIN 

46 

47 

32 

32 

33 

35 

39 

45 

46 

44 

44 

44 

41 

43 

46 

31 

37 

39 

32 

33 

36 

35 

37 

33 

38 

42 

50 

41 

41 

34 

39.2 

FORT  COLLINS 

EVAP 

.09 

.08 

.  18 

.  14 

.  13 

.  15 

.  14 

* 

.44 

.21 

.  30 

.23 

.  14 

.09 

.  13 

.  15 

.  14 

.  16 

.  15 

.55 

.  14 

.  17 

.  15 

WIND 

74 

88 

82 

40 

44 

26 

62 

57 

49 

94 

68 

41 

42 

31 

114 

103 

96 

148 

117 

47 

89 

91 

53 

48 

41 

69 

111 

76 

100 

44 

2145 

MAX 

54 

60 

5B 

57 

60 

60 

64 

63 

63 

59 

57 

55 

59 

57 

48 

57 

58 

60 

64 

67 

61 

55 

60 

66 

59.3 

MIN 

48 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

53 

50 

50 

49 

46 

47 

46 

45 

46 

48 

49 

52 

55 

52 

50 

52 

49.4 

JOHN  MARTIN  0AM 

EVAP 

.47 

.50 

.20 

.31 

.23 

.  17 

.29 

.30 

.24 

.26 

.28 

.32 

.20 

.24 

.62 

.37 

.36 

.66 

.29 

.27 

.35 

.30 

.31 

.33 

.24 

.31 

.53 

.38 

.39 

.28 

10.00 

WIND 

195 

323 

88 

124 

133 

44 

75 

79 

65 

74 

95 

58 

66 

30 

177 

90 

89 

273 

104 

97 

106 

74 

90 

no 

56 

141 

176 

111 

206 

67 

3420 

MAX 

77 

74 

75 

79 

70 

79 

85 

80 

79 

81 

79 

74 

87 

87 

84 

83 

60 

75 

77 

79 

77 

77 

75 

81 

82 

81 

82 

81 

79 

78 

79.2 

MIN 

42 

44 

27 

38 

30 

30 

37 

40 

40 

46 

44 

50 

35 

38 

51 

31 

35 

34 

28 

29 

31 

34 

30 

35 

41 

53 

42 

35 

32 

35 

37.2 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

.  30 

.  12 

.  11 

.  16 

.  18 

.23 

.26 

.28 

.26 

.29 

.  17 

.23 

.28 

.20 

.40 

.25 

.29 

.25 

.  12 

.23 

.37 

.23 

.26 

.27 

.24 

.33 

.  19 

.  13 

.  18 

.25 

7.06 

WIND 

99 

112 

40 

28 

37 

40 

62 

81 

75 

93 

42 

29 

27 

30 

120 

81 

152 

85 

41 

82 

124 

56 

32 

36 

30 

55 

67 

41 

40 

38 

1875 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

.31 

.54 

.25 

.33 

.  18 

.28 

.  38 

.44 

.41 

.43 

.25 

.31 

.40 

.35 

.75 

.  65 

.67 

.53 

.36 

.39 

.  60 

.40 

.32 

.45 

.41 

.37 

.45 

.42 

.43 

.35 

12.41 

WIND 

249 

331 

158 

206 

152 

115 

l*? 

133 

127 

165 

128 

109 

138 

64 

264 

200 

186 

271 

200 

114 

180 

138 

134 

206 

144 

212 

174 

98 

218 

131 

5091 

MAX 

70 

62 

65 

61 

56 

70 

76 

75 

76 

69 

72 

78 

78 

72 

71 

71 

66 

71 

85 

73 

68 

68 

77 

77 

73 

75 

77 

72 

72 

71.8 

MIN 

4B 

47 

34 

37 

37 

38 

45 

45 

43 

43 

41 

38 

42 

46 

52 

39 

38 

38 

35 

36 

38 

40 

37 

39 

49 

51 

48 

39 

38 

38 

41.3 

VALLECI TO  DAM 

EVAP 

.  17 

.  12 

.  08 

.08 

.07 

.  13 

.  17 

.21 

.  10 

.13 

.13 

.  17 

.  16 

.  17 

.20 

.  15 

.  18 

.  15 

.  12 

.  16 

.  18 

.  19 

.  17 

.24 

.  12 

.04 

.06 

.  10 

.  15 

.  15 

4.25 

WIND 

42 

110 

28 

17 

13 

35 

42 

58 

30 

54 

34 

29 

20 

23 

63 

41 

68 

105 

42 

46 

70 

68 

36 

41 

17 

12 

58 

30 

13 

27 

1272 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.46 

.30 

.08 

.20 

.08 

.24 

.24 

.25 

.20 

.12 

.23 

.30 

.27 

.23 

.58 

.23 

.28 

.75 

.23 

.23 

.15 

.28 

.21 

.23 

.32 

.44 

.27 

.  15 

.29 

.20 

8.04 

WIND 

180 

46 

77 

4B 

32 

42 

75 

30 

59 

70 

32 

57 

30 

183 

65 

65 

262 

89 

55 

52 

98 

54 

47 

44 

67 

83 

99 

205 

29 

B  2353 

MAX 

79 

62 

62 

65 

68 

70 

72 

73 

72 

72 

63 

72 

77 

81 

76 

70 

68 

56 

69 

66 

67 

62 

73 

73 

76 

83 

70 

62 

66 

65 

69.7 

*1N 

35 

40 

25 

30 

20 

33 

43 

43 

43 

42 

35 

42 

40 

40 

40 

40 

34 

34 

33 

32 

36 

34 

32 

39 

41 

48 

50 

41 

42 

36 

37.5 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT   THE  TIME   OF  OBSERVATION. 


ALAMOSA  WB  AP  -  pan  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

ARBOLES  -  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

BONNY  0AM  -  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

FORT  COLLINS  -  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  SLACK  ENAMEL. 

MONTROSE  NO  1  -  P  Ji  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

SPRINGFIELD  7  WSW  -  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

Luun 1 1 

DRAINAGE  : 

LATITUDE  | 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nscrnurn 
UDbLnVLn 

6 

I 

r 

PRECIP 

Si 
Lj 

SPECIAL 

AKRON  4  F 

0101 

WASHINGTON 

*0  09 

109  0* 

45)6 

C 

OBT  LA NO  F IELD  5TA 

AKRON  FAA  AIRPORT 

WASHINGTON 

*0  07 

103  10 

4582 

FtD  AVIATION  AbLNCT 

ALAMOSA  W8  A  IMPORT 

01  St 

ALAMOSA 

37  27 

103  92 

U  S  WEATHtR  ■."■.*. 

ALLENSPABK 

5f> 

C  M 

H  LESTER  COAIi 

aitfnbern 

GARF IELD 

; 

39  )0 

106  29 

3690 

98 

ORV 1  LLC  C  ALl ENBERN 

0226 

SAN  MIGUEL 

2 

)7  9* 

107  33 

6  701 

WEST  COLO  POWER  CO 

02*; 

1 

ll  l» 

3*20 

BEN  H  MARSHALL 

ANTfRO  RESERVOIR 

026' 

I 

39  00 

103  53 

69)2 

IP 

BOARD  OF  WATCH  CUMM 

ARAPAHOE 

CmEyENNE 

*oi: 

C 

JOSEPH  H  PFOST 

ARRCLFS 

0)01 

ARCHULETA 

37  01 

107  25 

♦  175 

)P 

91 

MRS  BEITY  M  bt IBLL 

03*3 

CHEvENNF 

)•  99 

103  03 

•  767 

SP 

MCRR 1 LL  L INOUU 1 6T 

ARTFSIA  2  E 

0394 

MOFFAT 

*0  1* 

108  54 

9661 

c 

W  E  GADD 

ASPEN 

0371 

)9  11 

106  50 

7913 

6P 

C  H 

Richard  car-Skaoen 

ATER  RANCH 

0*31 

EL  PASO 

)9  01 

10*  36 

7232 

BAILFV 

PARK 

)*  2* 

109  29 

77)3 

5P 

U  S  FORES  I  SERVICE 

RIG  SPRINGS  RANCH 

BTJ.J 

El  paso 

31  92 

104  19 

6039 

C 

ARTHUR  H  NUTT 

M.AHCA 

0?74 

! 

37  26 

109  31 

7749 

5P 

SP 

LINDEL   J  HUDSON 

OIK 

EAGLE 

39  33 

6  700 

4P 

*p 

AGENT  0*R  G  W  Rr 

BONN*  DAW 

ga* 

YUMA 

39  38 

!o2  11 

l"V 

7« 

7/ 

U  S  BUR  RECLAMATION 

tOirtftER  2 

01*3 

BOULDER 

*0  01 

103  16 

9*00 

c 

THOMAS  L  PLAIT 

BOULDER 

01*1 

BOULDER 

*0  01 

\Wl  \l 

9)83 

6P 

H 

CUT  OF  BOULDER 

BRANDON 

06*3 

K  IOWA 

36  27 

102  2  7 

392! 

MRS  ELS  IE  E  WHI  Tt 

BRANSON 

0691 

LAS  ANIMAS 

: 

37  01 

103  33 

629; 

« 

CHARLES  S  MITCHELL 

■  O  r     ,  r  s,j     ■  . 

0*0' 

2 

39  29 

10*  02 

939' 

MRS  ELVA  J  ENYEAR1 

BR  IGGSOALF   J  NW 

09* ! 

4 

*0  39 

4673 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUCNA  VISTA 

107: 

: 

36  91 

106  06 

BURL  t  NO TON 

112: 

i 

102  16 

4171 

51 

BURLINGTON   1?  NNE 

Wi- 

kit Carson 

3 

39  28 

102  0* 

423D 

c 

BUTLER  RANCH 

ny 

PUEBLO 

: 

38  02 

10*  28 

465a 

?! 

B*fRS 

1173 

ARAPAHOE 

4 

39  49 

10*  13 

9207 

*l 

- 

C  M 

HARRY  w  NEW TON 

12*1 

37  03 

102  *3 

4929 

JE  SS  L  PERK  INS 

CANON  CITY 

12»< 

FREMONT 

i 

38  26 

103  16 

33*3 

)P 

HARDEN  PENI TtNT 1 ART 

136' 

i 

)7  *0 

663: 

,  : 

WEST  COLO  POwER  CO 

CASTLE  ROCK 

DOUGLAS 

39  22 

10*  32 

6209 

91 

SP 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

Cf  OARFrvfiF 

1**0 

DELTA 

i 

38  3* 

107  36 

6175 

C  H 

1*31 

SAGUACHE 

i 

)7  *9 

106  07 

7668 

IP 

fHFFSWAN 

1926 

JEFFERSON 

4 

99  13 

105  17 

667! 

5P 

,  M 

BOARD  OF  WATtR  COMM 

CHER AW 

13)3 

; 

38  06 

103  30 

4072 

c 

SIMON  B  SCHULT2 

CMFRRy  CREEK  OA" 

13*1 

ARAPAHOE 

« 

39  )9 

3641 

4f 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHFyFnnE  WELLS 

ISfti 

CHEYENNE 

i 

38  ** 

102  21 

4350 

41 

CARL  A  LOVELL 

CHIMNEY  ROC* 

197(1 

ARCHULETA 

2 

37  12 

107  16 

6950 

9P 

» 

CLOSED  9/14/62 

CIMARRON  )  $f 

1*03 

MONTROSE 

2 

38  2* 

107  31 

7096 

1  IP 

111 

CARL  E  MC  NILLEN 

CLIFF  LAKES 

16*. 

rio  Blanco 

2 

Iff  30 

9230 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLIMAX  2  NW 

1661 

EAGLE 

i 

39  23 

106  12 

11100 

4P 

*( 

c 

HIGH  ALT  ITUOE  OBb 

COAL OALE   1  NW 

FREMONT 

: 

36  23 

103  *7 

652! 

c 

R  L  BANT A 

COChETOPa  CREEK 

17i; 

GUNN 1  SON 

3 

38  26 

BJ 

II 

C  H 

HAROLD  F  KREUGER 

collbran 

17*: 

MESA 

; 

39  1* 

107  9B 

613' 

91 

SP 

TED  A  SMITH 

COtORApO  NAT  «ON 

177; 

MESA 

2 

39  0* 

3790 

XI 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

1771 

EL  PASO 

: 

38  49 

104  42 

6173 

U  S  WEATHER  OUMtAU 

COLUMN 1  Nf 

17*; 

ROUTT 

2 

•  0  31 

106  36 

8691 

s 

U   S  WcATHLR   OUR LAW 

1661 

MONTEZUMA 

3 

37  21 

108  3* 

6171 

91 

H 

MONTEZUMA  VAL    1 RR  1  G 

CRAIG 

1*26 

a 

*0  31 

107  33 

628C 

111 

.s 

c 

MRS  OLIVE   JEAN  SMITH 

CRFSTPO  RllTTC 

1993 

GUNN 1  SON 

; 

38  52 

106  96 

8835 

9P 

:  h 

MRS  MARY  A  YELENICK 

CRIBPLE  CREEK  9  NW 

13>7I 

TELLER 

36  32 

6500 

CU*"HARAS  DAM 

HUERFANO 

i 

37  ** 

599! 

I  3 

ARCHER  B  CR 1 SP 

CU"BRES 

20*1 

CONEJOS 

! 

37  01 

106  27 

10016 

OEERTRAIL 

21*3 

ARAPAHOE 

39  37 

10*  03 

516) 

EVER  ITT  L  DAV 1 S 

OFLHI 

2176 

] 

37  36 

10*  01 

5090 

5P 

SP 

Charles  f  shaffer 

OFL  NORTF 

218* 

RIO  GRANOE 

i 

37  40 

6P 

*p 

DELTA  1  E 

21*i 

DELTA 

2 

36  *3 

108  03 

5125 

*P 

W  0  PRESTON 

DENVER  W8  AIRPORT 

2220 

DENVER 

4 

J9  » 

10*  53 

5292 

u  - 

„„ 

:  hj 

U  S  WEATHER  DUfttAU 

DENVER  HB 

1221 

DENVER 

5221 

»  1  c> 

MID 

U  S  WEATHER  bUREAU 

DILLON 

3 

39  37 

106  0* 

8794 

*P 

*P 

BOARD  OF  HATiR  COMM 

OOhFRTy  RANCH 

2)13 

LAS  ANIMAS 

1 

37  23 

5130 

MRS  M  A  CROWDER 

oolores 

MONTEZUMA 

i 

37  28 

9A 

LLOTO  C  PTLE 

OURANGO 

655C 

*P> 

*P 

C  H 

MALCOLM  R  OAYlON 

CAOS 

SP 

:  P 

C 

wlLLARO  C  ROBERTS 

FAGLF  faa  airport 

2*9* 

EAGLE 

j 

39  39 

6491 

MID 

C  H 

FED  AVIATION  AGENCY 

EASTONVI LLF   1  NNW 

EL  PASO 

7250 

•■ASTONVILLE  2  NNF 

EL  PASO 

3*  05 

104  33 

7270 

HAROLD  w  TWEEOY 

EA^TONVILLE  9  NW 

2**7 

39  06 

10*  16 

7000 

10A 

c 

RALPH  H  EVANS 

EASTONVlLlE  6  WSW 

2901 

7*04 

OARWIN   D  wOOLLET 

23)9 

3 

40  0? 

102  29 

3900 

C 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

29*3 

104  33 

6785 

5P 

5P 

29*5 

39  1* 

10*  15 

7025 

9P 

FRANK    R  KELLY 

23*7 

39  12 

10*  10 

6750 

9A 

EARL  RAMET 

29*8 

39  10 

104  14 

7220 

FLBERT  6  SSE 

2600 

39  06 

104  32 

7210 

LELAND  P  ULKJER 

elbcrt  5  sw 

2*01 

39  10 

104  16 

6925 

6P 

CHARLES  a  MELBURN 

ELBERT  8  SH 

2603 

ELBERT 

* 

39  07 

104  )7 

72*0 

*LrCTBA  LAKE 

2*2* 

LA  PLATA 

2 

3?  33 

107  46 

8398 

MID 

w£ STERN  COLO  POwER  CU 

FLK  CREEK 

2*33 

JEFFERSON 

3*  29 

10)  22 

6440 

: 

SAMUEL    J  MARC  IS 

ESTES  PARK 

279* 

LARIMER 

*0  23 

109  31 

7497t  4P 

4P  4P 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

EVERGREEN 

27*0 

JEFFERSON 

39  38 

105  19 

7000 

3P 

3P| 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

Evergreen  z  sw 

27*3 

JEFFERSON 

39  )7 

105  21 

7300 

c 

RAY   S  FLEMING 

FVFRSOLL  RAMCH 

2603 

BACA 

] 

37  02 

102  05 

1574 

6P 

*P 

J  C  EVERSOLL 

FAIRPLAV 

211* 

PARK 

39  1* 

106  00 

10000 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

FLAGLER  2  NX 

2932 

KIT  CARSON 

! 

39  19 

103  03 

4975 

SB 

7A 

A  t  GAINES  JR 

flying  l  s 

29** 

LOGAN 

40  *0 

102  50 

4290 

6P 

JOHN  G  MORI  SON 

F ORDER  B  S 

2997  LINCOLN 

t 

36  33 

103  41 

*7)9 

" 

*P 

c 

FORT  COLLINS 

3009  LARIMER 

*0  33 

109  05 

S001 

TP 

7P 

7PCGH 

COLORADO  STATE  UN  I V 

301* 

LA  PLATA 

; 

37  1* 

106  03 

7595 

9P 

SP 

SAN  JUAN  BASIN  E>  ST A 

FORT  LUPTON  t  N 

3027 

WELD 

*0  06 

4666 

3P 

SP 

LEON  MOODY 

)0)8 

MORGAN 

*0  15 

4321 

gt  west  sugar  co 

)0*9 

EL  PASO 

1 

38  41 

55*6 

ta] 

ARTHUR  E  ORCUTT 

FOWLER 

3079 

OTERO 

1 

38  08 

4136 

5113  GRAND 

2 

39  57 

8360 

6P 

6P| 

ronald  r  tucker 

FRUITA  2  N 

31*6 

MESA 

2 

39  11 

4516 

6P 

ftp 

S  STEELE  BORGIN 

)222 

HUERFANO 

1 

37  46 

105  11 

6970 

*Pj 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY  1  sw 

- 

MESA 

2 

38  40 

106  99 

4562  5P 

SPj 

MRS  M  S  HUBBARD 

3296 

LINCOLN 

3*  17 

103  32 

560) 

WALTER  M  HOFFMAN 

GFORGFTOWN 

92*1 

CLEAR  CREEK 

39  42 

103  43 

8370 

3P 

SP) 

public  service  co 

GLFNWW)  SPRINGS  1  N 

1)99 

GARF IELD 

3 

39  )* 

107  20 

9823  5P 

SP 

RAOIO  STAT  ION  KGLN 

GORE  PASS  RANCH 

3*23  GRAND 

2 

40  0* 

106  28 

7402 

)P 

5Pj 

MRS  J  M  HOHNHOLZ 

)*77 

PROWERS 

16  04 

102  19 

1484 

c 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND   JUNCTION  WB  AP 

I4>R| 

ME5A 

; 

3*  07 

MIOI 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  2  NSW 

3*6* 

MESA 

; 

39  0* 

108  35 

4620 

SP 

9P 

AGR  REStAHCH  SERVICE 

GRAND  LAKE  1  WNW 

GRAND 

i 

40  16 

105  50 

6576 

3P 

3PI 

US  NAT  PARK.  SERVICE 

GUANO  LAKE  6  SSW 

1900  GRAND 

2 

40    I  1 

105  52 

8268 

3P 

SP 

SP 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CHEAT  DIVIDE  1?  SE 

39391  NOFFAT 

2 

40  42 

107  3* 

69121 

e 

FRANK    A  BOCHMANN 

GREAT   SAND  DUNES  NH 

39*1 

ALAMOSA 

! 

37  43 

105  32 

8120 

„ 

5P 

H 

GREAT   SANO  DUNES  NM 

GREELEY 

19**!  WELD 

* 

40  26 

104  41 

4646 

e* 

IA 

C 

GT  WEST  Sugar  CO 

GREENLAND  B  SE 

337* 

EL  PASO 

39  08 

7390 

: 

FRANK  A  ROGERS 

GREENLANO  *  NE 

198*  DOUGLAS 

4 

39  16 

104  ** 

672) 

KELSEY  POT  TENGER  JR 

GREEN  MOUNTAIN  DAN 

9992 

SUMMIT 

2 

3*  33 

7740 

3P 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SBrvSTONF 

3603 

MOFFAT 

3 

*0  37 

108  40 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/63 

GROVER  10  W 

36*3 

WELD 

*0  51 

10*  2* 

509C 

9P 

MRS  DORIS  A.  MC  GEHEE 

GUfFEY  10  SE 

36)6 

FREMONT 

1 

38  *] 

105  23 

6200 

4P 

mrs  Clara  g  nash 

GUNN 1  SON 

3662  GUNN 1  SON 

2 

38  32 

106  36 

9P 

5P 

c 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3731 

MOFFAT 

2 

*0  22 

107  37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

HAR  T  S ' L 

1811  PARK 

M  39  02 

103  48 

6S66 

6P 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

HARWELL 

MM 

KIOWA 

! 

36  27 

*939 

6P 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

BOULDER 

39  56 

9923 

*P 

MRS  LAURA  E  CMtltBRO 

HA  TOE N 

WW,- 

BOUTT 

; 

*0  30 

II 

63)7 

6P 

6P 

A  RAY  GOREE 

HERHI T  T  CSE 

)*91 

MINERAL 

9 

17  46 

9001 

SP 

5P 

MRS  MABEL  WRIGHT 

MOfMNF 

404  71  LAS  ANIMAS 

1 

37  17 

10*  2) 

5720 

c 

EUGENE   S  PMILPOTT 

HOLLY 

*0T*i  PBOwERS 

1 

36  03 

103  07 

3393 

6A 

w  R  DAVIS 

HOLYOKE 

•062)  PHILLIPS 

3 

*0  33 

102  IS 

3746 

61 

If 

F    B  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

•12*  GRAND 

2 

40  0) 

106  09 

7600 

6P 

IP 

c 

COLO  GAME  ♦  FllH  DbP 

MOYT 

*139j  MORGAN 

4 

40  00 

10*  03 

4993 

c 

MRS  BERTHA  m  MEych 

4171 

LINCOLN 

3*  06 

103  26 

50)4 

BARBARA  L  MATT  IX 

IDAHO  SPRINGS 

CLEAR  CREEK 

I 

3*  49 

7369 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

IDALIA 

62* 

YUMA 

39  41 

102  17 

3941 

Theodore  w  clark 

IGNAC10  1  N 

la  Plata 

1 

37  06 

107  38 

6424 

SP 

SP 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INrtFP'NOEiee   PASS   5  SW 

*27l 

PITKIN 

2 

39  03 

10*  37 

105S< 

s 

TWIN  LAKES  R  *  C  CO 

JOES 

bSffl 

YUMA 

19  39 

102  41 

: 

MRS  RuTh  E  SNYDER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 

carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 

this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normal3  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 

times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.       For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  Ht  J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the 

following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 

"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later    in  "Storage-Gage 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  iO  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  tine  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Document",     Government  Printing  Office,  Washington 

25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the     Superintendent  of  Documents.       Remittances  and  correspondence     regarding  subscriptions  should    be  I 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
MAY  1963 


Temperoture 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

B 

a 

8 
< 

Departure 
From  Normal 

J 

X 

Dale 

- 

i 

• 

a 

t 
a 
S 

a 

No.  o 

f  Days 

Departure 
From  Normal 

>■ 
a 

s 

o 

6 

B 

O 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Mox.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.SO  or  More 

■ 

5 
5 
o 

- 

a  I 

s  , 
■  i 
R  t 

1  t 

i  ° 
B  £ 

o  I 

Total 

AS  DRAINAGE  BASIN 

FAA  AP 

76.8 

45.9 

61.4 

91 

8 

32 

22 

150 

! 

0 

1 

0 

1.05 

.45 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

DAM 

77.8 

47.0 

62.4 

93 

9 

35 

1  3 

139 

3 

0 

0 

0 

1.62 

.67 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

NNE  WELLS 

80.1 

47.1 

63.6 

3.8 

95 

8 

35 

20 

114 

6 

0 

0 

0 

1.22 

-  1.01 

.32 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

ER  2  NW 

77.6 

44.  5 

61.1 

92 

8 

29 

1  3 

164 

2 

0 

1 

0 

1.09 

.42 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

KE 

78.0 

45.9 

62.0 

3.9 

95 

7 

27 

22 

129 

2 

0 

1 

0 

1.29 

-  1.90 

.39 

31 

.0 

0 

• 

0 

0 

TON   3  NE 

78.2 

46.5 

62.4 

93 

8 

34 

1  3 

133 

3 

0 

0 

0 

1.63 

1.08 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

80.0 

46.9 

63.5 

4.2 

95 

11 

29 

22 

102 

2 

0 

1 

0 

1.11 

-  1.97 

.42 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

81.3 

47.5 

64.4 

93 

10 

31 

20 

95 

2 

0 

1 

0 

1.42 

-  1.41 

.58 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

VISION 

62.6 

4.4 

1.30 

-  1.46 

.0 

TE  DRAINAGE  BASIN 

SPARK 

62. AM 

33. 3M 

47. 9M 

73 

8 

26 

20+ 

522 

0 

0 

10 

0 

.63 

.43 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

0  RESERVOIR 

64.8 

24.7 

44.8 

70 

18 

13 

13 

618 

0 

0 

27 

0 

.42 

.15 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

Y 

71. 3M 

32. 4M 

51  .9M 

79 

6 

23 

13 

401 

0 

3 

1  h 

.46 

.17 

19 

T 

0 

. 

0 

0 

ER 

77.0 

47.8 

62.4 

5.0 

88 

11 

36 

20 

102 

0 

0 

0 

0 

1.37 

-  1.99 

.59 

19 

.0 

0 

4 

I 

0 

78.7 

42.7 

60,  7 

4.1 

90 

7 

32 

21 

155 

1 

0 

1 

0 

.28 

-  2.26 

.10 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

ou  Ranch 

63.9 

34.9 

49.4 

73 

7 

26 

1  3 

477 

0 

0 

11 

0 

.75 

.25 

23 

T 

0 

4 

0 

0 

E  ROCK 

76.1 

40.2 

58.2 

85 

7 

31 

13+ 

214 

0 

0 

It 

0 

.94 

.32 

24 

.0 

0 

5 

0 

0 

MAN 

73. * 

35.7 

54.6 

2.5 

80 

15+ 

27 

13 

315 

0 

0 

9 

0 

.18 

-  1.87 

.11 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

Y  CREEK  DAM 

77. 8M 

40. 7M 

59. 3M 

33 

21 

178 

0 

0 

0 

0 

.76 

.26 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

R  WB  AP 

//R 

76.7 

45.0 

60.9 

4.2 

87 

30+ 

35 

21  + 

156 

0 

0 

0 

0 

.68 

-  2.02 

.22 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

R  WB  CITY 

R 

75.1 

51.0 

63.1 

5.4 

86 

8+ 

39 

19 

105 

0 

0 

0 

0 

.86 

-  1.55 

.29 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

T 

72. 5M 

36.  OM 

54.  3M 

82 

7 

27 

13+ 

326 

0 

0 

5 

0 

.29 

.19 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARK 

66.9 

34.1 

50.5 

2.8 

74 

30+ 

25 

20+ 

443 

0 

0 

12 

0 

.26 

-  1.96 

.18 

23 

.0 

0 

1 

3 

0 

REEN 

72.3 

34.2 

53.3 

82 

8 

25 

13 

357 

0 

0 

9 

0 

.84 

.28 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

COLLINS 

74.1 

43.1 

58.6 

3.2 

83 

11  + 

33 

20 

193 

0 

0 

0 

0 

.42 

-  2.48 

.15 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

LUPTON   1  N 

78.7 

42.4 

60.6 

90 

11 

32 

20 

152 

1 

0 

1 

0 

.25 

-  2.40 

.12 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

MORGAN 

76.0 

47.8 

62.9 

5.2 

90 

12  + 

36 

22  + 

112 

2 

0 

0 

0 

1.05 

-  1.53 

.35 

29 

.0 

0 

4 

3 

0 

iTOWN 

65.6 

37.5 

51.6 

73 

6 

28 

13 

407 

0 

0 

4 

0 

.56 

.15 

2 

0 

■Y 

77.5 

44.7 

61.1 

4.1 

90 

12 

34 

20 

140 

1 

0 

0 

0 

.12 

-  2.37 

.05 

20 

.0 

0 

3 

o 

0 

1  low 

75.5 

43.8 

59.7 

5.3 

88 

31 

22 

178 

0 

0 

1 

0 

_  1,77 

.46 

24 

0 

0 

SPRINGS 

68.7 

34.6 

51.7 

3.2 

78 

30 

28 

13 

405 

0 

0 

10 

0 

.53 

-  1.70 

.14 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

PASS  2  E 

55.  7M 

25.  3M 

40.  5M 

62 

18 

20+ 

751 

0 

o 

o 

6 

BURG 

72.2 

46.9 

59.6 

0.3 

92 

7 

31 

22 

185 

1 

0 

1 

0 

2.98 

.04 

1.17 

4 

.0 

0 

2 

2 

ER 

77.9 

45.7 

61.6 

3.6 

85 

8  + 

34 

20 

114 

o 

o 

o 

o 

.97 

-  1.93 

.45 

19 

.0 

0 

2 

0 

MAN   4  SSE 

75.7 

40.8 

58.3 

89 

11  + 

25 

22 

212 

0 

0 

4 

0 

1.55 

.45 

24 

.0 

0 

5 

0 

0 

GEORGE  8  SW 

66.8 

32.6 

49.7 

2.0 

72 

30  + 

24 

13+ 

465 

0 

Q 

13 

n 

.14 

-  2.06 

.13 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

SOD 

76.2 

45.8 

61.0 

3.1 

86 

7 

35 

20 

141 

0 

0 

0 

0 

.33 

-  2.49 

.26 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

ONT  2  ESE 

78.1 

44.1 

61.1 

4.8 

90 

12 

33 

20 

1  32 

1 

0 

0 

0 

.29 

-  2.37 

.  1 1 

23 

.0 

0 

2 

0 

R  9  E 

76.3 

41.2 

58.8 

85 

7 

28 

21 

198 

0 

0 

2 

0 

.32 

-  2.06 

.12 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

EATHER  LAKES 

62.1 

33.9 

48.0 

72 

30 

27 

21  + 

519 

0 

0 

1 1 

.62 

.18 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

ICK   5  S 

76.6 

46.5 

61.6 

91 

7 

33 

22 

127 

1 

0 

0 

3 

3.48 

1.65 

31 

.0 

0 

8 

1 

1 

R 

63.6 

29.9 

46.  8 

70 

30+ 

19 

20 

556 

0 

0 

22 

0 

.52 

-  .83 

.29 

23 

T 

T 

1 

2 

0 

0 

78.3 

62.4 

5.0 

94 

32 

22 

127 

3 

3 

1 

0 

.64 

25 

0 

6 

1 

0 

1 

63.8 

26.1 

45.0 

71 

30+ 

14 

20+ 

614 

3 

0 

26 

0 

.39 

.22 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

DALE 

76.7 

40.5 

58.6 

3.6 

87 

11  + 

30 

20 

193 

0 

0 

1 

0 

•  41 

_  2.50 

.14 

19 

.0 

0 

0 

MS  7  SW 

80.2 

42.3 

61.3 

90 

11  + 

30 

20+ 

145 

2 

0 

i 

0 

.24 

.18 

19 

.0 

0 

1 

3 

0 

VISION 

55.9 

2.2 

.76 

-  1.77 

T 

SRANDE  DRAINAGE  BASIN 

5A  WB  AP 

R 

72.0 

34.7 

53.4 

2.6 

78 

18 

21 

13 

353 

0 

0 

10 

3 

.13 

-  .60 

.11 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

\ 

72.6 

35.5 

54.1 

78 

18  + 

23 

2 

332 

3 

0 

) 

0 

.11 

.08 

22 

.0 

0 

0 

c 

0 

I 

71.8 

35.6 

53.7 

77 

7 

26 

13 

344 

0 

0 

8 

0 

.71 

.47 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

5RTE 

70.2 

38.4 

54.3 

3.4 

77 

7 

29 

13  + 

326 

3 

J 

! 

0 

.10 

-  .77 

.06 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAND  DUNES  NM 

71.0 

40.8 

55.9 

76 

18  + 

28 

2 

275 

0 

0 

2 

3 

.35 

.29 

22 

.0 

0 

1 

c 

0 

T  7  ESE 

64.8 

23.9 

44.4 

1.4 

70 

7  + 

14 

13 

632 

0 

0 

30 

0 

.50 

-  .68 

.15 

26  + 

.0 

0 

4 

0 

0 

VISTA 

71.9 

30.5 

51.2 

78 

8 

14 

15 

421 

0 

0 

20 

0 

.06 

.06 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

:he 

72.3 

34.7 

53.5 

78 

7 

26 

2 

351 

0 

c 

8 

3 

T 

-  .77 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHEEL  GAP  3  N 

67.2* 

26. 5M 

46.  9M 

73 

6 

14 

12 

554 

3 

c 

2  1 

3 

.32 

.23 

22 

T 

0 

1 

c 

0 

:reek  PASS  1  E 

53.7 

32.1 

42.9 

60 

18 

25 

2 

677 

0 

0 

19 

0 

.47 

.35 

10 

T 

20 

1 

1 

3 

0 

MS  ION 

51.0 

2.6 

.28 

-  .70 

T 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       101*  on  the  9+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:       12*  on  the  13th  at  Fraser 

Greatest  Total  Precipitation:     3.  95  inches  at  Fleming  1  S 
Least  Total  Precipitation:     0.  00  inch  at  Arboles 

Greatest  One-Day  Precipitation:       1.  65  inches  on  the  31st  at  Sedgwick  5  S 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     2.  0  inches  at  Climax  2  NW  and  Winter  Park 
Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      25  inches  on  the  2+  at  Climax  2  NW 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  67  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 
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•  02 

•  43 

T 

T 

.02 

.0 

GEORGETOWN 

.56 

.09 

.13 

7 

•  06 

•  13 

•  02 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

•  83 

•  15 

•  16 

•  1] 

•  05 

•  23 

GORE  PASS  RANCH 

.33 

.06 

.07 

T 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

//R 

.01 

T 

T  T 

T 

T 

.01 

T 

T 

GRAND  LAKE   1  WNW 

.60 

.05 

T 

•  10 

•  23 

.25 

•  It 

T 

•  05 

T 

T 

T 

GRAND  LAKE  6  SSW 

.98 

.05 

•  13 

.01 

■  02 

•  44 

.11 

■  11 

•  09 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

.35 

T 

•  06 

•  29 

T 

T 

"'T'  , 

GREELEY 

.12 

.05 

.03 

•04 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

.43 

T 

.17 

.08 

•  03 

.06 

.01 

•01 

•04 

.0 

GROVER  10  W 

.84 

T 

•  20 

■  46 

•  05 

.06 

.0 

GUFFEY  10  SE 

.26 

•  07 

.04 

•  15 

T 

GUNN I  SON 

T 

•  02 

HAMILTON 

.30 

.16 

.06 

•  08 

HARTSEL 

.32 

.23 

.09 

T 

T 

MA SWELL 

1.61 

■  46 

•  55 

•  07 

•  13 

•  39 

.01 

•  22 

HAWTHORNE 

1.03 

T 

•  03 

•  47 

•  22 

.29 

•  02 

HAYDEN 

.19 

.06 

.05 

•  05 

•  03 

HERMIT  7  ESE 

// 

.50 

.13 

•  10 

■  10 

•  15 

HOLLY 

1.19 

T 

T 

•  26 

•  04 

•  11 

•  06 

•  17 

T 

.  10 

.02 

•  02 

.3 

HOLYOKE 

1.29 

.30 

.12 

•  06 

•  12 

.11 

•  02 

.17 

•3 

IDAHO  SPRINGS 

.33 

T 

.08  T 

T 

T 

T 

.05 

7 

•07 

•  01 

•  09 

-09 

.1 

I DAL  1  A 

1 .35 

•  08 

•  13 

.33 

T 

•  15 

•  05 

•  15 

IGNACIO  1  N 

.36 

.55 

T 

.01 

JOHN  MARTIN  DAM 

1.31 

.02 

•73 

•  01 

•  03 

.01 

•  04 

•  12 

.05 

.  12 

■  16 

T 

JONES  PASS  2  E 

T 

T 

JULES6URG 

2.98 

1.17 

■  06 

.49 

•  17 

T 

1.13 

KARVAL 

.13 

T 

.15 

KASSLER 

.97 

.21 

.43 

.08 

•  06 

•  04 

.02 

.01 

.09 

.01 

KAUFFMAN  4  SSE 

1.53 

.03  .18 

•22 

•  23 

.06 

•  43 

.09 

KIOWA  3  SE 

.60 

.11 

•  22 

.19 

KIOWA  4  SW 

.86 

.02 

.02 

.10 

.42 

.30 

KIT  CARSON 

•25 

T 

.08 

.42 

T 

T 

.02 

.22 

.13 

•  12 

LA  JUNTA  FAA  AP 

.31 

T 

•  24 

.01 

.02 

T 

•  08 

7 

.16 

T 

LAKE  CITY 

.30 

.10 

.20 

LAKE  GEORGE  8  SW 

.14 

.13 

•01 

LAKEWOOO 

.33 

.26 

T 

T 

T 

T 

T 

LAMAR 

.96 

•  29 

.02 

.02 

.02 

•02 

.12 

.01 

T 

.08 

Sm  MfawnO  no!u  following  Station  Ind«" 


DAILY  PRECIPITA  TION 

COLORADO 


Continued 


•a 

Day  of  Month 

Station 

s 

1   |  2  |  3 

4  1  5  1 

6 

7      8  9 

-1  1 

10  1 

U  12 

13  |  14  |  15 

18 

17  | 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  | 

23  1 

24 

25  | 

26  | 

27 

28  j 

29  | 

30 

31 

.*<,  A*IMA<^ 

.93 

T 

.34 

.10 

T 

.05 

•  44 

7  • 

-EAQVILLE 

•  40 

•  14 

.01 

•  04 

.01 

■01 

.19 

T 

.EROY   7  WSW 

2.64 

.04 

•  63 

•  31 

T 

.  10 

.11 

.  I ME  3  SE 

.33 

.23 

•  10 

.  I HON  10  SSH 

•  46 

.06 

•  10 

T 

x 

.11 

T 

•  0 

•  03 

•  02  . 

.J  HON 

.41 

T 

•  04 

.09 

.13 

.04 

.09 

.04 

.05 

.04 

.02 

.02  . 

.  ITTLE  DOLORES  3  HE 

•  01 

T 

•  01 

T 

T 

T 

T 

ONGMONT   2  ESE 

.29 

T 

.07 

•  10 

•  01 

IANC0S 

.23 

.13 

•  12 

IARVINE 

.27 

■  01 

.24 

02 

AYBELL 

.20 

.03 

.09 

.01 

.09 

.01 

.01 

EEKER 

.29 

•  09 

.04 

.04 

.03 

.03 

.03 

ESA  VERDE  NP 

•  11 

.11 

ONTE  VISTA 

.06 

T 

•  06 

ONTROSE  NO  1 

.12 

.  ■  * 

T 

-  09 

ONTROSE  NO  2 

.12 

T 

.02 

.01 

•  09 

T 

ONUMENT  2  WSM 

.32 

.06 

T 

.17 

.09 

T 

T 

T 

ORTHOALE 

.27 

T 

.03 

03 

ORTm  LAKE 

.95 

.01 

.04 

.02 

•  10 

•  23 

•  32 

•  03 

•  07 

.  [  ' 

.03 

01 

* 

ORWOOD 

•  10 

•  10 

>DWAY 

.04 

.01 

T 

.01 

X 

.02 

7 

T 

.40 

•  01  T 

•  01 

.30 

.06 

.01 

T 

•  16 

.02 

.03  . 

JRAY 

•  »3 

.  ' 

09 

02 

.28 

01 

* 

03 

* 

•  03 

AGOSA  SPRINGS 

.02 

T 

•  02 

T 

IL1SADE  1  S 

.01 

T 

* 

ILISADE  LAKE  2  SSE 

.02 

T 

.02 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

■  14 

.20 

.20 

kRADOX 

.32 

•  05 

.20 

•  07 

IRKER  9  E 

.32 

T 

.10 

.10 

12 

IRSMALL    10  SSE 

.33 

T 

* 

'NROSE    3  NNW 

.04 

T 

T 

7 

.04 

.05 

•  03 

.13 

ACERVULE 

.34 

•  07 

IEBL0  WB  AP  //R 

.39 

T 

T 

.02 

T 

•  05 

.17 

•  01 

•  12 

T 

.02 

T 

! 

j  * 

tEBLO  CITY  RES 

.92 

.20 

•  12 

.08 

7 

T 

.12 

J 

T  . 

E8LO  ARMY  DEPOT 

.61 

T 

.33 

.17 

.09 

.10 

•  05 

.03 

.02 

NGELY 

.06 

T 

•  08 

D  FEATHER  LAKES 

.62 

•02 

.02 

T 

•  02 

■  08 

.18 

.  16 

.03 

7 

•  01 

x 

10 
*  * 

CO 

■  42 

T 

.20 

•  22 

FLE   2  ENE 

.02 

T 

.02 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

T 

T 

CKY  FORD  2  ESE 

•  33 

.10 

.02 

•  09 

.18 

.14 

SH  2  NNE 

1.00 

.01 

.21 

•  10 

.08 

.06 

•  34 

XTON  PARK 

.97 

.02 

T 

T 

•  12 

•  23 

•  05 

■  08 

T 

•  03 

.  32 

•  02 

* 

* 

* 

E 

.39 

T 

T 

•  35 

T 

GUACME 

7 

T 

T 

T 

T 

.13 

.11 

.02 

PINERO  8  E 

.29 

T 

•  13 

•  04 

T 

ROENTS 

.44 

T 

•  13 

T 

T 

•  26 

T 

•  05 

DAL.  I  A  A  SSE 

.72 

■  01 

•  02 

.20 

•  02 

•  14 

•  14 

*  1  Q 

- 

5GWICK  5  S 

3.46 

.34 

.23  .12 

.04 

.25 

T 

•  23 

.26 

•  24 

.08 

T 

1.69  . 

•  OS 

T 

■  06 

•  11 

.02 

„VER  TON 

.63 

■  IS 

.18 

•  04 

.07 

.10 

•  06 

ICER 

.92 

.04 

.13 

.01 

•  04 

T 

.29 

T 

•  01 

T 

*INGFIELD 

1.20 

.21 

•  16 

•  22 

.02 

•  10 

T 

.03 

.06 

•  38 

PINGF1ELD  7  WSW  // 

1.06 

7 

.24 

.12 

•  10 

•  04 

.03 

.01 

•  13 

.39 

P1NGFIELD  6  S 

1.61 

•25 

.15 

•  1  7 

•  1 1 

.45 

•  21 

•  27 

EAM80AT  SPRINGS 

.91 

■  1  3 

.07 

.07 

.23 

•  01  . 

■RUNG 

1  .19 

.23 

.25 

.01 

T 

.64 

.03 

■  19 

.  1  Q 

•  22  • 

ININGTON 

1.92 

•  20 

•  49 

.42 

•  13 

.02 

T 

.43 

.  19 

1  AT TON   3  NE 

1.63 

1.0B 

.07 

.18 

.05 

.25  . 

iAR  LOAF  RESERVOIR 

•  97 

■  17 

T 

T 

T 

T 

T 

.17 

.08 

.15 

7  . 

OMA 

.42 

•  12 

.07 

.01 

.02 

.  13 

.05 

ony  t  se 

2.06 

1  .60 

.03 

.06 

.05 

.18 

T 

.10 

•  02 

LOR  PARK 

.60 

.10 

.10 

.35 

.10 

.03 

•  10 

LUR IDE 

.70 

.04 

.03 

.05 

•  18 

•  38 

•02 

NI  0*0 

•  49 

T 

.11 

.  14 

•  03 

•08 

■  02 

.05 

•  03 

.01  . 

NIDAO  FAA  AP 

.39 

•  10 

T 

.01 

•  03 

•  16 

•  09 

T 

T 

x 

7  • 

IY   1  SE 

1.39 

T 

.63 

.41 

.06 

•OB 

•  04 

•  02 

.08 

.07 

N  LAKES  RES 

.26 

.02 

T 

T 

.14 

7 

T 

.10 

8UTTES   1  NW 

2.09 

.61 

.46 

.13 

•27 

.09 

.05 

.21 

•  16 

.03 

.19 

•  02 

•  17 

LCC1TO  0AM  // 

.43 

T 

.33 

.04 

.02 

T 

•  01 

.01 

•02 

* 

2.09 

.03 

.22 

1.32 

.46 

■  03 

.02 

ON  WHEEL  GAP  3  N 

.32 

.04 

7 

•  23 

•  05 

T 

x 

OEN 

.39 

.02 

T 

T 

.13 

■  02 

.22  ■ 

SENBURG  POWER  PLANT 

■  36 

T 

•  02 

T 

.18 

T 

•  02 

.12 

.01 

.01 

T 

7 

EROALE 

.41 

.09 

.14 

•  07 

•  05 

.02 

.0*  '• 
* 

TCLIFFE 

•  06 

T 

T 

•  02 

•  04 

•  02 

X 

MORE  2  S 

•  33 

T 

•  1  5 

.02 

T 

•  10 

.03 

T 

T 

fGINS    *  SN 

.24 

.18 

•OS 

.01  • 

OSPO 

.36 

•  01 

.08 

.01 

•  04 

•  13 

.09  . 

;ter  park 

.76 

.35 

.03 

.10 

.10 

.04 

.06 

.02 

.02 

.02  . 

F  CREEK  PASS  1  E 

.47 

.35 

.04 

T 

.06 

F  CREEK  PASS  *  * 

.27 

T 

T 

.21 

T 

T 

T 

.06 

X 

v 

1.11 

T 

T 

.17 

T 

T 

.20 

•04 

.09 

.05 

.14 

T 

.42  . 

0* 

.36 

.09 

.07 

.03 

T 

.02 

T 

.03 

.03 

.03 

.10  . 

LOU  JACKET  1NW 

.20 

.10 

T 

.01 

.17 

u 

1.42 

.33 

.56 

•03 

T 

.24 

.13 

.09 

T 

f.i«j«nr»  ■         following  Sitiion 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MAY  1963 


Station 

Day  OI  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

AKRON   FAA  AP 

MAX 

79 

74 

84 

78 

82 

87 

90 

91 

84 

80 

90 

74 

77 

82 

83 

71 

77 

73 

56 

68 

50 

55 

67 

70 

82 

72 

73 

81 

83 

87 

80 

76 

e 

MIN 

41 

40 

* 

45 

60 

58 

* 

40 

44 

39 

45 

39 

39 

37 

32 

42 

48 

47 

46 

42 

45,9 

ALAMOSA   WB  AP 

MAX 

61 

68 

72 

74 

73 

75 

76 

75 

69 

74 

74 

66 

73 

76 

77 

73 

75 

78 

72 

69 

67 

70 

70 

73 

69 

70 

69 

74 

74 

75 

71 

72.0 

MIN 

34 

25 

* 

29 

33 

39 

44 

5 

42 

7 

30 

40 

34 

33 

32 

34 

32 

36 

38 

44 

36 

33 

33 

36 

34 

7 

ALLENSPARK 

56 

59 

66 

60 

64 

72 

73 

65 

64 

71 

60 

65 

66 

68 

64 

49 

53 

55 

50 

50 

63 

59 

62 

61 

63 

68 

66 

70 

66 

62 

4 

MIN 

32 

36 

30 

33 

29 

35 

* 

38 

33 

34 

38 

26 

34 

38 

3  3 

27 

26 

26 

28 

28 

3  5 

]  6 

33.3 

ALTENBERN 

70 

69 

77 

78 

81 

83 

83 

80 

77 

77 

74 

70 

76 

74 

78 

80 

82 

84 

73 

82 

81 

82 

76 

75 

76 

80 

82 

S3 

82 

84 

82 

78, 

5 

MIN 

30 

33 

34 

5 

33 

36 

39 

42 

46 

3 

58 

25 

* 

36 

43 

37 

33 

41 

38 

37 

43 

45 

39 

38 

37 

36 

38 

5 

a  m  t  r  t>  "  UccrBuriTD 
An  i  t"u   "t  sfvui" 

56 

60 

64 

66 

68 

68 

68 

68 

65 

67 

66 

58 

65 

63 

67 

65 

67 

70 

66 

68 

65 

60 

63 

62 

64 

64 

67 

63 

62 

68 

65 

64 

8 

MIN 

25 

20 

23 

27 

23 

23 

28 

33 

32 

2  i 

25 

2 1 

20 

25 

24.7 

ARBOL  es 

72 

74 

7* 

76 

78 

79 

79 

80 

73 

77 

76 

71 

75 

75 

75 

77 

80 

83 

82 

81 

79 

80 

73 

75 

76 

76 

77 

82 

82 

79 

79 

77.J 

MIN 

33 

33 

43 

39 

37 

39 

39 

41 

46 

47 

49 

39 

42 

33 

41 

42 

51 

3  8 

39, 

2 

59 

57 

64 

67 

69 

71 

68 

69 

62 

68 

66 

62 

65 

64 

67 

65 

67 

69 

67 

68 

65 

62 

64 

64 

65 

64 

66 

69 

66 

71 

67 

65, 

MIN 

34 

31 

* 

34 

34 

7 

41 

38 

40 

26 

41 

34 

34 

33 

33 

32 

38 

42 

40 

35 

36 

31 

3  i 

34 

39 

39 

35, 

7 

63 

67 

75 

69 

71 

79 

76 

78 

74 

76 

77 

67 

74 

73 

77 

71 

72 

78 

64 

61 

61 

59 

68 

74 

70 

71 

72 

72 

77 

73 

7  J 

3 

MIN 

31 

30 

32 

33 

30 

26 

33 

39 

32 

29 

30 

34 

39 

38 

32 

32, 

4 

62 

71 

72 

74 

72 

76 

78 

77 

70 

74 

73 

67 

72 

75 

78 

76 

74 

78 

73 

74 

67 

67 

70 

72 

70 

70 

70 

76 

75 

74 

73 

72, 

MIN 

43 

41 

34 

40 

38 

43 

35 

44 

32 

29 

30 

34 

33 

39 

33 

35, 

5 

69 

67 

73 

76 

78 

30 

81 

80 

74 

77 

78 

71 

75 

73 

76 

75 

76 

78 

75 

76 

72 

72 

74 

72 

70 

72 

75 

77 

77 

60 

72 

MIN 

40 

40 

33 

32 

34 

33 

35 

45 

44 

43 

39 

36 

35 

40 

38 

35 

37 

36, 

C 

BONNY  DAM 

68 

80 

76 

87 

79 

81 

86 

92 

93 

88 

83 

92 

79 

79 

85 

86 

77 

77 

71 

61 

73 

49 

56 

53 

68 

64 

60 

76 

84 

87 

63 

77 

MIN 

39 

44 

* 

44 

46 

57 

57 

53 

51 

35 

85 

50 

59 

47. 

0 

30ULDE R 

75 

74 

81 

76 

79 

3  7 

87 

83 

81 

79 

88 

79 

79 

74 

85 

78 

76 

76 

69 

74 

65 

58 

68 

77 

78 

78 

75 

77 

78 

78 

76 

77 

MIN 

42 

58 

62 

50 

53 

45 

53 

52 

47 

46 

39 

50 

50 

1 

47. 

8 

BUEN A  VISTA 

64 

65 

70 

70 

70 

75 

74 

74 

74 

73 

71 

69 

70 

70 

73 

73 

71 

72 

72 

73 

71 

70 

67 

66 

69 

70 

70 

71 

66 

70 

72 

70 

MIN 

26 

35 

35 

38 

40 

37 

36. 

4 

76 

74 

ei 

81 

83 

86 

90 

84 

35 

82 

87 

30 

78 

80 

85 

74 

75 

80 

59 

69 

64 

66 

78 

77 

82 

78 

76 

79 

85 

66 

79 

MIN 

4  6 

38 

36 

40 

Ill 

J 

CANON  CITY 

72 

76 

79 

79 

78 

83 

86 

85 

8/ 

81 

83 

81 

78 

83 

3^ 

82 

78 

83 

79 

70 

69 

57 

64 

79 

79 

77 

74 

82 

78 

62 

60 

78. 

2 

MIN 

58 

4  9 

51 

50 

50. 

3 

car i bou  Ranch 

60 

58 

65 

64 

65 

72 

73 

72 

71 

65 

71 

63 

64 

66 

67 

65 

62 

68 

56 

53 

50 

50 

64 

63 

62 

6  2 

68 

65 

69 

65 

63. 

9 

MIN 

30 

30 

40 

40 

9 

32 

29 

3  0 

30 

37 

34. 

9 

CASTLE  ROCK 

MAX 

70 

69 

76 

76 

76 

83 

85 

84 

84 

ei 

82 

76 

76 

79 

32 

77 

75 

79 

74 

67 

63 

61 

76 

76 

74 

73 

76 

74 

77 

82 

76 

76 

MIN 

40 

31 

34 

42 

42 

57 

38 

36 

43 

37 

32 

32 

39 

42 

38 

39 

'  42 

45 

40. 

2 

CEDAREOGE 

MAX 

70 

73 

75 

78 

79 

81 

80 

78 

77 

75 

73 

70 

75 

72 

77 

75 

78 

80 

79 

82 

75 

79 

75 

72 

75 

75 

77 

82 

84 

85 

77 

76. 

9 

MIN 

36 

48 

43 

42 

42 

42 

42 

51 

49 

53 

41 

45 

41 

4  1 

45 

52 

45 

44. 

1 

CENTER 

MAX 

65 

69 

72 

75 

76 

76 

77 

70 

70 

74 

71 

67 

74 

73 

76 

75 

72 

74 

71 

72 

65 

64 

69 

72 

71 

73 

70 

71 

72 

76 

73 

71 . 

MIN 

2  7 

39 

39 

34 

3  5 

35 

31 

37 

39 

42 

35 

38 

34 

38 

35. 

( 

CHEESMAN 

MAX 

68 

70 

72 

75 

74 

80 

79 

79 

77 

71 

76 

70 

74 

75 

80 

76 

73 

78 

66 

61 

64 

60 

73 

75 

75 

75 

75 

75 

72 

79 

77 

7J 

MIN 

30 

6 

40 

38 

9 

38 

36 

36 

40 

6 

35. 

1 

CHERRY  CREEK  OAM 

72 

71 

81 

83 

SO 

84 

74 

83 

82 

85 

78 

77 

60 

72 

72 

71 

65 

72 

79 

81 

79 

79 

80 

78 

85 

61 

MIN 

42 

39 

45 

39 

34 

33 

37 

43 

43 

43 

43 

45 

49 

40! 

1 

CHE YENNE  WELLS 

80 

77 

96 

85 

80 

85 

92 

95 

91 

86 

94 

85 

85 

91 

91 

89 

78 

77 

62 

72 

65 

47 

51 

71 

85 

78 

76 

86 

80 

78 

62 

80. 

MIN 

* 

45 

47 

42 

45 

35 

37 

43 

48 

47 

47. 

! 

MAX 

70 

74 

76 

77 

80 

79 

r> 

82 

60 

80 

82 

68 

77 

68 

SO 

74 

68 

80 

60 

80 

72 

78 

72 

72 

75 

76 

78 

72 

82 

79 

76 

MIN 

26 

24 

21 

37 

27 

26 

28 

&3 

30 

40 

30 

31. 

: 

Climax  z  nw 

43 

42 

48 

50 

53 

56 

53 

54 

50 

53 

57 

46 

49 

48 

51 

48 

51 

53 

49 

50 

50 

49 

51 

46 

48 

49 

52 

53 

54 

56 

50 

50  • 

MIN 

20 

20 

25 

30 

31 

31 

26 

2  8 

29 

30 

30 

30 

29. 

( 

cochetopa  creek 

65 

62 

67 

70 

70 

75 

76 

75 

75 

69 

75 

64 

60 

71 

65 

73 

70 

72 

74 

75 

74 

65 

72 

70 

65 

66 

67 

65 

71 

70 

76 

69. 

MIN 

32 

* 

32 

20 

30 

34 

38 

36 

42 

5 

30. 

collbr  an 

70 

73 

77 

79 

81 

83 

81 

80 

76 

77 

74 

69 

76 

75 

78 

76 

80 

60 

79 

82 

80 

81 

77 

74 

76 

"7 

80 

83 

83 

80 

84 

MIN 

38 

* 

40 

41 

42 

* 

48 

* 

46 

49 

29 

31 

47 

44 

41 

51 

4  3 

IS: 

COLORADO  NM 

72 

74 

76 

79 

81 

83 

84 

84 

80 

76 

76 

74 

.78 

77 

80 

78 

80 

84 

81 

83 

83 

84 

82 

75 

77 

76 

82 

84 

85 

63 

83 

MIN 

42 

64 

60 

48 

60 

52 

52 

57 

56 

62 

4 

53 

48 

53 

7 

65 

56 

53 

53! 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

74 

70 

82 

79 

76 

81 

87 

84 

83 

84 

83 

73 

75 

85 

86 

73 

71 

79 

53 

70 

54 

43 

60 

79 

79 

74 

72 

79 

76 

81 

76 

MIN 

36 

39 

50 

49 

59 

59 

49 

** 

48 

39 

46 

35 

40 

46 

46 

4 

45 

49 

49 

45. 

CORTEZ 

71 

75 

74 

75 

78 

78 

80 

81 

75 

75 

75 

78 

75 

74 

77 

78 

80 

82 

81 

81 

81 

80 

76 

75 

75 

76 

77 

81 

82 

80 

79 

MIN 

51 

53 

29 

31 

44 

40 

56 

45 

38 

4 

46 

8 

41. 

66 

66 

71 

74 

75 

77 

78 

76 

71 

74 

70 

59 

71 

70 

72 

69 

72 

74 

67 

71 

72 

74 

74 

6B 

69 

72 

74 

77 

77 

80 

74 

MIN 

34 

40 

42 

33 

35 

42 

45 

46 

36 

42 

9 

26 

38 

38 

41 

30 

31 

37 

27 

3' 

39 

* 

46 

39 

39 

3  2 

39 

46 

39 

44 

37. 

rOC<TCft  DIlTTC 
-     r    ■  1  ;:  l     DU  1  1  L 

55 

59 

63 

65 

68 

70 

67 

69 

66 

67 

65 

62 

63 

61 

66 

65 

67 

68 

67 

68 

65 

63 

63 

63 

62 

61 

63 

66 

64 

70 

65 

64. 

MIN 

26 

26 

26 

26 

29 

33 

3 

34 

34 

31 

22 

33 

34 

29 

29 

34 

36 

39 

36 

30 

27 

8 

30 

35 

33 

28 

30. 

DELHI 

76 

80 

87 

85 

85 

85 

93 

95 

87 

89 

92 

84 

85 

93 

96 

85 

83 

80 

80 

90 

65 

50 

83 

86 

88 

82 

77 

85 

87 

86 

85 

84. 

MIN 

35 

46 

43 

46 

50 

57 

67 

60 

57 

*7 

34 

46 

46 

42 

33 

42 

37 

40 

4 

43 

42 

40 

48 

49 

47 

2 

46. 

DEL  NORTE 

MAX 

63 

63 

70 

74 

72 

75 

77 

69 

69 

71 

70 

63 

71 

72 

73 

73 

72 

75 

76 

70 

64 

66 

72 

70 

67 

71 

67 

68 

70 

74 

68 

70.. 

MIN 

45 

35 

3  8 

40 

60 

38.' 

DELTA   I  E 

MAX 

79 

80 

84 

85 

85 

87 

88 

81 

80 

83 

84 

84 

76 

86 

81 

86 

86 

85 

85 

79 

86 

75 

76 

82 

80 

84 

65 

64 

86 

85 

82.' 

MIN 

38 

35 

41 

37 

42 

It 

40 

40 

40 

43 

48 

48 

5  6 

47 

4  3 

45 

51 

45 

44. 

73 

73 

83 

79 

81 

86 

86 

85 

85 

82 

87 

72 

79 

78 

82 

73 

75 

77 

52 

67 

63 

61 

74 

77 

80 

77 

74 

77 

78 

87 

76 

76.' 

MIN 

57 

60 

*' 

44 

60 

9 

40 

47 

51 

45.1 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

71 

70 

80 

76 

80 

84 

86 

86 

82 

80 

85 

71 

78 

77 

81 

72 

73 

74 

53 

66 

61 

59 

72 

73 

77 

76 

74 

74 

76 

84 

76 

75.: 

M  I  N 

50 

51.1 

DILLON 

MAX 

58 

54 

64 

66 

67 

71 

70 

70 

66 

67 

68 

63 

65 

63 

68 

67 

66 

68 

66 

66 

67 

62 

64 

62 

64 

62 

67 

69 

65 

69 

65 

65.! 

MIN 

28 

27 

28 

25 

27 

30 

33 

35 

36 

30 

32 

27 

21 

32 

31 

29 

26 

29 

28 

26 

30 

38 

38 

37 

28 

30 

25 

31 

35 

37 

29 

30.: 

DURANGO 

MAX 

71 

73 

76 

78 

82 

81 

81 

81 

71 

76 

75 

73 

76 

77 

78 

78 

79 

81 

82 

81 

77 

81 

71 

75 

73 

79 

74 

82 

62 

80 

80 

77.1 

MIN 

34 

30 

30 

30 

34 

34 

38 

37 

47 

35 

40 

27 

28 

39 

38 

33 

35 

35 

36 

37 

46 

47 

46 

36 

43 

32 

40 

37 

51 

33 

35 

36.' 

EADS 

MAX 

80 

76 

90 

87 

82 

83 

93 

95 

90 

85 

95 

88 

82 

93 

93 

90 

80 

80 

70 

70 

65 

46 

55 

80 

65 

82 

78 

90 

90 

88 

87 

82.: 

MIN 

45 

45 

40 

50 

50 

48 

52 

55 

55 

52 

60 

52 

40 

60 

55 

50 

48 

55 

43 

37 

42 

36 

40 

47 

47 

50 

50  | 

45 

55 

65 

56 

49.. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  70  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  01  Month 

• 

01 

Station 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

EAGLE    FAA  AP 

MAX 

61 

70 

73 

76 

78 

82 

62 

80 

73 

78 

78 

62 

75 

73 

76 

72 

79 

73 

78 

74 

74 

75 

71 

71 

77 

75 

77 

74 

81 

71 

74.7 

MIN 

28 

28 

31 

28 

28 

31 

33 

37 

43 

34 

43 

29 

21 

37 

32 

32 

27 

29 

30 

33 

34 

43 

38 

38 

31 

33 

28 

34 

38 

31 

31 

32.7 

ELBERT 

MAX 

69 

65 

77 

74 

74 

78 

82 

79 

70 

77 

81 

6  8 

68 

74 

66 

62 

60 

60 

73 

74 

79 

72 

71 

75 

78 

79 

72 

72.5 

MIN 

35 

27 

27 

34 

35 

42 

46 

46 

27 

36 

42 

34 

28 

36 

34 

35 

29 

35 

37 

36 

40 

33 

39 

41 

39 

43 

35 

36.0 

ESIES  PARK 

MAX 

61 

61 

68 

68 

68 

73 

74 

74 

71 

70 

73 

56 

67 

69 

70 

71 

70 

60 

59 

56 

65 

62 

68 

66 

67 

66 

70 

74 

64 

66.9 

MIN 

25 

39 

27 

30 

28 

29 

39 

40 

39 

39 

36 

41 

25 

31 

33 

34 

32 

32 

35 

25 

35 

32 

38 

41 

32 

38 

33 

38 

36 

60 

35 

34.1 

EVERGREEN 

MAX 

67 

67 

77 

74 

75 

78 

80 

82 

78 

76 

80 

77 

73 

74 

79 

71 

64 

60 

60 

55 

69 

71 

71 

70 

70 

69 

72 

80 

79 

72.3 

MIN 

33 

28 

29 

29 

31 

33 

41 

42 

38 

32 

41 

34 

25 

35 

35 

33 

31 

34 

35 

28 

27 

33 

40 

36 

33 

34 

40 

35 

40 

41 

35 

34.2 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

76 

85 

97 

98 

86 

88 

89 

101 

95 

98 

97 

92 

99 

93 

85 

70 

78 

71 

49 

65 

85 

96 

89 

85 

85 

91 

83 

82 

85.9 

MIN 

47 

52 

47 

50 

50 

44 

54 

61 

62 

60 

60 

50 

56 

60 

61 

54 

55 

47 

42 

42 

39 

43 

55 

58 

50 

63 

47 

60 

58 

57 

52.8 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

79 

70 

85 

80 

80 

84 

89 

92 

87 

82 

85 

90 

79 

89 

66 

76 

77 

58 

68 

64 

49 

57 

66 

83 

75 

73 

61 

83 

86 

80 

77.6 

MIN 

41 

38 

40 

50 

46 

45 

55 

51 

SO 

50 

52 

44 

29 

56 

55 

47 

38 

51 

37 

33 

37 

35 

38 

44 

43 

43 

45 

41 

45 

63 

38 

44.5 

FORDER  8  S 

MAX 

77 

76 

87 

89 

83 

84 

93 

95 

88 

86 

91 

82 

79 

91 

93 

81 

68 

73 

64 

45 

68 

85 

86 

81 

78 

84 

86 

85 

86 

81.3 

MIN 

40 

36 

44 

50 

41 

52 

50 

54 

45 

60 

50 

37 

45 

50 

43 

48 

42 

33 

40 

36 

41 

48 

44 

44 

46 

39 

48 

52 

57 

45.3 

FORT  COLLINS 

MAX 

72 

73 

78 

77 

76 

83 

79 

81 

81 

78 

83 

74 

75 

78 

79 

73 

62  68 

60 

55 

66 

69 

75 

77 

75 

73 

76 

SO 

75 

74.1 

MIN 

39 

43 

40 

39 

39 

42 

47 

50 

49 

46 

48 

43 

35 

45 

51 

47 

39 

42 

To 

33 

39 

38 

41 

45 

42 

45 

40 

45 

49 

48 

46 

43.1 

FORT  LEWIS 

MAX 

63 

66 

67 

68 

72 

72 

73 

73 

69 

66 

69 

61 

70 

68 

71 

70 

73 

75 

75 

74 

74 

74 

65 

68 

66 

70 

69 

75 

75 

72 

73 

70.3 

MIN 

36 

27 

30 

29 

35 

39 

41 

39 

44 

32 

36 

23 

30 

39 

35 

34 

35 

39 

37 

42 

43 

43 

41 

35 

36 

33 

40 

41 

49 

36 

35 

36.6 

FORT  LUPTON   1  N 

MAX 

77 

73 

84 

81 

83 

87 

89 

85 

83 

84 

90 

80 

80 

79 

83 

77 

78 

60 

70 

66 

65 

69 

76 

84 

79 

78 

78 

84 

82 

82 

78.7 

MIN 

36 

36 

3* 

39 

40 

42 

33 

56 

ss 

41 

49 

42 

34 

46 

56 

42 

38 

44 

46 

32 

38 

36 

44 

45 

42 

45 

40 

43 

47 

49 

44 

42.4 

FORT  MORGAN 

MAX 

70 

79 

76 

84 

81 

82 

87 

90 

85 

87 

82 

90 

74 

79 

83 

8 1 

76 

78 

58 

69 

55 

62 

76 

73 

84 

80 

76 

79 

85 

84 

78.0 

MIN 

42 

46 

42 

52 

44 

48 

56 

53 

54 

49 

58 

51 

38 

50 

57 

49 

42 

50 

41 

36 

40 

36 

42 

51 

47 

50 

50 

47 

51 

57 

50 

47.8 

FRASER 

MAX 

57 

55 

63 

64 

67 

71 

69 

70 

64 

68 

68 

60 

64 

65 

63 

61 

61 

64 

64 

61 

60 

59 

59 

61 

65 

65 

65 

6fl 

64 

63.5 

MIN 

20 

21 

20 

19 

18 

19 

22 

24 

26 

21 

21 

18 

12 

22 

23 

18 

15 

25 

20 

14 

16 

25 

33 

32 

20 

22 

16 

24 

23 

24 

19 

21.0 

FRUITA  2  N 

MAX 

76 

76 

82 

84 

85 

86 

88 

88 

83 

84 

80 

71 

81 

82 

61 

89 

86 

88 

85 

88 

84 

81 

84 

82 

86 

86 

90 

89 

85 

83.9 

MIN 

33 

40 

39 

38 

35 

37 

45 

49 

54 

42 

63 

32 

31 

44 

40 

41 

41 

37 

44 

45 

51 

55 

56 

46 

46 

39 

39 

51 

58 

44 

43 

43.6 

GATEWAY   1  SW 

MAX 

75 

81 

85 

83 

86 

83 

87 

83 

80 

80 

83 

78 

86 

88 

87 

85 

77 

75 

76 

84 

87 

87 

88 

86 

83.4 

MIN 

43 

37 

45 

42 

41 

42 

55 

57 

61 

60 

36 

54 

43 

42 

42 

42 

44 

43 

56 

51 

56 

46 

49 

40 

50 

53 

49 

46 

47.3 

GEORGETOWN 

MAX 

57 

56 

65 

68 

68 

73 

71 

72 

65 

71 

69 

60 

69 

64 

67 

69 

62 

64 

60 

58 

68 

64 

68 

63 

63 

68 

65 

70 

66 

65.6 

MIN 

36 

33 

35 

35 

38 

41 

45 

45 

44 

40 

46 

38 

28 

40 

42 

38 

34 

33 

34 

31 

29 

32 

38 

40 

38 

40 

33 

41 

40 

39 

37 

37.5 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

66 

69 

7* 

75 

80 

80 

80 

81 

76 

78 

78 

70 

78 

76 

80 

... 

75 

78 

78 

75 

75 

70 

70 

75 

79 

78 

78 

81 

76 

76.1 

MIN 

37 

35 

40 

38 

45 

40 

43 

45 

49 

38 

48 

36 

32 

39 

39 

37 

37 

38 

38 

39 

44 

48 

50 

41 

42 

39 

38 

43 

48 

43 

40 

40.9 

GORE   PASS  RANCH 

MAX 

63 

62 

68 

72 

71 

73 

75 

74 

67 

71 

72 

63 

67 

68 

66 

70 

63 

68 

71 

65 

65 

64 

67 

70 

75 

63 

68.3 

MIN 

20 

26 

25 

26 

25 

26 

29 

31 

39 

28 

33 

26 

17 

18 

28 

31 

23 

25 

30 

21 

23 

40 

37 

29 

31 

30 

29 

27.6 

GRANO   JUNCTION   WB  AP 

MAX 

73 

77 

80 

80 

82 

84 

88 

82 

80 

80 

80 

68 

78 

80 

79 

84 

82 

85 

83 

85 

82 

76 

79 

79 

82 

85 

87 

87 

83 

81.0 

MIN 

47 

44 

48 

49 

48 

51 

57 

62 

58 

55 

48 

39 

41 

56 

53 

49 

52 

49 

52 

51 

56 

60 

53 

50 

53 

47 

49 

56 

63 

52 

53 

51.6 

GRAND   LAKE    1  WNW 

MAX 

58 

56 

65 

68 

70 

71 

69 

71 

65 

68 

69 

61 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

65 

69 

69 

60 

55 

61 

59 

65 

65 

68 

70 

64 

65.1 

MIN 

24 

30 

24 

24 

24 

26 

24 

26 

31 

28 

25 

24 

19 

28 

26 

25 

22 

26 

30 

22 

24 

32 

36 

39 

26 

27 

24 

28 

28 

29 

27 

26.7 

GRANO  LAKE   6  SSW 

MAX 

56 

53 

61 

62 

65 

67 

67 

67 

67 

65 

65 

60 

61 

61 

61 

64 

65 

58 

62 

65 

63 

58 

59 

59 

39 

63 

64 

65 

6fl 

61 

62.4 

MIN 

26 

31 

26 

26 

27 

29 

31 

31 

37 

30 

29 

29 

22 

31 

31 

29 

26 

30 

30 

25 

27 

27 

30 

42 

31 

31 

27 

33 

33 

33 

32 

29.7 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

62 

65 

73 

73 

70 

74 

72 

76 

70 

72 

72 

69 

72 

76 

75 

76 

70 

74 

68 

63 

62 

71 

70 

72 

65 

75 

70 

75 

73 

71.0 

MIN 

40 

28 

36 

36 

40 

41 

49 

44 

50 

38 

48 

42 

32 

40 

46 

41 

40 

41 

38 

33 

45 

39 

48 

39 

36 

36 

41 

38 

45 

47 

48 

40.8 

GREELEY 

MAX 

70 

77 

75 

84 

80 

81 

86 

88 

83 

84 

82 

90 

73 

80 

82 

72 

75 

77 

57 

70 

63 

60 

73 

74 

81 

78 

78 

79 

84 

86 

77.5 

MIN 

39 

45 

41 

49 

41 

40 

51 

55 

52 

46 

50 

49 

37 

47> 

57 

47 

41 

46 

40 

34 

40 

36 

39 

45 

44 

48 

44 

44 

44 

51 

44 

44.7 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

65 

63 

70 

71 

75 

75 

75 

75 

72 

74 

72 

68 

70 

71 

72 

79 

72 

70 

69 

63 

69 

68 

67 

68 

67 

69 

68 

73 

65 

70.6 

MIN 

32 

30 

33 

35 

33 

34 

39 

39 

43 

39 

39 

32 

27 

38 

42 

37 

34 

34 

34 

29 

33 

52 

43 

41 

36 

36 

34 

40 

39 

37 

35 

36.4 

GROVER  10  W 

MAX 

75 

73 

78 

77 

81 

84 

85 

81 

82 

78 

88 

78 

76 

79 

80 

74 

58 

68 

57 

60 

70 

69 

76 

74 

75 

77 

83 

82 

78 

75.5 

MIN 

37 

37 

43 

46 

37 

44 

49 

53 

51 

43 

48 

58 

37 

42 

44 

46 

39 

46 

37 

33 

35 

31 

38 

50 

45 

47 

40 

43 

59 

50 

49 

43.8 

GUNNISON 

MAX 

62 

67 

70 

71 

73 

77 

75 

75 

70 

72 

70 

67 

71 

68 

72 

71 

72 

74 

75 

75 

71 

73 

69 

68 

67 

68 

67 

71 

70 

74 

71 

70.8 

MIN 

26 

25 

25 

23 

24 

31 

32 

32 

40 

28 

35 

34 

20 

37 

35 

29 

27 

28 

28 

29 

36 

35 

41 

36 

31 

28 

29 

30 

41 

34 

28 

30.9 

HAYDEN 

MAX 

67 

66 

72 

7* 

75 

76 

79 

78 

72 

75 

74 

65 

72 

72 

71 

74 

69 

70 

72 

74 

73 

70 

71 

70 

73 

76 

75 

81 

78 

72.8 

MIN 

30 

33 

40 

38 

33 

30 

38 

40 

42 

33 

48 

26 

26 

37 

35 

32 

29 

32 

32 

28 

30 

38 

44 

45 

35 

38 

32 

32 

40 

39 

37 

35.2 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

56 

60 

63 

66 

70 

70 

70 

68 

61 

64 

61 

57 

64 

61 

68 

6  8 

68 

69 

68 

69 

63 

63 

63 

64 

60 

66 

60 

68 

68 

66 

67 

64.8 

MIN 

22 

20 

18 

18 

18 

23 

27 

23 

25 

24 

32 

17 

14 

22 

23 

22 

22 

22 

22 

25 

32 

30 

35 

30 

23 

27 

25 

23 

30 

25 

22 

23.9 

HOLLY 

MAX 

80 

69 

■80 

92 

86 

89 

94 

100 

93 

89 

96 

91 

84 

90 

80 

77 

53 

50 

47 

49 

56 

80 

87 

84 

79 

90 

87 

90 

80.7 

MIN 

40 

40 

49 

46 

43 

43 

49 

55 

54 

60 

69 

45 

67 

54 

55 

50 

51 

49 

35 

38 

41 

41 

44 

53 

54 

50 

43 

53 

54 

51 

49.2 

HOLYOKE 

MAX 

85 

78 

87 

81 

80 

88 

95 

91 

87 

83 

85 

78 

81 

75 

67 

64 

73 

59 

65 

57 

76 

86 

75 

77 

80 

85 

82 

82 

78.0 

MIN 

40 

45 

44 

40 

45 

48 

60 

55 

54 

41 

55 

49 

35 

4b 

52 

53 

43 

42 

42 

36 

37 

27 

44 

45 

46 

52 

45 

49 

46 

52 

54 

45.9 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

62 

65 

71 

67 

71 

73 

76 

76 

71 

74 

76 

66 

72 

72 

75 

68 

59 

59 

54 

53 

68 

70 

71 

68 

68 

70 

69 

78 

69 

68.7 

MIN 

31 

33 

30 

32 

32 

36 

42 

41 

36 

36 

35 

33 

28 

36 

36 

33 

34 

35 

31 

29 

31 

32 

32 

39 

34 

40 

34 

37 

40 

38 

35 

34.6 

IGNACIO   1  N 

MAX 

68 

70 

72 

73 

78 

79 

79 

78 

77 

75 

74 

70 

75 

75 

74 

80 

81 

80 

79 

80 

73 

75 

73 

75 

73 

81 

81 

60 

81 

76.3 

MIN 

37 

31 

31 

30 

30 

31 

40 

32 

33 

38 

49 

25 

25 

38 

38 

35 

32 

34 

34 

39 

46 

42 

47 

35 

42 

30 

31 

31 

46 

44 

40 

36.0 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

78 

80 

91 

90 

85 

85 

95 

98 

97 

91 

95 

96 

83 

94 

92 

92 

84 

74 

73 

72 

47 

70 

85 

85 

82 

83 

87 

87 

86 

86 

84.7 

MIN 

30 

45 

42 

47 

50 

45 

58 

58 

56 

50 

63 

53 

43 

59 

50 

55 

50 

54 

45 

40 

42 

38 

43 

50 

53 

51 

52 

46 

51 

62 

49.6 

JONES   PASS   2  E 

MAX 

47 

46 

46 

50 

58 

58 

61 

61 

62 

55 

59 

44 

59 

58 

59 

57 

56 

59 

54 

59 

57 

57 

60 

55 

55.7 

MIN 

18 

25 

25 

18 

26 

23 

35 

33 

31 

27 

24 

20 

20 

29 

30 

28 

23 

26 

26 

18 

20 

20 

35 

27 

27 

25 

25.3 

JULESBURG 

MAX 

67 

70 

78 

77 

74 

81 

92 

89 

.2 

80 

73 

76 

79 

77 

65 

6  3 

66 

64 

61 

63 

63 

59 

57 

61 

78 

76 

72 

76 

72 

74 

72 

72.2 

MIN 

39 

43 

45 

48 

46 

51 

61 

49 

55 

47 

54 

56 

35 

54 

48 

49 

42 

46 

43 

35 

36 

31 

45 

46 

48 

54 

49 

40 

55 

51 

54 

46.9 

KASSLER 

MAX 

75 

75 

83 

80 

81 

85 

85 

85 

83 

84 

84 

80 

80 

77 

84 

76 

75 

77 

71 

69 

70 

61 

72 

75 

79 

74 

75 

77 

75 

84 

64 

77.9 

MIN 

49 

37 

44 

45 

40 

51 

60 

57 

47 

43 

51 

41 

42 

48 

46 

43 

44 

46 

39 

34 

35 

41 

45 

45 

51 

49 

51 

44 

51 

54 

45 

45.7 

KAUFFMAN    -.  SSE 

MAX 

78 

71 

82 

78 

82 

86 

89 

80 

84 

78 

89 

82 

78 

80 

74 

71 

74 

70 

59 

67 

57 

62 

69 

69 

79 

73 

73 

74 

80 

81 

77 

75.7 

MIN 

30 

36 

41 

48 

34 

37 

49 

55 

47 

43 

49 

46 

26 

41 

51 

40 

36 

39 

37 

32 

34 

25 

37 

47 

44 

46 

39 

43 

41 

46 

47 

40.8 

KIT  CARSON 

MAX 

80 

92 

94 

75 

79 

JO 

61 

69 

66 

47 

55 

73 

83 

81 

79 

87 

90 

MIN 

39 

60 

52 

46 

50 

43 

36 

42 

38 

42 

47 

49 

48 

51 

47 

50 

LA  JUNTA   FAA  AP 

94 

82 

78 

86 

56 

75 

59 

52 

74 

88 

89 

82 

76 

85 

88 

90 

84 

83.2 

MIN 

53 

46 

47 

52 

53 

52 

58 

63 

62 

58 

64 

57 

47 

54 

51 

53 

49 

56 

45 

41 

39 

39 

42 

51 

50 

54 

54 

46 

53 

54 

56 

51.6 

LAKE  CITY 

MAX 

59 

64 

67 

71 

75 

71 

72 

70 

65 

68 

65 

62 

67 

62 

69 

68 

70 

72 

71 

71 

66 

67 

65 

65 

63 

67 

68 

70 

71 

70 

70 

67.8 

MIN 

31 

26 

31 

32 

37 

32 

39 

38 

43 

29 

41 

24 

39 

37 

31 

42 

39 

41 

36 

37 

38 

38 

41 

35 

36 

30 

41 

36 

42 

38 

34 

35.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  01  Month 

i 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

K 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

58 

62 

67 

66 

66 

70 

71 

72 

70 

69 

68 

66 

67 

66 

69 

69 

67 

69 

67 

64 

63 

63 

64 

65 

65 

65 

68 

69 

65 

72 

69 

6 

MIN 

28 

24 

26 

" 

29 

34 

35 

38 

38 

30 

40 

34 

34 

31 

33 

32 

29 

31 

34 

37 

34 

33 

32 

35 

32 

35 

34 

34 

LAKEWOOO 

MAX 

73 

73 

72 

76 

79 

»3 

66 

84 

83 

80 

85 

ra 

77 

75 

80 

75 

74 

74 

70 

67 

64 

68 

73 

75 

75 

77 

74 

75 

75 

65 

76 

7 

MIN 

*2 

* 

50 

50 

58 

50 

47 

42 

47 

38 

35 

36 

39 

43 

47 

44 

49 

50 

47 

LAMAR 

MAX 

81 

81 

93 

91 

85 

87 

97 

101 

94 

90 

98 

91 

84 

96 

96 

84 

SO 

87 

55 

76 

61 

48 

67 

83 

86 

84 

79 

89 

91 

86 

69 

8 

MIN 

48 

52 

52 

50 

55 

51 

s  5 

46 

41 

40 

4  0 

45 

53 

5  5 

51 

52 

s 

LAS  ANIMAS 

MAX 

80 

82 

92 

91 

85 

67 

96 

101 

95 

91 

95 

87 

84 

95 

95 

91 

79 

88 

78 

77 

72 

52 

70 

88 

88 

84 

79 

89 

88 

67 

89 

6 

MIN 

50 

47 

55 

50 

53 

45 

38 

42 

38 

50 

LEAOVILLE 

MAX 

52 

49 

51 

60 

63 

65 

62 

62 

54 

61 

62 

59 

59 

59 

56 

57 

60 

57 

52 

59 

56 

58 

55 

59 

61 

60 

65 

60 

5 

MIN  24 

28 

28 

30 

37 

40 

39 

32 

32 

28 

31 

27 

30 

32 

34 

35 

30 

30 

29 

° 

3 

L  I  HON   10  SSW 

MAX 

75 

70 

81 

80 

79 

81 

67 

88 

a; 

80 

85 

79 

75 

8. 

83 

80 

71 

75 

64 

68 

62 

48 

65 

76 

75 

75 

74 

76 

79 

84 

79 

7 

MIN 

32 

33 

44 

46 

38 

38 

38 

36 

36 

34 

42 

LI  HON 

MAX 

76 

71 

81 

80 

78 

80 

88 

87 

85 

79 

85 

7A 

74 

83 

83 

75 

71 

77 

48 

67 

49 

50 

64 

77 

79 

75 

74 

78 

80 

81 

SO 

7 

MIN 

32 

37 

47 

47 

51 

52 

47 

50 

46 

32 

45 

53 

50 

40 

41 

36 

33 

36 

36 

40 

43 

41 

44 

44 

41 

44 

53 

47 

4 

LONGMONT   2  ESE 

MAX 

70 

78 

79 

83 

78 

82 

87 

88 

66 

85 

86 

90 

74 

79 

76 

86 

72 

77 

76 

66 

70 

61 

63 

72 

78 

79 

81 

76 

75 

82 

85 

7 

MIN 

39 

47 

48 

54 

46 

41 

45 

41 

33 

42 

38 

41 

46 

43 

44 

45 

45 

54 

48 

47 

MARVI NE 

MAX 

40 

42 

74 

70 

64 

61 

63 

66 

67 

71 

72 

59 

51 

61 

73 

47 

49 

60 

67 

67 

69 

68 

67 

66 

54 

51 

-  60 

65 

64 

77 

64 

6 

MIN 

21 

26 

34 

35 

36 

34 

38 

36 

34 

37 

36 

3  7 

32 

34 

33 

34 

35 

MAY8ELL 

MAX 

67 

68 

74 

76 

76 

79 

80 

77 

73 

76 

73 

65 

73 

72 

74 

74 

73 

78 

75 

73 

75 

76 

76 

72 

73 

74 

75 

79 

79 

81 

76 

7 

MIN 

29 

31 

23 

35 

45 

32 

29 

39 

30 

32 

34 

46 

47 

37 

37 

30 

36 

43 

33 

51 

MEEKER 

MAX 

65 

68 

73 

75 

78 

83 

78 

78 

74 

74 

72 

it 

73 

71 

7A 

73 

75 

77 

72 

75 

75 

76 

75 

70 

67 

73 

77 

78 

80 

82 

76 

7 

MIN 

31 

40 

37 

39 

34 

30 

35 

33 

32 

44 

45 

45 

36 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

70 

73 

75 

76 

79 

80 

79 

SO 

72 

72 

73 

66 

75 

71 

78 

78 

81 

82 

80 

82 

78 

80 

72 

76 

75 

77 

8  0 

79 

82 

79 

79 

7 

MIN 

41 

41 

45 

50 

51 

4  8 

43 

48 

* 

68 

43 

51 

49 

49 

49 

54 

51 

54 

45 

46 

48 

47 

5 1 

MONTE  VISTA 

MAX 

65 

67 

72 

74 

73 

75 

77 

78 

6  8 

73 

72 

68 

72 

72 

75 

75 

73 

75 

75 

74 

67 

69 

70 

70 

70 

68 

69 

73 

74 

75 

70 

7 

MIN 

36 

25 

2  6 

14 

34 

31 

23 

19 

32 

34 

3  8 

33 

31 

30 

3 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

70 

70 

74 

75 

79 

79 

81 

82 

82 

75 

77 

75 

65 

77 

71 

78 

74 

79 

80 

78 

80 

74 

80 

72 

74 

77 

75 

76 

90 

79 

80 

7 

MIN 

38 

36 

45 

42 

39 

45 

55 

54 

52 

55 

32 

49 

45 

42 

42 

42 

48 

*5 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

69 

69 

73 

74 

72 

76 

87 

80 

79 

76 

79 

66 

72 

7  9 

84 

79 

73 

75 

59 

67 

63 

53 

66 

76 

77 

75 

76 

73 

76 

76 

74 

7 

MIN 

33 

43 

40 

34 

40 

41 

40 

* 

NORTHDALE 

MAX 

68 

69 

72 

67 

77 

79 

79 

78 

76 

68 

72 

63 

72 

73 

76 

74 

79 

81 

80 

79 

74 

80 

74 

7  2 

72 

75 

77 

78 

78 

76 

78 

7 

MIN 

32 

30 

27 

27 

3A 

36 

51 

38 

52 

18 

28 

27 

34 

29 

47 

NORTH  LAKE 

MAX 

57 

62 

66 

66 

64 

68 

70 

70 

64 

67 

67 

59 

66 

70 

70 

68 

69 

1 ; 

64 

60 

54 

52 

60 

65 

62 

63 

54 

66 

65 

65 

66 

6' 

MIN 

31 

28 

28 

32 

34 

33 

47 

45 

36 

41 

l  8 

38 

38 

39 

31 

3' 

NORWOOD 

MAX 

66 

69 

71 

73 

76 

77 

78 

77 

71 

72 

71 

62 

73 

69 

74 

73 

75 

78 

77 

76 

76 

75 

65 

70 

71 

69 

76 

80 

79 

75 

75 

7 

MIN 

30 

32 

35 

37 

37 

51 

5  0 

39 

52 

2  6 

40 

38 

34 

39 

38 

38 

45 

50 

42 

36 

OURAY 

MAX 

60 

65 

69 

69 

75 

7* 

74 

73 

69 

67 

67 

64 

68 

63 

72 

68 

70 

71 

71 

70 

65 

69 

65 

66 

63 

64 

65 

73 

74 

72 

68 

61 

MIN 

38 

38 

39 

39 

38 

43 

41 

48 

-•6 

43 

51 

30 

44 

41 

40 

42 

41 

44 

46 

49 

40 

36 

43 

47 

43 

i, 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

65 

68 

70 

71 

74 

77 

75 

75 

7A 

77 

71 

67 

71 

70 

72 

72 

74 

76 

76 

72 

73 

75 

71 

70 

69 

71 

73 

76 

74 

75 

78 

7 

MIN 

36 

24 

25 

26 

32 

35 

25 

26 

32 

39 

23 

38 

32 

27 

29 

29 

33 

42 

45 

32 

28 

26 

25 

40 

31 

PALISADE    1  S 

MAX 

72 

77 

BO 

82 

85 

87 

87 

83 

79 

60 

80 

73 

80 

80 

82 

79 

84 

86 

82 

85 

84 

89 

81 

7  8 

78 

60 

84 

8 

MIN 

45 

52 

52 

50 

50 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

56 

58 

50 

58 

49 

60 

6A 

58 

57 

50 

54 

60 

62 

64 

66 

70 

64 

65 

60 

50 

46 

54 

51 

54 

56 

60 

50 

60 

67 

70 

66 

5i 

MIN 

31 

30 

36 

38 

30 

32 

33 

34 

36 

32 

36 

34 

37 

36 

32 

28 

24 

3  3 

36 

36 

PAONIA 

MAX 

70 

74 

76 

79 

82 

83 

82 

80 

74 

74 

77 

71 

76 

73 

79 

77 

79 

82 

81 

81 

78 

80 

72 

76 

75 

76 

78 

82 

78 

82 

78 

r 

MIN 

39 

37 

37 

45 

45 

43 

44 

44 

50 

51 

53 

43 

47 

45 

51 

47 

44 

PARADOX 

MAX 

75 

83 

87 

87 

86 

85 

8  0 

81 

78 

77 

79 

75 

81 

84 

86 

85 

85 

81 

85 

76 

79 

81 

81 

85 

86 

97 

83 

87 

s; 

MIN 

30 

29 

36 

37 

35 

37 

39 

4  1 

i,S 

45 

50 

41 

39 

PARKER  9  E 

MAX 

72 

70 

81 

76 

80 

80 

85 

83 

83 

81 

83 

75 

84 

78 

83 

72 

74 

78 

62 

65 

65 

62 

75 

75 

77 

76 

73 

75 

79 

83 

80 

7( 

MIN 

40 

45 

39 

34 

40 

35 

32 

28 

36 

40 

38 

42 

39 

38 

42 

43 

48 

41 

4: 

PUEBLO  MS  AP 

MAX 

78 

78 

86 

85 

81 

86 

93 

92 

87 

85 

90 

78 

83 

90 

91 

80 

79 

85 

57 

74 

58 

50 

68 

84 

84 

81 

77 

86 

94 

85 

85 

8( 

MIN 

42 

47 

51 

49 

49 

42 

36 

3  8 

39 

43 

52 

47 

50 

52 

44 

52 

54 

54 

4C 

RANGELY 

MAX 

68 

74 

79 

80 

80 

86 

85 

78 

78 

79 

76 

65 

78 

78 

80 

77 

80 

82 

79 

SO 

81 

82 

78 

77 

75 

78 

82 

83 

86 

85 

82 

7S 

MIN 

38 

32" 

45 

49 

43 

39 

46 

45 

48 

49 

51 

39 

39 

5 1 

58 

44 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

57 

57 

64 

61 

66 

71 

71 

71 

65 

65 

69 

55 

65 

65 

64 

59 

63 

66 

54 

57 

50 

49 

57 

60 

60 

61 

65 

63 

65 

72 

59 

62 

MIN 

28 

30 

40 

* 

6 

39 

35 

32 

36 

*3 

RICO 

MAX 

56 

62 

56 

68 

73 

71 

70 

68 

68 

63 

61 

60 

64 

59 

63 

69 

71 

71 

73 

70 

65 

69 

59 

62 

61 

69 

61 

69 

68 

68 

67 

6! 

MIN 

26 

3 

26 

31 

32 

33 

44 

22 

22 

30 

29 

28 

26 

30 

36 

36 

* 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

69 

71 

76 

78 

81 

82 

81 

81 

78 

79 

76 

72 

76 

74 

77 

76 

80 

61 

77 

79 

77 

76 

78 

74 

74 

76 

81 

81 

79 

82 

76 

7: 

MIN 

31 

37 

42 

35 

2 

37 

35 

32 

40 

40 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

80 

87 

87 

82 

85 

92 

93 

87 

87 

90 

83 

83 

89 

92 

86 

77 

84 

81 

73 

72 

54 

73 

85 

99 

84 

81 

85 

85 

85 

84 

62 

MIN 

49 

55 

59 

5 

38 

** 

43 

49 

49 

52 

38 

45 

50 

50 

4  7 

RUSH  2  NNE 

MAX 

77 

73 

79 

87 

80 

82 

90 

92 

89 

87 

76 

80 

82 

86 

91 

84 

74 

76 

60 

66 

64 

44 

64 

83 

83 

79 

76 

90 

81 

82 

81 

78 

MIN 

30 

40 

50 

32 

46 

45 

36 

36 

32 

43 

49 

^  ; 

RUXTON  PARK 

MAX 

58 

57 

65 

63 

68 

72 

71 

67 

67 

68 

63 

63 

68 

71 

64 

54 

66 

56 

52 

44 

45 

62 

64 

64 

58 

56 

61 

65 

69 

64 

62 

MIN 

30 

30 

33 

64 
34 

35 

40 

45 

35 

47 

26 

35 

39 

34 

31 

31 

32 

29 

28 

28 

34 

35 

3  3 

31 

30 

34 

35 

35 

32 

7  4 

RYE 

MAX 

68 

75 

81 

77 

75 

80 

87 

86 

80 

83 

82 

77 

81 

84 

76 

76 

76 

82 

76 

66 

59 

50 

71 

78 

77 

79 

70 

79 

82 

83 

80 

76 

MIN 

45 

♦1 

* 

50 

3 

31 

* 

46 

41 

37 

38 

38 

31 

37 

35 

34 

36 

39 

39 

41 

41 

41 

41 

43 

41 

SAGUACHE 

MAX 

65 

68 

75 

75 

74 

75 

78 

74 

72 

74 

71 

64 

72 

7* 

75 

74 

75 

76 

75 

75 

71 

69 

71 

69 

69 

71 

71 

69 

72 

77 

71 

72 

MIN 

31 

31 

35 

7 

28 

33 

35 

35 

35 

38 

39 

29 

34 

4 1 

37 

35 

33 

3  8 

36 

39 

38 

34 

SAL  IDA 

MAX 

67 

69 

75 

75 

75 

79 

79 

80 

77 

75 

76 

70 

76 

75 

76 

75 

77 

78 

72 

78 

7  0 

70 

74 

73 

73 

72 

74 

75 

72 

78 

74 

74 

MIN 

31 

29 

35 

6 

40 

39 

39 

47 

38 

26 

3 

41 

37 

40 

3  7 

37 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

83 

80 

86 

80 

84 

87 

91 

86 

86 

81 

78 

75 

79 

76 

69 

72 

69 

61 

70 

63 

63 

62 

71 

84 

80 

73 

75 

84 

82 

76 

76 

MIN 

39 

42 

A3 

45 

45 

A9 

49 

57 

$2 

46 

52 

50 

35 

50 

50 

54 

44 

4  7 

49 

39 

38 

33 

44 

46 

47 

54 

43 

43 

50 

53 

53 

46 

SILVERTON 

MAX 

55 

58 

60 

63 

68 

70 

68 

67 

63 

60 

58 

60 

62 

61 

64 

65 

67 

67 

68 

67 

61 

63 

58 

60 

61 

61 

61 

67 

67 

64 

66 

63 

MIN 

23 

26 

24 

22 

22 

26 

30 

29 

38 

33 

45 

22 

20 

29 

34 

27 

25 

25 

26 

30 

32 

33 

33 

33 

34 

25 

28 

28 

34 

28 

26 

28 

SPICER 

MAX 

57 

56 

59 

67 

68 

70 

68 

70 

64 

67 

66 

59 

62 

62 

65 

62 

63 

64 

60 

64 

65 

59 

63 

59 

59 

61 

63 

66 

67 

70 

66 

63 

MIN 

26 

31 

24 

22 

24 

29 

29 

37 

37 

35 

38 

2* 

28 

29 

34 

29 

27 

30 

28 

19 

22 

30 

29 

40 

32 

40 

24 

33 

34 

32 

30 

29 

S*«  Reiorence  Notes  following  Station  Index 

-  72  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  OI  Month 

St 

4 
• 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

ia 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

SPRINGFIELD  7  MSW 

MAX 

}  I 

77 

88 

B  1 

79 

81 

90 

97 

91 

87 

92 

89 

81 

93 

90 

86 

75 

85 

69 

73 

67 

45 

73 

85 

85 

61 

►  0 

81 

 ■ 

85 

77 

84 

81.5 

MIN 

48 

44 

44 

34 

48 

45 

50 

59 

59 

53 

53 

46 

41 

51 

53 

53 

50 

5  1 

43 

36 

38 

34 

41 

50 

53 

57 

49 

44 

50 

53 

5  S 

46.5 

SPRINGFIELD   8  S 

MAX 

91 

90 

91 

97 

87 

94 

93 

95 

93 

88 

78 

88 

78 

54 

72 

88 

90 

63 

87 

84 

MIN 

41 

43 

54 

59 

36 

52 

43 

37 

53 

55 

51 

48 

37 

35 

42 

50 

45 

42 

55 

6  5 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

61 

63 

70 

7  0 

74 

73 

77 

74 

70 

73 

72 

65 

70 

69 

70 

66 

69 

71 

67 

69 

72 

72 

69 

66 

64 

68 

72 

75 

72 

66 

66 

69.6 

MIN 

26 

32 

32 

28 

25 

28 

30 

35 

41 

32 

38 

26 

20 

29 

30 

28 

25 

25 

28 

23 

25 

33 

37 

46 

31 

35 

29 

32 

34 

31 

31 

30.4 

STERL  1  NG 

MAX 

72 

63 

76 

86 

82 

83 

90 

94 

88 

85 

82 

92 

74 

8] 

84 

77 

72 

77 

73 

60 

71 

56 

63 

69 

74 

84 

7* 

76 

80 

85 

85 

76.3 

MIN 

41 

45 

43 

43 

48 

59 

49 

53 

42 

57 

53 

35 

55 

54 

52 

40 

49 

41 

35 

38 

32 

43 

49 

45 

51 

46 

46 

50 

52 

49 

46.4 

STRATTON  3  NE 

MAX 

BO 

75 

87 

81 

80 

85 

90 

93 

84 

87 

91 

66 

79 

89 

66 

76 

73 

72 

56 

70 

63 

52 

56 

68 

62 

76 

83 

85 

81 

8  3 

78.2 

MIN 

39 

45 

40 

49 

45 

55 

57 

55 

52 

40 

57 

39 

34 

59 

55 

47 

46 

49 

40 

37 

39 

35 

41 

44 

46 

47 

»8 

43 

48 

58 

52 

46.5 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

50 

51 

57 

59 

60 

64 

61 

61 

55 

58 

60 

54 

56 

56 

60 

56 

61 

63 

59 

59 

37 

54 

57 

9  B 

51 

56 

60 

61 

58 

62 

56 

57.9 

MIN 

22 

23 

24 

22 

24 

23 

28 

30 

33 

27 

29 

22 

19 

29 

29 

37 

21 

28 

28 

29 

28 

22 

32 

33 

26 

29 

24 

27 

32 

31 

27 

27.2 

TACONY    7  SE 

MAX 

79 

77 

86 

86 

81 

85 

91 

91 

67 

85 

90 

79 

80 

90 

90 

75 

75 

65 

50 

71 

56 

44 

66 

82 

84 

80 

75 

85 

85 

85 

83 

79.4 

MIN 

37 

38 

39 

47 

47 

41 

46 

50 

55 

54 

60 

45 

37 

48 

41 

41 

45 

49 

40 

34 

38 

34 

43 

38 

46 

44 

46 

41 

49 

50 

♦7 

44.2 

TAYLOR  PARK 

MAX 

52 

54 

61 

61 

61 

66 

64 

67 

61 

67 

61 

56 

61 

57 

63 

60 

64 

63 

62 

65 

59 

61 

58 

54 

58 

59 

60 

62 

59 

65 

61 

60.8 

MIN 

2k 

22 

24 

22 

23 

25 

27 

28 

33 

28 

32 

27 

20 

*  0 

30 

28 

27 

26 

27 

27 

30 

36 

37 

33 

29 

31 

26 

29 

34 

33 

28 

28.3 

TELLURIOE 

MAX 

60 

64 

67 

65 

71 

70 

73 

71 

63 

65 

66 

61 

64 

62 

69 

70 

71 

72 

70 

70 

67 

68 

61 

65 

60 

70 

68 

70 

69 

70 

69 

67.1 

MIN 

28 

29 

27 

26 

24 

30 

34 

41 

43 

38 

40 

24 

24 

38 

39 

51 

26 

29 

29 

33 

36 

37 

42 

35 

36 

26 

31 

30 

39 

28 

?  7 

32  .9 

TRINIDAD 

MAX 

64 

74 

80 

79 

75 

79 

86 

88 

65 

82 

83 

75 

81 

84 

85 

79 

73 

82 

74 

70 

61 

50 

76 

80 

78 

76 

74 

80 

81 

75 

76 

77.0 

MIN 

42 

43 

64 

43 

41 

34 

54 

60 

59 

50 

26 

73 

27 

44 

60 

50 

49 

60 

41 

35 

42 

39 

39 

51 

45 

45 

43 

52 

54 

67 

5  9 

48.0 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 

70 

76 

84 

61 

78 

81 

89 

90 

63 

85 

89 

80 

83 

88 

66 

82 

76 

83 

55 

72 

62 

50 

80 

81 

63 

80 

70 

63 

86 

79 

81 

79.0 

MIN 

47 

39 

39 

40 

47 

47 

53 

58 

58 

50 

57 

46 

36 

51 

46 

51 

45 

45 

41 

37 

42 

39 

40 

48 

45 

42 

43 

47 

45 

55 

49 

46.1 

TWO  BUTTE S    1  NW 

MAX 

75 

78 

90 

86 

81 

68 

92 

99 

94 

67 

95 

91 

83 

96 

89 

82 

77 

66 

64 

73 

67 

45 

65 

80 

83 

82 

72 

84 

69 

62 

85 

81.4 

MIN 

43 

44 

41 

50 

48 

46 

47 

61 

64 

57 

54 

49 

49 

58 

55 

54 

53 

46 

44 

39 

16 

37 

33 

51 

53 

54 

52 

45 

48 

56 

60 

49.3 

URAVAN 

MAX 

73 

80 

80 

83 

86 

86 

87 

84 

84 

80 

79 

75 

so 

77 

82 

84 

86 

89 

87 

68 

87 

86 

84 

79 

65 

82 

86 

89 

89 

85 

65 

83.5 

MIN 

36 

33 

37 

36 

35 

37 

43 

48 

53 

45 

56 

33 

31 

46 

31 

38 

37 

39 

41 

40 

48 

45 

55 

36 

44 

39 

41 

42 

48 

40 

40 

41.1 

VALLEC 1  TO  DAM 

MAX 

63 

68 

67 

IQ 

73 

74 

73 

73 

70 

67 

67 

64 

68 

65 

70 

72 

74 

73 

76 

71 

70 

73 

67 

68 

67 

72 

69 

73 

74 

73 

74 

70.3 

MIN 

32 

29 

30 

30 

33 

34 

37 

37 

43 

34 

40 

26 

27 

38 

37 

33 

35 

35 

37 

35 

43 

42 

42 

33 

39 

31 

35 

35 

44 

35 

34 

35.3 

WAGON   WHEEL   GAP   3  N 

MAX 

60 

59 

62 

65 

71 

73 

72 

69 

65 

66 

64 

59 

65 

65 

70 

68 

72 

72 

72 

72 

70 

72 

67 

67 

63 

67 

61 

70 

69 

70 

67.2 

MIN 

23 

20 

19 

19 

21 

29 

28 

32 

26 

35 

32 

14 

24 

25 

25 

30 

25 

25 

27 

32 

36 

34 

31 

25 

24 

27 

25 

33 

27 

23 

26.5 

WALDEN 

MAX 

56 

57 

63 

66 

68 

70 

70 

71 

63 

70 

58 

63 

64 

65 

63 

63 

63 

64 

60 

60 

63 

58 

63 

60 

60 

62 

66 

69 

69 

71 

60 

63.8 

MIN 

19 

30 

35 

23 

19 

21 

30 

33 

41 

27 

18 

14 

24 

22 

25 

29 

18 

^0 

30 

14 

20 

28 

34 

37 

30 

31 

21 

29 

29 

26 

30 

26.1 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

70 

75 

80 

79 

78 

80 

67 

87 

82 

83 

81 

75 

81 

85 

87 

82 

76 

86 

82 

69 

65 

53 

78 

79 

79 

78 

76 

63 

80 

80 

8  1 

78.6 

MIN 

36 

35 

40 

44 

40 

43 

48 

60 

57 

50 

57 

53 

32 

47 

47 

43 

40 

41 

40 

32 

40 

37 

36 

47 

43 

41 

41 

42 

50 

44 

64 

43.6 

WATERDALE 

MAX 

76 

71 

73 

74 

80 

87 

78 

83 

84 

80 

87 

75 

82 

84 

63 

72 

74 

77 

61 

71 

60 

61 

7  1 

74 

80 

81 

80 

78 

83 

82 

76 

76.7 

MIN 

33 

34 

36 

33 

38 

38 

48 

51 

45 

45 

40 

40 

45 

49 

47 

42 

40 

34 

39 

30 

36 

35 

39 

45 

41 

42 

*0 

37 

43 

45 

41 

*0. 

WESTCL I FFE 

MAX 

63 

65 

72 

73 

72 

76 

77 

75 

73 

73 

72 

68 

73 

73 

77 

76 

74 

76 

71 

73 

65 

65 

72 

69 

72 

67 

73 

74 

74 

72 

71.8 

MIN 

25 

28 

26 

26 

28 

30 

40 

50 

44 

42 

46 

26 

20 

33 

33 

26 

34 

23 

34 

26 

26 

33 

36 

40 

24 

26 

23 

34 

26 

33 

31.4 

WETMORE  2  S 

MAX 

74 

75 

S3 

77 

88 

62 

87 

87 

86 

63 

82 

77 

76 

83 

85 

78 

76 

83 

73 

70 

63 

46 

68 

79 

82 

75 

75 

61 

77 

62 

8^ 

77.9 

MIN 

40 

38 

43 

49 

42 

43 

45 

57 

62 

46 

57 

52 

36 

46 

46 

43 

41 

42 

40 

32 

40 

35 

38 

42 

45 

41 

45 

44 

46 

43 

43 

43.9 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

77 

76 

84 

82 

83 

87 

90 

63 

85 

85 

90 

85 

81 

82 

84 

76 

80 

80 

61 

71 

67 

65 

79 

77 

84 

77 

79 

81 

85 

88 

81 

60.2 

MIN 

40 

37 

37 

43 

35 

51 

52 

53 

48 

39 

57 

44 

JO 

44 

56 

36 

35 

46 

39 

30 

34 

32 

36 

47 

41 

45 

39 

39 

44 

54 

42 

*  * 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

45 

50 

51 

54 

56 

57 

57 

55 

54 

51 

51 

50 

54 

52 

*54 

56 

57 

60 

58 

54 

53 

36 

54 

52 

50 

53 

49 

38 

55 

56 

54 

53.7 

MIN 

29 

25 

28 

29 

29 

31 

37 

39 

32 

33 

37 

28 

26 

36 

38 

31 

29 

32 

33 

34 

36 

32 

41 

35 

32 

28 

30 

31 

32 

33 

30 

32  •  1 

WRAY 

MAX 

82 

77 

88 

83 

81 

89 

93 

89 

86 

61 

95 

89 

89 

79 

82 

72 

60 

80 

61 

73 

70 

62 

59 

71 

85 

74 

75 

79 

86 

85 

84 

80.0 

MIN 

41 

41 

41 

45 

48 

47 

61 

56 

53 

46 

54 

50 

33 

54 

56 

38 

43 

48 

43 

34 

40 

29 

44 

45 

45 

52 

45 

45 

49 

51 

56 

YELLOW   JACKET    1  NW 

MAX 

67 

71 

71 

71 

76 

76 

78 

78 

70 

70 

61 

72 

67 

73 

75 

76 

8  0 

80 

80 

77 

78 

67 

70 

71 

74 

75 

79 

78 

75 

75 

73.7 

MIN 

38 

38 

37 

38 

40 

41 

41 

50 

49 

47 

28 

34 

43 

40 

41 

36 

43 

44 

41 

47 

45 

52 

41 

43 

36 

41 

44 

46 

43 

42 

41.7 

YUMA 

MAX 

82 

86 

79 

80 

84 

88 

89 

92 

89 

93 

86 

86 

82 

86 

85 

75 

80 

87 

66 

75 

67 

60 

65 

69 

85 

86 

76 

61 

86 

87 

87 

61.3 

MIN 

45 

43 

46 

44 

48 

59 

52 

53 

53 

52 

52 

36 

55 

56 

41 

53 

41 

31 

38 

35 

43 

45 

50 

5 1' 

45 

46 

50 

57 

9  1 

47.5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  duechon 

Wind  speed 

m.  p  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

! 

Station 

9 

a 

% 
> 

8 
£ 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

!  . 

11 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

•  ,00  AM 
MST 

11 |00  AM 
MST 

z 

a. 

O  V) 
O  X 

11 iOO  PM 
MST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

l  OO-l  99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

62 

24 

20 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

a 

5.2 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

10 

10.2 

38++ 

SW 

ii 

61 

30 

27 

51 

6 

9 

2 

0 

0 

0 

17 

6.2 

OENVER  WB  AIRPORT 

S 

16 

10.6 

39 

NW 

30 

63 

29 

24 

48 

8 

4 

3 

0 

0 

0 

15 

67 

5.3 

GRAND   JUNCTION  WB  AIRPORT 

SE 

18 

7.5 

41 

SW 

11 

33 

15 

10 

21 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

75 

4.6 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

E 

9 

9.6 

49 

NE 

16 

62 

31 

24 

47 

7 

4 

2 

0 

0 

0 

13 

69 

5.4 

Sm  H»lor«ni  •  NotM  FoUowlag  SUHod  Ind«> 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MAY  1963 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DILLON 
FRASER 

JONES  PASS  2  E 
RUXTON  PARK 
SPICER 

WAGON  WHEEL  GAP 
WOLF  CREEK.  PASS  A  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
S  N  ON  GN  D 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6 
T 

T 
T 

1 

.1 
6 

4 
T 

2 

T 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

■ 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

53 
59 

54 
65 

55 
64 

55 
64 

56 
69 

60 
72 

61 
66 

58 
67 

59 
71 

59 
70 

62 
71 

60 
68 

60 
72 

60 
70 

65 
73 

63 
66 

59 
72 

62 
73 

59 
61 

55 
70 

58 
66 

57 
61 

55 
65 

58 
66 

59 
66 

57 
69 

60 
73 

62 
74 

64 
73 

65 
72 

64 
70 

59.2 
68.3 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

54 
60 

55 
63 

56 
63 

56 
63 

57 
6B 

60 
70 

62 
65 

60 
65 

61 
69 

61 
69 

62 
70 

63 
69 

61 
71 

62 
69 

64 

72 

64 
67 

60 
71 

63 
72 

64 
65 

58 
69 

61 
68 

61 
63 

5B 
65 

60 
67 

60 
66 

60 
68 

61 
72 

64 
72 

65 

72 

65 
71 

65 

70 

60.7 
67.9 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

55 
57 

56 
58 

57 
59 

57 
60 

58 
62 

60 
64 

62 
63 

61 
62 

61 
64 

62 
64 

63 
66 

64 
66 

63 
66 

64 
65 

64 
67 

65 
65 

63 
65 

64 
67 

65 
64 

61 
64 

63 
65 

63 
62 

60 
62 

60 
63 

62 
63 

61 
64 

62 
66 

64 
67 

66 
68 

66 
68 

67 
67 

61.9 
64.0 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

53 
53 

54 
54 

54 
55 

55 
55 

55 
56 

56 
57 

56 
58 

58 
59 

58 
59 

59 
59 

60 
60 

60 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

62 
62 

62 

61 
61 

61 
61 

62 
62 

63 
63 

65 
64 

64 
64 

59.3 
59.4 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

51 
52 

52 
52 

52 
53 

53 
53 

53 
54 

54 
54 

55 
55 

55 
56 

56 
56 

56 
56 

57 
57 

57 
57 

58 
58 

58 
56 

56 
58 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
60 

60 
60 

60 
61 

61 
61 

57.2 
57.4 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 

52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
54 

53 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

51.0 
51.2 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
MAY  1963 


Day  of  month 


DIaaon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total! 

b  9 

< 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

EVAP 

.37 

.  15 

.38 

.37 

.31 

.31 

.38 

.39 

.46 

.37 

.52 

.50 

.36 

.34 

.41 

.33 

.35 

.  10 

.36 

.26 

.26 

.  19 

.  26 

.31 

.  33 

.30 

.32 

.28 

.40 

.35 

.24 

10.  28 

WI  ND 

140 

77 

88 

78 

69 

68 

83 

102 

162 

101 

196 

190 

86 

75 

106 

82 

62 

54 

99 

76 

111 

70 

100 

84 

63 

77 

100 

•,  B 

97 

101 

364 

3229 

MAX 

66 

72 

68 

68 

75 

77 

16 

74 

71 

71 

69 

68 

69 

74 

76 

77 

79 

75 

70 

73 

68 

71 

68 

72 

71 

74 

69 

73 

75 

73 

72 

72.  1 

MI  N 

41 

37 

39 

39 

35 

41 

43 

45 

47 

44 

45 

39 

39 

41 

41 

42 

45 

46 

45 

39 

43 

45 

48 

42 

39 

42 

43 

44 

48 

47 

41 

42.4 

ARBOLES 

EVAP 

.35 

.40 

.38 

.26 

.39 

.09 

.29 

.29 

.20 

- 

- 

- 

.  30 

.14 

.38 

.26 

.42 

.39 

.  18 

.29 

.35 

.26 

..' 

.17 

.31 

_ 

.  19 

.43 

.28 

.16 

.32 

B 

8.84 

63 

73 

48 

58 

75 

20 

57 

53 

31 

73 

64 

45 

70 

56 

49 

49 

52 

55 

42 

53 

50 

45 

32 

51 

43 

45 

51 

71 

52 

68 

39 

1633 

MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

91 

- 

86 

- 

86 

- 

80 

75 

77 

85 

87 

86 

78 

82 

81 

84 

63 

81 

87 

79 

84 

61 

81 

84 

82.6 

MI  N 

" 

~ 

~ 

~ 

~ 

" 

47 

~ 

46 

" 

45 

~ 

39 

45 

46 

45 

42 

42 

47 

48 

49 

51 

55 

45 

49 

37 

46 

45 

52 

46 

43 

45.9 

BONNY  DAM 

EVAP 

.37 

.41 

.34 

.36 

.33 

.27 

.  sa 

.50 

.32 

.30 

.48 

.71 

.40 

- 

.28 

.38. 

.23 

.34 

.34 

.11 

.24 

.24 

.14 

.07 

.  10 

.30 

.27 

.29 

.33 

.44 

.45 

B 

10.25 

244 

169 

94 

75 

103 

67 

re 

155 

66 

59 

222 

269 

70 

146 

135 

115 

78 

70 

154 

59 

95 

116 

218 

202 

66 

100 

66 

60 

102 

117 

305 

4075 

MAX 

71 

75 

78 

81 

81 

85 

81 

62 

83 

82 

81 

81 

e : 

76 

81 

87 

79 

80 

51 

47 

44 

40 

5R 

53 

75 

81 

83 

80 

83 

86 

82 

74.5 

MI  N 

39 

42 

47 

49 

52 

52 

55 

54 

55 

55 

56 

51 

44 

47 

60 

58 

48 

51 

44 

44 

36 

31 

42 

45 

48 

52 

51 

52 

52 

55 

58 

49.2 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

.14 

.32 

.12 

.  14 

.  12 

.04 

.11 

.17 

.  14 

.21 

.  15 

.12 

.  10 

.  16 

.  19 

32 

68 

16 

25 

64 

14 

32 

50 

34 

65 

21 

31 

37 

37 

34 

_ 

MAX 

70 

61 

63 

61 

60 

74 

62 

60 

63 

60 

_ 

MIN 

38 

39 

38 

37 

38 

38 

S8 

39 

36 

36 

- 

ESTES  PARK 

EVAP 

.23 

.37 

.20 

.21 

.33 

.37 

.22 

.24 

.  18 

.02 

.35 

.09 

.  r 

.20 

.  18 

.26 

.22 

.22 

.  19 

.  19 

.21 

58 

99 

64 

48 

43 

43 

79 

59 

82 

73 

60 

118 

66 

63 

67 

57 

50 

49 

68 

39 

63 

43 

47 

73 

63 

93 

51 

41 

45 

39 

61 

1904 

MAX 

77 

65 

72 

71 

75 

75 

75 

73 

74 

74 

71 

65 

71 

67 

72 

72 

78 

72 

71 

72 

64 

MI  N 

48 

43 

41 

41 

41 

44 

42 

45 

42 

40 

41 

40 

41 

46 

42 

43 

42 

44 

46 

46 

44 

- 

FORT  COLLINS 

EVAP 

.14 

.  19 

.14. 

.17 

.  15 

.  16 

.13 

.12 

_ 

.  19 

.23 

.35 

.20 

.21 

.  18 

.16 

.  16 

.  19 

.14 

.  18 

.20 

.  10 

.  e 

.09 

.  12 

.  19 

.  17 

.  1  B 

.  16 

.  17 

.  16 

B 

5.  17 

WIND 

46 

65 

35 

39 

20 

21 

14 

17 

49 

40 

41 

63 

27 

32 

24 

32 

20 

26 

45 

32 

35 

22 

16 

27 

24 

30 

19 

21 

21 

24 

21 

970 

MAX 

65 

69 

72 

73 

67 

72 

72 

72 

67 

74 

74 

65 

72 

66 

64 

70 

72 

69 

71 

76 

re 

74 

78 

76 

70.7 

MIN 

54 

53 

55 

56 

56 

59 

61 

59 

63 

59 

62 

65 

65 

66 

66' 

62 

59 

65 

61 

57 

62 

58 

57 

59 

60 

62 

63 

61 

65 

65 

63 

60 .  6 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

.22 

.31 

.24 

.37 

.42 

.  19 

.39 

.30 

.  18 

.25 

.34 

.23 

.22 

.  19 

.31 

.  22 

.  14 

.  15 

.  19 

_  i  5 

.  17 

.  18 

.  22 

7  47 

WIND 

93 

143 

123 

102 

60 

84 

94 

102 

136 

93 

156 

168 

103 

119 

125 

117 

82 

125 

122 

92 

107 

105 

64 

99 

lie 

80 

86 

1  10 

99 

77 

112 

3336 

MAX 

50 

65 

60 

66 

64 

55 

74 

63 

75 

71 

66 

63 

56 

63 

60 

59 

60 

59 

54 

58 

65 

65 

60 

69 

73 

62.9 

MIN 

50 

37 

42 

36 

37 

36 

32 

42 

36 

38 

35 

36 

38 

34 

36 

39 

40 

43 

49 

38 

34 

40 

40 

39 

38 

38.7 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.  03 

.  24 

.  24 

.21 

.  23 

.  28 

.21 

.  24 

.24 

.  26 

.25 

.  24 

.24 

.  24 

.26 

.24 

.26 

.23 

.16 

.25 

.  10 

.09 

.18 

.20 

.  18 

.17 

.19 

.  16 

.  10 

.06 

6.  18 

WIND 

37 

37 

32 

72 

17 

23 

48 

24 

52 

39 

57 

44 

29 

64 

40 

35 

44 

44 

24 

22 

29 

19 

33 

37 

39 

39 

20 

30 

38 

10 

34 

1112 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

.46 

.33 

.38 

.51 

.33 

.36 

.42 

.53 

.44 

.49 

.59 

.  66 

.36 

.36 

.  41 

_ 

.32 

.21 

.  16 

.21 

.  13 

.  10 

.  22 

.  25 

.  43 

1  6 

)| 

35 

55 

34 

11  07 

WIND 

153 

83 

74 

95 

76 

59 

111 

112 

64 

92 

155 

153 

53 

49 

44 

131 

■ 

61 

15  3 

43 

93 

116 

65 

74 

84 

71 

67 

63 

145 

120 

2796 

MAX 

75 

78 

90 

90 

9  1 

90 

9  1 

9  1 

88 

85 

B  6 

93 

92 

93 

9  1 

94 

89 

86 

85 

55 

81 

89 

90 

88 

80 

90 

93 

92 

92 

87 .  6 

MIN 

53 

54 

40 

40 

54 

47 

50 

47 

48 

45 

55 

44 

41 

51 

50 

54 

52 

58 

43 

37 

40 

35 

41 

46 

51 

51 

51 

45 

50 

50 

50 

47.5 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

.22 

- 

.32 

.27 

.29 

.25 

.31 

.31 

.29 

.33 

.40 

.24 

.33 

.30 

.  36 

.26 

.28 

.35 

.32 

.31 

.26 

.  16 

.25 

.  19 

.30 

.35 

.23 

.31 

.23 

.27 

.26 

B 

8.66 

WIND 

26 

38 

62 

26 

13 

15 

28 

48 

71 

56 

138 

47 

33 

40 

49 

31 

16 

30 

29 

26 

26 

15 

57 

32 

28 

32 

14 

27 

25 

21 

20 

1123 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

EVAP 

- 

.26 

.28 

.31 

.07 

.42 

.  50 

.31 

.  33 

.39 

.48 

.41 

.  33 

.34 

.56 

.37 

.39 

.30 

.29 

.  14 

.31 

.  14 

.04 

.  13 

.29 

.26 

.34 

.  2  1 

.  19 

.  38 

.  32 

B 

9.39 

WIND 

80 

100 

70 

80 

43 

97 

100 

50 

60 

140 

140 

2  60 

150 

90 

90 

100 

no 

100 

150 

80 

110 

140 

ro 

50 

80 

70 

70 

60 

90 

70 

130 

3030 

MAX 

75 

77 

85 

85 

66 

85 

88 

85 

77 

84 

85 

7  2 

78 

87 

83 

85 

80 

64 

55 

77 

70 

51 

75 

86 

84 

82 

H  i 

85 

81 

90 

80 .  1 

MIN 

43 

44 

40 

46 

48 

52 

-e 

52 

55 

49 

53 

54 

40 

41 

46 

50 

49 

59 

51 

38 

41 

41 

4  1 

45 

45 

50 

52 

46 

52 

52 

50 

47.5 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

.40 

.49 

.  49 

.54 

.48 

.44 

.  5  J 

.  69 

.69 

.56 

.76 

.71 

.52 

.61 

.50 

.53 

.31 

.49 

.  10 

.23 

.20 

.06 

.  16 

.41 

.45 

.35 

.27 

.42 

.50 

.44 

.51 

13.90 

Wl  ND 

264 

181 

121 

137 

176 

119 

1 9  0 

186 

161 

134 

235 

187 

L15 

171 

99 

166 

115 

164 

204 

98 

229 

165 

25 

100 

162 

108 

105 

159 

153 

307 

226 

5192 

MAX 

73 

79 

82 

83 

80 

82 

6  1 

87 

83 

8  1 

60 

80 

80 

82 

77 

62 

84 

84 

75 

79 

73 

54 

7  - 

81 

84 

85 

82 

1 9 

83 

81 

84 

79.7 

MI  N 

44 

44 

45 

47 

48 

48 

50 

53 

52 

50 

58 

50 

46 

56 

5  1 

55 

49 

53 

48 

39 

43 

37 

42 

53 

56 

59 

53 

46 

52 

55 

55 

49  .  6 

VALLECI TO  DAM 

EVAP 

.  18 

.23 

.21 

.23 

.23 

.21 

.20 

.22 

.08 

.14 

.22 

.23 

.  12 

.21 

.27 

.26 

.20 

.20 

.20 

.14 

.20 

.  17 

.18 

.20 

.21 

.14 

.  19 

.22 

.23 

6.14 

WIND 

27 

33 

41 

25 

17 

16 

25 

31 

11 

18 

51 

43 

10 

9 

39 

34 

21 

11 

28 

16 

14 

14 

10 

33 

23 

21 

11 

13 

6 

26 

21 

702 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.  14 

.  38 

.  34 

.31 

.24 

.39 

.34 

• 

* 

.34 

.35 

.45 

.48 

.  2  1 

.27 

.31 

.23 

.26 

.  20 

.28 

.28 

.  30 

WIND 

0 

100 

86 

89 

110 

62 

66 

79 

96 

93 

161 

0 

'.85 

75 

45 

150 

* 

53 

132 

39 

65 

41 

5  3 

92 

75 

80 

58 

47 

80 

63 

69 

2344 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.42 

.36 

.41 

.30 

.32 

.38 

.54 

.23 

.35 

.36 

.80 

.54 

.51 

.34 

.40 

.29 

.  36 

.29 

.  12 

.26 

.22 

.  16 

.40 

.33 

.37 

.  30 

.36 

.41 

.42 

B 

11.28 

WIND 

141 

56 

50 

60 

36 

90 

120 

25 

60 

65 

230 

128 

89 

61 

47 

61 

40 

63 

45 

63 

63 

81 

69 

40 

81 

82 

36 

42 

63 

126 

78 

2293 

MAX 

76 

76 

80 

80 

86 

81 

84 

75 

84 

80 

84 

74 

79 

80 

85 

75 

85 

82 

76 

76 

74 

65 

8.'. 

62 

82 

78 

82 

63 

86 

85 

76 

79.8 

MIN 

40 

44 

46 

48 

46 

43 

50 

55 

55 

48 

52 

53 

40 

48 

60 

52 

53 

56 

52 

38 

45 

41 

42 

53 

50 

52 

51 

50 

53 

53 

52 

49.  1 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE   TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  OURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 


ALAMOSA  WB  AP  -  PAN  PAINTED   OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

ARBOLES  "  PAN   PAINTED    INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

BONNY  DAM  -  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

FORT  COLLINS  -  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEE  T ;  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

MONTROSE  NO  1  -  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

SPRINGFIELD  7  WSW  -  PAN  PAINTED  INSIOE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER . 


Sm  [.fnr.DC.  not**  following  Station  lndax. 

-  75  - 


STATION  INDEX 


STATION 


AKRON  *  F 

AKRON  faa  •  -  - 

ALAMOS*  MB  AIRPORT 
ALLEN SPARK 
ALTEN8CRN 

Ajtrs 

1  anteRO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 
ARBOLES 

AffOVA  «  NF 
ARTFSIA  2  E 
aspen 

ateb  ranch 

BAILFV 

BIG  SPRINGS  RANCH 

BLANC A 

BONO 

BONNY  OAM 
BO"Lf>E«  2 

i  out  pen 

BRANOON 
BRANSON 
MCCrFWinGF 
BR  IGGSOALE  I  NW 
BUENA  VISTA 
BURL INGTON 
BURLINGTON  12  NNE 
BUTLER  RANCH 
BYfRS 

campo  11  wsw 
canon  ci tv 
cascade 
castle  rock 
cfoare»>ge 

CENTER 

CHfFSHAN 

CHERAW 

CMfftRV  CBECK  0A« 
CMFTFNNE  WELLS 

CMIMHEV  ROCK 

cihardon  3  se 

CLIFF  LAKES 
CLIMAX  2  MM 
COAL DALE   I  NW 
COCMETOPA  CREEK 
COL  L  BR  AN 

COLORADO  NAT  "ON 
COLORAOO  SPRINGS  MB  AP 
COL UMB INE 

CORTEI 
CRAIG 

CRFSTCO  BUTTE 

CRIPPLE  CHECK  9  NW 

CUCHARAS  OAM 

CU-BRES 

DEERTRAIL 

OFLMI 

OFL  NORTE 

DELTA  1  E 

DENVER  WB  AIRPORT 
«<  DENVER  W8  CITY 
DILLON 

OOHfRTv  RANCH 
DOLORES 
OU BANCO 
EAOS 

j  FAGLF  FAA  AIRPORT 
FASTONVILLE  1  NNV 
j  FASTONVILLE  2  NNf 

!  EASTONVILLE  3  NW 
EASTONVILLE  6  WSW 
ECKLEY 
ELBERT 

ELBERT  2  WNW 
FLBFRT  3  SE 
ELBERT  a  SSw 
ELBERT  6  SSE 
ELBERT  9  SW 
ELBERT  0  SW 

FLFCTRA  LAKE 
f LK  CREEK 
FSTES  PARK 
EVERGREEN 
EVERGREEN  2  SW 
EVERSOLL  ranch 
fairplat 
FLAGLER  Z  NW 
FLFMING  1  s 
F ORDER  6  S 

FORT  COLLINS 
FORT  LFWIS 
FORT  LUPTON  1  N 
FORT  "ORGAN 
FOUNT A  I N 
FOWLER 
FRASER 
FRUITA   2  N 
GABON  TP. 
j  GATEWAY  1  SW 

GENOA  1  w 
,  GEORGETOWN 

GLFNWOOO  SPRINGS  1  N 

GOPF  PASS  RANCH 
j  GRAN AO A 

GRAND  JUNCTION  WS  AP 

GRANO  JUNCTION  2  WSW 

GRAND  LAKE   1  WNW 

GRANO  LAKE  6  SSW 

GREAT  OtVlOE  1?  SE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
GREELFr 

GREENLAND  B  SE 
GREENLAND  9  NF 
GREEN  MOUNTAIN  OAM 
GRFYSTONF 
GROVE*  10  ■ 
GUFFEY  10  SE 

GUNNISON 
HAMILTON 

HARTSFL 
HA  SWELL 
HAWTHORNE 
MA  YD  E  * 

HERMIT  7  CSE 

MOCLV 
HOLYOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
10 ALIA 
IGNACIO  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 
JOES 

JOHN   MART  IN  DAM 

JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 


"If 


WASHINGTON 
ALAMOSA 
BOULDER 
GARFIELD 
SAN  MIGUEL 
L IMCOLM 
PARK 
030*j  CHEYENNE 
0101  ARCHULETA 

03*5  CHEYENNE 


0431  EL  PASO 

EL  PASO 
COSTILLA 
EAGLE 

0849  BOULDER 

08*1  BOULDER 
01*9  KIOWA 
0898  LAS  ANIMAS 

SUMMIT 
09*4  WELO 
0T|  CHAFFEE 
121  KIT  CARSON 
124  KIT  CARSON 
1ST  PUEBLO 
179  ARAPAHOE 


269  BACA 

29*;  FREMONT 
36"  SAN  JUAN 
*01  DOUGLAS 
**(  DELTA 
*9I  SAGUACHE 
92fl  JEFFERSON 
534  OTERO 

5*1  arapahoe 
56*  cheyenne 

stq  archuleta 
604  montrose 
6**  rio  Blanco 

660.  EAGLE 
691  FREMONT 
713  GUNNISON 
7*|  MESA 
TT3  MESA 

779,  EL  PASO 
792  ROUTT 


806  MONTEZUMA 
928  MOFFAT 
959  GUNNISON 
97«  TELLER 
0*0  HUERFANO 
0»B  CONEJOS 
162  ARAPAHOE 
1TB  LAS  AN  I MA S 
18*  RIO  GRANDE 
192  DELTA 

220  DENVER 
225  DENVER 
281  SUMMIT 
312!  LAS  ANIMAS 
326,  MONTEZUMA 
*3?  LA  PLATA 
••fc  KIOWA 
*5*|  EAGLE 
*9*  EL  PASO 
*96  EL  PASO 

*9T  El  PASO 
SOI'  El  PASO 
S3*  YUMA 
593  ELBERT 
595  ELBERT 
497  ELBERT 
598  ELBERT 
60D  ELBERT 
601:  ELBERT 
603  ELBERT 

62*  LA  PLATA 
633  JEFFERSON 
7S9  LARIMER 
2790  JEFFERSON 
795  JEFFERSON 
803  BACA 
61*  PARK 
932  KIT  CARSON 
9**  LOGAN 
997  LINCOLN 

005  LARIMER 
016  LA  PLATA 
02T  WELD 
038  MORGAN 
06)  EL  PASO 
079  OTERO 
113  GRAND 
1*6  MESA 
222  HUERFANO 
2*6|  MESA 

298  LINCOLN 
261  CLEAR  CREEK 
359!  GARFIELD 
*?)'  GRAND 
47T  PROWERS 
*88!  MESA 
*89j  MESA 


9*1  ALAMOSA 
9*6,  WELD 
97*  EL  PASO 
98*  DOUGLAS 
SUMH I T 
MOFFAT 
WELD 
FREMONT 
GUNNI SON 
MOFFAT 

811]  PARK 

BOULDER 
I  ROUTT 
1  MINERAL 

LAS  ANIMAS 
i  PROWERS 

PHILLIPS 

GRAND 
I  MORGAN 

j  L INCOLN 
(  CLEAR  CREEK 
YUMA 

LA  PLATA 
PITKIN 
YUMA 
BENT 

CLEAR  CREEK 
SEDGWICK 


*0  09 
*0  07 
37  27 


98  9* 

39  00 
38  51 

37  01 

38  99 
*Q  1* 

39  11 


*0  01 

*0  01 
3*  17 
3T  01 

39  29 

40  39 
1  58  91 
%  39  II 
]  39  21 

38  02 

39  *3 

37  03 

38  26 

37  AO 

39  22 

38  9* 
37  *9 

|  39  13 

1  38  06 
*  39  39 
3  38  *9 

2  37  12 
2  38  2* 
i  39  50 


1  IS  32 

2  37  44 
5  37  01 
*|  39  37 

1  37  38 

5  37  *0 

2  38  *9 

*j  39  *6 
*|  39  *5 
2!  39  37 

1  37  23 

2  37  28 
Z  37  17 
1  38  29 
Z  39  39 
8  39  09 
8  39  09 

6  39  06 

*  39  OZ 

3  *0  07 

*  39  13 

*  39  16 

*  39  12 

*  39  10 

*  39  08 

*  39  10 

*  39  07 


3  39  19 

3  *0  *0 

1  38  S3 

*  *0  35 

2  37  1* 

4  40  06 


2  38  »0 

s|  39  17 

*j  39  *2 

21  39  3* 

2!  *0  09 

1,  38  0* 

2  39  07 

2!  39  0* 

2  40  16 

2!  *0  11 

2  *0  *2 

37  *) 

*0  26 

39  08 

39  16 

39  53 

*0  37 

*0  91 

36  *1 

Zi  3*  32 

2  *0  22 


2  *0  30 
37  *6 

37  17 

38  03 
3|  *0  39 

*0  03 
*0  00 


3  39  *2 
2  37  08 

39  03 

4  39  39 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


M ID  MIO 
HIE 

5P  5F 

5690!    9P  5P 


6Pj  4P 

a* 

H 

od    *Pj  *F 


5201     6P  6F 


50  5F 

5fl  if 

8P  8P 

5P  9P 


8A  84 

9P  SF 
2P  2P 


6171  5Pj  it 
6260  IIP  IIP 
8855!     9P  9P 


9P  9P 
6P  6P 
6P  6P 


5292  MID 
5221 
•  79«j 
91301 


760* 
3900 
6785 
7025 
6790 
7220 
7210 
6925 
72*« 


8**0 

7*97]  *P 
7000  3P 
7300{ 
3576  6P 
10000: 
4975;  5P 
*230i 

H  1  3S- 


50011 

7595  5P 

4868  5P  5P 

4321  8A  8* 

55*6]  j  7A| 

4338 

8360  6P 

4518  6P 

6970 


9603 

85TO  9P 

9823  9P 

7602  9P 
3*8*1 

*8*9  MID 

*620  9P 

8288 

6912 

8120  5P 

7390 

6725 

77*0  3P 

6800 

5090 

8200 

7664  5P 


•  86* 

4539 
3923 
6337  6P 
9001 
57Z0 

3393J  6A 


7547 
3961 

6*2*  9P 
10550 
*200 

381*  4P 


DRY  LAND  FIELD  ST A 
FEO  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHLR  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVI LLC  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
MRS  BETTY  M  SEI8EL 

MERRILL  LINDOUIST 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
RICHARD  CAR-SKAOEN 
RALPH  J  AVER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H  NUTI 

AGENT  D»R  G  W  RY 

U  S  BUR  RECLAMAT I  ON 

THOMAS   L  PLATT 

CITT  OF  BOULDER 
MRS  ELSIE  E  WMITt 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  ELVA  J  ENYEART 
U  S  FOREST  SERVICE 
LLOYD  R  SwEOMIN 
RALPH  C  BINARO 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  WINIFRED  OMR 
HARRY  W  NEW TO* 


JESJ.  1 

WARDEN    PEN  I  It NT  I ARY 

WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 
WILL  I AM  B  SUTLE  Y 
BOARD  OF  WATbR  COMM 
SIMON  8  SCMULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL    A  LOVELL 

CLOSED  9/14/62 
CARL  E  MC  MILLEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALT  I  TUDE  ObS 
R  L  BANT A 
HAROLO  F  KREuGER 


TED  1 


MRS    MARY   A  TELENICK 
WILLI  AM  H  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 

EVER  ITT  L  OAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LTNN  K  WOODS 
W  D  PRESTUN 

U  S  WEATHER  duREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  WATsR  COMM 
MRS  M  A  CROWDER 
<  LLOYD  C  PYLE 
MALCOLM  H  UATlUN 
WILLARO  C  RObERTS 
FED  AVIATION  AGENCY 
CARL  R  GUY 
HAROLD  W  TWEEOY 

Ralph  h  Evans 
DARWIN  D  wOOLLEY 
MRS  ROBERTA  H  MAT 
HANS  LARSCN 
FRANK   R  KELLY 
EARL  RAMEY 
HUGH  MUNDY 
LELANO    P  ULKJEH 
CHARLES  A  MELbURN 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  CU 

U    ■  BUR  RECLAMAT ION 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
RAY    S  FLEMING 
J  C  EVERSOLL 
U  S  FOREST  SERVICE 
A  t  GAINES  JR 
JOHN  G  MORI  SON 
MELVIN  B  SAVAGE 

COLORAOO  STATE  UNIV 

SAN  JUAN  BASIN  EX  ST A 

LEON  MOODY 

GT  WEST  SUGAR  CO 

ARTHUR  E  ORCUTT 

US  SOI L  CON  SERVICE 

RONALD  R  TUCKER 

S  STEELE  buRGIN 

FRED  G  WAGGONER 

MRS  M   S  HUBBARD 

WALTER  M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 
,  RADIO  STAT  ION  KGLN 
MRS   J  M  HOMNHOL Z 
CLYDE  b  KENNEDY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
AGR  REStAKCH  SERVICE 
US  NAT   PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMAT I  ON 
FRANK    A  BOCHMANN 

GREAT   SAND  DUNES  NM 
GT  WEST  SUGAR  CO 
FRANK   A  ROGERS 
KELSEY  POTTENGER  JR 
U  S  BUR  RECLAMATION 
INACTIVE  1/1/63 
MRS  DORIS  A.  MC  GEHEE 

MRS  CLARA  G  NASH 


MRS  ETHAL  I 


JORDAN 


mrs  bessie  c  hanlin 
arthur  f  bailor 
mrs  laura  e  chlsebro 
a  ray  goree 
mrs  mabel  wright 
Eugene  s  philpott 

w  R  DAVIS 

F  B  FLANAGAN 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

MRS  BERTHA  w  METER 

BARBARA   L  HAT  T I  X 
WILLARO  G  HOLMAN 
THEODORE  w  CLARK 
CONSOL  UTE  AGENCY 
TWIN  LAKES  R  •  C  CO 
MRS  RUTH  E  SNYDER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOARD  OF  HATER  COMM 
MUNICIPAL  PwR  PLANT 


rt  GEORGE  8 

rf  MORAINE 

KEWOOD 


IMON    10  SSW 
I  HON 

I  T T Lc   nOLORF*.   5  NF 

ITTLE  HILLS 
ONGMONT  2  FSE 
ONGMONT  6  NW 
ONGS  PEAK 

0<  PINOS  PASS  1  SE 


MAR V I NE 
MAYBELL 

MESA   VERDE   NAT  PARK 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTROSE   NO  1 
MONTROSE  NO  2 

MONIJMFNT  2  WSW 
MORRISON    I  SW 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

NEW  RAYMER 
NORTHDALE 
NORTH  LA*KE 
NORW0O0 


PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE    1  S 
PALISADE  LAKE  t 
PAOLI 
PA  ON  I  A 
PARADOX 
PARKER  9  E 
PAR  SHALL    10  SSE 
PENROSF  3  NNW 


PLACERVILLE 
PL ATORO  OAM  1  W 
PLEASANT    VIEW   2  W 
PUF6LO  WB  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 


EARS  PASS  6  WSW  I  68 


BED  FEATHER  LAKES 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
RIO  GRANDE  RESERVOIR 
R I VfR  SPR I NGS  R< 
ROCKY  FORO  2  ESE 
RUSH  Z  NNF 

,  RUXTON  PARK 
RYE 

.  SAGUACHE 

SAL  I  DA 

j  SANTA  MARIA  RESERVOIR 
SAPINFRO  8  E 
SARGENT5 
SEDAL I  A  4  SSE 

I  SEDGWICK  9  S 

SEIRFRT 
1  SHAW  6 
I  SHOSHONE 


COUNTY 


LINCOLN 

JEFFER50N 

WELD 

LAS  ANIMAS 
ELBERT 
ELBER' 
ELBER 
ELBER 

CHEYE 

LINCOI 

OTERO 

HINSOALE 

PARK 

EL  PASO 

JEFFERSON 

PROWERS 

BENT 

LAKE 
LAKE 


PUEBLO 
ELBERT 
L  INCOLN 
MESA 

RIO  BLANCO 

BOULOER 

BOULDER 

LAR IMER 

SAGUACHE 

CONEJOS 

MONTEZUMA 
EL  PASO 

rio  Blanco 

MOFFAT 

rio  Blanco 
montezuma 

CHAFFEE 
RIO  GRANOE 
MONTROSE- 
MONTROSE 

EL  PASO 

JEFFERSON 

HUERFANO 

WELD 

DOLORES 

LAS  ANIMAS 

SAN  MIGUEL 


92  WASHINGTON 

03  OURAY 

SB.  ARCHULETA 
6«  MESA 
IV  HINSOALE 
99  PH ILL  IPS 
061  DELTA 
15  MONTROSE 
26  ELBERT 
42  GRANO 
ID  FREMONT 

13  GUNNISON 
2*1  SAN  MIGUEL 
60  CONEJOS 
91.  MONTEZUMA 
*0  PUEBLO 

4  3  PUEBLO 
63  PUEBLO 

ROUTT 
ROUTT 
RIO  BLANCO 

LARIMER 

DOLORES 

GAR  FIELD 

HINSDALE 

CONEJOS 

OTERO 

EL  PASO 

EL  PASO 

PUEBLO 

SAGUACHE 

0  CHAFFEE 
8  COSTILLA 
0  MINERAL 
5  GUNNISON 
SAGUACHE 
0  DOUGLAS 
5  SEDGWICK 


76 

76*8  BOULDER 


I  SILVER  LAKE 
SILVER  LAKES  TROUT  CLUB  765f>  CONEJOS 
S I LVERTON 

SI  ML  A  j  7664.  ELBERT 
SPICER  78*8  JACKSON 

SPRINGFIELD  7862.  BACA 

SPRINGFIELO  7  WSW  7866  BACA 

SPRINGFIELD  8  S  7867;  BACA 
STFAMflOAT    SPRINGS  7936  ROUT  T 

5  T  F  PL  I NG  7950  LOGAN 


S  TON  I NGTON 
TRATTON    3  NE 
UGAR  LOAF  RESERVOIR 
UMM I TVILLE 
ACOMA 


ROUT  LAKE 
ROY  1  SE 

LAKES  RESERVOIR 
WO  BUTTES  1  NW 
UP  AV AN 

VALLECITO  dam 

VONA 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALDEN 


WF<TCL IFFF 

WETMORE  2  S 

WHITE  ROCK 

WIGGINS  7  SW 

WILCOX  RANCH 

W I  NO  S OR 

W  I  NT F R  PARI! 

WOLF  CREEK   PASS  1  F 


YELLOW   JACKET  1NW 
NEW  STATIONS 


7992  BACA 

8008.  KIT  CARSON 

«n*»  L*»E 

8092  RIO  GRANDE 

B19*  LA  PLATA 

819T  PUEBLO 
{  818*1  GUNNISON 
!  8204  SAN  MIGUEL 
!  822Q  LAS  ANIMAS 

8*29  LAS  ANIMAS 

8*3*i  LAS  ANIMAS 
8*34  SAN  MIGUEL 
8468  LAS  ANIMAS 

8501  LAKE 
8510  BACA 
8960  MONTROSE 
8582  LA  PLATA 
8722  K I T  CARSON 
87*2  MINERAL 
8796   JACK  SON 


8781 


81  S3 


HUERFANO 


88391  LARIMER 
8931  CUSTER 
8986  CUSTER 
8997  PUEBLO 
9029  WELD 
90*9  DELTA 
91*T|  WELD 

GRAND 
91811  MINERAL 


INERAL 
9210)  TELLER 
924 sj  YUMA 

ROUTT 
92751  MONTEZUMA 
9299  YUMA 


0625  MESA 


03  32 
05  06 
03  56 
03  19 
0*  29 
0*  26 
0*  31 
0*  27 
02  *7 


09  01 
09  08 
02  37 


08  18 
04  56 

07  35 

08  05 

07  S4 

08  29 
06  20 
06  09 


04  55 

05  14 
05  10 
03  51 
09  01 
05  03 
08  17 
0*  4  7 


OZ  51  *263 


390 

4188 
B890 
B500 
10Z65 
5637 
ibii 
3892 
10177 
1  1000 
14  S90 


5  360 
63  75 
61*8 
'■■'50 
91*3 
B960 
10205 
7676 

7018 
6606 
7200 
59i0 
6Z4Z 
7070 
11342 
7665 
5830 
5830 


4  <B- 

6693 
8800  6P 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


4300 


07  10 
02  28 
07  35 
OB  58 

04  39 
06  07 

05  0* 


04  21 

07  06 
06  43 

08  47 


03  42 
0*  05 

04  59 


06  00 
05  27 

07  07 


02  31 

02  52 

03  19 


06  24 

07  40 
0*  05 
06  28 


02  37 
06  50 

03  12 


77*0  5P 
7238  5P 
*740  5P 
7721 
3896 
5685  5P 
5309  7P 
6300  9P 
8270 
5501 

9200 
7322 
*ae7 
6860 
*639 
4687 

6C84 
9340 
5Z16 


06  22  j  10000, 


06  52 
05  05 
OZ  13 


5746  MIO 
9680 
54601 
930D 
4075  6P 
5015  5P 
7650  5P 
4900 
8300  7A 
8099  5P 


ra6a 

6979 
*725 

*710l  9P 


9429 
7  760 

3975  9Pj  5P 
7890 

41i0      UP  ^ 

8356(    5P  5P 


6P  6P 

B842  6P  6P 

5319  9P  9P1 

9*99 

8542 

6178  9P  9P 

6006  6P  MID 

9050  6P  6P 

6790  9P  SP 

7697  5P  5P 

7060  5P  5P 


OBSERVER 


EMANUEL  S  INNESS 
DENVER  WATER  COM 
HISS   THYRA  M  NE L SUN 
ROBERT  L  PLAIT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CLARENCE  WHtELLfi 
MERLE  E  HENRY 
MRS.   SUE  WATSON 
JOSEPH   J  ZIMMERMAN 
JAMES  R  PICKtNPAUUH 

FEO  AVIATION  AGENLT 
MRS  EMMA  L  LISKA 
CHARLES   J  DAVIS 
COLO  SPGS  wIR  WORKS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
CMAS  E  MC  PMERSON  JR 

am  cry  s  sugar  co 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
iox  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

'igures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
>elayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

lonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
:arried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
:hls  issue. 

Hvisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Jnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
lovement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
;lon  and  Wind"  Table. 

lormals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

fater  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
:auses  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
:lude  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

>ata  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
;lmes  in  local  standard  time. 

inow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
;lons  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f ol lowing : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later     in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ieneral  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
'ATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
)5,   D.  C. 

nformation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 

atlon  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,       Government  Printing  Of- 

lice,  Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961    annual  issues  of 

ocal  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


ubscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
oney  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
ent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        HO"  on  the  29+  at  Eade 

Lowest  Temperature:         19"  on  the  11th  at  Hermit  7  ESE 

Greatest  Total  Precipitation:       6.28  inches  at  Hawthorne 

Least  Total  Precipitation:      Trace  at  Cimarron  3  SE 

Greatest  One-Day  Precipitation:      3.  70  inches  on  the  16th  at  Hawthorne 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      12.  2  inches  at  Climax  2  NW 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     2  inches  on  the    6+  at  Climax  2  NW 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CINARRON  3  SE 
CLIMAX  2  NM 
COCHETOPA  CREEK 
COLL  BRAN 

COLORADO  NM 

COLO  SPRINOS  WB  AP 

CORTEZ 

CMH 

CRESTED  BUTTE 

DELHI 

I  DEL  NORTE 

DELTA  1  E 

DENVER  VB  AP  //R 
DENVER  WB  CITY  R 

DILLON 

DOMERTY  RANCH 
DOLORES 
DORANGO 
EADS 

EAGLE  FAA  AP 
EASTOHVILLE  1  UN* 
EASTOMVILLE  2  NNE 
EASTONVIU.E  6  wsw 
ALBERT 

Ukrt  !  -*m 

ELBERT  3  SE 
ELBERT  4-SSW 
ELBERTY"/  Sw 
ELBERT  B  SW 

ELECTRA  LAKE  //R 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVERSOLL  RANCH 
PAIRPIAY  // 

FLAGLER  2  HW 
FLEMING  1  S 
FODDER  6  S 
PORT  COLLINS 
FOR T  LEVIS 

PORT  LUPTON  1  N 

PORT  MORGAN 

FOUNTAIN 

FOWLER 

FRASER 

FRUITA  2  N 
GARDNER 
GATEWAY  1  SW 
GENOA  1  V 
GEORGETOWN 

GLENVOOD  SPRIN6S  1  N 
GORE  PASS  RANCH 
GRAND  JUNCTION  HB  AP  //R 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE  1  WNW 

GRAND  LAKE  6  SSU 
GREAT  SAND  DUNES  NN 
GREELEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAN 
GROVER  10  II 

GUFFEY  10  SE 

GUNNISON 

HAMILTON 

HARTSEL 

HA  SHELL 

HAWTHORNE 

HAYOEN 

HERMIT  7  ESE  // 


2.32 
A. 62 
1.01 
2.90 


•03     .16  T 


.97 

1.91 
2.19 
2.29 
1.76 
1.S3 


».70 
4.17 
2.67 
1.46 


•  66 

2.35 
2.65 
1.33 
2.64 
2.26 

.40 ' 


.07     .09  .02 
1.00 


10     11  '2 


13     14  IS 


I. 01  .01 
.43  1.02 
1.79  - 


.21   1.41  .44 
•40  1.09 
■  12  1.38 


.14  .56 
T  ,43 
.48 


.32  .12 
.01  .07 


1.06 
.19 
.10 


.66 
3,70 


19     20  \  21  I  22     23  24 


IDAHO  SPRINGS 
1DALIA 
IGNACIO  1  N 
JOHN  MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KARVAL 

KASSLER 

«UPFMAN  4  SSE 
< IOWA  5  SE 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

-AKE  CITY 


.70  .17 
.01  .04 


-  82  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

— .  L 

5  6 

—1  

7  |  8  |  9 

10  [  11 

12 

13     14  | 

15 

16 

17  | 

18 

19  1 

20  |  21 

22  |  23  [  24 

25  1  26  1  27 

28  |  29  |  30 

31 

GEORGE  6  SW 

.22 

•  07 

.37 

.11 

.16 

.03 

.02 

MORAINE 

2.36 

.11 

.08 

•  02 

.66 

.02 

.31 

.20 

.  M 

WOOD 

3.09 

.04 

.03 

•  73 

I .  •  1 

ANIHAS 

1.33 

.02 

T 

I.l 

.06 

•  32 

7 

7 

VILLE 

1*11 

.33 

.  )J 

T 

•  03 

.33 

.02 

.17 

.01 

r  7  wsw 

2. OA 

T 

•  03 

.31 

.07 

.05 

1.38 

3  SE 

•  66 

T 

.17 

.42 

.09 

N  10  SSW 

1.20 

.22 

T 

•  16 

•  13 

LE  DOLORES  5  NE 

•  80 

T 

.03 

.22 

•  34 

T 

T 

T  .04 

•01 

7 

.14 

7 

7 

LE  HILLS 

.84 

.29 

•  16 

•  13 

.02 

■  02 

.08 

.06 

.02 

•04 

MONT  2  ESE 

6*33 

■  03 

•  16 

1.15 

•  10 

1.90 

.66 

.11 

OS 

.07 

T 

•  07 

T 

T 

7 

T 

INE 

1.32 

.70 

.36 

ELL 

•  SA 

.22 

•  16 

.04 

.06 

.0> 

ER 

1.28 

•  27 

•  18 

■  10 

T 

.04 

•  26 

.13 

.13 

.0* 

.06 

VEROE  NP 

•  07 

•  03 

.01 

.01 

E  VIST* 

■  A3 

•  08 

03 

.18 

.03 

.01 

.03 

.03 

ROSE  NO  1 

•  19 

.04 

•  11 

•  04 

ROSE  NO  2 

.18 

T 

•  11 

■  04 

.03 

MENT  2  M$H 

2.19 

■  33 

•  19 

1  .45 

.03 

.12 

.07 

HDALE 

•  18 

t 

■ 

■  06 

T 

.12 

H  LAKE 

1.96 

•  08 

.19 

.08 

.04 

.04 

.0* 

.68 

.37 

.06 

.36 

.02 

OOD 

.67 

T 

.04 

.33 

AY 

1.36 

•  11 

.63 

.46 

.12 

11  NE 

1.63 

T 

.12 

.01 

1.30 

1.27 

•  30 

•  04 

T 

•  13 

.10 

.10 

.23 

.30 

.03 

SA  SPRINGS 

•  38 

.13 

•  02 

•03  .01 

7 

T 

.12 

.07 

SAOE    1  S 

•03 

SADE  LAKE   2  SSE 

■  99 

.39 

.03 

.10 

7 

.13 

T 

.13 

.13 

in 

•  67 

•  38 

■  10 

•  04 

•  04 

T  .11 

OCX 

•9 

•  29 

•  10 

T 

.10 

EM  E 

2^26 

.98 

1.20 

T 

HALL    10  SSE 

3.13 

•  30 

■  60 

•  03 

.30 

•  39 

T 

.30 

•  09 

DSE  3  NNW 

1.46 

t 

•  33 

.23 

•  13 

1.10 

IN 

1.40 

•  03 

•45 

■  13  • 

.10 

.03 

.03 

iRVILLE 

•  37 

•  12 

•  63 

T 

lo  we  ap  //r 

.46 

t 

•  01 

T 

.12 

.09 

.10 

•  14 

LO  CITY  RES 

•  64 

T 

T 

.01 

LO  ARMY  DEPOT 

.93 

.10 

.07 

.63 

.26 

.07 

MID 

1.32 

•  48 

T 

T 

•  02 

.82 

ELY 

•A3 

•  31 

•  14 

T 

7 

FEATHER  LAKES 

2.11 

•  02 

•  11 

•  09 

T 

.02 

•  13  T 

•  05 

•  02 

.06 

•  10 

1.37 

.11 

.01 

•  92 

•  03 

•  23 

•  10 

.12 

.05 

E  2  ENE 

.78 

.28 

•  26 

.01 

T 

.07 

T 

T 

.02 

.14 

Y  FORD  2  ESE 

2.04 

.23 

.18 

•  01 

.77 

.e> 

T 

2  NNE 

1,50 

.23 

.07 

.13 

1.07 

ON  PARK 

2.68 

•  10 

•  07 

.67 

.0. 

.88 

.30 

.42 

2.60 

.32 

.  35 

.20 

ACHE 

.64 

.06 

T 

.07 

.16 

7 

.37 

DA 

.12 

•  02 

•  05 

.01 

.04 

NERO  8  E 

80 

•  14 

■  19 

•  04 

.30 

ENTS 

1.39 

•  30 

•  14 

.80 

•  09 

.06 

LIA  *  SSE 

2.88 

•  46 

.29 

.32 

.66 

MICK  5  S 

1.11 

.04 

T 

T 

.55 

.09 

.35 

T 

.04 

.04 

HONE 

1.39 

■  04 

•  25 

•  10 

•  20 

T 

.43 

.0* 

.30 

•  23 

ERTON 

1*28 

■  44 

.17 

T 

■  16 

•  10 

.16 

.10 

.13 

ER 

1.44 

•  21 

•  02 

•  06 

.12 

•  02 

•03  .14 

•  03 

•  66 

.33 

NGFIELO 

2.43 

•  40 

•  06 

NGFIELO  7  -  -  // 

1.62 

•  48 

.02 

.13 

.04 

.38 

.16 

.20 

.03 

NGFIELO  0  S 

.88 

.32 

.31 

M60AT  SPRINGS 

1.38 

•  16 

.27 

•  12 

•  14 

.20 

.38 

.06 

.01 

LING 

2.06 

.03 

•  20 

.07 

•  36 

.60 

.38 

INGTON 

3.13 

•  60 

1.44  .04 

•  73 

TTOH  3  NE 

•  98 

.06 

.19 

.06  .28 

•  la 

.21 

R  LOAF  RESERVOIR 

2.13 

•  20 

.03 

•  30 

•  02 

1.26 

.03 

.23 

.06 

.06 

i* 

IT  7  SE 

•83 

■  04 

•  02 

•  22 

•  03 

.12 

.09 

.02 

.06 

7 

.23 

1.19 

•  09 

•  20 

•  40 

.33 

7 

.17 

)R  PARK 

1.20 

T 

T 

.50 

•  20 

T 

7 

JRIOE 

1.23 

•  42 

•  03 

.03 

•  16 

.06 

.12 

.  1  » 

.19 

.02 

IDAD 

1.86 

.16 

.03 

.12 

1.32 

.02 

.10 

.05 

.06 

1DAD  faa  ap 

26 

•  01 

T 

•  25  T 

.32 

.12 

.23 

7 

.08  .03 

1  SE 

2.14 

•  28 

.73 

•  05 

1.01 

.07 

7        7  T 

7 

LAKES  RES 

1.22 

T 

•  20 

•  10 

.20 

•  02 

.03 

SUTTES   1  NW 

2.12 

.30 

.03 

•  10 

•  03 

.13 

.76 

.38 

.33 

AN 

•  12 

■  03 

.07 

ECITO  DAM  // 

•62 

.04 

•  25 

T 

7 

.11 

.16 

r 

1.72 

•  37 

•  04 

•  02 

•03 

.37 

.20 

.09 

i  WHEEL  GAP   3  N 

•  38 

T 

.09 

T 

•03 

T 

T 

•  0. 

07 

7  "\04 

■ 

1.80 

.71 

.32 

•  22 

•  19 

.08 

.13 

.13 

tNBURG  POWER  PLANT 

1.71 

•  03 

•  01 

" 

T 

T 

.72 

.78 

.13 

.02 

■DALE 

4.42 

•  33 

•  12 

•  59 

•  12 

3.12 

.14 

rL  IFFE 

•91 

.03 

.31 

.12 

.07 

.18 

ME  2  S 

3.82 

T 

.47 

•  01 

.04 

Ins  t  sw 

.17 

.03 

•  21 

2.23 

.01 

M 

2^76 

■  10 

•01 

.86 

•  17 

1.33 

.03 

tR  PARK 

3.77 

•  17 

.33 

•  10 

.03 

.84 

.03 

•  93 

1.10 

.20 

CREEK  PASS  1  E 

1.03 

•  14 

.34 

•  06 

T 

7 

.22 

.24  .03 

CREEK  PASS  *  W 

1.06 

■  11 

•  26 

.03 

T 

7 

.08 

.39  7 

1.32 

.19 

.02 

•  21 

.08 

.17 

•  63 

7 

2.44 

.34 

•  28 

.07 

•  27 

.07 

.07 

1.12 

.02 

.20 

m  jacket  in* 

.06 

T 

•01 

.06 

.03 

2.94 

T 

.13 

.03 

.'.69 

.09 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SUbon 


Day  of  month 


10  LAKE  1  WNW 
IS  CREEK  PASS  4  W 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


-  as  - 


DAILY  TEMPERATURES  ™A 


Day  Ol  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON  FAA  AP 

MAX 

8  * 

73 

60 

86 

~Jo~ 

90 

89 

88 

69 

82 

88 

90 

94 

91 

79 

58 

69 

74 

82 

86 

93 

90 

89 

97 

86 

94 

98 

101 

102 

99 

M1N 

50 

52 

44 

51 

55 

51 

52 

53 

50 

41 

50 

48 

57 

60 

58 

51 

47 

53 

51 

55 

60 

62 

66 

63 

60 

58 

59 

65 

69 

57 

ALAMOSA  WB  AP 

MAX 

77 

62 

72 

76 

73 

76 

77 

71 

68 

73 

74 

79 

80 

83 

81 

68 

67 

73 

72 

75 

81 

81 

64 

63 

84 

86 

88 

87 

85 

68 

M1N 

33 

41 

-0 

40 

41 

38 

36 

26 

32 

29 

35 

43 

50 

41 

43 

36 

43 

43 

36 

40 

43 

43 

47 

40 

41 

44 

48 

46 

39 

ALLENSPARK 

MAX 

58 

63 

76 

71 

5 1 

60 

56 

64 

70 

7fl 

74 

75 

60 

75 

79 

82 

80 

81 

80 

MIS 

33 

42 

« > 

35 

40 

3  6 

43 

42 

37 

41 

33 

35 

42 

43 

41 

33 

30 

42 

33 

38 

46 

43 

45 

43 

43 

40 

40 

43 

45 

41 

ALTENBERN 

MAX 

79 

74 

?7 

77 

87 

90 

86 

/  9 

77 

79 

78 

85 

66 

89 

88 

90 

88 

89 

92 

96 

94 

90 

93 

m;n 

39 

46 

41 

43 

38 

40 

36 

41 

37 

35 

36 

38 

42 

40 

50 

48 

39 

51 

51 

40 

40 

43 

46 

46 

42 

36 

37 

40 

42 

40 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

62 

62 

67 

72 

74 

78 

76 

79 

80 

MIN 

22 

38 

35 

25 

30 

24 

25 

25 

34 

23 

20 

25 

32 

37 

34 

35 

34 

34 

29 

30 

32 

37 

32 

32 

32 

33 

31 

35 

33 

30 

ARBOLES 

MAX 

79 

85 

80 

80 

82 

84 

86 

67 

87 

86 

92 

92 

MIN 

39 

44 

-5 

42 

43 

49 

39 

38 

35 

40 

39 

39 

46 

51 

43 

46 

45 

49 

45 

45 

46 

41 

42 

43 

43 

46 

44 

50 

44 

46 

ARTESIA  2  E 

MAX 

75 

74 

72 

73 

76 

82 

88 

84 

82 

71 

li 

68 

84 

MIN 

49 

48 

46 

49 

51 

45 

44 

50 

49 

55 

46 

45 

50 

50 

ASPEN 

MAX 

78 

78 

6? 

67 

59 

71 

76 

78 

81 

79 

78 

82 

86 

84 

79 

83 

MIN 

35 

38 

39 

JU 

36 

30 

33 

36 

35 

35 

33 

36 

41 

43 

38 

41 

34 

40 

33 

36 

43 

39 

41 

38 

35 

36 

36 

43 

38 

39 

BAILEY 

MAX 

67 

76 

79 

79 

80 

79 

77 

79 

7  ,j 

82 

81 

73 

66 

69 

62 

72 

78 

84 

85 

67 

8  6 

82 

88 

91 

89 

86 

86 

MIN 

35 

42 

45 

35 

30 

34 

35 

35 

31 

32 

35 

39 

42 

40 

44 

35 

41 

35 

37 

43 

37 

42 

43 

38 

41 

41 

46 

43 

42 

BLANCA 

MAX 

76 

77 

30 

82 

84 

74 

71 

75 

76 

78 

81 

82 

85 

84 

86 

87 

90 

85 

85 

88 

MIN 

36 

36 

37 

38 

37 

16 

34 

34 

31 

29 

34 

36 

45 

48 

42 

45 

39 

43 

44 

34 

41 

41 

42 

48 

41 

47 

44 

57 

56 

40 

BONO 

MAX 

82 

73 

71 

81 

78 

82 

79 

66 

74 

78 

8  5 

87 

86 

80 

70 

71 

72 

79 

60 

85 

64 

89 

86 

84 

87 

92 

88 

87 

90 

MIN 

37 

49 

42 

38 

43 

39 

39 

40 

42 

35 

41 

40 

48 

49 

46 

45 

45 

41 

41 

42 

43 

42 

46 

50 

45 

42 

41 

44 

50 

42 

BONNY  OAM 

MAX 

81 

86 

73 

86 

89 

87 

92 

93 

93 

77 

86 

94 

92 

99 

94 

85 

59 

71 

83 

84 

8  8 

88 

88 

86 

96 

90 

98 

102 

103 

102 

MIN 

46 

58 

52 

55 

60 

48 

55 

61 

52 

44 

54 

48 

56 

60 

59 

53 

54 

54 

54 

63 

65 

65 

66 

65 

59 

63 

69 

70 

65 

BOULDER 

MAX 

83 

76 

79 

85 

79 

85 

85 

78 

69 

77 

84 

89 

91 

84 

72 

65 

70 

69 

81 

87 

90 

92 

89 

92 

90 

92 

9  2 

95 

95 

93 

MIN 

50 

55 

51 

49 

56 

51 

54 

54 

47 

48 

55 

60 

62 

59 

55 

49 

45 

44 

56 

62 

61 

56 

55 

63 

56 

60 

64 

73 

70 

64 

BR  I GGSDALE  2  Nw 

MAX 

93 

92 

94 

96 

95 

94 

96 

101 

99 

98 

MIN 

53 

55 

52 

60 

55 

56 

53 

54 

49 

56 

8UENA  VISTA 

MAX 

73 

73 

71 

74 

73 

73 

73 

73 

65 

68 

72 

80 

60 

81 

78 

72 

65 

69 

70 

75 

80 

60 

60 

83 

81 

86 

84 

85 

MIN 

35 

43 

39 

36 

39 

44 

36 

36 

35 

32 

34 

42 

43 

49 

42 

41 

42 

40 

40 

40 

39 

42 

40 

36 

39 

45 

43 

46 

42 

44 

BYERS 

MAX 

86 

75 

83 

88 

83 

69 

66 

83 

72 

82 

88 

90 

95 

86 

76 

58 

73 

73 

81 

68 

92 

93 

95 

96 

90 

93 

97 

100 

99 

99 

MIN 

47 

54 

45 

43 

49 

45 

45 

48 

44 

42 

42 

50 

56 

53 

51 

47 

44 

50 

47 

50 

54 

57 

55 

57 

54 

52 

56 

59 

59 

56 

CANON  CITY 

MAX 

81 

78 

79 

83 

85 

86 

86 

83 

78 

83 

85 

90 

90 

88 

81 

78 

7 1 

79 

79 

87 

90 

92 

93 

94 

93 

95 

96 

97 

95 

98 

MIN 

51 

44 

51 

53 

57 

54 

58 

56 

55 

47 

52 

60 

59 

56 

60 

54 

50 

54 

53 

57 

61 

55 

59 

62 

63 

63 

67 

66 

61 

63 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

67 

63 

70 

65 

70 

69 

62 

56 

60 

67 

70 

74 

70 

79 

MIN 

38 

42 

38 

40 

36 

42 

37 

37 

35 

34 

38 

40 

49 

35 

CASTLE  ROCK 

MAX 

82 

72 

77 

81 

81 

66 

85 

83 

74 

78 

64 

8  6 

89 

64 

79 

60 

69 

66 

77 

82 

88 

89 

91 

91 

89 

91 

9* 

95 

94 

96 

MIN 

44 

54 

43 

41 

44 

41 

44 

43 

41 

42 

38 

40 

46 

49 

48 

47 

41 

46 

41 

44 

52 

53 

52 

49 

49 

49 

♦7 

51 

53 

47 

CEDAREDGE 

MAX 

82 

74 

73 

77 

73 

75 

76 

75 

71 

78 

SO 

81 

87 

62 

81 

75 

78 

77 

78 

80 

84 

84 

86 

83 

85 

88 

91 

87 

85 

89 

MIN 

44 

50 

45 

44 

45 

50 

46 

43 

42 

45 

46 

46 

49 

52 

46 

51 

45 

54 

45 

48 

51 

51 

49 

50 

47 

48 

50 

57 

49 

50 

CENTER 

MAX 

77 

64 

74 

74 

72 

75 

74 

72 

66 

75 

74 

78 

82 

84 

80 

69 

68 

70 

70 

74 

82 

82 

84 

82 

86 

85 

8  5 

65 

83 

87 

MIN 

37 

42 

36 

37 

40 

35 

36 

36 

32 

34 

33 

36 

44 

48 

40 

42 

36 

43 

43 

37 

39 

45 

37 

40 

42 

36 

42 

45 

41 

43 

CHEESMAN 

MAX 

79 

73 

73 

78 

76 

8  0 

81 

76 

71 

78 

81 

82 

77 

78 

58 

71 

67 

78 

84 

85 

89 

88 

69 

88 

92 

94 

92 

92 

95 

MIN 

39 

41 

43 

37 

45 

36 

38 

39 

40 

39 

35 

39 

42 

39 

45 

45 

39 

37 

38 

39 

41 

46 

45 

45 

46 

46 

44 

46 

46 

46 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

86 

79 

65 

85 

84 

88 

90 

83 

76 

82 

87 

89 

97 

84 

80 

56 

75 

81 

87 

95 

93 

93 

92 

89 

99 

96 

95 

99 

MIN 

45 

43 

44 

43 

47 

45 

46 

48 

44 

44 

41 

46 

51 

53 

47 

48 

45 

45 

48 

54 

56 

52 

5  2 

54 

54 

50 

52 

57 

50 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

87 

65 

88 

93 

89 

95 

90 

94 

85 

86 

67 

68 

84 

84 

89 

92 

91 

9 1 

1  00 

97 

99 

95 

101 

104 

100 

MIN 

43 

45 

45 

60 

56 

53 

56 

47 

42 

50 

48 

53 

59 

56 

53 

51 

52 

54 

54 

61 

68 

77 

64 

6  6 

62 

61 

63 

70 

70 

65 

CIMARRON  3  SE 

MAX 

70 

69 

71 

70 

75 

80 

78 

78 

60 

78 

78 

82 

80 

86 

62 

80 

80 

80 

80 

82 

87 

86 

87 

87 

87 

80 

91 

90 

90 

92 

MIN 

36 

35 

36 

33 

35 

30 

31 

32 

33 

32 

27 

32 

37 

45 

33 

32 

35 

44 

40 

36 

38 

40 

34 

34 

34 

32 

32 

38 

34 

34 

CLIMAX   2  NW 

MAX 

54 

50 

50 

57 

56 

56 

56 

56 

50 

58 

63 

63 

55 

54 

46 

58 

59 

62 

65 

67 

65 

66 

65 

68 

67 

67 

68 

MIN 

30 

32 

32 

32 

26 

36 

29 

30 

28 

26 

34 

32 

41 

44 

35 

31 

28 

33 

28 

31 

40 

39 

36 

41 

36 

38 

38 

44 

42 

42 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

78 

74 

7Q 

75 

74 

70 

75 

73 

74 

65 

70 

80 

82 

85 

78 

65 

72 

70 

75 

83 

83 

64 

86 

85 

87 

85 

87 

88 

87 

MIN 

32 

42 

34 

34 

33 

32 

32 

34 

29 

30 

29 

31 

39 

44 

35 

41 

33 

34 

40 

30 

33 

35 

34 

38 

34 

32 

32 

41 

35 

35 

COLLBRAN 

MAX 

86 

71 

73 

77 

76 

76 

77 

75 

70 

75 

79 

66 

87 

85 

80 

77 

61 

78 

83 

85 

85 

90 

86 

88 

93 

93 

MIN 

40 

45 

44 

46 

42 

50 

43 

42 

43 

46 

44 

45 

50 

51 

45 

45 

42 

51 

42 

48 

49 

50 

53 

51 

47 

45 

50 

57 

52 

51 

COLORADO  NM 

MAX 

86 

84 

72 

79 

79 

76 

78 

76 

7  5 

75 

89 

87 

87 

84 

66 

90 

94 

MIN 

55 

54 

49 

60 

44 

57 

55 

52 

52 

52 

56 

51 

49 

56 

61 

53 

64. 

55 

54 

54 

68 

64 

66 

69 

58 

54 

61 

%2 

65 

56 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

80 

70 

Hi 

83 

82 

86 

86 

86 

BO 

82 

86 

88 

90 

87 

77 

56 

67 

72 

90 

84 

93 

97 

MIN 

47 

51 

50 

49 

48 

52 

55 

51 

48 

47 

48 

57 

59 

58 

52 

50 

49 

49 

50 

51 

55 

55 

55 

56 

61 

59 

62 

61 

60 

62 

CORTEZ 

MAX 

82 

75 

78 

78 

75 

76 

76 

74 

68 

75 

76 

63 

84 

65 

83 

78 

83 

82 

92 

MIN 

45 

49 

46 

41 

42 

51 

40 

37 

35 

45 

37 

43 

51 

48 

40 

42 

42 

50 

48 

46 

50 

49 

48 

45 

44 

44 

44 

51 

47 

46 

CRAIG 

MAX 

78 

61 

70 

76 

69 

74 

75 

74 

6  3 

72 

75 

81 

87 

82 

69 

69 

?7 

66 

79 

79 

82 

82 

6  5 

62 

81 

85 

89 

86 

82 

67 

MIN 

41 

47 

45 

47 

42 

40 

37 

39 

46 

40 

37 

35 

44 

47 

44 

47 

38 

51 

42 

48 

48 

41 

42 

45 

39 

37 

44 

49 

40 

36 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

70 

67 

65 

71 

66 

68 

69 

67 

66 

66 

65 

74 

75 

75 

76 

73 

71 

63 

70 

75 

80 

78 

78 

79 

81 

79 

76 

80 

MIN 

30 

41 

37 

31 

34 

29 

30 

32 

31 ' 

32 

29 

31 

38 

40 

34 

41 

32 

39 

35 

30 

35 

36 

32 

34 

33 

33 

31 

38 

34 

32 

DELHI 

MAX 

88 

60 

89 

92 

97 

95 

95 

91 

67 

93 

94 

78 

73 

83 

83 

89 

96 

98 

100 

1  00 

99 

99 

100 

102 

103 

101 

MIN 

40 

54 

S7 

64 

64 

52 

54 

56 

52 

42 

43 

53 

56 

63 

58 

52 

49 

61 

51 

50 

63 

59 

56 

65 

62 

62 

63 

66 

64 

56 

DEL  NORTE 

MAX 

75 

65 

70 

73 

70 

73 

70 

66 

6  8 

70 

7J 

80 

81 

78 

80 

82 

84 

82 

80 

85 

MIN 

37 

41 

36 

41 

43 

39 

37 

36 

a 

34 

39 

36 

46 

50 

41 

41 

40 

41 

42 

38 

39 

44 

43 

45 

43 

42 

46 

50 

43 

44 

DELTA  1  E 

MAX 

84 

75 

79 

85 

78 

64 

83 

60 

75 

81 

85 

85 

66 

92 

94 

91 

69 

93 

98 

95 

96 

1 

MIN 

44 

57 

49 

48 

48 

52 

46 

45 

45 

45 

42 

45 

46 

52 

48 

53 

46 

57 

49 

47 

49 

52 

51 

51 

48 

45 

46 

52 

52 

46 

< 

DENVER  WB  AP 

MAX 

69 

94 

1 

MIN 

48 

50 

48 

48 

46 

46 

46 

51 

-6 

47 

47 

52 

54 

57 

52 

49 

45 

51 

48 

51 

52 

50 

52 

58 

48 

53 

54 

60 

60 

51 

! 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

83 

70 

ao 

87 

81 

86 

66 

81 

64 

76 

83 

86 

91 

S3 

69 

53 

73 

66 

80 

84 

93 

91 

95 

96 

84 

69 

93 

98 

98 

94 

I 

MIN 

52 

54 

54 

54 

56 

58 

57 

49 

45 

53 

53 

58 

60 

59 

53 

49 

50 

56 

53 

59 

62 

62 

65 

64 

62 

63 

63 

69 

68 

62 

S 

DILLON 

MAX 

70 

65 

62 

69 

66 

67 

71 

70 

62 

65 

69 

75 

74 

72 

68 

63 

67 

61 

70 

72 

76 

78 

79 

79 

79 

76 

63 

82 

81 

82 

1 

MIN 

28 

36 

38' 

33 

34 

30 

30 

31 

33 

30 

31 

32 

36 

42 

37 

34 

32 

39 

31 

32 

35 

39 

37 

38 

34 

37 

35 

40 

40 

37 

3 

Sm  Reference  Notes.  Following  Station  Index 

-  84  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JUNE  1963 


Day  Ol  Month 

§ 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

I 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

1 

MAX 
MIN 

81 
38 

69 
49 

76 
42 

77 
34 

73 
37 

76 
45 

77 
31 

74 

33 

68 

32 

7* 
36 

73 
30 

82 
38 

aj 

43 

Bh 

47 

80 

75 

82 

80 
46 

80 
45 

87 
42 

85 

40 

82 

36 

69 

36 

89 

37 

86 

38 

90 
40 

91 
40 

88 

43 

86 
39 

92 
39 

80.8 
39.0 

MAX 
MIN 

85 
AS 

80 
57 

90 
45 

93 
56 

90 
57 

95 
52 

98 

55 

95 
62 

88 

37 

85 

89 

57 

97 
92 

95 
56 

100 
60 

93 

84 

65 

89 
96 

85 

52 

88 
52 

95 

60 

95 
65 

95 

70 

102 
65 

96 
65 

100 
65 

103 
63 

1  10 

70 

1 10 
69 

102 
62 

92.8 
57.9 

MAX 
MIN 

81 
30 

63 
48 

72 
44 

83 

it 

76 
43 

80 

32 

83 
34 

76 

37 

62 
38 

73 
33 

78 

37 

84 
36 

87 
39 

83 
46 

79 

*6 

72 
40 

64 
44 

77 
39 

80 

39 

86 
42 

84 

47 

86 

41 

84 

50 

86 
39 

86 

39 

90 
38 

91 
42 

88 
44 

90 
38 

79.7 
40.1 

MAX 
MIN 

78 
41 

69 
47 

78 

36 

80 

35 

79 
43 

82 

39 

82 
42 

75 
37 

70 
39 

74 
41 

82 

32 

84 

39 

87 
45 

82 
43 

74 

67 

65 

66 
40 

75 

39 

80 
42 

83 

50 

85 

52 

87 
45 

B  ) 
44 

83 

47 

87 

47 

90 
51 

92 
43 

92 
49 

91 
49 

80.3 
42.8 

MAX 
MIN 

70 
36 

68 
45 

65 
45 

72 
36 

67 

37 

69 
36 

68 

41 

67 

37 

60 
41 

68 

42 

73 
35 

77 
37 

7a 

40 

76 
43 

63 

60 

64 

62 

46 

70 
36 

77 
38 

80 
41 

80 
48 

78 
45 

84 

41 

83 
45 

8  0 
40 

84 

42 

85 
43 

86 

42 

86 
41 

73.3 
40.4 

MAX 
MIN 

77 
34 

76 
45 

74 
43 

78 
38 

79 
39 

76 
36 

76 

36 

79 

36 

78 
42 

70 
34 

75 
34 

78 

38 

8  1 
40 

82 
45 

77 

37 

66 

66 
45 

73 
37 

78 
38 

85 
41 

86 
41 

84 

40 

87 
41 

87 
40 

82 
41 

85 
43 

to 

45 

89 
41 

90 
42 

78.8 
40.0 

MAX 
MIN 

83 
54 

78 
55 

ee 

54 

92 
63 

89 

53 

95 
60 

95 
56 

95 
66 

93 
63 

91 
64 

98 

55 

99 
63 

97 
61 

86 
63 

77 

MAX 
MIN 

80 
37 

72 
52 

81 
44 

89 
AS 

85 
54 

92 
46 

91 
52 

90 
52 

82 
48 

82 
44 

88 

53 

89 
46 

93 
50 

91 
49 

7  7 

70 

67 

77 
51 

80 
49 

87 

50 

94 

56 

90 

55 

87 
66 

98 

60 

85 
69 

96 

51 

97 
54 

103 
61 

103 
57 

101 

60 

87.2 
52.0 

MAX 
MIN 

85 
44 

78 
52 

87 
46 

91 
46 

67 

55 

93 
47 

92 
48 

92 
49 

85 

So 
41 

94 
46 

95 
49 

95 
55 

97 

88 

63 

68 

85 
49 

85 

47 

86 
48 

97 
56 

94 
S9 

96 
59 

92 
60 

92 
60 

98 

56 

100 
56 

103 
61 

103 
64 

100 

64 

90.1 
52.6 

MAX 
MIN 

80 
47 

71 
55 

76 
52 

79 
50 

79 
49 

82 
48 

80 
46 

75 
48 

66 
49 

74 
40 

83 
50 

85 
51 

91 
54 

81 
60 

72 
56 

63 

69 

72 
51 

81 
48 

83 
49 

90 
54 

87 
59 

88 

53 

91 
63 

82 
59 

89 
54 

92 
60 

96 
57 

94 

52 

91 
52 

81.4 
52.1 

MAX 
MIN 

74 
42 

66 
46 

72 
41 

70 
35 

69 

32 

69 

38 

72 
34 

69 

33 

62 
31 

71 
34 

69 

33 

77 
39 

79 
46 

77 
45 

75 

72 

75 

74 
63 

75 
43 

81 
44 

79 
39 

78 
35 

80 
38 

80 

39 

81 

41 

84 

39 

86 
43 

S3 
41 

82 
38 

84 

38 

75.9 
38.9 

MAX 
MIN 

87 
49 

79 
53 

80 

51 

90 
43 

83 
44 

88 

47 

89 
45 

63 
46 

68 
48 

81 
45 

87 
45 

89 
50 

99 
52 

90 
59 

80 

65 

74 

71 
53 

82 
48 

86 

50 

95 
54 

90 
54 

95 

53 

98 

89 

86 

53 

92 
56 

97 

52 

101 
56 

98 

55 

94 
48 

86.3 
50.5 

MAX 
MIN 

78 

50 

84 
58 

73 
49 

BO 
49 

88 

52 

81 

52 

90 

54 

69 

56 

81 

51 

70 
44 

81 

53 

88 
54 

89 
58 

95 
62 

91 

77 

63 

73 
52 

76 
51 

83 
53 

99 
63 

95 
63 

93 
67 

96 
68 

98 
64 

86 

61 

93 
58 

98 
64 

101 
58 

101 
60 

86.0 
55.9 

MAX 
MIN 

67 
21 

62 
34 

60 

30 

69 

25 

65 
26 

67 

23 

72 
23 

65 

23 

56 

30 

60 

22 

67 

23 

72 
24 

72 
28 

68 

39 

62 

55 

67 

62 
32 

70 
26 

72 
26 

74 
28 

76 

25 

75 
26 

79 
27 

73 
27 

75 
28 

77 
25 

78 
29 

77 
27 

80 

27 

69.0 
27.2 

MAX 
MIN 

87 
47 

80 
57 

80 
48 

83 
58 

77 
42 

81 

51 

83 
41 

79 

40 

75 
50 

81 
54 

85 
40 

89 
46 

88 

52 

91 

52 

8  ! 

83 

85 

79 
57 

88 
46 

90 
57 

92 
51 

92 

47 

92 
60 

90 
61 

87 
45 

94 

42 

98 
44 

96 
46 

91 
54 

94 

42 

86.6 
49.6 

MAX 
MIN 

85 
46 

75 
49 

83 
51 

SO 
55 

78 
46 

80 

53 

81 

45 

80 

49 

70 
51 

78 

94 

84 
48 

90 
31 

87 

55 

89 

56 

85 

82 

87 

87 
61 

92 
55 

92 
57 

89 
64 

92 
63 

90 

50 

96 

52 

96 
53 

94 

58 

92 

53 

96 

57 

86.1 
53.2 

MAX 
MIN 

69 
40 

62 
42 

65 
40 

71 
38 

72 
40 

71 
36 

73 
40 

70 
40 

58 

39 

62 
37 

70 
34 

75 
*3 

76 
44 

75 
49 

6-. 

50 

69 

56 
43 

72 
40 

74 
46 

78 
43 

79 
48 

78 
48 

82 
46 

78 
46 

82 
47 

87 
50 

85 
51 

62 
47 

87 
47 

72.4 
42.6 

MAX 
MIN 

82 
40 

70 
54 

74 
46 

82 
42 

74 
44 

79 
42 

77 
44 

75 
45 

64 

74 
40 

78 
42 

85 
43 

88 

49 

85 

50 

78 

74 

78 

70 
52 

82 
42 

85 
44 

88 
46 

87 

42 

92 
43 

87 
44 

85 
45 

92 
44 

95 
44 

92 
48 

89 
49 

93 
44 

61.8 
45.1 

MAX 
MIN 

75 
28 

67 
42 

68 
40 

75 
32 

67 
36 

74 

29 

76 
31 

74 
31 

60 

39 

70 
37 

73 
31 

77 
31 

83 
34 

82 
33 

73 

61 

67 
33 

60 
40 

72 
35 

77 
34 

77 
36 

78 

39 

81 
35 

78 

34 

79 
36 

80 
34 

84 

80 

33 

82 

33 

74.1 
34.7 

MAX 
MIN 

85 
52 

74 

56 

80 

51 

82 

56 

76 
51 

81 

56 

82 

56 

79 

51 

71 

55 

78 
54 

83 

53 

89 

53 

91 
58 

92 
57 

82 

79 
57 

83 
53 

78 
57 

85 
54 

90 
57 

93 
64 

92 
62 

94 

66 

92 
65 

88 
56 

94 

56 

99 

59 

96 

68 

91 
62 

95 
57 

85.8 
57.0 

MAX 
MIN 

82 
54 

81 
46 

73 
55 

78 

55 

83 
51 

88 

56 

91 
60 

90 
59 

69 

80 
54 

66 

82 
57 

86 

51 

89 

59 

90 
61 

91 
66 

91 
64 

91 
64 

88 
50 

91 
58 

96 

57 

95 
66 

91 
58 

91 
61 

87.2 
57.2 

MAX 
MIN 

69 
28 

64 

39 

60 
41 

70 
29 

64 

29 

67 

27 

69 

27 

67 
28 

61 

34 

62 
23 

69 
28 

72 
27 

75 
33 

74 
45 

60 

56 

63 

52 
35 

68 

31 

70 
30 

75 

32 

75 
31 

80 
30 

77 
29 

75 
30 

75 

32 

81 

31 

80 

35 

78 

32 

80 

31 

69.8 
31.7 

MAX 
MIN 

70 
30 

65 
44 

59 
43 

70 
33 

67 

36 

68 

32 

67 

32 

66 

33 

59 
37 

60 
33 

67 
32 

72 
33 

72 
38 

72 
»5 

0  3 

59 

60 

54 
39 

67 
39 

70 
35 

72 
37 

76 
37 

76 
38 

75 
37 

75 
35 

74 
37 

79 
35 

79 
41 

77 

37 

77 
37 

68.9 
36.5 

MAX 
MIN 

78 
40 

69 
40 

72 
38 

75 
46 

72 
44 

76 

43 

77 
44 

83 
43 

65 

33 

72 
34 

74 
42 

86 
44 

80 
51 

84 

54 

n 

76 

70 

74 
45 

72 
47 

77 
37 

75 
40 

80 
44 

85 
47 

82 
57 

83 
47 

85 

52 

88 

53 

87 
56 

88 

55 

87 
49 

78.4 
45.0 

MAX 
MIN 

81 
49 

85 
54 

73 
53 

80 
47 

89 

53 

84 

52 

87 

51 

88 

53 

82 

50 

67 
44 

79 
50 

87 
53 

89 
55 

95 
62 

89 

74 

56 

73 
50 

71 
49 

83 
52 

87 

55 

94 
51 

92 
54 

95 
53 

95 
57 

85 

57 

92 
58 

97 
57 

99 
53 

96 
53 

84.8 
52.7 

MAX 
MIN 

75 
34 

73 
48 

66 
43 

77 
36 

74 
41 

73 
36 

76 
38 

75 
41 

64 
40 

69 
32 

74 
38 

80 
40 

80 

35 

77 
45 

74 

69 

72 

67 
42 

74 

35 

78 
38 

81 

36 

82 
45 

83 
43 

83 
44 

83 
40 

83 
43 

87 
40 

87 
46 

85 
44 

85 

43 

76.9 
40.2 

MAX 
MIN 

82 
46 

75 
52 

77 
45 

80 
49 

82 
50 

84 

49 

84 

51 

82 

54 

65 
47 

76 
43 

83 
47 

87 
51 

92 
63 

88 

62 

75 

62 

70 

76 
49 

85 

51 

86 

56 

92 
53 

90 
51 

91 

53 

93 
61 

93 
54 

91 
57 

94 

55 

98 
61 

96 
59 

95 
56 

84.1 
52.5 

MAX 
MIN 

74 
29 

64 
43 

69 
38 

73 
3* 

70 

37 

72 
31 

73 

32 

71 
31 

63 

32 

10 
33 

72 
29 

77 
32 

78 

37 

80 
44 

70 

69 
41 

73 
35 

75 
44 

70 
39 

76 

32 

80 
37 

80 

35 

83 

33 

81 

34 

82 

33 

83 
32 

85 

32 

83 
39 

82 
34 

84 

33 

75.6 
35.0 

MAX 
MIN 

79 
39 

61 
45 

71 
45 

70 
40 

70 
42 

75 
40 

78 

33 

73 
33 

63 
43 

72 
38 

76 
39 

79 
36 

95 
42 

82 
44 

71 
40 

69 

79 

65 
46 

80 
40 

82 
45 

83 
45 

83 
35 

86 
41 

83 
41 

82 
36 

86 

38 

89 
41 

87 
43 

S3 
37 

87 
33 

77.6 
40.3 

MAX 
MIN 

70 
22 

56 
38 

65 
29 

67 
29 

64 
28 

65 

30 

67 
26 

65 
26 

54 
24 

62 
30 

63 
19 

73 
24 

73 
29 

73 
38 

70 

65 

31 

67 

29 

69 
30 

67 

33 

72 
23 

74 

29 

74 

27 

74 

24 

73 

25 

77 
25 

80 
25 

81 

28 

78 

35 

77 
30 

80 

27 

69.8 

27.6 

MAX 
MIN 

90 
51 

86 
56 

74 
53 

90 
63 

95 
62 

93 
62 

97 
33 

98 

56 

94 
56 

91 
44 

87 
57 

98 

57 

98 
58 

97 
64 

.00 

89 

57 

62 

70 
52 

85 

54 

85 
56 

89 

60 

90 

58 

90 
65 

93 
62 

97 
68 

97 
67 

96 

70 

100 

72 

101 
70 

104 
69 

91.3 
59.4 

MAX 
MIN 

88 

52 

80 
57 

86 

54 

85 

S3 

84 
61 

93 
55 

93 
54 

89 

56 

83 

53 

84 

48 

95 
48 

95 
48 

97 

55 

95 
59 

86 
00 

72 
53 

76 
45 

82 
51 

91 
51 

95 

53 

93 
64 

91 
64 

90 
63 

102 
64 

96 
66 

99 

99 

103 
56 

106 

67 

107 
65 

104 
61 

91.3 
56.6 

MAX 
MIN 

73 
37 

65 
45 

72 
42 

76 
39 

72 
40 

75 
38 

77 
39 

65 
40 

63 
47 

64 
35 

72 
35 

75 
35 

78 
43 

79 
44 

67 
42 

51 
39 

64 
35 

61 
45 

70 
38 

76 
41 

84 
42 

82 

42 

80 
43 

89 
44 

80 
45 

83 
49 

83 
45 

91 
46 

88 
45 

85 
46 

74.7 
41.4 

MAX 
M  I  N 

78 
38 

77 
37 

SO 
34 

77 
39 

77 
38 

76 
42 

79 
35 

78 

35 

75 
31 

76 
35 

75 
32 

83 
36 

83 
42 

84 

84 

78 
44 

80 
40 

81 
44 

80 
43 

84 

39 

85 
42 

84 

39 

87 
40 

87 

37 

87 
38 

89 
40 

92 
38 

90 
45 

87 
40 

91 
41 

82.1 
39.0 

MAX 
MIN 

86 
48 

83 

55 

90 
48 

96 
61 

96 
61 

96 

50 

98 

53 

96 
68 

90 

57 

89 
43 

95 
60 

96 
56 

96 
56 

98 
61 

94 

86 
96 

70 
51 

82 
56 

82 
54 

90 
53 

94 

63 

98 

62 

96 
66 

101 

71 

99 

72 

100 
66 

105 
66 

106 

71 

106 
65 

103 
64 

93.9 
59.1 

MAX 
MIN 

60 
26 

50 
32 

54 
32 

60 

23 

60 

27 

60 

25 

64 

26 

59 
25 

50 
27 

33 

25 

62 
25 

69 

26 

66 
28 

66 
34 

54 
30 

42 
29 

58 
26 

53 
31 

61 
27 

63 
27 

68 

30 

69 
31 

71 
32 

69 

29 

69 
29 

70 
29 

75 
31 

73 
32 

72 
39 

29 

62.5 
28.8 

MAX 
MIN 

54 

58 

55 

56 

49 

50 

55 

48 

54 

46 

54 

51 

56 

63 

61 

94 

46 

54 

48 

51 

67 

66 

64 

65 

64 

58 

55 

67 

66 

60 

56.9 

MAX 
M|N 

3* 
44 

76 
52 

81 
47 

S3 
92 

82 
49 

86 

51 

88 

53 

85 

35 

70 
46 

74 

50 

84 

52 

88 
54 

91 
59 

86 

57 

74 

53 

63 
30 

72 
45 

67 

5  1 

80 

52 

86 
58 

91 
55 

92 
64 

92 
60 

95 

59 

94 

35 

9C 
59 

95 
60 

98 
65 

96 

61 

95 
58 

84.7 
54.3 

MAX 
M|N 

82 
... 

79 
52 

78 
43 

1  i 
42 

81 
50 

85 
45 

8. 

51 

83 

54 

65 
49 

77 
39 

85 

47 

87 
46 

92 
48 

88 

56 

73 
34 

99 
46 

71 
39 

76 
43 

83 
45 

88 

50 

93 
53 

90 

53 

91 
49 

95 
60 

92 
57 

93 
50 

94 
55 

100 
52 

99 
30 

92 
57 

84.6 
49.3 
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ilES  PARK 

7ERGREEN 

/ERSOLL  RANCH 
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.ENWOOD  SPRINGS  1  N 
IRE  PASS  RANCH 
IAND  JUNCTION  «B  AP 
IAND  JUNCTION  2  NSW 
(AND  LAKE    1  WNW 
IAN0  LAKE  6  SSW 
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NNISON 
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LLT 
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SSLER 

JFFMAN   4  SSE 
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DAILY  TEMPERATURES 
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Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KIT  CARSON 

MAX 

85 

90 

89 

88 

93 

93 

93 

87 

87 

93 

94 

93 

94 

83 

76 

66 

61 

84 

87 

90 

93 

90 

99 

93 

98 

100 

103 

103 

100 

90.5 

MIN 

46 

♦7 

56 

59 

50 

53 

59 

55 

46 

58 

50 

57 

60 

59 

53 

52 

53 

54 

51 

60 

60 

63 

63 

64 

62 

62 

64 

65 

62 

56.7 

LA  JUNTA   FAA  AP 

MAX 

65 

63 

92 

96 

92 

98 

99 

92 

88 

88 

97 

95 

94 

97 

87 

63 

73 

83 

83 

91 

99 

99 

100 

101 

92 

101 

102 

106 

105 

10| 

92.8 

MIN 

45 

57 

50 

59 

63 

62 

61 

60 

57 

51 

53 

58 

61 

62 

62 

55 

52 

57 

57 

56 

60 

65 

65 

73 

69 

63 

62 

68 

71 

60.1 

LAKE  CITY 

MAX 

73 

60 

67 

69 

67 

62 

68 

69 

56 

65 

64 

71 

7* 

72 

75 

65 

71 

69 

71 

73 

76 

78 

79 

76 

79 

82 

83 

79 

61 

82 

71.9 

MIN 

38 

39 

37 

37 

38 

iO 

30 

33 

31 

28 

33 

38 

43 

44 

42 

41 

30 

42 

38 

38 

42 

47 

39 

33 

41 

43 

43 

46 

36 

46 

38.2 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

70 

62 

66 

69 

70 

72 

74 

71 

64 

68 

71 

78 

79 

75 

66 

55 

67 

65 

69 

75 

76 

78 

80 

81 

78 

SO 

84 

83 

62 

84 

73.1 

MIN 

3* 

45 

34 

35 

39 

33 

35 

36 

38 

29 

32 

36 

39 

46 

38 

41 

39 

40 

37 

38 

41 

36 

39 

41 

39 

43 

42 

43 

45 

42 

38.5 

LAKEWOOD 

MAX 

82 

76 

81 

88 

83 

83 

87 

82 

67 

74 

82 

85 

88 

83 

79 

59 

70 

67 

76 

83 

92 

88 

90 

95 

87 

89 

92 

98 

96 

90 

83.1 

MIN 

45 

50 

48 

48 

51 

50 

50 

50 

40 

42 

46 

57 

59 

60 

59 

48 

45 

52 

58 

56 

56 

57 

48 

57 

54 

57 

59 

67 

62 

59 

53.0 

LAS  ANIMAS 

MAX 

89 

83 

91 

96 

93 

97 

100 

94 

90 

90 

96 

97 

99 

100 

92 

87 

72 

85 

86 

92 

93 

99 

99 

102 

97 

100 

102 

106 

108 

104 

94.6 

MIN 

46 

56 

47 

56 

62 

49 

50 

65 

55 

45 

50 

53 

54 

60 

60 

55 

51 

54 

53 

52 

53 

61 

65 

69 

69 

63 

59 

69 

65 

62 

56.9 

LEAOVILLE 

MAX 

64 

60 

57 

64 

60 

62 

63 

63 

58 

59 

62 

70 

70 

71 

68 

59 

61 

55 

64 

65 

68 

70 

73 

72 

72 

73 

75 

73 

70 

65.6 

MIN 

31 

36 

36 

35 

32 

36 

33 

34 

32 

28 

33 

34 

40 

44 

37 

33 

34 

35 

31 

33 

36 

41 

39 

42 

38 

41 

39 

45 

47 

36  .4 

L 1  HON   10  SSW 

MAX 

84 

74 

83 

86 

81 

87 

88 

88 

84 

86 

86 

89 

92 

90 

76 

58 

66 

74 

78 

84 

87 

87 

91 

95 

90 

93 

91 

99 

96 

98 

85.5 

MIN 

42 

48 

46 

45 

43 

52 

50 

51 

42 

41 

42 

51 

51 

53 

46 

51 

46 

49 

49 

51 

51 

50 

51 

52 

58 

52 

58 

54 

54 

58 

49.6 

LITTLE  HILLS 

MAX 

81 

75 

73 

76 

72 

7* 

75 

76 

67 

73 

77 

84 

86 

83 

79 

70 

77 

70 

81 

81 

85 

84 

87 

84 

83 

87 

90 

89 

87 

88 

79.8 

MIN 

36 

46 

41 

45 

35 

34 

33 

37 

45 

33 

29 

30 

36 

43 

40 

42 

35 

44 

33 

38 

34 

36 

33 

36 

34 

30 

32 

36 

33 

1 

36.3 

LONGHONT   2  ESE 

MAX 

80 

85 

72 

84 

86 

83 

86 

89 

SO 

66 

75 

86 

•88 

91 

83 

70 

58 

71 

71 

80 

84 

88 

90 

90 

93 

83 

91 

94 

99 

96 

83.1 

MIN 

43 

55 

52 

48 

46 

48 

47 

48 

49 

43 

47 

53 

53 

60 

55 

52 

44 

52 

49 

50 

52 

50 

51 

58 

51 

55 

56 

55 

52 

52 

50.9 

HARVINE 

MAX 

80 

51 

50 

80 

76 

71 

69 

74 

78 

77 

78 

73 

74 

77 

73 

76 

74 

77 

79 

76 

75 

80 

79 

79 

81 

80 

79 

82 

86 

87 

75.7 

MIN 

41 

36 

31 

34 

35 

34 

32 

34 

38 

36 

36 

37 

34 

38 

37 

38 

36 

34 

37 

36 

36 

34 

37 

40 

37 

36 

34 

37 

36 

* 

35.8 

HAYBELL 

MAX 

80 

78 

70 

77 

72 

76 

76 

76 

68 

75 

78 

84 

87 

84 

78 

72 

78 

7* 

81 

82 

85 

85 

86 

85 

82 

87 

90 

89 

86 

87 

80.3 

MIN 

41 

42 

43 

44 

41 

40 

35 

38 

50 

40 

33 

33 

38 

49 

43 

45 

37 

50 

40 

41 

46 

36 

45 

50 

35 

34 

36 

40 

39 

32 

40.5 

MEEKER 

MAX 

82 

72 

72 

76 

70 

75 

76 

76 

68 

73 

77 

84 

87 

83 

79 

68 

77 

74 

81 

81 

83 

83 

85 

82 

84 

87 

91 

88 

85 

88 

79.6 

MIN 

43 

48 

42 

39 

40 

36 

33 

43 

45 

40 

35 

37 

43 

47 

44 

49 

41 

47 

40 

44 

40 

37 

39 

47 

48 

40 

41 

44 

39 

37 

41  .6 

HESA  VERDE  NP 

MAX 

82 

74 

79 

80 

78 

S3 

88 

78 

78 

77 

76 

85 

85 

84 

80 

78 

83 

84 

83 

88 

88 

87 

87 

87 

89 

93 

94 

90 

90 

94 

84.1 

MIN 

53 

47 

49 

46 

42 

49 

44 

46 

39 

45 

44 

45 

58 

53 

49 

50 

48 

56 

54 

55 

54 

52 

52 

52 

52 

57 

57 

56 

55 

58 

50.6 

MONTE  VISTA 

MAX 

75 

67 

73 

75 

72 

73 

75 

73 

67 

73 

71 

78 

79 

82 

78 

75 

67 

68 

68 

73 

79 

80 

82 

83 

83 

84 

84 

83 

80 

84 

76.1 

MIN 

28 

40 

36 

33 

40 

38 

28 

27 

28 

29 

29 

32 

43 

48 

35 

47 

37 

42 

40 

35 

35 

40 

34 

38 

35 

36 

37 

36 

40 

35 

36.0 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

79 

79 

64 

78 

80 

74 

77 

80 

75 

69 

75 

75 

85 

86 

85 

81 

74 

79 

77 

80 

85 

87 

85 

88 

85 

85 

90 

93 

90 

88 

80.9 

IN 

44 

54 

46 

48 

43 

50 

42 

44 

41 

41 

45 

45 

50 

51 

48 

46 

43 

53 

47 

46 

55 

57 

54 

50 

45 

45 

51 

54 

63 

52 

46.4 

MONUMENT  2  WSW 

MAX 

78 

67 

80 

79 

80 

81 

82 

79 

72 

73 

83 

84 

90 

85 

71 

72 

62 

70 

77 

78 

82 

87 

87 

88 

81 

88 

89 

93 

91 

92 

60.7 

MIN 

37 

44 

48 

45 

45 

43 

47 

45 

35 

37 

42 

46 

50 

50 

45 

45 

38 

43 

44 

48 

45 

44 

58 

49 

48 

50 

52 

56 

57 

46.4 

NORTHDALE 

MAX 

80 

70 

78 

78 

72 

72 

74 

75 

76 

72 

75 

82 

84 

83 

78 

76 

82 

77 

81 

86 

82 

84 

85 

83 

84 

87 

90 

88 

88 

88 

80.3 

MIN 

34 

40 

38 

45 

41 

42 

39 

45 

40 

26 

29 

35 

42 

45 

33 

44 

40 

50 

40 

46 

44 

45 

46 

51 

42 

35 

35 

54 

49 

36 

41.1 

NORTH  LAKE 

MAX 

64 

57 

66 

69 

67 

72 

72 

67 

60 

67 

68 

75 

73 

72 

69 

53 

58 

67 

61 

71 

73 

74 

77 

76 

73 

79 

80 

79 

79 

82 

70.0 

34 

41 

40 

35 

36 

37 

39 

32 

36 

31 

49 

32 

40 

47 

40 

42 

34 

40 

42 

38 

40 

36 

38 

39 

39 

38 

41 

44 

35 

48 

38.8 

NORWOOD 

MAX 

76 

65 

75 

73 

73 

75 

74 

66 

69 

73 

83 

81 

80 

78 

69 

77 

78 

78 

82 

83 

81 

84 

81 

84 

89 

91 

85 

84 

87 

78.4 

41 

42 

36 

38 

35 

33 

38 

32 

43 

38 

38 

40 

45 

39 

38 

37 

42 

42 

46 

48 

50 

41 

42 

39 

44 

46 

55 

49 

50 

41.6 

OURAY 

MAX 

72 

64 

69 

70 

69 

70 

71 

69 

59 

67 

69 

75 

77 

77 

72 

64 

68 

69 

67 

72 

77 

79 

80 

78 

80 

83 

86 

84 

82 

85 

73.5 

44 

42 

43 

43 

40 

45 

43 

39 

36 

36 

40 

44 

47 

47 

43 

41 

40 

43 

43 

45 

46 

48 

48 

53 

43 

47 

49 

54 

46 

44.3 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

77 

67 

72 

74 

73 

73 

74 

73 

65 

71 

70 

78 

76 

80 

76 

74 

72 

77 

71 

77 

81 

79 

82 

81 

82 

86 

87 

83 

83 

88 

76.8 

MIN 

32 

45 

39 

35 

37 

42 

32 

32 

29 

26 

27 

31 

37 

49 

33 

40 

36 

41 

39 

35 

39 

33 

32 

34 

33 

34 

34 

45 

36 

36 

35.8 

PALISADE   1  S 

MAX 

82 

84 

80 

73 

80 

83 

90 

90 

91 

86 

83 

86 

80 

88 

91 

92 

92 

94 

91 

91 

95 

99 

96 

92 

96 

88.2 

MIN 

50 

55 

52 

51 

55 

56 

60 

59 

59 

57 

55 

58 

55 

64 

61 

66 

66 

72 

59 

59 

61 

64 

65 

60 

63 

59,3 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

62 

60 

61 

58 

60 

61 

61 

62 

60 

62 

61 

72 

70 

70 

72 

70 

72 

78 

70 

68 

72 

76 

71 

74 

75 

71 

71 

65 

70 

71 

67.5 

M  I  N 

40 

38 

36 

37 

36 

34 

32 

32 

25 

24 

32 

30 

32 

34 

34 

33 

33 

38 

38 

36 

34 

28 

30 

34 

36 

40 

34 

39 

41 

40 

34.3 

PAONIA 

MAX 

82 

76 

78 

80 

76 

78 

78 

77 

68 

75 

78 

85 

88 

87 

82 

78 

80 

78 

82 

83 

86 

86 

89 

86 

87 

89 

88 

90 

88 

90 

82.3 

M  I  N 

45 

49 

46 

40 

45 

44 

42 

45 

44 

43 

43 

46 

52 

51 

46 

52 

45 

53 

47 

47 

50 

41 

42 

41 

48 

48 

48 

52 

42 

50 

46.2 

PARADOX 

MAX 

85 

76 

82 

80 

78 

80 

81 

78 

70 

80 

84 

89 

89 

90 

85 

81 

87 

86 

87 

94 

94 

90 

91 

90 

93 

98 

100 

95 

93 

96 

86.7 

MIN 

42 

49 

48 

47 

44 

48 

42 

47 

39 

43 

40 

43 

47 

47 

47 

51 

43 

57 

52 

49 

46 

48 

53 

57 

46 

41 

42 

53 

46 

47 

46 .8 

PARKER  9  E 

MAX 

83 

81 

83 

83 

90 

85 

90 

85 

70 

80 

85 

85 

90 

95 

77 

60 

70 

70 

78 

85 

88 

87 

91 

90 

83 

90 

92 

93 

95 

94 

84.3 

MIN 

40 

41 

41 

45 

45 

45 

42 

43 

42 

41 

40 

50 

50 

55 

50 

45 

42 

50 

47 

46 

53 

55 

52 

51 

52 

50 

50 

55 

58 

52 

47.6 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

83 

77 

88 

91 

87 

93 

95 

89 

82 

87 

89 

93 

94 

92 

85 

62 

72 

82 

82 

90 

98 

97 

98 

100 

88 

96 

99 

103 

103 

100 

89.8 

MIN 

46 

55 

51 

50 

63 

51 

58 

53 

58 

49 

52 

54 

58 

61 

60 

53 

53 

51 

55 

50 

56 

56 

53 

58 

57 

62 

63 

62 

66 

66 

56.0 

RANGELY 

MAX 

86 

79 

76 

79 

75 

76 

79 

78 

73 

78 

82 

88 

87 

88 

81 

77 

83 

75 

85 

85 

89 

89 

91 

88 

85 

91 

96 

93 

90 

90 

83.7 

MIN 

54 

53 

47 

43 

43 

50 

39 

47 

49 

46 

37 

38 

48 

50 

52 

50 

45 

55 

44 

44 

49 

54 

47 

45 

47 

40 

44 

44 

50 

52 

46.9 

RED   FEATHER  LAKES 

MAX 

50 

58 

63 

70 

64 

64 

66 

63 

53 

60 

70 

74 

76 

70 

59 

56 

62 

60 

70 

72 

76 

76 

74 

78 

75 

78 

83 

82 

77 

61 

68.7 

MIN 

36 

39 

39 

38 

42 

38 

45 

39 

39 

37 

35 

32 

42 

43 

43 

40 

32 

42 

38 

42 

44 

47 

53 

45 

42 

41 

44 

52 

52 

44 

41.5 

RICO 

MAX 

69 

59 

65 

65 

63 

61 

65 

63 

55 

61 

63 

74 

73 

70 

72 

64 

72 

70 

73 

75 

74 

75 

75 

73 

77 

79 

81 

76 

76 

79 

69.9 

MIN 

26 

41 

33 

30 

31 

35 

28 

28 

27 

29 

26 

28 

34 

38 

29 

32 

30 

38 

35 

33 

32 

30 

30 

31 

31 

31 

32 

35 

33 

32 

31  .6 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

83 

76 

70 

79 

74 

77 

76 

76 

69 

75 

78 

84 

87 

83 

83 

75 

79 

76 

81 

84 

88 

88 

90 

88 

86 

90 

95 

92 

88 

91 

82.0 

MIN 

34 

46 

45 

42 

44 

41 

41 

39 

47 

36 

41 

37 

41 

49 

45 

51 

40 

51 

40 

43 

43 

42 

47 

46 

44 

39 

39 

43 

46 

37 

42  .6 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

85 

60 

88 

90 

89 

92 

93 

91 

84 

87 

92 

93 

93 

95 

92 

85 

72 

81 

83 

88 

92 

96 

97 

97 

93 

99 

99 

101 

102 

101 

91.0 

MIN 

45 

54 

47 

52 

59 

50 

53 

57 

54 

44 

47 

50 

50 

60 

57 

53 

51 

51 

54 

50 

56 

64 

58 

67 

67 

58 

58 

62 

69 

61 

55. 

RUSH  2  NNE 

MAX 

80 

73 

83 

86 

35 

87 

89 

84 

81 

83 

89 

87 

91 

89 

72 

58 

66 

75 

77 

83 

93 

90 

90 

94 

83 

93 

98 

100 

99 

99 

85.2 

MIN 

43 

49 

43 

46 

48 

49 

51 

47 

46 

38 

47 

52 

54 

52 

54 

48 

43 

45 

45 

44 

46 

50 

47 

50 

50 

53 

54 

52 

55 

59 

48.7 

RUXTON  PARK 

MAX 

66 

57 

65 

70 

67 

72 

72 

70 

62 

68 

71 

70 

75 

69 

60 

47 

52 

60 

63 

68 

74 

76 

78 

77 

71 

79 

82 

81 

80 

81 

69.4 

32 

37 

40 

37 

40 

41 

42 

40 

35 

34 

33 

36 

38 

44 

40 

41 

32 

34 

35 

32 

41 

40 

45 

44 

40 

43 

40 

47 

45 

RYE 

MAX 

83 

76 

81 

87 

83 

87 

85 

85 

80 

81 

66 

88 

89 

88 

82 

74 

65 

75 

73 

84 

86 

88 

92 

90 

86 

91 

96 

93 

93 

96 

84.8 

MIN 

37 

47 

41 

54 

59 

44 

42 

49 

41 

40 

39 

45 

48 

50 

50 

47 

45 

45 

48 

44 

45 

48 

47 

60 

47 

48 

51 

55 

52 

48 

47.2 

SAGUACHE 

MAX 

75 

66 

73 

74 

74 

75 

72 

72 

84 

81 

88 

77.5 

MIN 

37 

42 

36 

37 

38 

33 

34 

36 

32 

35 

37 

38 

44 

48 

40 

45 

36 

44 

44 

38 

40 

38 

36 

38 

42 

43 

44 

47 

41 

44 

39.6 

SAL  I  DA 

MAX 

60 

75 

71 

78 

76 

79 

78 

76 

71 

73 

75 

82 

85 

85 

80 

75 

74 

78 

75 

80 

83 

83 

85 

85 

83 

87 

88 

88 

87 

88 

80.1 

MIN 

34 

45 

50 

39 

45 

38 

38 

39 

36 

35 

32 

37 

40 

51 

46 

50 

43 

46 

45 

38 

43 

44 

42 

43 

42 

44 

41 

46 

50 

41 

42.1 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

82 

79 

e: 

83 

80 

90 

89 

85 

75 

80 

88 

91 

94 

92 

85 

70 

75 

78 

85 

92 

92 

91 

91 

101 

90 

95 

101 

104 

107 

104 

88.3 

MIN 

54 

59 

54 

55 

56 

53 

54 

54 

53 

50 

52 

51 

60 

63 

61 

53 

50 

52 

52 

56 

66 

65 

63 

65 

66 

60 

56 

65 

60 

65 

57.4 

See  Reference  Nolo*  Following  Station  Index 

-  86  - 


Continued 


Day  Of  Month 


station 

1 

* 

3 

4 

5 

6 

7 

e  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  ] 

20 

21 

22 

23 

2i 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Avoi 

SILVERTON 

MAX 

68 

58 

62 

6  3 

62 

60 

62 

62 

49 

60 

60 

71 

72 

69 

P2 

69 

68 

7  ' 

71 

72 

73 

7  2 

74 

7  9 

73 

79 

81 

68.1 

MIN 

2a 

37 

35 

3* 

32 

40 

32 

29 

29 

30 

25 

28 

32 

41 

29 

30 

29 

1  1 

33 

31 

32 

31 

30 

3  5 

30 

29 

3  0 

29 

29 

31 

31.6 

SPICER 

MAX 

71 

70 

64 

68 

69 

67 

56 

60 

74 

66 

55 

64 

3  9 

69 

6  7 

12 

73 

76 

76 

74 

73 

79 

77 

76 

78 

69.4 

MIN 

30 

40 

32 

35 

33 

28 

31 

36 

34 

30 

30 

34 

36 

35 

40 

31 

43 

37 

62 

3  6 

34 

34 

43 

31 

36 

:>■ 

43 

32 

32 

35.0 

SPRINGFIELD   7  WSN 

MAX 

79 

86 

89 

88 

90 

92 

91 

86 

86 

92 

93 

90 

92 

B  2 

74 

65 

8  2 

84 

86 

93 

'  6 

96 

93 

94 

9  7 

99 

100 

98 

88.3 

MIN 

55 

53 

50 

59 

56 

51 

S3 

62 

50 

44 

50 

55 

62 

60 

57 

50 

49 

63 

54 

5? 

38 

61 

62 

6  7 

67 

64 

(  5 

67 

66 

63 

57.2 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

81 

91 

89 

91 

92 

95 

95 

95 

95 

8  0 

96 

94 

95 

94 

99 

100' 

102 

99 

91  .2 

MIN 

51 

61 

58 

57 

52 

45 

53 

55 

64 

57 

41 

51 

56 

56 

52 

49 

58 

61 

64 

6  1 

67 

63 

66 

56.5 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

79 

65 

67 

76 

66 

72 

74 

71 

64 

69 

73 

83 

80 

68 

65 

6  3 

76 

76 

82 

60 

82 

80 

8  2 

9 

85 

82 

86 

75.7 

MIN 

31 

45 

41 

33 

36 

34 

30 

30 

41 

28 

29 

29 

34 

38 

38 

45 

32 

45 

33 

34 

16 

32 

34 

36 

31 

31 

31 

33 

36 

30 

34.6 

STERLING 

MAX 

79 

85 

71 

87 

81 

93 

91 

87 

66 

81 

93 

96 

94 

62 

73 

92 

93 

100 

87 

95 

99 

105 

105 

87.2 

MIN 

SI 

59 

51 

57 

57 

46 

55 

54 

54 

45 

54 

51 

51 

62 

58 

52 

47 

51 

50 

:  i 

'  1 

64 

it 

6  ! 

63 

60 

56 

60 

60 

60 

55.7 

STRATTON    3  NE 

MAX 

86 

90 

93 

91 

82 

97 

93 

82 

89.4 

MIN 

46 

56 

48 

58 

58 

50 

54 

88 

61 

42 

54 

46 

54 

56 

57 

52 

51 

52 

51 

59 

it 

60 

6  4 

70 

58 

6  1 

65 

66 

56.2 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

60 

56 

6 1 

61 

6 3 

63 

61 

50 

59 

69 

70 

72 

65 

70 

72 

72 

65.2 

MIN 

28 

39 

36 

31 

32 

29 

30 

29 

32 

25 

27 

31 

34 

33 

33 

32 

34 

34 

30 

il 

34 

36 

34 

38 

35 

34 

3  3 

37 

36 

31 

32.6 

TACONT   7  SE 

MAX 

82 

86 

91 

92 

91 

85 

86 

92 

93 

95 

84 

82 

95 

9  8 

102 

101 

1 00 

90.2 

MIN 

-a 

50 

46 

-0 

50 

46 

46 

46 

47 

42 

46 

47 

55 

55 

58 

52 

47 

50 

52 

49 

55 

56 

55 

55 

56 

59 

60 

51.1 

TAYLOR  PARK 

MAX 

65 

62 

60 

63 

73 

63 

62 

69 

73 

76 

1  6 

75 

75 

67.9 

MIN 

29 

40 

36 

12 

36 

30 

31 

30 

31 

31 

29 

32 

35 

42 

sb 

43 

33 

39 

39 

J2 

33 

35 

i  i 

34 

33 

33 

i2 

36 

35 

33 

34.1 

TELLUR IDE 

MAX 

70 

66 

69 

67 

56 

67 

75 

71 

75 

72 

60 

80 

83 

8 1 

82 

82 

72.0 

MIN 

29 

39 

37 

33 

33 

37 

35 

33 

29 

35 

27 

35 

34 

44 

40 

31 

30 

7  7 

36 

34 

38 

37 

37 

32 

32 

33 

42 

42 

40 

35.3 

TRINIDAD 

MAX 

82 

72 

63.8 

MIN 

65 

60 

57 

6  3 

60 

56 

55 

60 

53 

57 

54 

53 

59 

63 

55 

52 

48 

56 

51 

48 

60 

64 

63 

61 

65 

68 

62 

60 

58.2 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 

82 

73 

84 

63 

62 

87 

86 

90 

87 

87 

61 

92 

92 

66.2 

MIN 

45 

52 

55 

55 

54 

SO 

56 

55 

45 

42 

49 

54 

63 

61 

56 

50 

49 

53 

50 

50 

62 

59 

55 

65 

66 

65 

6>- 

68 

66 

64 

56.0 

TWO  8UTTES  1  NX 

MAX 

95 

94 

90 

90 

91 

96 

85 

ion 

102 

90.2 

MIN 

54 

50 

51 

62 

59 

n 

52 

55 

53 

44 

50 

54 

64 

60 

62 

53 

51 

53 

50 

44 

6 : 

60 

'.4 

6  6 

58 

54 

58 

63 

64 

55.7 

URAVAN 

MAX 

87 

76 

84 

02 

79 

60 

81 

62 

75 

81 

63 

90 

90 

90 

8  7 

85 

94 

67.7 

MIN 

42 

46 

44 

46 

43 

51 

41 

43 

41 

38 

38 

47 

46 

47 

47 

49 

43 

55 

49 

47 

42 

50 

52 

59 

46 

44 

46 

50 

51 

46.3 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

73 

61 

69 

71 

66 

69 

72 

71 

62 

78 

70 

76 

78 

79 

76 

72 

78 

p  0 

82 

6  5 

75.6 

MIN 

41 

45 

39 

36 

35 

44 

34 

33 

31 

34 

31 

36 

40 

46 

35 

41 

36 

42 

42 

38 

39 

37 

18 

19 

39 

39 

41 

43 

42 

40 

38.5 

WAGON   WHEEL  GAP   3  N 

MAX 

65 

70 

52 

66 

68 

67 

67 

61 

57 

67 

66 

75 

76 

75 

72 

73 

67 

66 

70 

76 

61 

82 

80 

71.0 

MIN 

25 

38 

30 

2G 

32 

31 

30 

27 

25 

22 

25 

32 

35 

29 

29 

34 

36 

32 

33 

32 

28 

28 

28 

28 

29 

i  < 

37 

33 

30 

30.2 

WALDEN 

MAX 

71 

60 

62 

71 

62 

71 

69 

68 

65 

65 

73 

76 

74 

6  5 

76 

8 1 

80 

70.2 

MIN 

31 

39 

42 

33 

35 

30 

33 

33 

39 

28 

30 

31 

35 

40 

40 

41 

30 

42 

32 

34 

37 

37 

4? 

40 

34 

34 

31 

37 

38 

30 

35.2 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

80 

75 

82 

84 

82 

8  ? 

87 

83 

76 

83 

83 

90 

86 

86 

6  3 

69 

73 

91 

83.2 

MIN 

42 

54 

56 

51 

46 

46 

53 

46 

49 

40 

44 

56 

50 

56 

50 

50 

47 

52 

49 

48 

55 

55 

55 

S  3 

52 

51 

58 

65 

62 

54 

51.5 

WATERDALE 

MAX 

69 

60 

P  8 

81 

62 

80 

77 

69 

76 

93 

87 

85 

75 

67 

82 

90 

95 

83.1 

MIN 

45 

55 

56 

56 

43 

46 

45 

43 

46 

40 

48 

50 

60 

50 

54 

51 

46 

48 

47 

49 

51 

49 

49 

5! 

48 

50 

54 

55 

54 

50 

49.6 

WESTCL1FFE 

MAX 

76 

65 

72 

75 

73 

76 

77 

73 

78 

83 

63 

84 

80 

71 

AO 

69 

70 

78 

8  5 

78.3 

MIN 

30 

47 

45 

43 

47 

63 

44 

22 

34 

34 

34 

45 

60 

45 

44 

42 

47 

34 

42 

44 

47 

55 

35 

39 

36 

54 

45 

44 

41.5 

WETMORE  2  S 

MAX 

79 

70 

79 

62 

82 

83 

85 

02 

75 

83 

83 

89 

89 

88 

79 

67 

70 

?5 

90 

93 

93 

95 

84.2 

MIN 

44 

42 

45 

49 

50 

50 

48 

54 

41 

42 

46 

45 

53 

52 

5* 

43 

44 

46 

51 

5  1 

52 

55 

54 

57 

58 

51 

60 

60 

57 

57 

50.4 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

88 

75 

82 

91 

84 

91 

91 

69 

73 

S3 

89 

90 

97 

93 

75 

68 

82 

89 

95 

94 

101 

101 

100 

68.2 

MIN 

44 

52 

47 

41 

44 

43 

46 

48 

49 

39 

41 

46 

49 

57 

53 

49 

44 

49 

46 

49 

57 

60 

! 

61 

58 

58 

51 

54 

53 

52 

50.0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

57 

52 

51 

53 

49 

52 

54 

51 

42 

50 

52 

59 

60 

59 

57 

53 

51 

52 

55 

56 

60 

61 

63 

65 

66 

6  8 

64 

56.8 

MIN 

31 

32 

30 

36 

34 

38 

31 

32 

22 

31 

29 

30 

36 

39 

36 

35 

29 

16 

32 

29 

35 

39 

41 

42 

36 

38 

40 

44 

38 

45 

34.9 

WRAY 

MAX 

87 

86 

88 

87 

87 

94 

94 

92 

83 

85 

93 

92 

97 

95 

85 

76 

74 

82 

87 

93 

93 

91 

89 

102 

101 

97 

103 

95 

99 

104 

91.1 

MIN 

48 

59 

53 

55 

63 

48 

56 

58 

53 

42 

51 

48 

50 

56 

61 

53 

51 

52 

51 

51 

63 

66 

64 

66 

66 

58 

58 

72 

68 

64 

56.8 

YELLOW   JACKET    1  NW 

MAX 

81 

70 

77 

75 

72 

71 

73 

73 

67 

74 

74 

80 

81 

80 

76 

78 

SO 

81 

76 

85 

85 

83 

84 

83 

83 

86 

90 

87 

84 

88 

79.2 

MIN 

45 

44 

42 

44 

39 

48 

41 

42 

34 

42 

40 

43 

50 

48 

41 

43 

42 

51 

45 

46 

48 

49 

48 

50 

44 

51 

51 

52 

48 

48 

45.3 

YUMA 

MAX 

88 

84 

86 

86 

88 

94 

94 

93 

69 

85 

92 

93 

96 

97 

93 

83 

74 

79 

85 

92 

94 

93 

91 

101 

100 

93 

100 

101 

104 

104 

91.7 

MIN 

51 

58 

49 

56 

62 

51 

54 

56 

52 

44 

51 

48 

55 

60 

60 

52 

49 

53 

52 

55 

62 

63 

65 

63 

63 

60 

57 

66 

63 

60 

56.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

P.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

pi 
.-  a 

Average 

I  . 

II 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1^ 

O  V) 
O  I 

11  iOO  AM 
MST 

5,00  PM 
MST 

ISW 
M    00' II 

Trace 

.01-09 

10-49 

a 

k 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

LAMOSA  we  AIRPORT 

67 

25 

24 

2 

6 

0 

i 

0 

0 

9 

3.0 

OLORADO  SPRINGS  WB  AP 

S 

11 

11.4 

33++ 

W 

3 

55 

23 

23 

41 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

3.8 

ENVER  WB  AIRPORT 

S 

16 

9.3 

42 

SE 

13 

68 

35 

29 

59 

3 

2 

2 

2 

1 

0 

10 

72 

4.2 

RANO  JUNCTION  WB  AP 

SE 

18 

8.1 

33 

SW 

21 

37 

19 

12 

24 

4 

4 

2 

0 

0 

0 

10 

69 

4.4 

JEBLO  WB  AIRPORT 

SSE 

17 

10.9 

49 

SE 

26 

51 

23 

19 

36 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

7 

82 

3.5 

Sm  R«Ur»ac»>  NotM  Followtag  Sutton  Lnd*x 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  Colorado 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 

64 

66 

65 

64 

64 

66 

67 

65 

61 

58 

62 

66 

69 

72 

69 

59 

60 

63 

63 

65 

67 

70 

71 

75 

71 

71 

72 

74 

7* 

74 

66.9 

7  PM 

80 

72 

72 

73 

75 

77 

74 

69 

65 

71 

77 

80 

82 

77 

71 

61 

71 

70 

76 

76 

80 

81 

82 

85 

61 

83 

85 

85 

86 

87 

76.8 

6  INCHES 

7  AM 

65 

68 

66 

65 

66 

67 

68 

67 

65 

61 

64 

67 

70 

73 

70 

63 

61 

65 

64 

67 

69 

71 

72 

75 

75 

73 

74 

75 

75 

75 

68.5 

7  PM 

75 

71 

72 

73 

75 

76 

75 

70 

67 

71 

75 

78 

80 

77 

71 

63 

71 

69 

75 

75 

78 

80 

81 

83 

81 

82 

83 

83 

84 

84 

75.9 

12  INCHES 

7  AM 

66 

68 

67 

67 

67 

68 

6  5 

67 

64 

66 

68 

70 

72 

71 

66 

63 

66 

66 

69 

70 

72 

73 

74 

77 

75 

75 

76 

77 

77 

69.8 

7  PM 

69 

71 

72.4 

24  INCHES 

7  AM 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

65 

65 

66 

67 

68 

69 

68 

66 

65 

66 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

67.6 

7  PM 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

64 

65 

66 

67 

68 

68 

66 

65 

65 

66 

67 

6  8 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

67.6 

36  INCHES 

7  AM 

61 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

66 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

64.4 

7  PM 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

63 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

66 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

64.7 

72  INCHES 

7  AM 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

60 

56.7 

7  PM 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

^6.9 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


sunaa 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ARBOLES  (a) 

EVAP 

'1° 

47 

BIO. 25 

WIND 

89 

74 

68 

49 

40 

31 

45 

43 

69 

55 

66 

1  1  3 

64 

66 

47 

52 

74 

* 

115 

86 

44 

52 

46 

41 

67 

65 

47 

48 

55 

1711 

MAX 

86 

82 

82 

84 

85 

85 

8  5 

83 

74 

86 

82 

93 

89 

91 

89 

84 

88 

83 

- 

85 

87 

89 

90 

89 

91 

91 

91 

90 

90 

92 

86 . 8 

MIN 

45 

51 

49 

51 

53 

54 

48 

47 

41 

44 

41 

47 

51 

55 

53 

52 

51 

54 

- 

50 

51 

52 

53 

51 

49 

47 

49 

56 

54 

52 

50.0 

BONNY  0AM  (c) 

EVAP 

.  89 

815.79 

WIND 

59 

147 

211 

122 

297 

125 

220 

188 

103 

iio 

79 

100 

69 

83 

124 

115 

44 

163 

'76 

57 

264 

532 

523 

225 

3  50 

102 

115 

222 

290 

287 

5410 

89 

87 

73 

86 

85 

84 

85 

89 

89 

79 

85 

88 

88 

87 

88 

82 

58 

73 

85 

88 

85 

86 

82 

81 

85 

89 

69 

91 

90 

99 

84 . 8 

MIN 

52 

55 

54 

55 

58 

55 

54 

56 

56 

50 

51 

55 

57 

60 

62 

55 

55 

55 

56 

58 

58 

63 

63 

64 

63 

62 

61 

63 

62 

63 

57.7 

CLIMAX   2  NW 

5.95 

WIND 

31 

22 

31 

37 

41 

42 

39 

42 

29 

28 

34 

28 

57 

42 

43 

14 

33 

19 

15 

30 

55 

44 

40 

'43 

'36 

48 

36 

44 

61 

49 

1113 

MAX 

58 

56 

60 

66 

65 

61 

70 

67 

59 

65 

65 

73 

71 

66 

67 

67 

64 

62 

69 

66 

71 

73 

72 

73 

66 

74 

74 

71 

72 

75 

67.3 

MIN 

38 

39 

38 

38 

38 

39 

36 

38 

39 

38 

* 

39 

39 

* 

38 

40 

39 

38.4 

ESTES  PARK 

EVAP 

.16 

.10 

.16 

.22 

.28 

.22 

.20 

.14 

.18 

.29 

.23 

.34 

.26 

.16 

.12 

.33 

.35 

.37 

.47 

.32 

.35 

.51 

.42 

B  8.06 

W IND 

65 

1715 

MAX 

70 

70 

68 

73 

74 

74 

74 

70 

64 

73 

77 

83 

82 

74 

66 

51 

74 

73 

78 

79 

80 

80 

82 

85 

86 

85 

80 

83 

80 

84 

75.7 

MIN 

45 

49 

46 

46 

44 

46 

45 

46 

45 

42 

44 

46 

51 

51 

49 

49 

41 

50 

46 

48 

51 

52 

52 

51 

52 

50 

42 

50 

49 

50 

47.6 

FORT  COLLINS  (d) 

EVAP 

.18 

.17 

.23 

.19 

.13 

.20 

.24 

.17 

.08 

.17 

.20 

.22 

.17 

.22 

.08 

_ 

_ 

.11 

.19 

.19 

.22 

- 

.24 

.21 

.40 

.20 

.27 

.29 

.28 

.29 

B  6.16 

WIND 

18 

33 

27 

24 

26 

19 

25 

31 

39 

9 

32 

27 

36 

51 

36 

38 

66 

23 

34 

37 

28 

35 

79 

71 

77 

78 

77 

80 

79 

77 

70 

76 

78 

79 

79 

78 

73 

66 

78 

71 

80 

78 

81 

80 

82 

85 

80 

82 

84 

82 

82 

82 

78.1 

MIN 

63 

64 

64 

65 

64 

65 

70 

65 

63 

61 

63 

71 

73 

73 

66 

61 

65 

65 

64 

67 

68 

68 

68 

76 

79 

66 

72 

73 

73 

79 

67.8 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.  33 

.65 

.  39 

.69 

.  71 

.  36 

.  39 

.22 

.  69 

.  50 

.  51 

B12.59 

WIND 

124 

58 

151 

163 

90 

66 

72 

94 

82 

'47 

'47 

55 

38 

* 

211 

149 

151 

140 

51 

53 

103 

148 

99 

79 

B  2839 

MAX 

78 

76 

69 

68 

80 

88 

86 

88 

80 

81 

89 

85 

91 

89 

88 

87 

82 

82 

88 

90 

86 

85 

88 

86 

83.8 

MIN 

51 

51 

50 

51 

51 

52 

55 

56 

54 

56 

55 

59 

55 

55 

55 

50 

54 

54 

52 

52 

52 

55 

52 

54 

53.4 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

.45 

.21 

.13 

.21 

.25 

.24 

.23 

.25 

.33 

.14 

.25 

.28 

.41 

.23 

.21 

.14 

.15 

.08 

.15 

.27 

.41 

.38 

.32 

.33 

.49 

.  39 

.40 

.39 

.51 

.42 

8.65 

WIND 

91 

104 

165 

76 

102 

76 

66 

118 

163 

94 

1  02 

91 

155 

111 

120 

100 

99 

74 

63 

98 

93 

96 

82 

88 

117 

131 

90 

93 

127 

110 

3095 

MAX 

71 

70 

75 

72 

72 

68 

70 

66 

60 

74 

71 

76 

76 

68 

67 

60 

63 

57 

71 

72 

71 

78 

78 

78 

75 

75 

77 

77 

76 

75 

71.3 

MIN 

38 

45 

43 

38 

39 

38 

38 

39 

39 

37 

38 

39 

43 

47 

44 

42 

38 

47 

43 

40 

43 

41 

42 

41 

43 

43 

42 

48 

41 

41 

41 .3 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.25 

.07 

.17 

.21 

.12 

.33 

.24 

.20 

.17 

.06 

.07 

.37 

.27 

.21 

.10 

.00 

.18 

.10 

.09 

.25 

.32 

.34 

.32 

.30 

.28 

.34 

.37 

.29 

.42 

.34 

6.78 

WIND 

18 

30 

30 

18 

22 

32 

44 

28 

31 

17 

23 

20 

28 

27 

20 

30 

10 

20 

9 

41 

33 

36 

22 

42 

29 

44 

6 

49 

60 

39 

858 

JOHN  MART  I N  DAM  (b) 

EVAP 

.30 

.33 

.30 

.46 

.56 

.37 

.65 

.61 

.50 

.39 

.37 

.49 

.35 

.40 

.36 

.23 

.09 

.19 

.19 

.48 

.54 

.41 

.21 

.82 

.64 

.69 

.55 

.75 

.62 

.62 

13.47 

WIND 

57 

155 

90 

150 

224 

77 

115 

160 

114 

66 

90 

84 

24 

56 

87 

102 

45 

78 

69 

41 

230 

111 

1  72 

213 

216 

184 

46 

163 

95 

102 

3416 

MAX 

89 

83 

88 

91 

92 

92 

90 

92 

88 

92 

95 

98 

98 

100 

96 

89 

92 

94 

95 

95 

94 

96 

96 

98 

99 

99 

93.5 

MIN 

47 

50 

55 

50 

50 

45 

54 

55 

46 

46 

50 

54 

53 

56 

55 

50 

51 

50 

50 

52 

52 

54 

57 

51 

54 

55 

51.6 

MONTROSE  NO  1 (e) 

EVAP 

.31 

.14 

.13 

.33 

.33 

.36 

.31 

.30 

.21 

.16 

.21 

.26 

.31 

.30 

.31 

.23 

.18 

.39 

.23 

.28 

.32 

.34 

.37 

.5.. 

.36 

.33 

.36 

.55 

.49 

.46 

9.39 

WIND 

20 

16 

35 

56 

55 

58 

32 

33 

49 

22 

18 

17 

17 

24 

31 

30 

11 

41 

29 

27 

64 

62 

40 

.79 

30 

11 

26 

70 

68 

42 

1113 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR (b) 

EVAP 

.27 

.25 

.23 

.33 

.45 

.42 

.53 

.54 

.48 

.41 

.34 

.28 

.40 

.39 

.35 

.36 

.13 

.20 

.15 

.30 

.37 

.36 

.51 

.46 

.57 

.39 

.45 

.46 

.60 

.50 

11.48 

WIND 

60 

90 

70 

50 

140 

90 

110 

120 

140 

90 

50 

50 

50 

90 

100 

130 

90 

80 

70 

50 

60 

100 

70 

100 

100 

90 

90 

80 

110 

120 

2640 

MAX 

86 

81 

82 

89 

83 

88 

85 

86 

83 

85 

87 

88 

93 

83 

90 

86 

65 

77 

85 

90 

91 

95 

93 

90 

88 

86 

92 

94 

92 

88 

86.7 

MIN 

48 

54 

51 

49 

52 

46 

51 

49 

51 

48 

49 

50 

54 

57 

58 

56 

52 

52 

55 

52 

55 

52 

51 

54 

52 

58 

58 

58 

57 

62 

53.0 

SPRINGFIELD  7  WSW  (f) 

EVAP 

.41 

.29 

.38 

.58 

.64 

.78 

.70 

.60 

.72 

.51 

.55 

.53 

.53 

.38 

.28 

.20 

.08 

.38 

.30 

.45 

.60 

.68 

.65 

.72 

.53 

.73 

.64 

.76 

.64 

.75 

15.99 

WIND 

189 

234 

160 

230 

236 

200 

1  57 

198 

182 

111 

131 

110 

113 

137 

154 

147 

130 

134 

104 

75 

237 

279 

231 

258 

210 

223 

195 

220 

202 

149 

5336 

MAX 

81 

77 

83 

82 

84 

80 

B4 

85 

81 

83 

82 

91 

91 

85 

86 

64 

71 

86 

85 

87 

85 

85 

87 

86 

90 

85 

88 

89 

90 

91 

84.1 

MIN 

56 

54 

52 

58 

56 

51 

50 

58 

49 

49 

52 

53 

60 

60 

58 

57 

52 

54 

53 

57 

55 

59 

63 

62 

62 

59 

58 

60 

59 

60 

56.2 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

.07 

.18 

.12 

.10 

.35 

.27 

.28 

.30 

.25 

.18 

.32 

.29 

.10 

.36 

WIND 

29 

28 

34 

53 

53 

94 

53 

65 

58 

36 

38 

44 

43 

47 

31 

33 

37 

22 

37 

36 

53 

62 

32 

57 

49 

34 

44 

40 

45 

67 

1354 

VALLEC I  TO  0AM 

EVAP 

.20 

.18 

.11 

.25 

.27 

.24 

.26 

.22 

.16 

.16 

.19 

.22 

.19 

.23 

.29 

.19 

.20 

.20 

.16 

.19 

.30 

.31 

.30 

.31 

.28 

.32 

.33 

.35 

.33 

.36 

7.30 

w;nd 

12 

19 

2 

24 

34 

24 

17 

26 

25 

13 

12 

15 

8 

20 

15 

26 

14 

22 

15 

22 

16 

24 

20 

21 

18 

19 

22 

27 

23 

18 

5T3 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.20 

.21 

.16 

.32 

.42 

.40 

.41 

» 

.69 

.15 

.30 

.21 

.30 

.23 

.32 

.38 

.28 

.17 

.26 

.00 

.26 

.44 

.42 

.43 

.53 

.45 

.36 

.42 

.51 

.47 

9.70 

WIND 

42 

76 

38 

81 

138 

95 

111 

* 

185 

67 

59 

58 

38 

52 

72 

61 

80 

50 

51 

58 

71 

84 

76 

73 

95 

72 

50 

63 

105 

92 

2193 

WIGGINS   7  SW 

EVAP 

.34 

.37 

.22 

.42 

.32 

.55 

.49 

.38 

.08 

.27 

.37 

.37 

.58 

.44 

.21 

.35 

.22 

.30 

.46 

.47 

.49 

.62 

.57 

.48 

.23 

.43 

.57 

.64 

.36 

B12.00 

WIND 

63 

96 

43 

66 

80 

54 

83 

92 

121 

43 

30 

76 

8 

90 

65 

82 

68 

96 

47 

52 

69 

172 

134 

156 

■2 

22 

27 

67 

82 

44 

2210 

MAX 

80 

73 

84 

85 

85 

88 

88 

86 

78 

84 

91 

93 

95 

89 

81 

70 

82 

75 

90 

92 

93 

97 

93 

93 

89 

95 

96 

92 

93 

97 

87.6 

MIN 

52 

51 

53 

52 

49 

54 

52 

54 

51 

41 

52 

52 

54 

58 

61 

52 

52 

55 

52 

54 

57 

58 

55 

62 

55 

52 

52 

59 

56 

55 

53.7 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME 
OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(d)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(e)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(f)  PAN  PAINTED  INSID'"  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

si 

0  J 

1  * 
<  S 

.  E 

1"  i 

> c 

<  S 

• 

■ 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

S 

9 

X 

I 

a 

j 

» 

a 

s. 

a 
• 
J 

a 

No.  of  Doyi 

B 

E 

5 
t 
a 
X. 
• 

- 

i 

i 

6" 
a 

| 
1 
6 

* 

o 

Snow,  Sloet 

No.  of  Day. 

Max. 

Min. 

° 

.c 

a.  c 
a  o 

jj  6 

i  o 

I 

a 

• 

5 
j 

o 

[ 
j 

o 

1 

s 
i 
8 

1  : 
„i 
8  < 

5  , 

.  -5 
S  I 

•  > 

.  J 

SI 

.  1 

:'  .2 

b  1 

NOVEMBER  1962 

HANASSA 

55.0 

26.0 

40.5 

9.3 

65 

17 

8 

7 

729 

0 

0 

20 

0 

DECEMBER  1962 

BRANSON 

49.7 

25.8 

37.8 

68 

16 

-  3 

26 

836 

0 

2 

2  2 

2 

.07 

.07 

25 

3.0 

3 

26+ 

0 

0 

0 

BURLINGTON 

51,7 

21,4 

36.6 

3.6 

70 

16+ 

-10 

26 

873 

o 

2 

27 

.54 

.11 

.38 

19 

2 

o 

o 

CIMARRON   3  SE 

43.4 

3.8 

23.6 

57 

16 

-23 

26 

1279 

0 

7 

31 

10 

.25 

.25 

24 

4.0 

1 

0 

0 

LAMAR 

52.2 

18.6 

35.4 

2.6 

72 

16 

-  8 

26 

908 

l 

29 

3 

.12 

.22 

.09 

24 

1,3 

I 

25+ 

o 

o 

o 

L1MON 

49.9 

15.9 

32.9 

69 

17 

-10 

26+ 

986 

0 

3 

31 

2 

.11 

.07 

19 

1.0 

1 

24 

0 

0 

0 

MANASSA 

47. OM 

2  7.5M 

37. 5M 

16.0 

65 

2+ 

-20 

26 

855 

0 

4 

12 

7 

JANUARY  1963 

BRANSON 

38.0 

11.5 

24.8 

63 

31 

-25 

12 

1242 

0 

10 

30 

8 

.12 

.05 

4 

5.0 

2 

6+ 

0 

0 

0 

BURLINGTON 

35.2 

5.6 

20.4 

-  9.3 

65 

8 

-20 

12 

1378 

0 

11 

31 

15 

.87 

.45 

.30 

3 

3 

0 

o 

RICO 

35.6 

1.7 

18.7 

52 

8 

-36 

12 

1430 

0 

9 

31 

15 

2.67 

.21 

.75 

30 

22.5 

14 

31  + 

6 

3 

0 

FEBRUARY  1963 

GEORGETOWN 

40.8 

19.9 

30.4 

62 

6 

-  6 

12 

963 

Q 

2 

2o 

2 

.91 

.22 

1 

3 

25+ 

5 

o 

o 

MARCH  1963 

LAMAR 

62.1 

28.3 

45.2 

3.6 

92 

28 

8 

5 

613 

1 

I 

21 

0 

1.01 

.22 

.39 

10 

8.7 

4 

4 

3 

0 

0 

LIMON 

51.7 

21.5 

36.6 

81 

28 

3 

5 

874 

0 

2 

27 

0 

1.19 

.34 

1 

14.4 

5 

13+ 

4 

0 

0 

APRIL  1963 

CIMARRON  3  SE 

64.0 

23.4 

43.7 

78 

8 

10 

28+ 

629 

0 

0 

24 

0 

T 

T 

26 

T 

0 

0 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

58.5 

27.5 

43.0 

74 

14 

16 

4 

653 

0 

0 

25 

0 

.30 

.05 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

56.  5 

24.7 

40.6 

67 

18+ 

6 

2 

726 

0 

0 

29 

0 

1.40 

.62 

25 

3.5 

2 

1 

4 

1 

0 

RYE 

70.3 

38.3 

54.3 

86 

1 

19 

23 

324 

0 

0 

10 

0 

.00 

.00 

.0" 

0 

0 

0 

0 

MAY  1963 

HOT   SULPHUR  SPR  2  SW 

67.9 

29.4 

48.7 

76 

6 

19 

13 

501 

0 

0 

22 

0 

.51 

.18 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

•a 
i2 

Day  of  Month 

'  1 

2 

3 

4  |  5  |  6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13  |  14  |  IS 

16  [  17  | 

'8 

19 

20 

21 

22  |  23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29  30 

31 

NOVEMBER  1962 

HANASSA 

DECEMBER  1962 

BRAJ4SON 

BURLINGTON 

CIMARRON  9  SE 

LAMAR 

LIMON 

.07 
.5* 
.25 
.12 
•  11 

T 

T 

.03 

T 

.36 
.07 

.06 
•  01 

T 

T 
T 

T 

.23 
.09 
.09 

.07 
.10 

T 
T 

T 

T 

MANASSA 
SAP1NERO  •  E 

.06 

T 

T 

.02 

.04 

JANUARY  1963 

BRANSON 

BURLINGTON 

RICO 

SE0AL 1 A  A  SSE 

.12 
.67 
2.67 

.30 
.10 

.03 
.16 

.37 

•  02 
.10 

.13 

.02 

.07 
,4( 

.03 
.27 
,05 
.05 

.23 

T 

.15  .75 

.63  . 

FEBRUARY  196) 

GEORGETOWN 
LAKE  MORAINE 

.91 
1.20 

.22 
.03 

.12 

.02 

.03 

.04 
.33 

.10 
.26 

.02 
.04 

T 

.20 
.03 

.16 
.27 

.0. 

MARCH  1963 

BRANOON 
t  FOUNTAIN 
LAMAR 
L 1  MOM 

PUEBLO  ARHY  DEPOT 

.» 

.49 
1.01 
1.19 

•  30 

T 

.34 

.02 
.06 

.02 
T 

.12 
T 

.12 

T 

.29 

.28  T 

.39 
.07 
•  03 

•  43 

.09 

.05 

.42 

,21 

.  a 

.20 

T 

.03  T 

.03 

.02 

T 

.02 

.01 

APRIL  1963 

AMY 

CIMARRON  3  SE 

ELBERT  2  WNW 

FAIRPLAY  // 

GREEN  HOUNTAIN  DAH 

.00 
T 

.OC 
.30 
.30 

• 

T 

.04 

.01  .03 

.02 

• 

.03 

.02 

.0 

.04 

T 

.03 

•  03 

•  .3C 

• 

PALISADE  LAKE  2  SSE 
RYE 

1.40 
.0C 

.20 

.34 

.62 

•  24 

T 

HAY  1963 

AMES 

OOHERTV  RANCH 

MOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

LAKE  MORAINE 

.92 
.92 
.SI 
1.02 

T 

.07 
•  03 

.06 

.03 

T 

.22 

.09 

.14 

•38  .04 

.19 
.07 

.04 

.0! 
.0' 

.10  .16 
.16 

.18  .02 

.21  .13 

.31 
T 

T 

•  02 

•  0( 

•  17 
T 

T 

.03 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  ] 

» 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J  Ave: 

NOVEMBER  1962 

MMUSSA 

MAX 
MIN 

58 
1 8 

60 
14 

60 
16 

62 
15 

60 
16 

60 
12 

55 
6 

56 
10 

58 
14 

37 
10 

58 
12 

57 
9 

50 
12 

54 
13 

55 
36 

47 

30 

65 
25 

56  33 
24  27 

35 
29 

52 
32 

52 
48 

53 
47 

54 
41 

49 
42 

52 
46 

59 
48 

58 
40 

62 
45 

63 
42 

55.0 
26.0 

DECEMBER  1962 

BRANSON 

MAX 
MIN 

49 

35 

50 
35 

60 
32 

50 
25 

45 

12 

60 

27 

55 

2  5 

53 
28 

48 

27 

62 

32 

53 
22 

53 
30 

57 
33 

60 
37 

61 
37 

68 

40 

63 
38 

4  2 

50 
34 

43 
28 

40 
19 

38 
23 

30 
12 

35 
12 

19 
-  1 

33 
-  3 

45 
14 

43 
27 

53 
20 

55 
30 

50 
28 

49.7 
25.8 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

60 
36 

55 
27 

64 

33 

55 
26 

46 
16 

63 
24 

51 
32 

52 
18 

31 
28 

55 
34 

45 
15 

53 
11 

66 
31 

70 
26 

67 
32 

70 
30 

68 

35 

52 
29 

45 

32 

47 

31 

48 

22 

42 
22 

33 
7 

24 
12 

20 
1 

41 
-10 

37 
4 

46 
5 

50 
10 

66 

23 

62 
22 

51.7 
21.4 

CIMARRON  3  SE 

MAX 
MIN 

45 

20 

47 

21 

48 

20 

42 
17 

47 

11 

54 
10 

50 

9 

49 

10 

50 

10 

53 
5 

52 
3 

5  0 

a 

56 
7 

53 
3 

52 
5 

57 
8 

55 
9 

50 
8 

45 
15 

40 
20 

32 
0 

30 
-  4 

39 
6 

32 
-  5 

22 
-18 

20 
-23 

30 
-15 

30 
-14 

38 
-10 

40 
-  8 

36 
-1 

43.4 
3.8 

LAMAR 

MAX 
MIN 

63 
60 

56 

27 

35 

20 

42 
28 

44 

19 

67 
19 

55 
26 

52 
23 

60 
19 

61 
16 

33 
20 

48 
16 

63 
20 

62 
18 

65 

23 

72 
21 

71 
29 

60 
22 

47 
37 

40 
31 

49 
20 

43 
17 

34 
15 

37 
16 

23 
-  2 

37 
-  8 

48 

0 

55 
7 

57 
1 1 

61 
14 

59 
12 

52.2 
18.6 

LIMON 

MAX 
MIN 

56 
26 

57 
29 

62 
23 

37 
20 

45 

9 

62 
17 

50 
27 

50 

23 

53 
16 

60 
14 

35 
20 

56 
11 

66 
24 

65 
19 

67 
21 

67 
22 

69 
28 

24 

28 

47 
20 

51 
16 

34 
14 

25 
8 

22 
8 

16 
-10 

43 
-10 

43 

2 

51 
7 

51 
8 

65 
13 

60 
16 

49.9 
15.9 

MANASSA 

MAX 
MIN 

65 
45 

65 

49 

61 
44 

56 
46 

49 
41 

58 
44 

57 
45 

55 
36 

50 
42 

52 
45 

53 
44 

52 
42 

50 
45 

55 
49 

53 
43 

54 
42 

55 
45 

48 
41 

51 
39 

42 
35 

41 
13 

40 
19 

31 
2 

23 
-19 

19 
-20 

26 
-13 

33 
-  6 

36 
-  5 

37 
-  6 

42 
-  3 

47.0 
27.5 

JANUARY  1963 

BRANSON 

MAX 
MIN 

67 

27 

»e 

28 

40 
30 

35 
25 

32 
14 

40 
23 

45 
20 

60 
33 

60 
30 

41 
7 

7 

-17 

-10 
-25 

28 
-17 

26 
9 

37 
9 

30 
15 

37 
15 

30 
-  6 

10 
-17 

42 

3 

52 
24 

44 

17 

20 
-  9 

53 
5 

43 
25 

25 
-  1 

37 
-  2 

55 
22 

45 

12 

57 
25 

63 
32 

38.0 
11.5 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

4B 
28 

60 
11 

44 

21 

45 

31 

42 
16 

43 
19 

54 
19 

65 
25 

39 

25 

48 
-  4 

-  4 
-11 

-  5 
-20 

20 
>-13 

25 
3 

41 
13 

33 
12 

42 
7 

28 
-  7 

3 

-13 

39 
-  6 

52 
24 

45 

1 

12 
-  9 

33 
0 

14 
0 

8 

-  9 

25 
-  7 

49 
-  3 

26 
-  4 

34 
-  3 

64 
28 

35.2 
5.6 

RICO 

MAX 
MIN 

65 
4 

47 

0 

34 
19 

42 
19 

40 
4 

45 
0 

50 
0 

52 
5 

45 

1 

22 
10 

19 
-12 

11 
-36 

23 
-32 

23 
-12 

33 
-10 

34 
-  6 

33 
0 

12 

22 
-  4 

35 
-  4 

51 
5 

44 
18 

44 

2 

41 
-  1 

39 
5 

29 
9 

39 
-10 

35 
-  4 

29 
19 

35 
23 

39 
30 

35.6 
1.7 

FEBRUARY  1963 

GEORGETOWN 

MAX 
MIN 

45 

32 

38 
28 

51 
24 

53 
35 

57 
35 

62 
30 

54 
30 

50 
24 

43 

30 

35 
9 

17 
-  2 

32 
-  6 

37 
8 

40 
18 

36 
19 

36 
11 

41 
10 

34 
21 

33 
26 

35 
18 

41 

11 

43 
16 

35 
24 

42 

30 

36 
18 

45 

26 

36 
20 

36 
12 

40.8 
19.9 

MARCH  1963 

LAMAR 

MAX 
MIN 

61 
16 

55 
31 

60 
30 

30 
20 

38 
8 

64 

16 

51 
15 

53 
20 

60 
IS 

41 

23 

58 
19 

42 
30 

40 

25 

57 
21 

75 
29 

60 
36 

62 
22 

65 

35 

61 

31 

68 

22 

74 

30 

75 
36 

78 
42 

79 
35 

65 

33 

75 
19 

79 
29 

92 
43 

67 
46 

75 
50 

85 
44 

62.1 
28.3 

LIMON 

MAX 
MIN 

55 
20 

38 
14 

38 

22 

22 
8 

41 

3 

36 
12 

39 
9 

41 

18 

47 

15 

35 
19 

44 

20 

33 
20 

29 
7 

38 
5 

55 
24 

48 

27 

50 
20 

26 

22 

57 
23 

64 

22 

69 
24 

70 
30 

69 

37 

56 
29 

70 
21 

70 
30 

81 
39 

63 
36 

73 
30 

76 
33 

51.7 
21.5 

APRIL  1963 

CIMARRON  3  SE 

MAX 
MIN 

66 

23 

43 

20 

48 

10 

60 
20 

61 
36 

61 
22 

70 
20 

78 
48 

75 

40 

67 
28 

62 
20 

72 
15 

75 
18 

76 

25 

60 

35 

60 

37 

60 
35 

63 
20 

37 
25 

60 

27 

69 
28 

65 
22 

61 
10 

62 
15 

68 
24 

69 
20 

65 
15 

66 
10 

70 
15 

71 
18 

64.0 
23.4 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

62 
28 

61 
24 

44 

19 

54 
16 

55 
27 

61 
25 

66 
41 

65 
39 

60 

33 

57 
32 

54 
27 

63 
24 

69 
28 

74 

30 

69 
30 

51 

27 

57 

2  8 

53 
22 

43 
23 

53 
25 

58 

36 

58 

25 

53 
18 

54 

25 

63 
23 

66 
36 

65 
28 

45 
31 

56 
29 

65 
25 

58.5 
27.5 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 
MIN 

50 
20 

50 
6 

55 

30 

56 

30 

60 
28 

54 

30 

56 
34 

61 

32 

54 

29 

63 
15 

60 
16 

64 
24 

64 

30 

67 

30 

46 
20 

45 

20 

51 
24 

67 
11 

61 
19 

50 
21 

51 
24 

58 

29 

60 

30 

65 
30 

60 
31 

54 
26 

52 
24 

54 

22 

63 
27 

55 

29 

56.5 
24.7 

RYE 

MAX 
MIN 

86 
49 

71 
39 

82 
27 

74 
25 

70 
30 

69 
28 

71 

37 

73 
40 

69 

43 

70 
35 

62 
37 

78 
29 

76 
35 

78 
34 

79 
57 

64 
42 

66 
36 

61 

31 

56 
37 

63 
39 

72 
45 

70 
29 

61 
19 

72 
50 

71 
60 

75 
63 

75 
48 

65 
50 

64 
25 

65 
30 

70.3 
38.3 

MAY  1963 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

MAX 
MIN 

61 
24 

61 
29 

68 
28 

70 
27 

72 
26 

76 
28 

75 
31 

73 
33 

68 

36. 

71 
31 

73 
33 

57 

21 

69 
19 

70 

33 

69 

35 

60 
27 

68 
24 

70 
26 

65 
26 

68 

23 

71 
26 

62 
32 

67 
40 

65 
38 

65 
28 

63 
30 

69 
24 

70 
32 

70 
38 

73 
35 

66 
27 

67.9 
29.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

'  1 

2 

3 

4V 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOVEMBER  1962 

MANASSA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

DECEMBER  1962 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
4 

.5 
5 

T 

MANASSA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

JANUARY  1963 

BURLIN6T-ON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■  Following  Sutton  Iad*x 


STATION  INDEX 


STATION 

d 

SB 

a 

£ 

COUNTY 

Ul 

i 

M 

jjj 

moN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

3 

LONG 

TEMP. 

PRECIP 



i 

SPECIAL 

AKRON  *  E 

0109 

40  09 

103  09 

4918 

- 

C 

DRY  LAND  FIELD  ST  A 

AKRON  '»»  AIRPORT 

Oil' 

MASHING TON 

103  19 

***] 

MIO 

FED  AVIATION  AGtNCY 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

0 1  II 

37  27 

103  92 

MIC 

Nil 

C  HJ 

U  9  WEATHLR  BUREAU 

ALlCMSPARK 

BOULDER 

40  12 

109  32 

8500 

5P 

98 

V 

C 

ALTCN9CRN 

02 1' 

GARF IELD 

99  30 

108  23 

5F 

98 

ORVlLLC  C  ALTLNBtHN 

0221 

SAN  MIGUEL 

10T  53 

07o: 

91 

■EST  COLO  POwCR  CO 

024; 

L  INCOLN 

109  39 

5*20 

BEN  H  MARSHALL 

ANT f 80  RESERVOIR 

02ft! 

19  00 

103  53 

0912 

98 

98 

BOARD  OF  WATER  COMM. 

102  11 

4013 

c 

JOSEPH  M  PFOST 

ARBOLCS 

)  10 

ARCHULETA 

17  01 

107  25 

6173 

3P 

98 

96 

MR  1   BE  TIT  M   St  1  BEL 

A ROT A  6  NC 

CHEYENNE 

39  95 

103  09 

4781 

98 

MERRILL  LINDUUI4T 

ARTCS 1  A  2  E 

0994 

MOFFAT 

40  14 

106  38 

59  2 X 

9P 

9P 

C 

U  %  NAT  PAP.K  SERVICE 

aspen 

0971 

PITKIN 

39  11 

10ft  90 

7*13 

6F 

C  H 

RlCHAJtO  CAR-SAADEN 

AYER  RANCH 

0*9' 

El  paso 

19  01 

104  16 

72>] 

68 

RALPH   J  ATE*. 

BAILEY 

0*9| 

PARK 

19  24 

109  29 

98 

U  S  FOREST  SERVICE 

010   SPRINGS  RANCH 

-  '12 

EL  PASO 

18  32 

104  19 

101! 

c 

BLANCA 

OTTI 

COSTILLA 

17  2ft 

109  91 

77*9 

3P 

98 

LI  NOEL  J  HUDSON 

BONO 

osia 

EAGLE 

19  51 

10ft  42 

*700 

4F 

AGENT  0*R  G  W  BY 

SONNY  0AM 

19  IB 

102  11 

3*41 

74 

7* 

U  S  BUR  RECLAMA1 1  ON 

BOULDER  2 

BOULOCR 

105  16 

540C 

c 

Thomas  l  plati 

BOULDER 

08*1 

BOULDER 

40  01 

105  17 

5103 

t>> 

6P 

CITT  OF  BOULDER 

BRANOON 

OR*! 

KIOwA 

38  27 

102  27 

1925 

|1 

MAS  ELSIE  C  MM  1  It 

BRANSON 

LAS  ANIMAS 

37  01 

103  33 

6292 

9F 

3F 

CHARLES  S  Ml TCHELL 

BRCCKFNR I D6C 

0»0< 

SUMMI  T 

'«  11 

106  02 

9951 

MRS  ELVA  J  CNYEART 

PRlGGSOALC   2  N¥ 

g«4! 

MELD 

40  19 

10*  20 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUCNA  VISTA 

1  0  P 

CHAFFEE 

38  91 

106  08 

T954 

*8 

BURL 'WG TON 

1121 

■IT  CARSON 

39  IB 

102  16 

4171 

98 

9P 

BURLINGTON  12  NNE 

1121 

KIT  CARSON 

39  20 

102  09 

c 

SHIRLEY  M  JAMES 

BUTLER  RANCm 

US' 

PUEBLO 

18  02 

10*  28 

4S3C 

9P 

MRS  WINIFHEO  OMR 

39  *1 

104  13 

5203 

6P 

48 

C  H 

CAMPO  B  WSM 

12*1 

BACA 

102  «2 

44ft  9 

6P 

MAC  JOHNSON 

CANON  CUT 

129< 

FREMONT 

105  lb 

3143 

98 

9P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

13*' 

SAN  JUAN 

i 

17  40 

107  48 

883) 

3 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

140] 

DOUGLAS 

i 

11  I' 

10*  92 

6201 

38 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEOAREDGC 

1**1 

DELTA 

; 

18  9* 

107  9ft 

SP 

5P 

C  H 

Philip  r  ausi 

CENTER 

1491 

SAGUACHE 

37  *9 

106  OT 

7661 

6P 

BP 

WILLIAM  6  SUTLET 

CHEESMAN 

1921 

JEFFERSON 

19  11 

109  17 

6873 

5P 

9P 

BOAHD  OF  MATLR  COMM 

CHER AH 

!!*! 

OTERO 

38  Oft 

4072 

c 

SIMON  B  SCHULW 

CMfRRY  CREEK  OAm 

w] 

ARAPAHOE 

39  39 

104  91 

3641 

4P 

*P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ChFTFNNC  HELLS 

CHE yENNE 

102  21 

4230 

4P 

CARL   A  LOVELL 

CHIMNEY  ROCK 

1911 

ARCHULETA 

97  12 

107  IB 

ft95C 

9P 

9P 

CLOSED  9/14/62 

CIhaRdON  1  SE 

1*0* 

MONTROSE 

98  2* 

107  31 

709« 

UP 

UP 

CARL  E  MC  MILLEN 

CLlPF  LAKES 

RIO  BLANCO 

39  SO 

107  11 

9290 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ClIMAK   2  NW 

lftftt 

CAGLC 

39  23 

106  12 

11100 

,  4P 

6P 

c 

HIGH  ALT  I IUDE  OBS 

COAL DALE   t  NW 

1*9! 

FREMONT 

99  23 

109  47 

c 

R  L  BANTA 

COCHf  TOR A  CREEK 

in: 

GUNN 1  SON 

98  2* 

10ft  4ft 

8001 

SA 

■  A 

C  H 

HAROLD  F  KREuGER 

COLL BRAN 

\ltl 

MESA 

39  14 

107  58 

6111 

3P 

SP 

TED  A  SMITH 

COLORADO  NAT  MOM 

Itt; 

NCSA 

; 

39  Oft 

579fl 

2P 

28 

SUPT  COLO  N A I  HON 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

1771 

EL  PASO 

: 

38  49 

10*  42 

617] 

U  S  WE AI HER  BUREAU 

COLUMB 1 NE 

40  51 

106  98 

8699 

U    $   WEAlHLR  OUKtAU 

CORTEI 

16*1 

MONTEZUMA 

*1  l\ 

108  3* 

8.171 

31 

5P 

MONTE2UMA  VAL    1 RR 1 ( 

CRAIG 

:  HI 

MOFFAT 

40  31 

62BC 

UP 

UP 

c 

MRS  OLIVE   JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1*91 

GUNN 1  SON 

38  52 

10ft  98 

0039 

9P 

9f 

C  H 

MRS  MARY  A 

CNIRRLE  CREEK  4  NW 

1971 

TELLER 

I 

38  52 

109  IB 

8500 

c 

■ILLIAM  M  SNARE 

CUCHARAS  DAM 

1  )•  > 

HUERFANO 

37  ft* 

c 

ARCHER  B  CRISP 

CUMBRE5 

20*1 

CONEJOS 

37  01 

10ft  27 

tooie 

i 

OEERTRail 

21*3 

ARAPAHOE 

39  17 

10*  01 

5183 

: 

EvER  ITT  L  OAVIS 

DFLMI 

17  IS 

104  01 

5090 

ip 

9P 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

218* 

RIO  GRANDE 

37  40 

10ft  21 

7884 

*P 

LTNN  A  WOODS 

; 

38  49 

108  01 

9129 

IP 

of 

W  0  PRESTON 

DENVER  MS  AIRPORT 

22  2C 

DENVER 

4 

11  *i 

104  33 

3269 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  WUREAU 

DENVER  MB  CITY 

2229 

DENVER 

4 

11  tl 

5221 

"  ■ : 

HIE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

01LL0N 

2281 

SUNN  1 T 

] 

39  37 

106  04 

BOARD  OF  MA  t£R  COMM 

DOHERT*  RANCH 

2)12 

LAS  ANIMAS 

J 

37  2) 

101  93 

9130 

5P 

MRS  M  A  CROWOER 

COLORE S 

!!!! 

HON  TCI  LIMA 

3 

11  ?! 

108  30 

LLOYD  C  PYLE 

CUBAN GO 

!*5i 

LA  PLATA 

3 

'I  lI 

107  53 

655C 

f,p 

6P 

C  H 

MALCOLM  K  OAYION 

CADS 

2»»* 

K  IOWA 

1 

38  29 

4296 

SP 

SP 

C 

MILLARD  C  ROBERTS 

EAGLE    F  A  A  AIRPORT 

2*94 

EAGLE 

19  19 

10ft  39 

-  1 

MIO 

C  H 

FED  AVIA1ION  AGENCY 

CASTONVILLE    1  NN« 

EL  P*S0 

39  03 

104  34 

7290 

CARL  R  Gut 

EASTONVILLF   2  NNF 

2*98 

El  paso 

39  OS 

104  33 

7270 

6P 

HAROLD  W  TWEEDY 

EASTONVILLF   1  NW 

CL  paso 

4 

39  Oft 

104  3ft 

7000 

c 

RALPH  M  EVANS 

EASTONVILLE  6  MSM 

CL  PASO 

104  40 

T604 

108 

DARWIN  0  MOOLLEY 

ECKLEY 

2*99 

40  07 

102  29 

1900 

MRS  ROBERTA  M  MAT 

2593 

CLBCRT 

104  33 

6  785 

5P 

5P 

HANS  LARSEN 

ELBERT  2  mNm 

2393 

CLBCRT 

39  14 

104  35 

5P 

2*91 

CLBCRT 

39  12 

104  30 

6790 

98 

EARL  RAMET 

2S98 

ELBERT 

39  10 

7220 

18 

HUGH  MUNDT 

2*00 

CLBCRT 

39  08 

10*  32 

7210 

LELANO   P  ULAJER 

ELBERT  9  • 

2601 

ELBERT 

39  10 

104  36 

6925 

09 

CHARLES  A  HELBURN 

Elbert  a  s» 

2*03 

104  37 

72*0 

5P 

C  M  COLE 

FLECTRA  lake 

2424 

LA  PLATA 

2 

37  99 

107  48 

8198 

MIO 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

elk  creek 

2*33 

JEFFERSON 

< 

?! 

8440 

SAMUEL   J  HARGIS 

CSTES  PARK 

2T39 

LARIMER 

40  29 

103  31 

7*97 

*P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

i  r« 

JEFFERSON 

l 

!! '! 

105  19 

7000 

3P 

)P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGREEN  2 

2T93 

JCFFERSON 

39  37 

109  21 

c 

RAY  S  FLEMING 

EVERSOLL  RANCH 

2803 

BACA 

1 

37  02 

102  05 

39T6 

ftp 

OP 

J  C  EVERSOLL 

FAIRPLAY 

281* 

PARK 

39  1* 

106  00 

10000 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FLAGLER  2  NW 

29)2 

KIT  CARSON 

] 

39  19 

103  05 

4975 

5P 

7A 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

19*4 

LOGAN 

9 

40  40 

102  90 

4230 

*P 

JOHN  G  MORI  SON 

1 

3*  33 

103  41 

4739 

6P 

W 

PORT  COLLINS 

9009 

LARIMER 

40  33 

109  09 

9001 

7P 

TP 

TP 

Sflrl 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEMIS 

3018 

LA  PLATA 

*1  S! 

108  03 

7599, 

5P 

>P 

SAN  JUAN  BASIN  EX  ST A 

FORT  LUPTON  1  N 

9021 

MELD 

'«  ?J 

104  49 

5P 

LEON  MOOD' 

FORT  MORGAN 

3098 

MORGAN 

I 

*0  19 

4321 

6A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN 

90*3 

EL  paso 

I 

38  41 

10*  42 

7  A. 

ARTHUR  C  ORCUTT 

FOWLER 

9079 

OTCRO 

1 

38  08 

104  02 

4116 

7A 

r 

US  SOIL  CON  SERVICE' 

1111 

GRAND 

2 

39  37 

109  30 

9560 

RONALD  R  TUCKER 

RRUITA  7  N 

91*8 

MESA 

2 

19  11 

4916 

6P 

S  STECLE  BURGIN 

GAPONfP 

M!? 

HUERFANO 

37  46 

109  11 

6970 

6P 

FRED  G  WAGGONER 

GATE MAY    t  SH 

I?fc6 

38  40 

108  99 

5P 

3P 

MRS  M  S  HUBBARD 

GENOA    1  M 

9298 

LINCOLN 

3 

39  17 

103  32 

IftOl 

7P 

WALTER  N  HOFFMAN 

gfo*getomn 

32*1 

CLEAR  CREEK 

4 

39  42 

109  43 

8970 

5P 

9P 

PUBLIC   SERVICE  CO 

OlCNWOOO  SPRINGS  1  N 

9991 

GARFIELD 

19  9* 

107  20 

5029 

5P 

9P 

RADIO  STAT  ION  KGLN 

00»F  PASS  RANCH 

1*23 

GRAND 

3 

40  09 

106  28 

7ft02 

9P 

3P 

MRS  J  M  MOHNHOL I 

GRANADA 

PBOMCRS 

38  0* 

102  19 

c 

CLYDE  6  KENNEDY 

GRAND    JUNCTION  MB  AP 

AMI 

NCSA 

i 

39  07 

100  32 

4049 

-  n 

HIE 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GAANO  JUNCTION  ft  CSC 

9*89 

NCSA 

j 

19  01 

10B  27 

47ld 

5P 

3P 

9P 

W  SLOPE  BRANCH  E*P  STA 

WAND  LAKC    1  MNM 

3496 

GRAND 

40  16 

6374 

98> 

38 

US  NAT  PARK  SERVICe 

GRAND  LAKE  *  5SM 

990C 

GRAND 

40  11 

109  92 

8288 

9P 

9P 

c 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

MEAT  OIVIOE  1?  SE 

3 

107  39 

6912 

c 

FRANK    A  BOCHMANM 

MEAT   SANO  DunC*  nm 

99*1 

ALAMOSA 

! 

97  *9 

109  32 

8120 

SP 

9P 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

GnCELEy 

19*4 

■ELD 

40  26 

104  41 

4646 

SA 

«» 

c 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GRFCNLANO  ■  SE 

997* 

CL  PASO 

39  08 

71301 

c 

FRANK  A  ROGERS 

GREENLAND  9  NE 

1984, 

OOUGLAS 

99  1* 

*723 

c 

kElSEy  POITENGER  JR 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

9992 

SUNN  1  T 

; 

'!  '2 

if 

3P 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WEYSTONC 

9*01 

MOFFAT 

i 

40  17 

6800 

SP 

INACTIVE  1/1/61 

GRPVER  10  V 

9**3 

mClD 

40  91 

10*  2* 

9090 

b" 

58 

MPS  DOR  IS  A.  MC  GCHEE 

GUFFEt  io  SE 

3634 

FRCMONT 

1 

38  41 

109  23 

6200 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

}•*] 

GUNN 1  SON 

38  32 

T6»4l 

SP 

3P 

c 

CITY  OF  Gunnison 

1  '  1  n 

! 

107  37 

62)0 

68 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

►ttRTSFl 

9011 

PARK 

99  02 

109  48 

6666 

ftP 

MRS  BESSIE  C  HAMLIN 

MAXWELL 

»« 

MOV* 

: 

9B  27 

109  10 

4339 

6P 

HAWTHORNE 

mi 

BOULOCR 

19  56 

103  17 

9923 

ftp 

MRS  LAURA  C  CHLSEBRO  1 

MAVOEN 

98*1 

ROUTT 

i 

«0  30 

107  15 

6397 

6P 

6P 

A  RAT  GOREE 

HERMIT   T  ESE 

MINERAL 

9 

37  ** 

107  08 

9P 

SP 

MRS  MABEL  WRIGHT 

4047 

LAS  ANIMAS 

: 

IT  1ft 

10*  23 

3714 

c 

CHARLES  F  N1COL 

40TS 

PR OVERS 

18  01 

102  07 

3393 

6A 

6A, 

W  R  DAVIS 

PHILLIPS 

! 

*0  IS 

10]  18 

9744 

6P 

ftP 

F  b  Flanagan 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

*  .>'* 

GRANO 

; 

40  0) 

106  09 

T800 

ftP 

Of 

: 

COLO  GAME  ♦  FISH  OEP  | 

4199 

MORGAN 

40  00 

4999 

: 

MRS  BERTHA  •  METER 

*  1  11 

LINCOLN 

] 

)9  08 

10J  2> 

301* 

c 

IDAHO  SPRINOS 

CLEAR  CRCCK 

39  *9 

ICS  ii 

794T 

s 

VI LLARO  G  HOLMAN  ' 

IDALIA 

YUMA 

! 

99  ft] 

107  17 

39*1 

THEOOORE  W  CLARK 

IGNACIO    1  N 

mm 

LA  PLATA 

37  08 

107  >■ 

6424 

9P 

3P 

CONSOL   UTC  AGCNCT 

INOEPFNOFNCE   PASS   S  $W 

RITK  IN 

39  09 

10*  97 

1099a 

3 

TWIN  LAKES  R  •  C  CO 

JOES 

YUMA 

39  99 

42  00 

C 

MRS  RUTH  C  SNTDER 

JOHN  -ART m  DAM 

1 

BENT 

i 

IB  09 

W,  l\ 

3B14I 

*P 

*8 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

CLEAR  CREEK 

19  4* 

103  51 

1032* 

\p 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULCSNURG 

441, 

SEDGWICK 

41  00 

102  15 

1469 

4**4 
4492 
44601 


i* F  GFORGE  B  5W 
,rf   MOW  A  1  N  F 
iKEWOOD 


IMF  9  SE 
I MON  10  SSW 
LI  MON 

TLF  DOLORFS  3  Nf 
TLE  MILLS 
LONG MONT  7  FSC 
LONG MONT  ft  NW 
LONGS  PCAK 

PINOS  PASS  1  SE 


ANITOU  SPRINGS 

ARVINC 

AY6ELL 

EEKCR 

IC1A  VEROC  NAT  P, 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 

IT  ROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 


RISON  I  SW 
MULC  SHOE  LODCC  I  SSC 
NCw  RAYMCR 
NOPTHDALE 


OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 
1  PALISADE  LAKC  2  SSC 


PARADOX 

Park c R  9  E 
1  PARSMALL   10  SSC 
I  PCNROSE  9  NNW 


I  RED  FCATHfR  LAKES 
[  RICO 

1  RIFLC  2  ENC 

j  810  6RAN0E  RF  SERVO  1 1 

RIVER  SPRINGS  RS 
I  ROCKY  FORD  2  ESE 

RUSH  2  NNC 


DGWICK   9  S 


5141 
51BO 

9)27 


COUNTY 


LINCOLN 

JCFFERSON 

WELO 

LAS  ANIMAS 

ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

CHEYENNE 

LINCOLN 


PUEBLO 
ELBERT 
LINCOLN 

MESA 

Rio  Blanco 

BOULDER 
BOULDER 
LARIMER 
SAGUACHC 
CONC  JOS 

MONTEZUMA 


5695 
5706 
37iy 
9722 


sau 

9922 
3*70 
9**0 

(.01? 
hOl  \ 
6111 


626< 
6771 
6299 
6306 
6319 
6326 
63*2 

6410 
iS-il  ' 

6524 
6560 
6591 


!I0  BLANCO 
MOFFAT 

Rio  Blanco 
MONTEZUMA 
CHAFFEE 

rio  grande 

montrose' 

montrose 

El  paso 

jefferson 

huerfano 

WELD 
DOLORES 


ARCHULETA 
HE  S  A 
HINSDALE 


MONTR05E 

Elbert 
grand 

FREMONT 

GUNN I  SON 
SAN  MIGUEL 
CONEJOS 


68  32  i 


ROUTT 


SILVER  LAKE 
SILVER  ■  AYES 
SILVERTON 
SIMLA 
SPICER 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  7  WSW 
SPRINGFIELO  8  S 
5TFAM90AT  SPRINGS 
STERLING 

STON I NGTON 
STPATTON  3  NE 
SUGAR  LOAF  RCSERVOM 
SUMM  I TVILLE 
TACOMA 


IftlS 

7*** 

CLUBJ  7450 
745ft 


492»|  LARIMER 
701T  DOLORES 
7031  GARF ICLD 
70501  HINSDALE 
709*1  CONEJOS 
71ft7j  OTERO 
72871  CL  PASO 
7109^  EL  PASO 
7313  PUEBLO 
T337  SAGUACHE 


7*50;  MINERAL 
7*55  GUNNISON 
7460  SAGUACHE 
DOUGLAS 
SEOGWICK 
KIT  CARSON 
755T|  LINCOLN 
GARF IELD 


CONY 
YLOR  i 


TRINIDAD 

TRINIDAD  FA A  AIRPORT 
TROUT  LAKE 
TROY  1  SE 

N  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTCS   I  NW 
UP AV  AN 

VALL EC  I  TO  DAM 
VON  A 

WAGON  WHEEL  GAP  9  N 
'ALDCn 


WCTMORC  2  S 

TE  ROCK 
WIGGINS  7  S 


YCLLOW  JACKET  1NW 
YUMA 

NEW  STATIONS 


10  GRANDE 
A  PLATA 
0157"  PUEBLO 
010*,  GUNNISON 
020«|  SAN  MIGUEL 
S220j  LAS  AN  I  MAS 
0*29  LA$  ANIMAS 


8454 


1 1 GUEL 
1 1  HAS, 


6501  LAKE 
BACA 
8560  MONTROSE 
8562  LA  PLATA 

KIT  CARSON 
MINERAL 
JACKSON 

678ll  HUERFANO 
8819,  LARIMER 
S93li  CUSTER 
B96«  CUSTER 
899T  PUEBLO 
902*  WELO 
90451  DELTA 


12ft9  ROUTT 

91  MONTEZUMA 
4  YUMA 


IB  44 

19  10 
40  90 
17  27 
)9  21 
19  17 
39  18 


18  09 

19  15 
19  17 
40  29 

3*  07 

39  09 
19  1ft 
19  01 

40  00 
40  10 
40  19 


36  30 

37  35 
16  29 
36  29 


18  01 

)7  1ft 

39  06 

37  30 


37  12 
37  49 
18  29 

18  24 

19  21 
40  91 
19  10 
39  27 
19  34 


37  17 
40  30 
40  17 


39  13 

37  26 

37  11 

39  25 


37  19 
17  90 
37  OS 
19  03 
37  14 
IB  22 
37  22 
19  18 
37  46 
40  44 


40  29 
36  06 

16  11 

17  92 
40  09 

16  99 
40  29 
19  94 

17  29 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

III 


6130 
4330 
6*15 


8690 
8900 

102*5 


4900 
99*0 
99*0 
4375 


9145 

0940 
10205 
7676 

701 
6606 
7200 
3920 
62*2 
7070 
113 
7665 


7*00 
4000 
•800 


3  185 
4900 
*2*9 


83*5 
88*2 

5919 
9**9 
8962 
*17B    5P,  SPI 


7060 
7965 
9706 
7720 
6469 
6173 
3*90 


bib     •>»  bP 


40101    58  3P 


EMANUEL  S  INMESS 
DCNVER  WATER  COM 
MISS  THYRA  M  NELSON 


CLARENCE  WHEELER 
MERLE  E  HENRY 
A  B  LUC ORE 

I  JOSEPH    J  L I MME KHAN 


AMES  I 


ICKLNI 


,  FED  A V  I  A 1  I  ON  AGENCY 
MRS  EMMA  L  LISKA 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079 ,  Denver  1 ,   Colorado ,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you . 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,   also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ° F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variabili ty  in  the  snowpack  may  resul t  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow1,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time . 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later    in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod -covered  ground ;     however ,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents . 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


CORRECTIONS 

February  1963  Climatological  Data  Table  Denver  WB  City  Average  Max  Temperature  51.6°;     Average  Temperature  41.3 

Temperature  Departure    6.7;     Total  Degree  Days  660. 

February  1963  Daily  Temperature  Table  Denver  WB  City  Max  Temperature  on  3d  68°. 
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COLORADO  -  JULY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     110°  on  the  23+  at  Eversoll  Ranch 

Lowest  Temperature:      25°  on  the  30+  at  Fraser 

Greatest  Total  Precipitation:      5.52  inches  at  Ruxton  Park 
Least  Total  Precipitation:      Trace  at  Penrose  3  NNW 

Greatest  One-Day  Precipitation:      3.00  inches  on  the  27th  at  Holyoke 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


The  warm  and  generally  dry  weather  pattern  of  the  spring 
and  early  summer  continued  through  July  in  most  areas 
of  the  State.    Lower  elevation  stations  in  all  areas  record- 
ed an  unusually  high  number  of  daily  maximum  tempera- 
tures of  90°  or  above  during  July,    and  temperatures 
reached  100°  or  more  on  10  to  15  days  of  the  month  in 
southeastern  areas. 

After  an  extremely  dry  April,  May  continued  also  very 
dry  until  increasing  shower  activity  late  in  the  month  af- 
forded a  limited  amount  of  local  relief.    Heavier  showers 
during  June  and  July  relieved  dry  conditions  in  local 
areas,  but  their  value  was  limited  in  many  instances  be- 
cause of  their  short  duration  and  rapid  runoff.     A  num- 
ber of  localities  received  more  than  their  normal  month- 
ly totals  of- precipitation  from  one  or  two  heavy  thunder- 
storms.   Several  of  the  thunderstorms  caused  severe  lo- 
cal flooding  and  hail  damage. 


The  Colorado  Crop  and  Livestock  Reporting  Service  re- 
ported, as  of  August  1,  most  dry  land  crop  production 
estimates  far  below  normal  (wheat  crop  estimated  at  37 
percent  of  average,  for  example),  as  a  result  of  the 
spring  and  summer  drought  conditions.   Irrigation  water 
was  in  general  short  supply,  and  a  number  of  crops  in  ir- 
rigated areas  were  damaged.    Range  conditions  reported 
on  August  1  were  the  lowest  rating  since  1939. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
P.  O.  Box  1079 
Denver  1,  Colorado 
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21  + 

.0 

u 

0 

0 

ASPEN 

82.9 

44.6 

63.6 

88 

20+ 

36 

1 3 

55 

0 

0 

0 

0 

.83 

•  1 7 

23 

.0 

0 

0 

0 

89.4 

49.6 

69.5 

95 

31  + 

41 

12 

5 

17 

0 

0 

0 

.75 

•  24 

24 

.0 

0 

0 

0 

CEDAREDGE 

88.5 

57.0 

72.8 

0.9 

94 

31  + 

49 

13 

0 

13 

0 

0 

0 

1.01 

.10 

•  34 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

CIMARRON   3  SE 

88.1 

43.1 

65.6 

95 

7 

31 

3 

24 

14 

0 

1 

0 

.83 

•  35 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

CLIMAX  2  NW 

65.3 

40.4 

52.9 

70 

19 

35 

13 

371 

0 

0 

0 

0 

1.42 

•  31 

10 

.0 

0 

6 

0 

0 

CUCMtlUHA  CKtfcK 

84.5 

42.4 

63.5 

90 

21  + 

35 

30+ 

61 

2 

0 

0 

0 

.74 

•  38 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

COLLBRAN 

92.1 

55.5 

73.8 

4.4 

99 

20 

47 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

1.80 

.80 

1  .00 

22 

.0 

0 

4 

1 

1 

cim  ADinn  MM 
LULUKAUU 

95.0 

64.8 

79.9 

101 

2 

57 

1 3+ 

0 

28 

0 

0 

0 

1.50 

•  52 

22 

.0 

0 

7 

i 

0 

90.5 

56.0 

73.3 

2.0 

95 

25  + 

47 

30+ 

0 

23 

0 

0 

0 

1.36 

.15 

.  51 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

87.7 

50.4 

69.  1 

93 

31  + 

38 

1 

3 

12 

0 

0 

0 

.55 

•  18 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

78.7 

41.2 

60.0 

2.0 

87 

1 

33 

28 

153 

0 

0 

0 

0 

1.42 

•  53 

•  57 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

DILLON^ 

94.2 

55.8 

75.0 

0.2 

100 

31 

48 

30+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.39 

-  .23 

•  10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

80.1 

42.4 

61.3 

6.4 

85 

31  + 

36 

30 

110 

0 

0 

0 

0 

1.35 

-  .54 

.38 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

Dl  1  D  A  Id 

89.3 

50.3 

69.8 

2.8 

95 

31  + 

42 

28 

0 

17 

0 

0 

0 

2.97 

1.16 

.71 

12+ 

.0 

0 

8 

2 

0 

C  A  r  l    C      C  A  A  AD 

tAGLb    rAA  AP 

89.5 

47.2 

68.4 

96 

7 

38 

31  + 

4 

16 

0 

0 

0 

.63 

•  24 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  LEWIS 

83.5 

51.0 

67.3 

3.7 

89 

25+ 

42 

5 

8 

0 

0 

0 

0 

1.67 

•  08 

•  50 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

FRASER 

76.5 

33.4 

55.0 

0.2 

81 

25 

25 

30+ 

305 

0 

0 

15 

0 

1.32 

.32 

.55 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

FRUITA  2  N 

95.4 

57.3 

76  .4 

0.5 

101 

31  + 

46 

31  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.76 

.11 

•  25 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

94.  3M 

61.  7M 

78. OM 

100 

25+ 

54 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

1.58 

•  87 

22 

.0 

0 

* 

1 

0 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

89.6 

53.2 

71.4 

0.3 

97 

7 

46 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

1.51 

•  15 

•  37 

3 

.0 

0 

6 

0 

0 

GORE  PASS  RANCH 

81.  9M 

38. 9M 

60.  4M 

89 

20 

31 

27 

133 

0 

0 

4 

0 

.76 

•  30 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

//R 

94.2 

65.3 

79.8 

1.6 

100 

25+ 

58 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

.93 

.36 

.73 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

93.8 

64.8 

79.3 

99 

7 

54 

27 

0 

2  1 

0 

0 

0 

.78 

.  51 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

GRAND  LAKE   1  WNW 

78.5 

35.8 

57.2 

86 

20 

28 

30+ 

237 

0 

0 

7 

0 

.91 

.31 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

77.2 

42.6 

59.9 

83 

25+ 

34 

28 

150 

0 

0 

0 

0 

.36 

.10 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

85.1 

47.5 

66.3 

91 

20 

38 

11 

19 

2 

0 

0 

0 

.86 

.29 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

GUNN 1  SON 

83.1 

42.7 

62.9 

0.6 

88 

31  + 

33 

28 

66 

0 

0 

0 

0 

.26 

—  1*21 

.14 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MA  YDEN 

86.  2M 

47.2 

67.  7M 

94 

7 

37 

1 

10 

10 

0 

0 

0 

.82 

•  43 

.31 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOT   SULPMUR  SPR  2  SW 

83.7 

42.1 

62.9 

90 

25+ 

34 

26 

74 

3 

0 

0 

0 

.19 

•  16 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

IGNAC10  1  N 

88.7 

51.7 

70.2 

1.9 

95 

19 

43 

28 

0 

10 

0 

0 

0 

1.98 

•  58 

.  64 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

LAKE  CITY 

78.7 

47.5 

63.1 

86 

19 

40 

6+ 

66 

0 

0 

0 

0 

1.79 

•  38 

9 

•  0 

0 

8 

0 

0 

LIT TLE  M I LL S 

89.3 

43.5 

66.4 

97 

8 

32 

2+ 

19 

1  6 

0 

2 

0 

.73 

•  53 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

MAR V  I NE 

84.8 

38.9 

61.9 

91 

29+ 

35 

31  + 

94 

7 

0 

0 

0 

1.86 

•  76 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

MAYBELL 

88.8 

47.2 

66.0 

93 

31  + 

35 

1 

4 

15 

0 

0 

0 

.39 

•  32 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

MEEKER 

88.6 

49.7 

69.2 

95 

31  + 

40 

28 

2 

15 

0 

0 

0 

.79 

•  11 

16+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

MESA  VERDE  NP 

89.4 

59.5 

74.  5 

1.6 

96 

31 

53 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

2.06 

•  38 

1*01 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

MONTROSE  NO  2 

89.8 

56.6 

73.2 

-  0.1 

96 

2 

49 

28+ 

2 

20 

0 

0 

0 

1.20 

•  50 

•  40 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

NOR  TMOALE 

88.  8M 

48.8 

6  8.  8M 

0.8 

96 

1 

34 

11 

7 

16 

0 

0 

0 

1.18 

.07 

•  49 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

NORWOOD 

84.4 

50.5 

67.  5 

91 

20 

42 

5 

6 

5 

0 

0 

J 

3.72 

2.13 

•  79 

3 

.0 

0 

8 

4 

0 

OURAY 

80.0 

53.8 

66.9 

86 

31  + 

46 

13 

18 

0 

0 

0 

0 

2.30 

.  54 

10 

.0 

'J 

6 

3 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

83.8 

47.3 

65.6 

89 

26 

40 

26+ 

16 

0 

0 

0 

0 

.36 

•  21 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALISADE  1  S 

95.9 

65.5 

80.  7 

103 

1 

59 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

.77 

.12 

•  51 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

78.3 

M 

M 

85 

21  + 

0 

0 

0 

2.65 

.75 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

PAONIA 

89.7 

56.3 

73.0 

95 

7 

45 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

.51 

•  10 

23+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARADOX 

96.0 

54.9 

75.5 

102 

1 

46 

28 

0 

Zb 

0 

0 

0 

.90 

.41 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

RANGELY 

93.4 

54.0 

73.7 

99 

25+ 

42 

30 

0 

i  ! 

; 

0 

0 

.18 

.12 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

RICO 

77.4 

40.7 

59.1 

85 

19+ 

31 

1 

178 

0 

0 

1 

0 

3.04 

.65 

.85 

23 

.0 

0 

8 

2 

0 

RIFLE  2  ENE 

91.2 

50.8 

71.0 

0.0 

97 

20+ 

38 

1 

0 

0 

0 

0 

.23 

-  .75 

.11 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

S 1 LVERTON 

76.3 

38.8 

57.6 

2.5 

83 

1 

32 

30+ 

224 

0 

0 

3 

0 

2.65 

.18 

.52 

21 

.0 

0 

9 

1 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

85.1 

41.0 

63.1 

1.1 

91 

31  + 

32 

28+ 

71 

4 

0 

2 

0 

.94 

-  .46 

.37 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

73.3 

40.4 

56.9 

80 

19 

34 

30+ 

243 

0 

0 

0 

0 

1.15 

.35 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

TELLURIDE 

79.5 

42.3 

60.9 

2.3 

89 

19 

34 

28 

125 

0 

: 

0 

0 

2.35 

.04 

.42 

9 

.0 

0 

■ 

0 

0 

URAVAN 

97. 4M 

57. 8M 

77. 6M 

103 

19 

46 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.95 

.37 

10 

.0 

0 

- 

0 

0 

VALLEC I  TO  DAM 

II 

84.4 

48.3 

66.4 

91 

31 

40 

6 

18 

* 

0 

0 

0 

2.16 

.71 

10 

.0 

S 

1 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

87.  8M 

56. OM 

71.  9M 

94 

31 

51 

14 

0 

0 

0 

0 

.33 

.10 

7 

.0 

0 

I 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
JULY  1963 


CONTINUED 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Averoge 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

o 

a 

a 

a 
a 

No.  of  Doys 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

S 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Cl 

a 

g 

6 

g 

s 

g 

1     .10  or  More 

1    .50  or  More 

1 .00  or  More 

6  \ 
5  < 

* ! 
<->*> 

s  i 
a  i 

DIVISION 

68.1 

1*7 

1*19 

.19 

•  0 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

AKRON  FAA  AP 

92.3 

61*1 

76.7 

101 

18 

55 

15+ 

0 

*"** 

L 

J: 

2.72 

1.51 

9 

0 

6 

1 

1 

BONNY  DAM 

95*9 

63.8 

79.9 

104 

19 

57 

15 

0 

27 

0 

0 

0 

1  .84 

"If 

10 

u 

z 

0 

CHEYENNE  WELLS 

95.7 

62.2 

79.0 

3.0 

105 

31 

55 

4 

0 

l  6 

j? 

j? 

0 

2  *90 

•  47 

*  81 

16 

•  0 

6 

2. 

0 

FLAGLER   2  NW 

91.1 

58.8 

75.0 

98 

22 

53 

29+ 

o 

\\ 

■J 

■J 

~ 

5*49 

1.57 

24 

•  0 

9 

2 

HOL YOKE 

95.  3 

61.3 

78.3 

2*7 

102 

25+ 

55 

2 

o 

Zl 

0 

0 

0 

5*48 

3.02 

3.  00 

27 

•  0 

!  0 

2 

1 

STRATTON  3  NE 

93.7 

61  .0 

77.4 

101 

31  + 

55 

28 

J? 

u 

4.73 

1.53 

11 

•  0 

o 

7 

2 

2 

WRAY 

95.9 

62.7 

79.3 

3*  3 

105 

23 

56 

2 

o 

?7 

Z. 

j: 

*: 

2*46 

-     •  22 

1.60 

27 

•  0 

4 

l 

1 

YUMA 

96.  5 

61.8 

79.2 

102 

23+ 

51 

15 

o 

Zl 

0 

2  *89 

.26 

1.63 

12 

•  0 

1 

1 

D I V I S I ON 

78.1 

3.0 

3*  56 

1.06 

•0 

PLATTE   DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 

78. 2M 

47.1M 

62  .  7M 

84 

30+ 

36 

28 

78 

j: 

1  •  37 

.64 

2 

•  0 

_ 

1 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

76.6 

38.0 

58.3 

85 

19 

29 

30 

198 

t 

1*01 

•  55 

7 

•  0 

- 

1 

0 

BAILEY 

85. 6M 

44.  4M 

65  •  OM 

93 

31 

39 

30+ 

24 

Jt 

u 

0 

1.61 

•  30 

24 

.0 

- 

8 

0 

0 

BOULDER 

91  .0 

63.0 

77.0 

3.4 

98 

25 

54 

29 

o 

u 

z. 

.69 

—  .72 

.16 

27 

.  0 

J: 

0 

0 

BR  I GGSDALE  2  NW 

95.  3 

57.2 

76.3 

104 

21 

51 

29 

o 

''7 

z. 

u 

J: 

1  .85 

•  50 

6 

.0 

6 

1 

0 

8YERS 

94.  3 

58.3 

76*  3 

2*6 

102 

21 

51 

1  5 

o 

I 

1* 

J 

.85 

-  1*16 

.42 

26 

•  0 

J: 

3 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

76.6 

48.3 

62*5 

84 

26 

41 

28 

87 

0 

° 

J: 

0 

2  .36 

.  50 

9 

•  0 

J: 

9 

1 

0 

CASTLE  ROCK. 

90.5 

53.0 

71.8 

98 

21  + 

46 

30+ 

o 

20 

z. 

z. 

J 

*  70 

•  16 

1 1 

•  0 

° 

4 

0 

0 

CHEESMAN 

88.3 

48.1 

68.  2 

1*1 

95 

22  + 

43 

30 

2 

J: 

1*85 

-  *48 

.  51 

20 

.0 

J: 

7 

1 

0 

CHERRY  CREEK.  DAM 

94.0 

57.0 

75.5 

102 

18 

47 

29 

o 

77 

j? 

z. 

z. 

0 

«65 

•  34 

9 

•  0 

1 

0 

0 

DENVER  WB  AP 

//R 

91.2 

58.4 

74.  8 

1.4 

99 

25 

52 

29 

25 

J? 

0 

•  55 

.98 

•  42 

9 

•  0 

1 

0 

0 

DENVER  WB  CITY 

R 

89.7 

64.8 

77.  3 

2.9 

97 

25 

58 

27 

4 

2 1 

J* 

0 

•  2  3 

•  99 

•  05 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

ELBERT 

85.6 

51  .4 

68.  5 

93 

22 

41 

31 

3 

6 

0 

2*06 

.  66 

6 

•  0 

B 

1 

0 

ESTES  PARK. 

81*4 

47.2 

64.3 

2.1 

88 

21  + 

39 

35 

0 

0 

0 

0 

1*12 

-  1.01 

•  18 

26 

.0 

0 

5 

0 

0 

EVERGREEN 

85.1 

46.4 

65.8 

91 

30  + 

39 

30 

18 

j? 

0 

.  37 

.20 

20 

.0 

z. 

1 

0 

0 

FORT  COLLINS 

88.5 

58.3 

73.4 

2*4 

96 

21 

52 

31  + 

o 

1 3 

0 

0 

0 

.13 

-  1  .02 

•  04 

27+ 

•  0 

0 

0 

0 

FORT  LUPTON  1  N 

93.5 

55.7 

74.6 

102 

25 

48 

30+ 

o 

J? 

J 

.03 

-  1.22 

•  02 

27 

*0 

z! 

0 

0 

0 

FORT  MORGAN 

93.4 

60.5 

77.0 

3*1 

99 

22  + 

56 

30 

o 

28 

*; 

1  .21 

•  55 

•  34 

13 

•  0 

•* 

0 

0 

GEORGETOWN 

80.3 

51.5 

65.9 

87 

19 

43 

28 

18 

0 

0 

0 

0 

1*59 

•  64 

.0 

z. 

6 

1 

0 

GREELEY 

92. 8M 

59. 4M 

76. 1M 

2.4 

99 

26 

54 

1 5+ 

o 

?t 

0 

1* 

0 

1.27 

.06 

•  48 

27 

•  0 

0 

5 

0 

0 

GROVER   10  W 

91.7 

58.5 

75.1 

3.5 

100 

25 

51 

29 

o 

F 

0 

0 

1*31 

-  .77 

.40 

11 

.0 

0 

7 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

81.6 

48.8 

65.3 

2.5 

90 

18 

45 

30 

22 

i 

0 

0 

0 

2*63 

•  44 

•  65 

11 

.0 

5? 

8 

1 

0 

JONES  PASS  2  E 

70. 3M 

35. OM 

52. 7M 

75 

31  + 

27 

29 

376 

0 

0 

0 

1.22 

.40 

9 

.0 

0 

5 

Q 

0 

JULESBURG 

95.8 

62.7 

79.3 

2.9 

104 

18 

54 

28 

o 

26 

0 

0 

0 

2.84 

.64 

•  0 

0 

KASSLER 

90.5 

61.0 

75.8 

1.8 

98 

18 

53 

29+ 

o 

20 

0 

0 

0 

•  51 

•  91 

.26 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

91.7 

55.2 

73.5 

101 

18 

44 

2  8 

2 

24 

0 

0 

0 

1  .75 

•  66 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

60.2 

47.1 

63.7 

1.5 

87 

19 

43 

30+ 

52 

0 

0 

0 

0 

•  72 

-  1  *41 

•  13 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAKEWOOD 

89.  3 

59.7 

74*5 

0.  5 

99 

25 

51 

29 

0 

15 
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ELECTRA  LAKE  //R 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVERSOLL  RANCH 
FAIRPLAY  // 
FLAGLER  2  NW 

FLEMING  1  S 
FORDER   8  S 
FORT  COLLINS 
FOR7  LEWIS 
FOR7  LUPTON  1  N 

FORT  MORGAN 
FOWLER 
FRASER 
FRUITA  2  N 
GARDNER 

GATEWAY   1  SW 
GENOA   1  W 

georgetown 

glenwood  springs  1  n 
gore  pass  Ranch 

grand  junction  wb  ap  //r 
grand  junction  6  ese 
grand  lake  1  wnw 
grand  lake  6  ssw 
great  sand  dunes  nm 

GREELEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GROVER  10  w 
GUFFEY  10  SE 
GUNN I  SON 

HAMILTON 
HARTSEL 
HA SWELL 
HAWTHORNE 
MAYDEN 

HERMIT  7  ESE  // 

HOLLY 

MOLYOKE 

HOT   SULPHUR  SPR  2  SW 
IDAHO  SPRINGS 

I  DAL  I A 
IGNACIO  1  N 
JOHN  MARTIN  OAM 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 

KARVAL 
KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
KIOWA  3  SE 
KIOWA  4  SW 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAKE  CITY 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


To 

1  1 

2  | 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  I 

8  1 

9 

10  [ 

11  I 

12 

13  | 

14  1 

15 

16  : 

17 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28  | 

29  |  30 

31 

.72 

.11 

•  02 

•  09 

.  1 1 

•  05 

•  08 

•  13 

•  02 

.46 

T 

* 

T 

* 

T 

T 

.01 

•  02 

.01 

.  0t 

•  33 

T 

•  04 

•  18 

.19 

•  07 

•  10 

1.75 

•  45 

•  09 

•  07 

•  24 

■  21 

•  06 

.  l<* 

•  09 

•  17 

•  02 

•  01 

01 

* 

02 

* 

02 

04 

02 

6.52 

T 

.16 

•  02 

•  26 

•  83 

T 

■  17 

.07 

.28 

.53 

.17 

1.56 

.28 

.15 

.51 

•  03 

•  12 

1.97 

•  15 

•  40 

•  72 

•  27 

T 

•  03 

.07 

.  32 

-  0  1 

•  25 

•  04 

•  25 

•  33 

•  08 

•  09 

•  04 

•  02 

•03 

.73 

T 

•05 

.01 

T 

•  07 

T 

•  07 

*53 
* 

.59 

•  26 

•  15 

T 

.01 

.01 

.11 

.03 

1.95 

T 

.06 

.11 

•  60 

■  38 

•  04 

•  07 

T 

.46 

•  04 

1.66 

•  06 

•  76 

•  66 

■  18 

•  14 

.04 

•  02 

T 

•  01 

T 

•  06 

T 

■ 

.79 

■  06 

•  03 

.11 

■  06 

.04 

•  05 

•  09 

.06 

.11 

08 

08 

2.06 

•  21 

•  19 

T 

.01 

.27 

1.01 

.19 

•  04 

•  08 

.01 

.01 

.04 

.87 

•  05 

.03 

•  18 

.01 

•  07 

•  12 

•  18 

•  17 

1.15 

.23 

.29 

•  14 

*  i  \ 

,08 

.12 

.40 

T 

•  14 

•02 

.15 

•  32 

2.30 

•  24 

•  64 

.45 

•  03 

.02 

•  02 

.01 

1.19 

•  09 

.07 

T 

.11 

.36 

•  01 

.05 

•  49 

.96 

T 

•  07 

•  04 

.  02 

•  06 

01 

3.72 

•  79 

.22 

.  54 

•  22 

■  02 

•  53 

•  24 

•  03 

•  61 

.46 

'  St 

•  26 

.03 

•  14 

•  11 

.05 

•  09 

1  *  30 

2.34 

.16 

.02 

•  03 

T 

.27 

2.30 

.02 

.04 

.15 

.54 

■  50 

•  26 

•  53 

-07 

.14 

.05 

T 

.36 

.77 

.  -  7 

.09 

•  10 

.51 

2.65 

•  19 

T 

•  02 

•  08 

.42 

•  37 

•  75 

•  20 

.10 

T 

.51 

•  07 

*06 

*  10 

•  08 

'  2 

08 

10 

.90 

•  03 

•05 

.17 

T 

•41 

.24 

.08 

* 

•08 

.12 

■ 

•  07 

•  0 

T 

_ 

1.65 

.25 

.05 

•0 

.40 

.50 

* 

•  0 

.0 

•  0 

.69 

T 

.07 

.03 

•  20 

.12 

•  10 

.16 

T 

.29 

T 

T 

T 

T 

.08 

.07 

■04 

•  02 

.02 

J 

T 

* 

T 

•  02 

T 

T 

.11 

* 

■  01 

•05 

•  01 

•  04 

•  06 

•  05 

•  04 

.19 

•  12 

06 

2.56 

.32 

•  10 

•  01 

.03 

.01 

.05 

■  03 

•  03 

.04 

.06 

.46 

.05 

1.25 

.04 

•  04 

•  04 

3.06 

•  15 

•  03 

•  25 

•  25 

.20 

•  22 

•  18 

.05 

•  05 

* !! 

•  23 

•  02 

.  .  1 

•  02 

•  1 1 

T 

* 

T 

.03 

•  02 

T 

•  24 

•  *2 

T 

•  04 

.05 

1.80 

02 

07 

*70 

06 

03 

14 

05 

15 

5.52 

T 

.10 

•  04 

.06 

1.09 

!33 

.10 

T 

.25 

1.14 

•  05 

T 

•  01 

.92 

•  35 

•  36 

T 

■  03 

.32 

•  18 

.19 

.62 

.11 

.11 

•  08 

T 

•  03 

.05 

•  04 

T 

•  20 

.77 

•  38 

•  06 

•  07 

•  03 

•  17 

•  05 

* 

1.44 

•07 

•  04 

•  05 

•  17 

•  09 

.63 

*05 

•  1 1 

* 

T 

T 

T 

T 

.06 

.90 

T 

•  16 

T 

.09 

T 

.18 

T 

T 

.32 

T 

•  05 

.47 

•  03 

T 

•  02 

.02 

•  40 

3.55 

•  74 

.  1  6 

*  . 

.03 

•04 

2.65 

*io 

.06 

* 

.08 

* 

*12 

•  25 

34 

.06 

"  *j 

10 

10 

.93 

•  u 

.14 

T 

■  03 

.33 

•  03 

•  04 

.03 

.05 

T 

.08 

.06 

.02 

.51 

.  08 

T 

T 

•  0 

•  36 

1.69 

*94 

•  03 

•  37 

•  07 

•  17 

•  05 

4.19 

.62 

.46 

26 

2 

1.27 

.49 

.27 

•  07 

.18 

.26 

4.73 

•  04 

•** 

1  *  w 

*  •*■* 

.03 

.26 

02 

.06 

15 

1.31 

.01 

.11 
.11 

04 

2.74 

•  27 

.63 

•  13 

•  36 

•  68 

T 

T 

.13 

.11 

•  32 

1.79 

.60 

80 

* 

08 

T 

04 

1.15 

.05 

•  10 

.05 

T 

T 

T 

.25 

•  35 

T 

T 

T 

.05 

.05 

T 

.25 

T 

T 

2.35 

.18 

T 

■  16 

.01 

T 

■ 

' 

T 

T 

•  01 

■ 

T 

■02 

•  79 

•  27 

•  08 

•  01 

2.12 

T 

.  1 1 

i .  10 

•  34 

.17 

13 

07 

.71 

.10 

T 

.07 

T 

•  02 

.25 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

II! 

.10 

T 

2.92 

•  55 

T 

T 

•  05 

•  56 

•  0 

14 

.95 

•  16 

.37 

.20 

•  07 

•  03 

•  40 

■  03 

•  28 

•  16 

•  71 

•  41 

3.16 

•  02 

•  04 

1*13 

1.10 

.  10 

.10 

13 

*04 

" 

07 

* 

1.05 

.14 

•  15 

T 

T 

T 

•  18 

•  03 

•  10 

•  10 

T 

T 

T 

T 

.22 

.05 

•  06 

•  36 

.05 

.04 

•  01 

•  06 

.11 

T 

.09 

.94 

03 

•  05 

•  06 

•  05 

1.52 

.22 

•  14 

.09 

.04 

.09 

■01 

T 

.09 

T 

•  06 

T 

.09 

T 

•  05 

T 

.13 

.03 

.41 

1.81 

•  03 

.08 

T 

.  18 

T 

T 

•  08 

.73 

•  10 

•  02 

.55 

T 

.04 

T 

.60 

.02 

T 

.30 

•  07 

.02 

.04 

■  12 

.03 

.39 

.06 

•  24 

.06 

.02 

1.35 

.02 

•  05 

.06 

•  04 

.16 

•  04 

.10 

.10 

.53 

•  25 

3.33 

T 

•  48 

■  11 

.30 

.27 

•  54 

.26 

•  90 

•  10 

T 

T 

.12 

•  15 

.10 

T 

2.29 

T 

T 

T 

.09 

•  59 

•  38 

.73 

T 

.46 

T 

T 

T 

•  03 

T 

T 

2.46 

T 

T 

.49 

T 

•  23 

T 

•  14 

T 

T 

1.60 

T 

T 

.82 

•  04 

T 

•  10 

•  02 

.12 

.03 

.10 

.02 

.03 

.01 

.10 

•  21 

.03 

•  33 

T 

T 

T 

.10 

.06 

.07 

.07 

•  02 

T 

T 

T 

T 

2.89 

•  10 

.22 

1.63 

.27 

.10 

.30 

T 

•27 

LAKE  GEORGE  8  SW 
LAKEWOOO 
LAS  AN I MAS 
LEAOV1LLE 
LEROY  7  *SW 

LI«E  3  SE 
LI  HON  10  SSW 
LITTLE  DOLORES  3  NE 
LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 

MANCOS 
MARVINE 
MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 

MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 
NORTHDALE 

NORTH  LAKE 
NORWOOD 
OR  DM  AY 
OTIS  11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 
PALISADE  LAKE  2  SSE 
PAONIA 
PARADOX 

PARKER  9  E 
PARSHALL  10  SSE 
PENROSE   3  NNW 
PITKIN 
PLACERVILLE 

PUEBLO  W8  AP  // 
PUEBLO  CITY  RES 
PYRAMID 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 

RYE 

SAGUACHE 
SAL I DA 

SAPINERO  8  E 
SARGENTS 

SEOALIA  4  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SHOSHONE 
SILVER TON 
SPICER 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 
SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 
STONINGTON 

STRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

TACONY  7  SE 

TAYLOR  PARK 

TELLURIOE 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FA A  AP 
TROY  1  SE 
TWIN  LAKES  RES 

TWO  BUTTES  1  NW 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM  // 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALDEN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 
WATERDALE 
WESTCL IFFE 
WETmORE  2  S 

WIGGINS  7  SW 

WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

WRAY 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 
YUMA 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 

Total 
Precip- 
itation 

AKRON   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1 .. 

4.3 

8.4 
28 

2.0 

4 

4.0 

9 

1.0 

20.7 

11.59 

ALAMOSA  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.2 

6.7 

1.6 

4.2 

17 

16.0 
14 

3.6 

2 

2.3 

34.6 

5.55 

ALLENSPARK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

I 

12.0 

7.0 

36.0 

20.0 

34.0 

4.0 

T 

115.0 

14.76 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

16.0 

14.8 

31 

1.0 

5.8 

1 

13.0 
2 

51.6 

10.46 

AMES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

18.0 

13.0 

34.0 
31 

35.0 
28 

43.0 

30 

7.5 
1 

156.5 

21.39 

AMY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

5.5 

1.0 

13.0 

8.96 

ANTERO  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.5 

9.5 

3.5 

_ 

8.5 

.5 

7.26 

ARBOLES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

. 

11.80 

AROYA  6  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

T 

1.0 

8.5 

6 

10.5 

9.24 

ARTESIA   2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

. 

ASPEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

11.0 

10.9 

22.5 
31 

16.0 
28 

27.0 
29 

4.0 
1 

91.0 

13.70 

AYE  R  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

•6 

6.0 

2.2 

5.0 

1.9 

10.5 

.6 

T 

26.8 

15.38 

BAILEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

8.0 

6.1 

9.5 

6.1 

17.1 

T 

46.8 

6.22 

BLANCA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.0 

4.5 

8.0 

27 

8.0 
11 

7.5 

38.0 

6.13 

BOND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

8.5 

5.0 
27 

2.5 

8.27 

BONNY  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.2 

3.5 

7.5 

15 

T 

17.5 

10 

29.7 

12.35 

BOULDER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.9 

1.5 

15.4 

20 

5.6 

3 

28.6 

10 

1.5 

59.  5 

14.03 

BRANOON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.1 

T 

1.0 

T 

3.4 

2 

6.5 

6.22 

BRANSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

3.0 

5.0 
10 

5.5 

7 

3.4 

2 

21.9 

E  8.16 

BRECKENRIDGE 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

T 

12.8 

17.5 

16.9 
31 

20.0 
28 

18.5 

31 

3.5 

T 

1.5 

90.7 

14.67 

BR1GGSDALE  2  Nw 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

. 

BUENA  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

2.0 

7.5 

4.0 

10.0 

6.0 

3T.5 

8.29 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

BUTLER  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

4.0 

6.5 
19 

8.5 

3 

23.0 

6.30 

BYERS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

3.5 

2.1 

13.5 
28 

2.5 

1 

19.2 
16 

1.5 

1 

43.6 

8.78 

CAMPO   8  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.6 

T 

T 

3.5 

6.9 

14.0 

E  9.87 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

2.6 

9.1 

6.09 

CARIBOU  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

39.5 
17 

17.0 

T 

CASTLE  ROCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

3.0 

3 

3.0 

2 

10.03 

CEDAREOGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

9.0 

10.5 
31 

4.0 

3 

14.0 

5 

2.0 

44.5 

10.33 

CENTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

.5 

9.0 

22 

7.5 

3.0 
3 

T 

29.0 

6.62 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

5.0 

16 

9 

8.01 

CHERRY  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

6.8 

2.5 

7.0 
12 

1.6 

12.1 
10 

32.5 

8.50 

CHEYENNF  WELLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

T 

4 

T 

5 

E  10.13 

CHIMNEY  ROCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CIMARRON   3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

4.0 

3.0 

1.0 

20.0 

T 

E  6.96 

CL 1  MAX   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.2 

7.3 

17.5 

25.6 

45.4 
31 

47.7 
28 

36.1 
31 

18.4 

30 

2.0 
10 

12.2 
7 

212.4 

16.90 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

2.0 

15.0 
17 

4.5 
8 

1.0 
1 

E  10.09 

COLLBOAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

9.0 

20.5 
30 

6.5 
4 

17.0 

55.0 

9.22 

£>ee  reference  notes  following  Stalion  Index. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

Season  of  1962  - 

1963 

COLORADO 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
fall 

Total 
Precip- 
itation 

COLORADO  NM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

9.5 

9.5 
28 

3 

17.0 
6 

1.0 

E  8.17 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

8.3 

.5 

5.8 
11 

2.1 

2 

8.1 

5 

T 

24.8 

7.41 

C0RTE2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

2.5 

7.5 

29 

5.0 
4 

9.0 

2 

1.0 

27.3 

9.36 

CRAIG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

2.0 

15.0 

10.0 

8.39 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

9.5 

12.0 

41.0 

31 

21.5 
28 

28.5 

29 

19.5 
5 

132.0 

16.19 

DELHI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

4.0 

7.0 

3 

5.0 
4 

12.0 

35.0 

7.43 

DEL  NORTE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

9.0 

1.0 

7.5 

T 

7.93 

DELTA  1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

l.S 

6.5 

27 

2.0 

3 

T 

T 

14.0 

6.40 

DENVER  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.7 

5.0 

1.2 

9.1 
14 

2.1 

3 

18.0 

9 

.2 

36.3 

8.73 

DENVER  WB  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.2 

2.2 

e.o 

13 

3.2 

1 

19.0 
11 

38.6 

8.73 

DILLON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

8.5 

17 

22 

T 

4 

T 

12.02 

DOHERTY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.0 

.5 

6.0 

6.16 

DOLORES 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

8.0 

17.0 

9.0 

9.0 
7 

2.0 

2 

48.0 

13  .46 

DURANGO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

7.5 

6.5 

24.5 
31 

9.5 
25 

17.0 
5 

1.5 
1 

66.5 

15.97 

EADS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .0 

1 

22.0 

E  10.08 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1.2 

4.9 

5.3 
31 

1.2 
1 

8.2 

10 

1.1 

22.4 

6.99 

EASTONV1LLE  1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

5.7 

1.4 

8.0 
19 

1.6 

3 

15.0 
15 

T 

T 

35.7 

11.00 

EASTONVILLE  2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

E  7.14 

EASTONVI LLE  6  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

5.5 

2.5 

5.0 

2.2 

15.0 
3 

.5 

36.7 

E  10.28 

ELBERT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

2.0 

7 

2.0 

19.0 

■ 

E  10.86 

ELBERT  2  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

T 

7.0 

1.0 

1 

12.0 

27.0 

11  .4« 

ELBERT  3  SE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

4.0 

6.0 

6.0 

T 

15.0 

4.0 

33.0 

E  11.15 

ELBERT  4  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.0 

1.5 

7.8 

1 

1.5 

14.0 

29.8 

11.33 

ELBERT  5  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

19.0 

12.(8 

ELBERT  8  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

10.23 

ELECTRA  LAKE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

22.0 

37.0 

20.0 
28 

23.0 
26 

5.0 

107.0 

21.69 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

3.0 

10.6 

5.0 

1.0 

10.64 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

10.0 

12.0 
13 

4.5 
4 

26.5 
10 

T 

10.58 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.8 

T 

T 

.5 

2.3 

11.25 

FAIRPLAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

9.0 

14.5 

15.5 

13.0 

24.0 

10.41 

FLAGLER  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

5.5 

1.0 

17 

1.0 
1 

9 

T 

15.42 

FLEMING  1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

4.5 

12.5 
27 

4.5 

1 

6.5 
5 

1.5 
1 

34.5 

13.16 

FORDER  B  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

10.0 

1.0 

7.0 
8 

2.0 

15.0 
2 

33.0 

11.24 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.6 

•  8 

12.8 
24 

6.4 
4 

16.6 
13 

T 

42.2 

12.33 

FORT  LEWIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.4 

7.1 

23.4 
31 

13.3 
28 

9.5 
19 

1.5 

60.2 

12.28 

FORT  LUPTON  1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

27 

4.0 

T 

6.65 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.5 

1.5 

3.5 

.5 

T 

10.60 

FOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.6 

T 

4.2 

3 

1.3 

3 

7.1 
5 

19.2 

9.69 

FOWLER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1.5 

2.9 

1.5 

6.5 

16.4 

8.00 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
(all 

Total 
Precip- 
itation 

PHASER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5.0 

- 

21.0 

- 

- 

5.0 

- 

- 

- 

14.02 

FRU I TA  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.3 

6.0 

7.3 

.2 

2.0 

T 

14.8 

3.02 

GARDNER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

4.0 

3.0 

20.0 

6.0 

- 

34.0 

9.43 

GATEWAY  1  SW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1.0 

4.0 

12.9 
26 

T 

1.0 

T 

18.3 

6.17 

GENOA  1  w 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

5.5 

1.5 

7.5 

1.5 

11.0 

T 

27.0 

11.57 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

_ 

_ 

3 

- 

2.3 

- 

9.27 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

8.0 

28.5 

7.0 

16.5 

5.5 

68.5 

12.63 

gore  pass  ranch 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

4.0 

10.5 

- 

6.3 

17.5 
10 

2.0 

- 

E  0.67 

GRAND  JUNCTION   WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.3 

4.9 

17.7 

.2 

4.3 

.2 

30.6 

3.37 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

7.0 

11.0 

37.5 

11.5 

14.3 

3.3 

T 

83.3 

16.71 

GRAND  LAKE  6  SSW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5.6 

7.5 

14.9 

13.1 

13.2 

3.6 

1.8 

61.7 

9.73 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

- 

17.5 

4.0 

6.0 

_ 

E  6.9* 

GREELEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

- 

- 

- 

8.68 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

28 

- 

- 

- 

11  .61 

G ROVER  1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.5 

1.0 

9.0 

T 

10.0 

1.3 

27.0 

9.42 

GUFFEY  1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.0 

6.0 

14.2 

7.2 

8.0 

41.4 

E  7.64 

GUNN I  SON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

2.0 

15.5 

5.0 

5.5 

3.0 

32.0 

6.77 

HAMILTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

- 

14.0 

15.0 

2.0 

21.0 

1.0 

- 

9.13 

HARTSEL 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

6.0 

7.0 

- 

- 

- 

T 

- 

6.84 

HASKELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.B 

1.5 

2.9 

.8 

10.9 

21.9 

11.12 

HAWTHORNE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

6.0 

5.0 

23.5 

10.0 

40.5 

T 

83.0 

13.70 

HAYDEN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.2 

5.0 

12.0 

10.3 

31 

5.0 

2 

19.0 
14 

6.5 

39.2 

E  13.62 

HERMIT  7  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

7.0 

7.0 
5 

5.0 

13.0 

8.0 

46.0 

12.15 

HOLLY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

1.0 

1.0 

.6 

5.0 

10.1 

13.17 

MOLYOKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

3.0 

T 

4.0 

2.0 

13.0 

11.63 

HOT    SULPHUR   SPR  2  SW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

7.5 

12.0 

15.0 

9.5 

21.3 

1.0 

66.5 

11.02 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.2 

8.2 

5.7 

8.3 

5.3 

14.1 

2.5 

44.3 

10.68 

IDALIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.7 

1.0 

6.8 

1.3 

12.0 

23.0 

14.21 

IGNACIO   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

T 

13.8 

- 

- 

T 

- 

13.01 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.0 

2.0 

- 

T 

- 

- 

8.93 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

9.0 

21.0 

22.0 

5.0 

4.0 

- 

- 

E  16.29 

JULE  SBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

T 

- 

- 

T 

- 

10.52 

KARVAL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

11.63 

KASSLEP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

9.5 

6.5 

13.0 
14 

6.5 

20.0 
10 

55.5 

9.43 

KAUFFMAN   4  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

4.0 

1.0 

7.0 
1 

2.0 

18.0 

12.48 

KIOWA  5  SE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.0 

4.0 

4.0 

10.20 

K IOWA   4  SW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

7.0 

4.0 

8.0 
24 

4.0 

5 

18.0 
16 

41.0 

10.  6* 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.7 

2.7 
4 

T 

9.5 
8 

See  reference  note*  following  Static 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Snow, 
fall 


LA   JUNTA   FAA  AP 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  8  SW 

LAKE  MORAINE 

LAKEWOOD 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LEADVILLE 
LEROY  7  WSW 
LIME  3  SE 
LIMON   1  SSW 
LIMON 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

LITTLE  HILLS 

LONGMONT  2  ESE 

MANASSA 

MANCOS 

MARVINE 

MAYBE LL 

MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT   2  WSW 
NORTHOALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 
ORDWAY 
OTIS  11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 
PALISADE  LAKE  2  SSE 
PAON1A 
PARADOX 
PARKER   9  E 
PARSHALL    1  SSE 
PENROSE   3  NNW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFAL'. 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


5.0 
5.0 


3.5 
5.9 
5.0 


3.5 
11.0 
16.0 


3.0 
4.0 
3.0 


1.3 
1.3 
11.0 
5.6 


2.0 
5.5 
8.1 


13.0 
9.0 
3.2 


8.3 

3 

5.1 

6 

4.5 

2 

15.0 
31 

9.1 

27 


9.5 

31 


19.2 
31 


6.5 

31 


22.0 
31 


15.0 
28 

9.0 

1 1 

16.0 

2.5 

1.1 
1 

.3 
11.0 
».  * 


4.7 

12 


21.0 
27 


12.0 
2.0 


13.0 

25 


5.5 

5 


14.4 

12 


16.0 
10 


14.0 
2 


8.0 

2 


12.0 
10.8 


1.0 
T 
T 


1.0 

T 


57.5 
47.0 


19.9 
74.3 
33.8 
30.6 
25.6 
29.  1 


59.0 
51.4 


62.1 
52.0 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Snow- 
tall 

PITKIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

9.0 

18.0 

41.0 

15.0 

13.0 

11.0 
26 

2.0 

112.0 

PLACERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

3.0 

4.4 

12 

8.3 
6 

11.6 

29.3 

PUEBLO  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.8 

1.3 

7.0 
17 

1.8 

1 

4.1 
4 

19.0 

PUEBLO  CITY  RES 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

_ 

_ 

5.0 

1.0 

2 

1 

_ 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

.5 

T 

.8 

2 

1.3 

PYRAMID 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

11.0 

20.0 

25.0 

20.0 

27.0 

8.0 

113.0 

RANGELY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

2.0 

5.5 

T 

5.0 

12.3 

RED  FEATHER  LAKES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

_ 

_ 

T 

T 

9.0 

14.3 

14.3 

13.7 

- 
18 

6.6 

RED  FEATHER  LAKES 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

_ 

- 

. 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

RICO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

5.5 

12.5 

22.5 
31 

21.0 
28 

28.0 

30 

8.0 

2 

100.3 

RIFLE  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

9.5 

3 

.8 

_ 

ROCKY  FORO  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

1.5 

3.0 

1.0 

2.0 
1 

13.0 

RUSH  2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

2.0 

1  3 

T 

13.5 
9 

_ 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

14.0 

11.0 

4.0 

15 

19.5 

20 

28.5 

27 

T 

T 

84.0 

RYE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5.0 

_ 

_ 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

3.  4 

6.7 

2.3 

6.0 

1  1 

5.4 

2 

23.8 

SAL  I  OA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

2.3 

5.5 

3.0 
7 

2.8 

2 

6.5 

3 

20.1 

SAPINERO  8  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

7.0 
6 

_ 

SARGENTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.6 

T 

_ 

2.9 

_ 

SEDAL  I A  4  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

- 

_ 

T 

_ 

SEOGWICK  5  S 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 

5.5 

20.0 
25 

1.5 

2 

11.0 
7 

1.0 

43.0 

SHOSHONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

. 

16.0 
31 

T 
10 

9 

T 

_ 

SILVERTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

6.0 

9.0 

16.0 
31 

20.0 
2  6 

19.0 

27 

3.0 

3 

73.0 

SP1CER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.0 

26.0 

61.0 

30 

20.0 
28 

23.0 
31 

29.0 
8 

T 

176.0 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

A. 9 

1.9 

3 

4.6 

2 

5.1 
3 

16.3 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

1.1 

3.0 

5.1 

4.2 

2 

18.4 

SPRINGFIELD  6  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.7 

6.8 

16.2 

38.6 
31 

11.5 
2  8 

24.8 
26 

20.2 

118.8 

STERLING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

_ 

_ 

12.0 

- 

STON I NGTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

1.0 

2.0 

1.0 

T 

9.0 

STRATTDN   3  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

1.0 

- 

9 

3.0 

19.1 
10 

- 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.0 

_ 

31 

- 
2  8 

31 

_ 
25 

_ 

TACOMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

17.0 

19.0 

37.0 
31 

12.0 
28 

16.3 

20 

3.0 
1 

104.5 

TACONY  7  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

2.5 

T 

T 

3 

TAYLOR  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 

2.5 

. 

30.0 
31 

7.0 

14.3 
26 

8.0 

3 

T 

T 

TELLUR I DE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.0 

15.0 

8.0 

29.5 

30 

24.0 
28 

32.0 
26 

4.0 
1 

122.5 

TRINIDAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

6.0 

3 

8.0 
4 

3.5 

2 

TRINIDAD   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.1 

8.0 

10.5 

13 

7.4 

10 

4.0 

3 

36.0 

TROY   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 

.5 

1.5 

7 

4.0 

5 

2.5 

14.5 

See  reference  noies  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963  COLORADO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
fall 

Total 
Precip- 
itation 

TWIN  LAKES  RES 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

T 

- 

5.33 

TWO  SUITES   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.68 

URAVAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

3.0 

20 

1.0 

T 

- 

E  8.41 

VALLECITO  OAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

12.5 

14.5 

36.0 

13.8 

15.8 

8.5 

101.1 

20.21 

VONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

1.0 

10.0 
22 

2.0 
1 

21.0 
15 

39.0 

14.30 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

7.5 

- 

3 

10.0 

2 

T 

- 

8.18 

WALDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.5 

5.0 

9.0 

30 

1.5 
15 

5.0 
4 

.5 

23.5 

6.67 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.5 

4.0 

12.0 

7 

14.5 
8 

3 

- 

9.77 

WATERDALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

2.0 

15.0 

20 

8.5 

2 

16.6 
11 

30.1 

14.03 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

10.0 

6.5 

10.0 

4.0 

3 

12.5 

T 

46.0 

E  8.68 

WET  MORE  2  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

9.0 

14 

8.5 
8 

- 

- 

E  13.90 

WIGGINS  7  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

3.0 

15.0 

5.0 

10.0 

36.5 

9.43 

WINDSOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

10.51 

WINTER  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

7.0 

25.5 

55.  0 

31 

22.5 
28 

25.5 
31 

14.5 
16 

2.0 

154.0 

20.62 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.5 

52.5 

36.5 

91.0 
31 

42.0 

28 

43.5 
31 

29.5 

30 

T 

7 

2.0 

307.5 

28.61 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

87.1 
31 

53.5 
28 

37.6 
31 

23.0 
12 

T 

2.0 

- 

31.01 

WRAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

5.0 

1.5 

12.0 
7 

•  4 

12.0 
4 

T 

30.9 

13.60 

YAMPA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.; 

7.5 

13.5 

17.3 
31 

12.0 
28 

19.3 
30 

8.2 
1 

T 

84.3 

13.15 

YELLOW  JACKET  1NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

6.0 

13.8 
31 

9.5 

9 

8.7 
1 

3.5 

46.0 

13.28 

YUMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

14.89 

NOTEi  COUNT  OF  DAYS  WITH  SNOWFALL  OF  1  INCH  OR  MORE  ON  GROUND  WAS  BEGUN  WITH  DATA  FOR  JANUARY  1963. 
E  AMOUNT  IS  WHOLLY  OR  PARTIALLY  ESTIMATED. 


See  relerence  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  <$°™> 


Day  01  Month 

Si 

Station 

£ 

2 

3 

4 

g 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

14 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

► 
< 

AKRON  FAA  AP 

MAX 

85 

94 

95 

95 

91 

94 

S 

95 

96 

84 

85 

85 

84 

95 

93 

96 

92 

101 

90 

91 

98 

99 

95 

96 

98 

94 

71 

47 

96 

96 

97 

92.3 

MIN 

60 

55 

64 

62 

62 

61 

62 

64 

62 

62 

62 

59 

58 

62 

55 

60 

61 

66 

63 

60 

61 

65 

63 

63 

64 

60 

58 

37 

56 

62 

64 

61.1 

ALAMOSA   WB  AP 

MAX 

se 

83 

83 

81 

82 

86 

83 

82 

79 

79 

80 

73 

S3 

81 

80 

66 

83 

66 

89 

68 

85 

86 

86 

87 

49 

67 

87 

83 

85 

87 

87 

64.1 

MIN 

45 

50 

51 

54 

45 

46 

49 

51 

98 

94 

49 

91 

44 

44 

«» 

43 

48 

50 

31 

55 

48 

56 

31 

5  0 

31 

47 

4* 

46 

52 

44 

48 

48.4 

ALLENSPARK 

MAX 

73 

75 

76 

75 

78 

78 

79 

72 

78 

76 

76 

78 

79 

79 

77 

77 

79 

83 

82 

8* 

6? 

83 

82 

64 

76 

62 

76 

81 

64 

82 

78.2 

MIN 

43 

47 

44 

50 

45 

44 

41 

50 

92 

51 

30 

46 

44 

u 

47 

46 

48 

50 

47 

48 

56 

51 

52 

47 

30 

»8 

36 

42 

47 

4* 

47.1 

ALTENBERN 

MAX 

100 

95 

90 

90 

95 

99 

99 

93 

83 

88 

88 

89 

»s 

95 

95 

94 

95 

97 

98 

100 

96 

92 

89 

97 

»• 

97 

44 

93 

93 

96 

9-) 

94.4 

MIN 

A3 

62 

58 

49 

46 

47 

50 

58 

58 

92 

51 

50 

46 

45 

30 

47 

49 

52 

43 

46 

66 

49 

44 

50 

49 

56 

41 

46 

42 

46 

44.5 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

80 

79 

80 

TJ 

76 

80 

SO 

74 

73 

79 

75 

74 

76 

75 

78 

78 

60 

80 

85 

81 

83 

82 

76 

76 

60 

80 

81 

79 

80 

82 

63 

78.6 

MIN 

3* 

40 

38 

40 

35 

33 

36 

40 

43 

47 

42 

39 

35 

34 

33 

39 

37 

37 

35 

44 

37 

43 

49 

38 

40 

48 

17 

46 

30 

24 

3* 

38.6 

ARSOLES 

MAX 

96 

89 

89 

86 

92 

94 

91 

89 

73 

89 

86 

82 

88 

88 

9  0 

69 

92 

90 

94 

93 

92 

89 

86 

49 

93 

♦2 

92 

96 

41 

♦2 

95 

84.9 

MIN 

S3 

61 

60 

52 

51 

54 

54 

57 

59 

93 

57 

59 

48 

50 

51 

53 

69 

59 

58 

57 

60 

54 

5* 

56 

57 

39 

»9 

36 

54 

31 

46 

34.1 

ARTES I A  2  E 

MAX 

95 

92 

92 

88 

92 

95 

96 

94 

80 

86 

87 

90 

87 

90 

90 

90 

92 

92 

♦2 

94 

93 

87 

89 

93 

96 

94 

89 

96 

62 

92 

44 

91.1 

MIN 

53 

74 

61 

54 

59 

56 

60 

59 

56 

51 

57 

53 

59 

55 

56 

58 

39 

58 

59 

58 

63 

59 

56 

56 

58 

63 

5? 

92 

53 

93 

6? 

57.1 

ASPEN 

MAX 

86 

88 

79 

80 

84 

86 

88 

82 

71 

79 

75 

78 

80 

79 

84 

63 

S3 

87 

88 

86 

S3 

82 

81 

86 

87 

86 

81 

87 

62 

83 

87 

82.4 

MIN 

39 

51 

49 

44 

41 

44 

49 

48 

5  2 

47 

45 

42 

36 

40 

41 

50 

45 

49 

43 

♦9 

49 

46 

44 

43 

46 

44 

36 

34 

43 

38 

41 

44.6 

BAILEY 

MAX 

90 

85 

81 

82 

85 

85 

86 

84 

84 

83 

88 

85 

86 

84 

91 

66 

90 

89 

92 

85 

83 

69 

81 

72 

84 

84 

96 

93 

85.6 

MIN 

43 

45 

44 

44 

42 

44 

43 

45 

46 

47 

42 

39 

42 

30 

4? 

43 

52 

68 

47 

44 

45 

50 

48 

42 

46 

43 

39 

43 

44.4 

BLANCA 

MAX 

87 

87 

8* 

85 

84 

84 

82 

84 

78 

82 

84 

83 

S3 

87 

85 

87 

68 

88 

91 

67 

85 

66 

67 

89 

90 

87 

87 

69 

87 

87 

54 

83.8 

MIN 

SO 

49 

44 

45 

46 

44 

52 

47 

53 

92 

50 

52 

42 

66 

49 

43 

48 

59 

32 

36 

4* 

47 

46 

49 

53 

47 

52 

49 

68 

47 

64 

44.7 

BONO 

MAX 

9* 

90 

87 

S3 

88 

93 

95 

90 

81 

89 

81 

80 

87 

85 

89 

89 

93 

91 

93 

94 

92 

91 

90 

84 

93 

92 

8<> 

87 

90 

92 

95 

89.4 

MIN 

46 

59 

55 

48 

49 

51 

49 

54 

55 

54 

57 

41 

44 

43 

47 

50 

48 

49 

48 

57 

53 

52 

62 

49 

50 

49 

43 

45 

43 

4* 

44.6 

BONNY  DAM 

MAX 

102 

99 

97 

96 

98 

103 

96 

96 

97 

97 

63 

88 

90 

87 

93 

98 

98 

98 

104 

93 

93 

100 

103 

100 

99 

100 

97 

82 

90 

48 

102 

94.9 

MIN 

68 

62 

68 

68 

59 

62 

63 

67 

70 

64 

64 

61 

60 

61 

57 

61 

62 

67 

64 

65 

60 

69 

67 

66 

67 

63 

62 

63 

60 

63 

61 

61.6 

BOULDER 

MAX 

91 

94 

91 

86 

88 

93 

92 

92 

85 

91 

91 

90 

91 

89 

91 

87 

89 

47 

94 

93 

94 

91 

92 

90 

98 

83 

86 

68 

93 

97 

44 

61.0 

MIN 

64 

61 

64 

66 

69 

67 

63 

61 

67 

60 

67 

61 

58 

60 

64 

59 

64 

68 

61 

63 

88 

73 

65 

68 

6* 

63 

88 

38 

34 

66 

6* 

63.6 

BRIGGSDALE  2  NW 

MAX 

97 

97 

98 

97 

94 

96 

95 

96 

93 

94 

90 

92 

86 

94 

96 

94 

96 

101 

97 

97 

104 

102 

100 

94 

102 

96 

73 

88 

93 

98 

48 

95.3 

MIN 

63 

58 

62 

62 

55 

54 

56 

56 

62 

60 

61 

94 

52 

54 

52 

55 

53 

84 

60 

63 

5-4 

66 

61 

62 

56 

57 

58 

55 

51 

34 

52 

57.2 

BUENA  VISTA 

MAX 

87 

84 

83 

85 

82 

81 

80 

82 

74 

81 

81 

79 

80 

80 

84 

82 

67 

86 

66 

88 

85 

86 

63 

66 

88 

•7 

83 

S3 

64 

88 

89 

83.7 

MIN 

51 

48 

49 

52 

46 

47 

46 

49 

52 

52 

46 

49 

48 

43 

44 

48 

46 

51 

49 

32 

47 

57 

53 

52 

52 

48 

48 

31 

46 

45 

31 

44.1 

BYERS 

MAX 

92 

93 

98 

93 

93 

96 

93 

95 

92 

91 

93 

88 

87 

95 

96 

96 

96 

101 

92 

95 

102 

98 

99 

96 

99 

93 

76 

89 

96 

98 

100 

94.3 

MIN 

60 

55 

58 

60 

59 

59 

59 

58 

61 

99 

63 

57 

55 

39 

51 

53 

57 

61 

38 

64 

S7 

65 

62 

62 

60 

61 

64 

57 

55 

56 

66 

58.3 

CANON  CITY 

MAX 

97 

90 

92 

90 

90 

92 

89 

91 

89 

92 

93 

88 

87 

89 

93 

95 

92 

97 

96 

92 

98 

99 

96 

9» 

97 

95 

87 

87 

93 

97 

48 

62.7 

MIN 

70 

64 

64 

61 

59 

65 

63 

65 

68 

69 

67 

64 

65 

99 

63 

65 

69 

62 

71 

70 

66 

70 

66 

69 

6* 

68 

60 

61 

34 

66 

6*> 

65.2 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

69 

79 

76 

7* 

74 

76 

76 

78 

71 

76 

75 

75 

76 

76 

79 

72 

75 

61 

75 

82 

71 

86 

77 

75 

79 

84 

77 

75 

60 

31 

81 

74.6 

MIN 

56 

48 

50 

46 

49 

47 

46 

44 

43 

46 

56 

48 

51 

47 

67 

*» 

47 

48 

48 

67 

44 

54 

67 

46 

46 

50 

43 

41 

46 

63 

50 

46.3 

CASTLE  ROCK 

MAX 

92 

90 

93 

90 

90 

91 

89 

93 

87 

87 

88 

86 

85 

67 

90 

91 

91 

98 

90 

89 

98 

96 

93 

91 

97 

64 

78 

87 

92 

96 

96 

96.5 

MIN 

53 

56 

56 

55 

52 

51 

52 

53 

56 

53 

54 

52 

49 

53 

48 

46 

90 

66 

30 

65 

51 

58 

33 

53 

SS 

33 

53 

5* 

34 

44 

49 

53.0 

CEOAREDGE 

MAX 

94 

90 

87 

88 

88 

92 

92 

85 

80 

82 

85 

81 

84 

SB 

99 

69 

89 

91 

92 

93 

89 

87 

84 

90 

93 

♦I 

87 

88 

91 

91 

96 

68.5 

MIN 

53 

65 

63 

56 

54 

59 

59 

59 

60 

94 

56 

55 

49 

53 

58 

60 

97 

62 

56 

59 

63 

59 

53 

65 

63 

59 

53 

30 

56 

54 

6* 

37.0 

CENTER 

MAX 

88 

82 

81 

80 

84 

84 

82 

80 

78 

79 

83 

74 

83 

60 

8  1 

83 

83 

86 

89 

77 

83 

85 

33 

87 

90 

87 

87 

62 

62 

64 

67 

84.2 

MIN 

»6 

50 

52 

SO 

44 

47 

46 

52 

56 

94 

50 

53 

♦4 

46 

50 

44 

45 

47 

45 

94 

46 

52 

51 

47 

56 

45 

47 

44 

43 

43 

45 

46.6 

CHEESMAN 

MAX 

94 

91 

93 

84 

89 

83 

86 

85 

82 

84 

62 

85 

86 

86 

87 

91 

87 

2 

H 

89 

98 

93 

89 

86 

94 

65 

77 

89 

88 

94 

92 

66.3 

MIN 

48 

51 

50 

SO 

48 

47 

48 

46 

46 

92 

51 

46 

45 

45 

45 

45 

48 

51 

46 

47 

48 

51 

50 

49 

52 

30 

50 

48 

49 

43 

4* 

46.1 

CHERRY  CREEK  BAM 

MAX 

88 

92 

96 

93 

92 

96 

91 

95 

89 

91 

94 

92 

86 

93 

93 

96 

96 

102 

95 

93 

101 

100 

98 

95 

98 

40 

68 

41 

93 

96 

1»0 

64.6 

MIN 

59 

61 

58 

58 

S7 

55 

57 

56 

59 

57 

59 

57 

58 

58 

59 

59 

33 

60 

56 

62 

58 

54 

57 

56 

66 

60 

53 

52 

47 

56 

53 

57.8 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

100 

96 

96 

98 

99 

96 

95 

96 

94 

86 

94 

89 

87 

93 

97 

94 

100 

94 

94 

102 

102 

100 

9  8 

99 

96 

66 

66 

47 

98 

195 

45.7 

MIN 

60 

62 

60 

" 

60 

65 

60 

65 

62 

63 

61 

61 

61 

56 

65 

63 

62 

63 

63 

63 

71 

65 

66 

66 

63 

59 

6? 

54 

63 

43 

64 

62.2 

CIMARRON   3  SE 

MAX 

90 

93 

84 

86 

86 

84 

95 

90 

87 

80 

85 

80 

87 

86 

90 

87 

89 

91 

91 

93 

86 

81 

87 

90 

93 

42 

91 

86 

68 

91 

90 

88.1 

MIN 

38 

35 

31 

43 

40 

44 

42 

44 

52 

55 

47 

42 

45 

40 

40 

45 

42 

47 

46 

40 

50 

55 

45 

4? 

45 

48 

41 

35 

43 

35 

38 

43.1 

CLIMAX    2  NW 

MAX 

68 

64 

61 

63 

64 

68 

67 

68 

98 

61 

61 

62 

63 

62 

65 

67 

68 

70 

68 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

65 

63 

63 

67 

64 

45.3 

MIN 

41 

45 

39 

39 

36 

38 

43 

40 

42 

40 

41 

38 

35 

39 

36 

41 

40 

47 

42 

44 

42 

44 

38 

39 

44 

43 

37 

36 

40 

39 

40 

46.4 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

88 

90 

87 

83 

82 

84 

87 

88 

79 

72 

80 

76 

80 

81 

BO 

64 

64 

64 

69 

89 

90 

69 

86 

85 

87 

86 

87 

83 

84 

86 

87 

64.3 

MIN 

36 

56 

46 

46 

44 

37 

40 

49 

52 

49 

44 

38 

37 

35 

37 

38 

42 

49 

39 

4* 

44 

40 

42 

4* 

43 

46 

43 

42 

43 

35 

40 

42.4 

COLLBRAN 

MAX 

97 

94 

92 

85 

94 

97 

98 

89 

85 

87 

87 

88 

90 

91 

93 

90 

94 

95 

95 

99 

96 

87 

87 

93 

95 

93 

89 

91 

93 

93 

97 

92.1 

MIN 

52 

66 

62 

S3 

55 

55 

58 

63 

60 

92 

55 

55 

47 

52 

34 

57 

54 

60 

55 

55 

64 

55 

53 

35 

99 

39 

50 

48 

54 

52 

52 

55.5 

COLORADO  NM 

MAX 

99 

101 

95 

92 

97 

98 

,8 

92 

89 

87 

92 

90 

91 

90 

96 

93 

95 

96 

99 

96 

98 

89 

91 

92 

99 

99 

48 

94 

97 

99 

99 

95.0 

MIN 

66 

77 

69 

64 

65 

66 

71 

71 

69 

97 

62 

64 

37 

62 

66 

64 

61 

71 

65 

67 

71 

59 

59 

59 

65 

60 

6-4 

64 

69 

65 

64 

64.6 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

88 

90 

93 

88 

88 

92 

87 

90 

90 

87 

90 

64 

84 

63 

90 

96 

92 

97 

93 

83 

93 

99 

94 

92 

97 

92 

61 

84 

90 

94 

95 

96.3 

MIN 

68 

62 

60 

61 

58 

63 

58 

60 

61 

62 

60 

60 

56 

56 

55 

60 

60 

5-9 

65 

63 

68 

70 

63 

59 

64 

61 

56 

66 

59 

57 

65 

66.7 

CORTEZ 

MAX 

95 

91 

90 

86 

91 

93 

93 

87 

89 

84 

85 

85 

88 

90 

9  3 

91 

91 

92 

94 

94 

91 

90 

88 

94 

95 

93 

91 

90 

61 

42 

94 

96.5 

MIN 

50 

68 

68 

59 

52 

54 

62 

60 

60 

58 

54 

63 

55 

49 

55 

34 

54 

68 

55 

60 

59 

57 

57 

54 

56 

59 

47 

♦9 

53 

47 

49 

56.0 

CRAIG 

MAX 

93 

90 

87 

85 

88 

90 

92 

88 

79 

83 

64 

82 

85 

86 

66 

86 

86 

91 

91 

93 

90 

84 

66 

91 

93 

90 

81 

87 

89 

89 

93 

67.7 

MIN 

38 

66 

55 

52 

51 

55 

59 

59 

52 

52 

53 

50 

42 

44 

44 

33 

51 

48 

46 

45 

50 

54 

55 

56 

57 

55 

46 

40 

46 

43 

44 

50.4 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

87 

89 

78 

76 

77 

83 

85 

75 

71 

72 

74 

73 

74 

75 

78 

76 

78 

79 

82 

84 

81 

76 

76 

82 

81 

80 

76 

77 

74 

81 

94 

78.7 

MIN 

36 

48 

47 

46 

36 

39 

40 

44 

51 

50 

44 

42 

36 

37 

38 

44 

41 

44 

38 

43 

43 

46 

42 

39 

41 

44 

35 

33 

39 

35 

36 

41.2 

DELHI 

MAX 

100 

96 

96 

97 

97 

95 

93 

96 

95 

95 

96 

87 

91 

89 

100 

97 

102 

96 

93 

:oo 

162 

100 

98 

100 

100 

88 

90 

95 

99 

102 

94.2 

MIN 

70 

61 

57 

60 

57 

58 

65 

58 

64 

64 

63 

58 

38 

55 

60 

60 

57 

64 

70 

57 

61 

66 

62 

62 

77 

61 

60 

33 

60 

62 

66 

61.4 

DEL  NORTE 

MAX 

85 

80 

82 

81 

79 

81 

82 

75 

76 

™ 

78 

73 

82 

80 

79 

81 

83 

83 

83 

SO 

80 

83 

81 

84 

81 

63 

43 

79 

80 

83 

84 

60.7 

MIN 

47 

53 

56 

51 

46 

48 

47 

51 

57 

53 

50 

92 

46 

46 

46 

47 

46 

51 

50 

58 

47 

30 

91 

80 

53 

46 

45 

43 

47 

43 

48 

49.3 

DELTA  1  E 

MAX 

99 

98 

92 

93 

95 

99 

99 

90 

86 

88 

67 

84 

90 

95 

94 

94 

96 

98 

99 

99 

95 

91 

89 

95 

98 

47 

93 

94 

97 

96 

100 

94.2 

MIN 

48 

67 

65 

56 

53 

57 

58 

62 

63 

58 

57 

96 

51 

51 

52 

57 

56 

56 

51 

55 

64 

62 

56 

66 

57 

57 

49 

48 

52 

48 

49 

55.6 

DENVER  WB  AP 

MAX 

81 

92 

92 

87 

90 

93 

91 

95 

87 

91 

90 

90 

84 

91 

92 

93 

95 

97 

92 

94 

97 

96 

93 

92 

99 

86 

66 

91 

96 

97 

96 

91.2 

MIN 

60 

62 

57 

60 

61 

60 

58 

58 

63 

57 

60 

59 

56 

58 

59 

33 

56 

58 

57 

65 

57 

65 

60 

61 

63 

60 

53 

54 

52 

53 

55 

66.4 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

81 

93 

92 

86 

90 

92 

90 

91 

86 

88 

67 

89 

84 

92 

90 

90 

97 

95 

90 

92 

96 

95 

91 

90 

97 

66 

63 

89 

93 

95 

96 

84.7 

MIN 

69 

65 

68 

68 

67 

65 

64 

63 

63 

64 

66 

64 

62 

65 

66 

63 

63 

66 

64 

65 

62 

72 

65 

66 

71 

62 

58 

60 

63 

65 

64 

64.8 

DILLON 

MAX 

82 

SO 

80 

76 

SO 

•  1 

82 

62 

68 

76 

75 

77 

77 

77 

79 

77 

61 

■  1 

84 

83 

85 

84 

80 

81 

83 

62 

81 

77 

81 

81 

65 

86.1 

MIN 

38 

52 

42 

43 

38 

40 

47 

41 

48 

49 

50 

41 

38 

38 

38 

46 

40 

4, 

38 

48 

46 

45 

45 

44 

45 

44 

40 

37 

38 

36 

38 

42.4 

Sm  Roleronco  Not*!  Following  Station  Lndox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


e 

Station 

Day  Of  Month 

■ 

1 

2 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

- 

DURANGO 

MAX 

93 

91 

88 

84 

87 

94 

91 

86 

81 

85 

86 

79 

87 

91 

90 

86 

90 

91 

89 

90 

87 

92 

93 

9  1 

90 

89 

89 

93 

99 

89.3 

MI  N 

*7 

47 

59 

50 

48 

48 

53 

56 

58 

52 

52 

58 

47 

45 

49 

48 

49 

51 

60 

53 

55 

52 

55 

50 

52 

53 

45 

4? 

45 

43 

48 

EAOS 

MAX 

102 

107 

96 

)P. 

98 

98 

93 

95 

95 

90 

95 

88 

90 

95 

95 

100 

95 

100 

95 

10  3 

1  0  5 

104 

100 

102 

1  02 

95 

87 

95 

100 

103 

97.4 

MIN 

65 

60 

62 

65 

60 

60 

65 

64 

65 

65 

65 

62 

62 

60 

55 

63 

63 

65 

65 

65 

63 

68 

70 

65 

65 

62 

60 

58 

60 

60 

67 

63.0 

EAGLE  FAA  AP 

MAX 

93 

93 

88 

84 

90 

95 

96 

90 

82 

84 

84 

84 

86 

85 

86 

65 

91 

89 

95 

95 

8  7 

87 

91 

9? 

94 

89 

8  7 

90 

91 

99 

89.3 

MIN 

39 

56 

52 

47 

47 

45 

47 

52 

56 

53 

52 

45 

41 

43 

42 

51 

43 

47 

41 

47 

56 

53 

53 

50 

50 

49 

44 

19 

44 

38 

38 

ELBERT 

MAX 

84 

86 

87 

85 

64 

88 

82 

85 

82 

82 

84 

80 

79 

82 

86 

89 

88 

92 

86 

80 

92 

93 

89 

89 

91 

85 

76 

79 

87 

91 

91 

89.6 

HI 

53 

51 

51 

51 

49 

46 

52 

54 

53 

53 

54 

55 

48 

53 

50 

50 

46 

55 

50 

62 

51 

59 

50 

51 

55 

52 

49 

50 

57 

43 

41 

ESTES  PARK 

MAX 

85 

78 

81 

78 

78 

82 

81 

81 

77 

80 

79 

80 

75 

80 

60 

78 

80 

A. 

86 

83 

88 

B  8 

8  3 

80 

93 

72 

82 

84 

87 

87 

81.4 

MIN 

4* 

51 

44 

47 

52 

44 

51 

44 

54 

51 

51 

49 

60 

41 

43 

43 

48 

43 

42 

46 

46 

53 

58 

48 

48 

45 

52 

44 

40 

39 

41 

EVERGREEN 

MAX 

84 

89 

87 

M4 

82 

84 

8  6 

83 

61 

8  ? 

83 

82 

80 

83 

83 

83 

85 

91 

88 

84 

90 

85 

91 

89 

89.1 

MIN 

42 

55 

46 

46 

47 

44 

49 

45 

54 

51 

48 

46 

42 

46 

43 

43 

44 

44 

44 

50 

48 

52 

50 

42 

50 

49 

50 

44 

42 

39 

43 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

1  05 

101 

92 

96 

101 

110 

105 

102 

1  08 

105 

103 

103 

110 

105 

104 

102 

100 

90 

102 

102 

101 

MI 

60 

70 

65 

64 

68 

64 

71 

67 

74 

66 

71 

72 

72 

67 

68 

74 

71 

61 

65 

66 

73 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

94 

95 

95 

92 

92 

92 

95 

96 

86 

88 

83 

82 

91 

91 

92 

89 

97 

86 

89 

97 

96 

92 

92 

90 

84 

91 

93 

97 

91.1 

61 

59 

58 

59 

54 

59 

61 

63 

64 

59 

60 

57 

53 

57 

53 

60 

56 

60 

59 

64 

58 

S2 

66 

61 

61 

60 

56 

58 

53 

56 

56 

FORDER  8  S 

MAX 

9*5 

95 

96 

97 

94 

97 

9  ? 

95 

96 

98 

98 

89 

90 

95 

98 

104 

97 

105 

97 

94 

102 

104 

102 

101 

102 

97 

86 

87 

96 

104 

101 

97.1 

64 

64 

64 

63 

58 

61 

62 

61 

65 

62 

64 

62 

56 

56 

55 

57 

39 

60 

59 

65 

58 

59 

68 

64 

61 

59 

59 

57 

56 

54 

62 

FORT  COLLINS 

MAX 

84 

86 

68 

89 

92 

90 

85 

84 

91 

87 

90 

88 

94 

87 

94 

96 

94 

90 

88 

95 

85 

74 

86 

92 

92 

91 

88.9 

67 

58 

59 

60 

60 

57 

58 

63 

64 

61 

63 

53 

5  4 

53 

53 

52 

53 

57 

60 

61 

57 

63 

61 

67 

59 

58 

58 

97 

55 

53 

52 

FORT  LEWIS 

MAX 

87 

84 

85 

81 

82 

84 

63 

83 

87 

84 

83 

83 

88 

89 

85 

83 

85 

86 

69.9 

43 

60 

56 

58 

42 

50 

54 

54 

55 

56 

48 

50 

46 

47 

47 

48 

51 

52 

52 

58 

53 

51 

32 

52 

53 

54 

46 

46 

50 

47 

52 

91.0 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

96 

96 

96 

101 

93 

90 

96 

102 

93 

98 

95 

99 

99.9 

MIN 

48 

59 

55 

53 

58 

56 

58 

59 

66 

58 

58 

54 

50 

53 

55 

52 

56 

54 

53 

59 

54 

61 

60 

59 

57 

60 

56 

54 

53 

46 

32 

99.7 

FORT  MORGAN 

MAX 

84 

94 

98 

98 

93 

95 

93 

92 

90 

85 

97 

93 

96 

95 

92 

92 

99 

96 

96 

92 

98 

94 

90 

96 

94 

99.4 

MIN 

67 

59 

59 

69 

59 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

59 

58 

60 

57 

37 

37 

57 

64 

64 

61 

72 

63 

67 

63 

64 

60 

57 

58 

56 

97 

FRASER 

MAX 

76 

75 

78 

67 

71 

73 

75 

78 

80 

80 

79 

79 

77 

79 

8 1 

76 

76 

79 

76 

78 

80 

76.5 

26 

39 

32 

34 

34 

32 

42 

32 

45 

62 

27 

33 

31 

29 

32 

35 

31 

32 

29 

38 

36 

39 

39 

38 

37 

35 

33 

25 

27 

25 

27 

FRUITA  2  N 

MAX 

i  no 

100 

90 

94 

96 

101 

1  00 

93 

81 

90 

89 

90 

95 

96 

99 

95 

97 

98 

99 

98 

97 

68 

92 

97 

100 

98 

92 

97 

96 

98 

101 

99.4 

50 

73 

68 

60 

60 

54 

67 

69 

63 

56 

58 

62 

52 

53 

58 

55 

58 

52 

51 

49 

66 

60 

58 

62 

56 

35 

56 

46 

54 

48 

46 

GATEWAY  1  SW 

MAX 

97 

97 

90 

92 

97 

99 

98 

88 

83 

88 

89 

87 

94 

97 

97 

97 

100 

98 

99 

95 

83 

88 

95 

loo 

90 

94 

96 

98 

98 

97 

94.3 

57 

70 

71 

64 

63 

59 

65 

66 

62 

59 

63 

64 

56 

60 

62 

65 

62 

57 

62 

70 

62 

59 

65 

63 

62 

57 

54 

61 

57 

55 

GEORGETOWN 

MAX 

84 

82 

80 

75 

75 

80 

80 

75 

80 

62 

82 

87 

84 

85 

83 

81 

80 

61 

64 

83 

60.3 

50 

53 

54 

49 

51 

49 

47 

52 

50 

54 

55 

51 

51 

50 

50 

46 

51 

54 

52 

58 

57 

56 

52 

52 

55 

57 

48 

43 

50 

46 

52 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 

MAX 

95 

92 

8  7 

93 

95 

86 

81 

82 

82 

83 

88 

88 

93 

92 

91 

82 

91 

89.6 

48 

61 

58 

51 

50 

53 

56 

57 

59 

55 

54 

50 

46 

55 

50 

55 

51 

55 

60 

53 

60 

56 

51 

54 

55 

55 

46 

58 

50 

47 

49 

93.2 

GORE  PASS  RANCH 

MAX 

85 

84 

81 

78 

81 

86 

86 

84 

72 

70 

74 

70 

78 

80 

79 

64 

84 

88 

87 

89 

75 

86 

8  1 

80 

84 

85 

88 

81.9 

34 

37 

43 

40 

44 

44 

48 

48 

46 

39 

37 

34 

36 

37 

35 

35 

36 

4* 

41 

42 

43 

42 

40 

36 

31 

32 

33 

32 

38.9 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

100 

96 

88 

93 

96 

98 

96 

91 

61 

89 

89 

86 

92 

95 

9  7 

93 

97 

98 

98 

97 

94 

90 

90 

97 

100 

99 

93 

95 

97 

97 

99 

94.2 

MIN 

60 

78 

72 

62 

62 

67 

72 

72 

64 

61 

66 

62 

58 

62 

64 

71 

66 

73 

61 

65 

70 

62 

60 

66 

70 

70 

63 

60 

63 

61 

62 

63.3 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

MAX 

98 

96 

90 

92 

95 

96 

99 

93 

86 

90 

88 

87 

9  1 

94 

95 

95 

96 

96 

97 

98 

94 

89 

90 

95 

97 

93 

93 

94 

97 

96 

93.6 

MIN 

59 

76 

73 

65 

64 

68 

72 

70 

65 

59 

66 

63 

58 

64 

65 

69 

68 

70 

61 

63 

70 

60 

60 

63 

69 

71 

5* 

56 

68 

60 

61 

GRAND  LAKE  1  WNW 

MAX 

81 

79 

78 

70 

73 

79 

80 

80 

80 

72 

73 

71 

75 

75 

76 

70 

80 

81 

80 

86 

82 

80 

77 

82 

84 

8  3 

79 

61 

84 

78.5 

MIN 

31 

41 

37 

36 

38 

35 

37 

36 

43 

50 

36 

35 

33 

31 

33 

35 

34 

33 

34 

33 

37 

42 

45 

38 

40 

38 

30 

re 

30 

28 

32 

GRAND   LAKE   6  SSW 

MAX 

78 

77 

77 

70 

74 

80 

80 

78 

70 

73 

73 

72 

75 

74 

76 

78 

78 

79 

79 

80 

83 

8  0 

75 

61 

77,2 

37 

47 

43 

48 

42 

40 

*7 

41 

48 

53 

48 

41 

38 

37 

39 

4? 

42 

42 

38 

47 

44 

48 

48 

44 

46 

44 

44 

34 

36 

35 

39 

42.6 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

87 

81 

85 

62 

83 

84 

62 

82 

74 

77 

81 

73 

81 

82 

83 

82 

85 

86 

87 

86 

85 

88 

88 

83.7 

54 

55 

54 

54 

47 

48 

55 

54 

56 

54 

50 

52 

46 

46 

52 

50 

53 

54 

57 

40 

50 

54 

53 

54 

60 

53 

53 

54 

53 

55 

33 

52.4 

GREELEY 

MAX 

96 

85 

96 

92 

93 

95 

92 

92 

8  8 

95 

89 

9  1 

84 

92 

91 

98 

99 

92.8 

MIN 

61 

60 

58 

62 

59 

57 

60 

61 

68 

63 

63 

56 

54 

59 

54 

57 

55 

57 

6? 

62 

64 

57 

62 

64 

60 

61 

39 

55 

55 

57 

59.4 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

MAX 

83 

8  8 

8  1 

8 1 

85.1 

42 

50 

47 

47 

45 

47 

49 

43 

53 

53 

38 

45 

43 

45 

44 

51 

45 

50 

49 

52 

56 

99 

50 

53 

50 

49 

48 

41 

44 

47 

44 

47.9 

GROVER  10  W 

MAX 

92 

94 

94 

93 

95 

93 

90 

93 

93 

87 

68 

84 

91 

93 

91 

91 

98 

92 

94 

96 

99 

96 

92 

100 

84 

73 

87 

93 

97 

94 

♦1.7 

62 

57 

59 

63 

59 

56 

55 

57 

62 

60 

62 

54 

54 

56 

57 

58 

55 

57 

59 

62 

58 

67 

60 

68 

62 

60 

56 

54 

51 

55 

59 

58.  5 

GUNNISON 

MAX 

86 

85 

80 

82 

87 

87 

81 

76 

79 

76 

61 

81 

83 

82 

67 

85 

88 

87 

62 

61 

82 

82 

85 

86 

82 

84 

84 

86 

88 

83.1 

35 

50 

48 

47 

39 

42 

44 

49 

53 

51 

45 

45 

41 

38 

37 

44 

42 

48 

40 

46 

45 

49 

43 

40 

43 

43 

36 

33 

40 

34 

34 

HAYDEN 

MAX 

93 

92 

86 

85 

88 

91 

82 

83 

88 

92 

91 

87 

?' 

90 

91 

90 

86 

67 

92 

88.2 

MIN 

37 

59 

52 

50 

48 

51 

53 

52 

50 

50 

50 

47 

41 

43 

45 

48 

47 

44 

41 

45 

45 

52 

50 

51 

54 

52 

43 

41 

42 

41 

39 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

83 

79 

75 

72 

76 

80 

61 

74 

73 

72 

71 

64 

74 

74 

78 

74 

78 

74 

80 

77 

73 

7? 

73 

82 

75 

97 

75 

76 

82 

82 

76.5 

MIN 

32 

45 

40 

37 

36 

35 

35 

48 

50 

45 

40 

46 

37 

34 

34 

36 

37 

40 

36 

45 

43 

42 

41 

36 

40 

37 

32 

29 

28 

31 

32 

38  .0 

HOLLY 

MAX 

104 

102 

97 

96 

98 

97 

98 

96 

96 

98 

95 

99 

93 

95 

95 

98 

107 

97 

1  04 

101 

103 

106 

106 

102 

101 

1  00 

102 

80 

85 

100 

103 

98.3 

67 

63 

68 

67 

62 

65 

64 

60 

60 

63 

63 

63 

66 

63 

57 

62 

37 

63 

67 

66 

69 

68 

68 

61 

67 

65 

67 

98 

64 

69 

70 

64.1 

HOLYOKE 

MAX 

96 

100 

102 

96 

96 

98 

95 

8  5 

89 

91 

91 

99 

95 

97 

95 

102 

92 

93 

99 

10? 

101 

99 

102 

85 

93 

91 

93 

99.3 

62 

55 

61 

62 

62 

61 

62 

58 

62 

63 

63 

57 

57 

59 

56 

63 

59 

67 

63 

60 

61 

65 

70 

71 

62 

68 

61 

57 

56 

58 

60 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

MAX 

8  3 

83 

90 

76 

76 

78 

80 

80 

80 

85 

85 

89 

90 

8  7 

83 

86 

90 

87 

81 

82 

89 

83.7 

42 

46 

43 

43 

39 

41 

51 

42 

48 

39 

41 

43 

38 

36 

37 

46 

46 

42 

37 

48 

45 

46 

46 

44 

46 

45 

40 

34 

37 

39 

35 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

81 

80 

8  0 

80 

7  5 

79 

80 

90 

86 

87 

88 

84 

80 

78 

87 

80 

8  2 

86 

83 

81.8 

MIN 

49 

51 

49 

4  9 

49 

47 

46 

46 

52 

51 

51 

49 

47 

48 

47 

46 

47 

47 

49 

54 

54 

34 

51 

49 

49 

48 

47 

46 

47 

45 

49 

48.8 

IGNACIO   1  N 

MAX 

94 

89 

88 

89 

88 

90 

93 

87 

83 

82 

85 

84 

85 

87 

88 

88 

89 

89 

99 

93 

89 

88 

87 

92 

91 

90 

89 

68 

88 

91 

91 

88.7 

«7 

60 

60 

55 

52 

60 

47 

58 

58 

52 

54 

52 

45 

46 

49 

50 

52 

55 

S2 

52 

52 

55 

54 

54 

53 

53 

44 

43 

47 

44 

48 

JOHN  MART  IN  DAM 

MAX 

104 

101 

99 

99 

97 

97 

96 

97 

97 

92 

100 

91 

92 

97 

99 

103 

103 

104 

99 

98 

103 

1  04 

105 

101 

102 

49 

99 

98 

48 

100 

106 

99.4 

MIN 

70 

62 

67 

69 

59 

61 

68 

63 

62 

66 

62 

63 

61 

60 

57 

65 

65 

66 

63 

68 

62 

63 

71 

66 

67 

67 

63 

58 

60 

66 

72 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

70 

72 

67 

7? 

68 

64 

67 

66 

66 

67 

69 

69 

74 

72 

75 

TS 

73 

68 

74 

72 

69 

70 

72 

79 

70.3 

MIN 

33 

39 

37 

35 

34 

40 

41 

38 

34 

33 

31 

33 

33 

37 

34 

3e 

37 

36 

37 

37 

33 

27 

32 

32 

35.0 

JULESBURG 

MAX 

99 

98 

99 

100 

96 

96 

95 

99 

97 

86 

88 

95 

88 

99 

97 

97 

98 

104 

94 

93 

'.  00 

102 

190 

100 

101 

48 

79 

86 

96 

94 

96 

99.6 

MIN 

64 

63 

67 

69 

64 

62 

60 

64 

65 

64 

68 

59 

58 

60 

60 

62 

60 

69 

61 

63 

63 

65 

69 

66 

64 

67 

61 

54 

59 

58 

57 

62.7 

KASSLER 

M4X 

82 

92 

92 

88 

90 

92 

91 

96 

87 

88 

89 

86 

84 

89 

90 

92 

92 

98 

»1 

95 

97 

95 

90 

90 

96 

87 

80 

87 

91 

99 

99 

90.9 

MIN 

61 

66 

62 

64 

64 

61 

56 

58 

61 

59 

64 

59 

60 

63 

63 

55 

55 

69 

60 

69 

55 

64 

61 

65 

64 

65 

59 

53 

33 

60 

62 

61.6 

Soe  Reference  Not«s  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

s 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

 1 

29 

30 

31 

I 

i£ 

KAUFFMAN   »  SSE 

MAX 
MI  N 

e5 
5  7 

94 

53 

95 
55 

92 

63 

92 
58 

93 
56 

91 
56 

93 
55 

93 
63 

92 

83 

87 
55 

87 
51 

93 
51 

98 
46 

95 
'* 

95 

101 

94 

93 

96 

98 

94 

■)? 

98 

90 

73 

67 

88 

95 

91 

KIT  CARSON 

MAX 
M  IN 

100 

94 

95 

n 

91 

95 

92 

94 

92 

89 

93 

87 

86 

92 
6  0 

94 

97 
64 

105 

99 
64 

86 

65 
60 

99 
61 

97 
43 

102 
63 

93.7 
62.6 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 
MI  N 

99 

98 
65 

100 
70 

100 
66 

95 

98 

66 

94 

70 

98 

99 

72 

96 
68 

100 
65 

92 

92 
67 

96 
6 1 

99 
64 

103 
61 

99 

66 

106 
66 

98 

68 

96 
67 

104 

67 

106 
73 

103 
70 

99 
6  7 

103 
71 

100 
66 

36 

91 
61 

94 
61 

101 
66 

10» 
70 

99.9 
64V.6 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

84 

83 
52 

76 
55 

69 
46 

80 
40 

79 
40 

84 

78 

52 

69 

51 

74 

76 

62 

78 

80 
46 

76 
4  1 

75 
44 

81 
46 

78 
69 

86 
47 

60 
50 

79 
62 

7. 
47 

79 
46 

8? 
45 

80 
51 

93 
92 

81 
48 

88 

46 

83 
69 

82 
48 

84 
46 

79.7 
47.5 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 
MIN 

84 

78 

82 

74 

79 

73 

76 

78 

?* 

78 

80 

78 

77 

76 

79 

80 

81 

8? 

87 

83 
56 

8* 

6  1 

85 

50 

78 

51 

6? 

84 

51 

93 
31 

77 

78 
46 

62 
44 

66 
43 

85 
4* 

80.2 
4*.l 

LAKEWOOD 

MAX 
MIN 

85 

92 
62 

90 

85 
62 

89 

91 
6 1 

63 

65 

83 
62 

90 

88 

67 

82 
56 

90 

89 
61 

92 

91 

96 

89 

88 

97 

69 

90 

89 

99 

85 

n 

89 

91 

44 

45 

6  1 

84.3 

LAS  AN  I  MAS 

MAX 
MIN 

104 

99 

102 

101 

98 

101 

97 

99 

98 

91 

101 

93 

95 

100 

108 

105 

100 

167 

99 

99 

106 

106 

105 

102 

106 

101 

99 

90 

101 

103 

106 

100.4 

LEADVtLLE 

MAX 
MIN 

77 

75 

70 

67 

71 

76 

74 

72 

66 

68 

68 

67 

66 

69 

71 

71 

75 

78 

8* 

7^ 

75 

73 
43 

75 

4  2 

76 

75 

73 
40 

73 

78 
4? 

72.4 
42.9 

L I MON   10  SSW 

MAX 
M|N 

92 

92 

92 

94 

91 

92 

90 

91 

92 

87 

90 

61 
60 

87 

89 

91 

93 

92 

on 

50 

89 

97 

102 

96 

92 

98 

95 

86 

04 

41 

95 

98 

41.4 

37.3 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

95 

91 

89 

90 

93 

91 

48 

97 

77 
50 

85 

84 
50 

84 

87 

86 

86 
40 

86 
49 

90 

9  1 

93 

95 

91 

85 

84 

90 
4  8 

93 

91 
46 

87 
40 

88 
36 

41 

37 

46 

9*. 3 

49.5 

LONGMONT   2  ESE 

MAX 
MIN 

93 
58 

61 
59 

96 
57 

93 
62 

91 
62 

90 
55 

94 

60 

95 
58 

96 

65 

84 
60 

91 
60 

66 

55 

88 

52 

84 
54 

91 
55 

90 

88 

97 

100 

92 
60 

93 

95 

94 

94 

93 
60 

95 
58 

86 
6  0 

66 

87 

93 

99 

90.7 

MARVINE 

MAX 
MIN 

B  6 

87 

90 

81 

71 

88 

87 

80 

79 
40 

74 

76 
40 

74 

79 

81 

86 

80 

87 
38 

86 
40 

84 

39 

86 
41 

69 

90 

4  1 

84 

84 

86 
36 

91 

38 

40 
38 

89 
38 

89 
39 

41 
34 

90 

90 
35 

94.8 

30.4 

MAY8ELL 

MAX 
M|N 

93 

90 

89 
56 

87 

89 

51 

92 

93 

90 

80 

85 

84 

84 

86 
43 

87 

88 
4  1 

88 

90 

90 

91 

93 

91 

89 

87 

91 

92 

41 

88 

87 

89 

90 

93 

•8.6 

MEEKER 

MAX 
MIN 

95 

90 

89 

89 

91 

91 

93 
47 

68 

82 

82 

82 

80 

88 

65 

88 

86 

89 

91 

93 

94 

90 

86 

86 

91 

92 

91 

88 

85 
40 

90 

91 

95 

88  .4 

MESA  VERDE  NP 

MAX 
MIN 

95 

92 

86 

82 

90 

90 

93 

88 

80 

81 

82 

78 
60 

84 

89 

90 
60 

88 
65 

91 
59 

91 
62 

95 
63 

94 

63 

93 

62 

89 
58 

89 

56 

93 
61 

94 
65 

92 
63 

90 
59 

92 
60 

92 
57 

93 
99 

94 
60 

84.4 
44.3 

MONTE  VISTA 

MAX 
MIN 

85 

79 

79 

75 

78 

83 

82 

77 

77 

75 

77 

74 

81 

78 

80 

80 
44 

80 

86 
46 

86 

85 

52 

86 

83 

85 

85 

82 
49 

85 
46 

S3 
4  5 

80 
43 

83 
43 

84 
41 

86 
41 

81.! 
44  a  4 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

9  2 
5  2 

96 
64 

93 
62 

88 

86 

91 
56 

95 
57 

92 
63 

90 
61 

82 

86 

84 
56 

77 
49 

85 
51 

90 
55 

91 
" 

89 
57 

90 
63 

92 
54 

♦5 

59 

95 
64 

90 
60 

66 

53 

»e 

64 

97 
59 

99 
64 

4? 

55 

87 
49 

90 

55 

43 
54 

92 
55 

•9.6 
94.4 

MONUMENT  2  WSW 

MAX 
MIN 

81 
61 

85 

55 

94 
51 

88 

55 

88 
50 

86 

57 

81 

50 

84 
5 1 

79 
52 

84 
54 

36 

5  3 

61 
49 

80 
60 

82 
46 

85 
50 

90 
53 

87 
54 

9? 

53 

89 
51 

80 
60 

97 
53 

97 
60 

93 

55 

93 
96 

95 
57 

75 
49 

90 

51 

89 

51 

93 
51 

44 

58 

8T.3 
93.2 

NORT  HDALE 

MAX 
MIN 

96 
46 

90 
56 

83 
54 

88 

90 
45 

91 
45 

92 
46 

85 
58 

79 
56 

83 
52 

82 
34 

81 
51 

84 
4  9 

43 

89 
46 

90 
48 

89 
49 

91 
64 

94 
44 

94 
52 

90 
86 

86 
59 

88 
49 

91 
80 

92 

52 

92 
56 

69 
44 

89 

64 

90 
42 

92 
41 

93 
41 

8*. 8 
48.8 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

78 
42 

75 

74 
39 

72 

72 

75 

75 
54 

75 

75 
60 

78 

74 

68 

71 

77 
43 

78 
43 

80 
40 

79 
46 

79 
45 

81 
53 

79 
48 

82 

49 

83 
45 

82 
47 

79 
4  7 

77 
48 

61 
44 

76 
43 

73 
40 

78 
42 

80 
36) 

80 
42 

74.4 
45.4 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

90 

87 
58 

82 
53 

80 
48 

87 
42 

90 
5  3 

89 

82 
5 1 

75 
54 

79 

81 

78 

53 

82 
45 

84 
48 

85 
52 

82 
49 

86 
51 

87 

90 
56 

91 
53 

81 
66 

80 
54 

80 
48 

82 

62 

88 

55 

86 
49 

84 
4* 

86 
49 

85 
48 

87 
44 

90 
51 

84.4 
50.  5 

OURAY 

MAX 
MIN 

85 
53 

85 
60 

76 
58 

75 
52 

81 

51 

84 

55 

83 

57 

77 

57 

73 
55 

72 
52 

71 
51 

71 

53 

76 
46 

80 
49 

80 
53 

61 
53 

85 
54 

86 

97 

66 

55 

83 
59 

79 

57 

74 

53 

78 

50 

63 

32 

83 
57 

94 
58 

61 

50 

90 

90 

81 
5* 

84 
31 

86 

65 

80.0 
93.8 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

88 
4  1 

84 

53 

83 
55 

81 

80 

86 
49 

64 

84 

53 

75 
56 

78 
50 

83 
5 1 

76 
54 

8  2 

84 
41 

85 
46 

8* 
46 

86 
46 

85 
53 

86 
48 

81 

81 
46 

83 
40 

86 
46 

86 
48 

82 
46 

69 

52 

86 
44 

96 
40 

86 
42 

87 
41 

87 
43 

88.6 

67.3 

PALISADE  1  S 

MAX 
MIN 

103 
75 

98 
72 

93 
65 

93 
65 

95 
66 

98 

7  1 

101 
65 

99 
63 

90 

65 

86 
61 

91 
60 

91 
60 

89 
59 

93 
63 

96 
67 

97 

93 

98 

70 

99 

101 

101 
70 

95 

63 

94 

98 

100 

94 

9» 

98 

48 

9<> 

43.4 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 
MIN 

72 

75 

76 

78 

72 

85 

80 

81 

80 

76 

81 

82 

85 

81 

80 

80 

80 

75 

64 

60 

85 

79 

70 

77 

75 

75 

72 

75 

80 

80 

90 

78.3 

PAONIA 

MAX 
MIN 

86 
45 

92 
68 

89 
60 

90 
57 

92 
55 

94 
57 

95 
6 1 

90 
60 

85 

6  0 

85 

85 
56 

84 
56 

87 
52 

88 

5  5 

90 
6  3 

88 

68 

9? 

94 

93 

90 

86 

67 

9? 

94 

90 

6-9 

90 

41 

90 

94 

84.7 

PARADOX 

MAX 
MIN 

102 
47 

98 
68 

87 
65 

9« 

51 

100 

52 

99 
56 

100 
65 

95 
57 

85 

63 

69 

64 

94 

65 

89 
54 

93 

96 
49 

98 
51 

98 

98 

100 
6  0 

101 

100 

96 

89 

90 

98 

99 

97 

97 

98 

96 

97 

1  00 

46.0 

PARKER   9  E 

MAX 
MIN 

87 

5  8 

89 

56 

93 
58 

90 
54 

91 
56 

90 
56 

88 

54 

93 
54 

89 

57 

90 
55 

90 
60 

85 
55 

83 
52 

90 
57 

92 
52 

90 

92 

96 

87 

90 

95 

96 

97 

91 

97 

90 

77 

40 

94 

96 

95 

90.7 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 
MIN 

97 
68 

95 
64 

98 
62 

94 
65 

95 
59 

96 
65 

92 
69 

96 
64 

95 
64 

95 
64 

97 

62 

90 
65 

91 
61 

93 
58 

96 
57 

100 

96 

62 

101 

63 

97 

90 
71 

101 

103 

99 

96 

101 

99 
63 

87 

91 
61 

47 

100 

101 

94.2 

RANGELY 

MAX 
MIN 

99 
52 

95 
68 

95 
56 

90 
53 

95 
51 

99 

55 

97 
57 

90 
64 

84 

66 

89 
51 

88 

57 

90 

57 

90 
"* 

91 

50 

94 

55 

91 
55 

<n 

60 

96 

53 

95 

53 

97 

52 

97 

90 
62 

91 

96 

52 

99 

97 

55 

87 

92 

95 

49 
42 

97 
45 

43.4 
54  .0 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 
MIN 

75 
46 

71 
47 

75 
50 

75 
47 

77 

52 

80 
47 

78 
46 

81 
45 

73 
49 

78 

50 

76 
54 

77 
54 

77 
50 

78 
45 

78 
49 

77 

77 

83 

60 

82 

86 

86 

82 

76 
53 

79 
41 

82 
51 

72 
53 

63 

76 
40 

79 

79 

81 
42 

77.7 

RICO 

MAX 
MIN 

85 
31 

82 
44 

73 
50 

73 
39 

78 
37 

75 
39 

73 
38 

76 
46 

71 

6  1 

71 

73 
43 

69 
48 

77 

77 
36 

78 
41 

75 

78 
41 

79 

85 

77 

^8 

77 

77 

81 

80 

79 

80 

77 

79 

63 

84 

77.4 

RIFLE  2  ENE 

MAX 
MIN 

97 
38 

91 

65 

91 
57 

87 

51 

93 
50 

92 
49 

97 
52 

94 

54 

83 
60 

87 
56 

86 

55 

67 
48 

86 
48 

67 
48 

93 
46 

91 

93 

93 

93 

97 

"2 

67 

69 

96 

94 

92 

90 

84 

92 

92 

96 

91.2 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 
MIN 

100 
63 

96 
57 

96 
60 

98 

63 

95 
59 

98 
60 

93 
65 

97 
59 

95 
63 

96 
62 

98 
6  1 

93 
60 

94 

59 

96 
54 

99 
55 

103 

98 

1"'. 

97 

95 

101 

103 

101 

99 

100 

96 

89 
60 

91 

96 

101 

104 

97.5 

RUSH  2  NNE 

MAX 
MIN 

87 
51 

89 
52 

94 
56 

91 
56 

90 
51 

91 
60 

89 
60 

91 

59 

90 
60 

86 

56 

89 
54 

81 
54 

80 
53 

89 
56 

93 
92 

96 

91 

99 

86 

69 

96 

101 

99 

96 

95 

93 

78 

86 

94 

96 

94 

91.2 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

75 
46 

75 
46 

76 
44 

70 
45 

73 
41 

75 
43 

69 
42 

78 
41 

70 
47 

74 
48 

72 
47 

66 
42 

67 
31 

73 
40 

76 
46 

79 
49 

75 
47 

82 
30 

79 
47 

71 
52 

78 
49 

81 
47 

75 
45 

74 
48 

79 
50 

74 

47 

67 
43 

68 
48 

72 
45 

79 
42 

77 

44 

74.2 
44.7 

RYE 

MAX 
MIN 

90 
53 

92 
56 

90 
54 

89 
59 

86 

50 

88 

55 

87 
56 

92 
55 

86 
54 

90 
56 

90 
55 

65 
5* 

85 
51 

89 
49 

92 
49 

93 
55 

93 
52 

94 

53 

95 
56 

85 

59 

96 

52 

97 

56 

96 
53 

91 
53 

66 

55 

90 

52 

86 
51 

86 

92 

91 
47 

45 

50 

94 

50 

90.4 
53.4 

SAGUACHE 

MAX 
MIN 

89 
42 

85 

50 

83 
47 

85 

48 

83 
46 

87 
47 

85 
49 

79 

53 

74 

56 

81 
52 

82 
58 

87 
52 

83 
45 

63 
49 

81 
50 

83 
50 

85 
48 

85 
50 

69 
45 

85 

57 

85 

49 

87 

55 

64 

57 

8" 

92 

66 

50 

84 

49 

95 
46 

82 
44 

85 
46 

87 
62 

84 
47 

84.4 
49.5 

SAL  IDA 

MAX 
-IN 

90 
45 

85 

52 

85 
55 

84 

50 

86 
45 

87 
46 

67 

82 
55 

83 
59 

83 
57 

85 

52 

82 
54 

83 
45 

84 
45 

85 
45 

87 
53 

67 
46 

87 

49 

89 
47 

89 

57 

09 

62 

87 
52 

87 

52 

87 

80 

89 

52 

87 
51 

86 
47 

89 
51 

87 
44 

67 
41 

64 

84.1 
49.6 

5*9  HoiororiLO  NolM  following  Sutlos  Lnd*> 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  01  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 '■ 

29 

30 

31 

> 
< 

SEDGWICK   5  S 

93 

97 

99 

99 

98 

95 

92 

96 

96 

86 

88 

92 

88 

99 

94 

92 

94 

103 

92 

93 

97 

100 

98 

98 

101 

95 

76 

83 

91 

91 

94 

93.9 

M I  N 

58 

63 

6  7 

64 

63 

6  3 

68 

68 

64 

65 

68 

59 

62 

59 

60 

62 

67 

61 

61 

61 

67 

68 

68 

65 

68 

61 

59 

56 

57 

60 

62*6 

S  t  LVT&TON 

83 

78 

79 

80 

75 

80 

80 

76 

7* 

71 

70 

61 

72 

74 

75 

74 

75 

78 

82 

80 

75 

73 

70 

78 

77 

78 

78 

78 

79 

82 

79 

74*3 

M I  N 

^2 

36 

37 

36 

35 

3  6 

46 

50 

47 

44 

48 

37 

35 

36 

38 

39 

43 

37 

42 

43 

43 

43 

39 

40 

39 

34 

32 

35 

32 

35 

38  .8 

5P1CER 

MAX 

92 

80 

78 

74 

77 

80 

81 

78 

71 

75 

74 

73 

74 

75 

75 

75 

78 

78 

60 

64 

80 

78 

70 

81 

82 

81 

78 

75 

81 

79 

83 

77.7 

MIN 

32 

47 

42 

39 

43 

40 

42 

47 

46 

45 

45 

42 

38 

4  0 

37 

44 

33 

37 

39 

41 

44 

46 

43 

48 

44 

36 

31 

37 

35 

32 

40.9 

MAX 

98 

93 

92 

93 

92 

94 

91 

93 

91 

95 

95 

86 

90 

90 

9  9 

103 

96 

100 

95 

96 

99 

101 

101 

95 

99 

101 

90 

88 

93 

98 

100 

95.1 

MIN 

63 

6C 

58 

54 

58 

59 

61 

63 

63 

65 

67 

58 

5  8 

56 

66 

64 

64 

63 

66 

66 

64 

70 

71 

62 

67 

63 

62 

57 

60 

59 

70 

62.7 

MAX 

102 

95 

94 

9" 

94 

95 

91 

94 

92 

9B 

90 

85 

99 

103 

100 

101 

102 

104 

97 

101 

100 

93 

94.6 

MIN 

62 

66 

61 

64 

71 

69 

64 

67 

63 

59 

42.7 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

90 

88 

83 

81 

84 

87 

90 

86 

78 

79 

81 

80 

83 

82 

84 

78 

87 

87 

88 

91 

89 

83 

84 

89 

99 

69 

61 

83 

86 

86 

91 

85.1 

MIN 

32 

64 

45 

43 

41 

44 

45 

45 

47 

48 

43 

40 

36 

36 

36 

*  1 

40 

39 

35 

38 

40 

49 

47 

46 

44 

43 

41 

32 

35 

T3 

33 

41.0 

1  .  -  i  i  ' 

MAX 

98 

84 

95 

98 

95 

93 

95 

93 

99 

95 

98 

98 

92 

85 

96 

96 

99 

98 

103 

93 

92 

92 

98 

94 

95 

99 

93 

74 

89 

8-9 

♦1 

93.7 

MIN 

62 

58 

65 

62 

64 

6  3 

62 

6 1 

69 

63 

64 

57 

56 

58 

5  7 

5ft 

56 

99 

60 

62 

39 

66 

61 

62 

61 

61 

59 

55 

53 

5-4 

54 

60.6 

STRATTON   3  NE 

MAX 

99 

95 

97 

97 

93 

9* 

9  3 

96 

9* 

85 

90 

86 

84 

92 

93 

94 

»1 

101 

90 

92 

98 

100 

97 

95 

99 

♦7 

85 

87 

93 

96 

101 

93.7 

MIN 

58 

58 

63 

64 

60 

60 

59 

61 

60 

62 

62 

58 

59 

62 

56 

64 

99 

68 

62 

61 

59 

67 

65 

63 

65 

62 

59 

35 

57 

63 

60 

61.0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

75 

TS 

72 

6ft 

72 

7* 

74 

72 

68 

70 

68 

66 

66 

69 

72 

72 

74 

73 

7ft 

75 

75 

79 

71 

76 

73 

74 

75 

72 

74 

75 

76 

72.4 

MIN 

38 

44 

40 

41 

37 

38 

38 

37 

45 

44 

42 

40 

41 

35 

35 

35 

37 

39 

33 

43 

41 

42 

40 

46 

41 

41 

32 

36 

34 

33 

35 

36.7 

TACONY   7  SE 

MAX 

95 

99 

98 

97 

93 

97 

91 

96 

96 

95 

97 

95 

88 

92 

96 

99 

99 

100 

99 

93 

100 

10? 

100 

100 

101 

96 

66 

90 

97 

1 OO 

102 

96.0 

MIN 

60 

5R 

60 

59 

54 

62 

62 

58 

61 

64 

62 

58 

55 

5  3 

56 

58 

96 

96 

62 

57 

60 

62 

56 

59 

56 

57 

54 

53 

94 

60 

36.1 

TAYLOR  PARK 

MAX 

74 

78 

69 

67 

72 

76 

72 

72 

68 

71 

70 

66 

72 

71 

74 

72 

77 

76 

80 

79 

79 

73 

73 

66 

72 

77 

74 

74 

76 

77 

78 

73.3 

MIN 

35 

37 

42 

46 

39 

37 

39 

44 

46 

47 

45 

42 

36 

36 

37 

42 

42 

42 

38 

46 

46 

44 

42 

41 

41 

41 

38 

34 

36 

34 

36 

44.4 

TELLUR I DE 

MAX 

84 

83 

75 

73 

83 

80 

84 

75 

72 

74 

75 

68 

78 

80 

79 

80 

81 

82 

89 

65 

77 

76 

74 

81 

85 

63 

81 

79 

81 

94 

83 

79.3 

MIN 

37 

53 

48 

39 

39 

39 

43 

41 

51 

46 

45 

50 

38 

37 

40 

45 

40 

40 

45 

46 

50 

46 

43 

40 

43 

46 

36 

34 

39 

36 

37 

42.3 

TR I N I DAD 

MAX 

93 

87 

88 

88 

88 

90 

87 

90 

86 

90 

88 

84 

8  5 

88 

92 

91 

89 

93 

9? 

89 

93 

94 

91 

89 

91 

♦2 

85 

87 

90 

94 

9* 

89.6 

MIN 

64 

59 

66 

60 

60 

55 

56 

62 

60 

61 

63 

59 

57 

60 

67 

6  1 

53 

69 

60 

62 

62 

74 

61 

58 

60 

57 

55 

55 

53 

62 

64 

60.5 

TRINIDAD  FAA  AP 

MAX 

95 

89 

90 

90 

91 

93 

89 

91 

90 

94 

90 

86 

87 

87 

92 

95 

92 

97 

95 

85 

97 

97 

♦3 

93 

93 

93 

64 

89 

9» 

99 

96 

91.7 

MIN 

66 

58 

64 

60 

59 

59 

62 

58 

64 

62 

60 

60 

56 

60 

62 

64 

98 

69 

66 

63 

64 

69 

61 

58 

63 

98 

59 

53 

58 

66 

72 

61.6 

TWO  6UTTES  1  NW 

MAX 

100 

96 

»5 

96 

93 

95 

93 

95 

9* 

97 

97 

93 

90 

94 

101 

104 

99 

103 

97 

100 

101 

104 

103 

100 

102 

102 

91 

81 

92 

99 

101 

♦7.1 

MIN 

64 

53 

61 

67 

57 

61 

6  6 

57 

58 

67 

65 

60 

56 

56 

62 

65 

69 

63 

68 

63 

63 

70 

70 

64 

70 

54 

65 

56 

38 

63 

54 

62.0 

URAVAN 

MAX 

102 

96 

96 

98 

101 

98 

98 

92 

92 

90 

92 

92 

95 

98 

95 

98 

99 

103 

102 

98 

92 

106 

102 

100 

97 

98 

99 

100 

102 

97.4 

MIN 

"6 

64 

50 

54 

54 

56 

60 

62 

54 

51 

54 

55 

57 

57 

59 

61 

64 

60 

60 

65 

61 

61 

62 

62 

58 

54 

60 

57 

57 

57.8 

VALLECITO  DAM 

MAX 

90 

1)5 

85 

80 

82 

87 

86 

83 

79 

75 

80 

72 

8  3 

81 

84 

82 

84 

84 

90 

87 

66 

85 

63 

88 

90 

87 

87 

85 

99 

89 

91 

64.4 

MIN 

46 

54 

54 

44 

44 

40 

52 

54 

54 

50 

48 

53 

44 

43 

50 

46 

47 

49 

49 

53 

55 

50 

53 

47 

50 

90 

43 

42 

43 

43 

47 

46.3 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

82 

fl» 

83 

78 

70 

78 

82 

81 

77 

74 

76 

80 

75 

78 

78 

79 

78 

82 

82 

68 

83 

92 

81 

81 

8* 

81 

82 

62 

78 

82 

64 

80.2 

MIN 

35 

49 

48 

40 

36 

38 

38 

48 

52 

48 

45 

40 

38 

35 

36 

37 

39 

40 

37 

49 

43 

40 

42 

39 

42 

40 

26 

30 

31 

32 

34 

39.6 

WALDEN 

MAX 

85 

81 

78 

76 

77 

83 

82 

83 

73 

77 

76 

75 

76 

77 

77 

75 

79 

60 

8? 

84 

84 

79 

7* 

83 

93 

83 

74 

76 

80 

60 

94 

75.4 

MIN 

29 

49 

40 

40 

38 

42 

40 

40 

45 

44 

45 

36 

35 

32 

32 

35 

35 

37 

32 

36 

36 

44 

45 

40 

40 

38 

46 

27 

30 

30 

27 

37.6 

WALSEN8URG  POWER  PLANT 

MAX 

95 

89 

90 

87 

90 

91 

89 

89 

86 

92 

90 

87 

85 

88 

94 

95 

92 

9* 

93 

90 

99 

97 

95 

92 

92 

92 

89 

88 

92 

95 

91.6 

MIN 

57 

57 

59 

59 

56 

56 

60 

55 

63 

66 

58 

59 

56 

55 

55 

59 

99 

62 

69 

64 

60 

66 

58 

57 

63 

59 

34 

35 

34 

54 

56.9 

WATERDALE 

MAX 

85 

89 

94 

88 

91 

94 

88 

89 

86 

92 

90 

89 

89 

90 

92 

91 

92 

97 

9? 

95 

97 

96 

95 

89 

97 

88 

66 

88 

95 

97 

♦3 

96.9 

MIN 

54 

5  4 

51 

5  5 

63 

54 

5  5 

56 

59 

56 

59 

58 

55 

49 

51 

50 

51 

90 

50 

51 

50 

60 

58 

58 

57 

56 

57 

30 

48 

55 

53 

54.3 

WESTCL IFFE 

MAX 

86 

63 

84 

80 

85 

82 

84 

81 

80 

85 

88 

80 

84 

81 

85 

86 

87 

87 

92 

84 

89 

89 

90 

87 

90 

89 

85 

82 

95 

67 

90 

85.4 

MIN 

42 

45 

49 

48 

38 

42 

50 

47 

52 

46 

44 

51 

40 

38 

40 

42 

44 

46 

47 

51 

43 

46 

48 

47 

49 

40 

42 

42 

40 

40 

38 

44.9 

WETMORE  2  S 

MAX 

89 

90 

91 

87 

90 

91 

88 

88 

89 

82 

92 

92 

86 

85 

89 

94 

91 

96 

94 

88 

92 

96 

93 

92 

93 

93 

84 

87 

92 

96 

95 

96.5 

MIN 

59 

57 

54 

59 

56 

5  7 

58 

5  8 

5ft 

99 

99 

64 

59 

56 

65 

6 1 

61 

56 

52 

58 

59 

96 

37.3 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

95 

96 

98 

95 

95 

98 

92 

97 

94 

94 

92 

92 

87 

99 

97 

96 

97 

101 

96 

95 

102 

102 

98 

96 

102 

96 

82 

93 

97 

100 

99 

95.9 

MIN 

60 

56 

61 

6  1 

59 

56 

58 

55 

66 

58 

59 

55 

51 

56 

63 

67 

53 

59 

59 

65 

98 

6.8 

59 

62 

59 

66 

55 

55 

57 

53 

53 

54.7 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

70 

65 

64 

59 

62 

66 

64 

66 

62 

58 

60 

63 

65 

66 

66 

64 

68 

66 

70 

66 

66 

67 

66 

70 

70 

68 

70 

68 

66 

70 

70 

44.0 

MIN 

38 

44 

42 

38 

36 

39 

40 

41 

44 

42 

40 

42 

42 

43 

42 

4? 

40 

43 

44 

43 

43 

42 

41 

42 

45 

44 

41 

38 

42 

40 

43 

41.9 

WRAY 

MAX 

100 

96 

100 

102 

95 

9* 

95 

98 

99 

86 

90 

88 

88 

97 

96 

96 

93 

102 

97 

94 

102 

102 

105 

90 

102 

96 

88 

90 

98 

97 

97 

95.9 

MIN 

70 

56 

64 

64 

61 

63 

65 

62 

62 

64 

68 

61 

60 

59 

58 

62 

99 

64 

61 

60 

62 

73 

67 

71 

63 

64 

63 

58 

58 

63 

58 

42.7 

YELLOW  JACKET  1  NW 

MAX 

92 

oa 

84 

86 

89 

91 

82 

78 

62 

83 

87 

88 

90 

ftfl 

88 

88 

92 

91 

89 

97 

85 

92 

91 

69 

90 

94 

87.6 

MIN 

56 

65 

59 

56 

53 

56 

57 

57 

55 

54 

52 

51 

58 

54 

39 

97 

59 

57 

37 

56 

57 

36 

60 

52 

56 

54 

56.0 

YUMA 

MAX 

101 

95 

96 

98 

96 

96 

96 

97 

97 

67 

90 

89 

89 

95 

96 

99 

96 

102 

102 

93 

99 

102 

102 

99 

100 

101 

9* 

89 

97 

99 

98 

96.5 

MIN 

65 

57 

64 

64 

64 

64 

65 

62 

69 

62 

65 

58 

58 

61 

51 

61 

60 

62 

64 

61 

60 

65 

63 

66 

65 

65 

61 

57 

56 

62 

59 

61.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  b 

Relsh 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  dayB  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

oi 

fastest  mile 

a 

_1 
o  o 

< 

O  </> 
O  I 

11  i00  AM 
MST 

Si00  PM 
MST 

11 |00  PM 
MST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

3 

0 

f- 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

79 

37 

33 

6 

7 

4 

0 

0 

0 

17 

4.1 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

N 

13 

10.1 

31++ 

NNW 

23 

63 

29 

31 

55 

11 

e 

4 

0 

0 

0 

23 

5.1 

DENVER  W8  AIRPORT 

S 

19 

9.3 

33 

W 

14 

65 

31 

29 

52 

12 

5 

1 

0 

0 

0 

18 

75 

4.7 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

SE 

21 

6.8 

44 

N 

12 

39 

23 

16 

28 

9 

2 

1 

1 

0 

0 

13 

79 

3.9 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SSE 

17 

11.0 

47 

N 

11 

64 

29 

24 

48 

13 

6 

0 

0 

0 

0 

21 

78 

3.8 

Sm  Holeronce  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1962  -  1963  COLC  'ADO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

Junt. 

Total 

Norns 1 s 
July-June 

AKRON   FAA  AP 

1 

1  8 

124 

343 

696 

988 

1497 

791 

787 

438 

150 

31 

5864 

ALAMOSA  WB  AP 

67 

101 

299 

591 

938 

1228 

1625 

1205 

8529 

ALLEN  SPARK 

193 

186 

381 

617 

923 

1082 

1538 

1051 

1224 

799 

522 

310 

8826 

ALTENBERN 

6 

36 

181 

446 

733 

1159 

1563 

842 

896 

561 

199 

87 

6709 

ANTFRO  RESFRVOIR 

262 

314 

483 

754 

1110 

1449 

1737 

1254 

1333 

679 

616 

416 

10609 

ARBOLFS 

7 

7 

104 

383 

692 

1026 

1403 

842 

865 

595 

203 

82 

6209 

APTFSIA  2  F 

ASPEN 

150 

169 

355 

587 

890 

1213 

1498 

1027 

1102 

732 

435 

291 

8449 

8AILFY 

128 

124 

3  36 

572 

903 

1112 

1432 

939 

1047 

662 

401 

175 

7831 

BLANCA 

80 

103 

262 

544 

892 

1 149 

1546 

1083 

1005 

661 

332 

169 

7826 

BONO 

46 

1  48 

350 

578 

842 

1295 

1545 

915 

987 

604 

288 

108 

7706 

SONNY  DAM 

0 

0 

106 

313 

688 

976 

1468 

779 

BOULOEP 

0 

12 

92 

236 

566 

834 

1284 

668 

732 

388 

102 

33 

4947 

5509 

BPANSON 

4 

3 

92 

244 

593 

836 

1242 

773 

707 

303 

BPIGGSOALF  2  NW 

BUENA  VISTA 

63 

70 

2  56 

500 

831 

1096 

1353 

933 

1028 

652 

352 

198 

7332 

7791 

BURLINGTON 

3 

3 

86 

271 

873 

1378 

728 

BYERS 

1 

14 

104 

332 

688 

945 

1453 

792 

833 

457 

155 

34 

5808 

6077 

CANON  CITY 

0 

1 

46 

179 

922 

700 

1095 

587 

625 

289 

78 

8 

4130 

4628 

CARIBOU  RANCH 

1086 

1483 

1076 

1097 

795 

477 

CASTLE  ROCK 

12 

27 

1  56 

387 

715 

964 

1409 

823 

892 

502 

214 

75 

6176 

CEDAREOGE 

6 

13 

103 

388 

689 

1079 

1450 

806 

821 

522 

136 

56 

6  05 

CENTER 

98 

140 

297 

544 

900 

1144 

1561 

1086 

978 

669 

344 

200 

7963 

CHEESMAN 

28 

27 

172 

423 

738 

1008 

1327 

862 

965 

575 

315 

137 

6577 

6869 

CHERRY  CREEK  OAM 

0 

8 

95 

311 

664 

964 

1366 

747 

813 

449 

178 

35 

5630 

CHEYENNE  WELLS 

0 

5 

102 

293 

677 

939 

1350 

776 

697 

346 

114 

12 

5311 

5675 

CHIMNEY  ROCK 

CIMARRON   3  SE 

0 

65 

270 

524 

1279 

1607 

1000 

1063 

629 

349 

203 

CLIMAX   2  NW 

475 

463 

641 

873 

1 174 

1438 

1712 

1323 

1447 

1116 

777 

541 

11980 

COCHETOPA  CREEK 

188 

2  06 

361 

642 

972 

1  348 

1723 

1244 

1154 

858 

457 

260 

9413 

COLLBRAN 

0 

10 

93 

318 

678 

1057 

1445 

805 

852 

518 

135 

63 

5974 

7098 

COLORADO  NM 

0 

0 

52 

219 

603 

990 

1450 

722 

752 

416 

29 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

6 

11 

124 

335 

728 

910 

1331 

730 

817 

415 

167 

30 

5604 

6514 

CORTEZ 

3 

9 

96 

384 

671 

1034 

1393 

800 

814 

527 

161 

73 

5965 

6301 

CRAIG 

24 

78 

282 

556 

827 

1274 

1622 

921 

1032 

703 

309 

149 

7777 

CRESTED  BUTTE 

262 

271 

4  30 

649 

1290 

1560 

1215 

1291 

833 

528 

353 

10606 

OELH I 

0 

2 

44 

230 

645 

882 

DEL  NORTE 

112 

lie 

270 

504 

851 

1080 

1433 

998 

963 

634 

326 

213 

7502 

8013 

DELTA  1  E 

0 

10 

80 

367 

682 

1110 

1532 

781 

730 

403 

62 

22 

5779 

5842 

DFNVFR  WB  AP 

0 

19 

112 

352 

703 

961 

1417 

768 

848 

442 

156 

50 

5826 

5962 

DENVER  WB  CITY 

0 

17 

92 

254 

592 

823 

1260 

660 

735 

373 

105 

38 

4949 

5524 

D I LLON 

231 

265 

433 

679 

992 

1367 

1578 

DURANGO 

12 

26 

140 

437 

716 

1030 

1414 

647 

834 

579 

236 

149 

6420 

7031 

FADS 

0 

0 

70 

242 

654 

897 

1334 

716 

655 

273 

83 

7 

4931 

EAGLE   FAA  AP 

61 

100 

288 

562 

875 

1339 

1658 

927 

966 

650 

344 

152 

7942 

FLBFRT 

26 

59 

217 

492 

781 

1018 

1445 

903 

975 

598 

326 

127 

6967 

ESTES  PARK 

163 

1  38 

316 

512 

799 

1043 

1350 

895 

1 000 

703 

7600 

6065 

EVERGREEN 

32 

517 

798 

1022 

1354 

86  3 

992 

659 

357 

166 

EVERSOLL  RANCH 

0 

0 

23 

161 

559 

786 

1216 

643 

555 

149 

63 

FLAGLER  2  NW 

2 

9 

115 

348 

715 

985 

1458 

811 

829 

446 

164 

27 

5909 

FOROER  8  S 

0 

3 

84 

276 

711 

942 

1403 

780 

734 

361 

109 

15 

5418 

FORT  COLLINS 

6 

29 

156 

385 

715 

1021 

1484 

788 

888 

1 93 

FORT  LEWIS 

42 

71 

224 

525 

804 

1099 

1526 

991 

1005 

727 

352 

227 

7593 

6133 

FORT    LUPTON    1  N 

1 

1 2 

109 

369 

715 

1016 

1476 

764 

864 

443 

152 

26 

5947 

FORT  MORGAN 

0 

1  5 

110 

362 

742 

1076 

1640 

797 

785 

397 

112 

26 

6064 

6546 

ERASER 

410 

453 

625 

835 

1134 

1546 

1793 

1345 

1491 

924 

695 

503 

11754 

11445 

FPU  I T  A   2  N 

0 

8 

68 

342 

717 

1199 

5884 

GATEWAY   1  SW 

0 

2 

32 

231 

587 

1070 

1500 

688 

658 

394 

37 

13 

5212 

GEORGETOWN 

89 

94 

259 

468 

775 

1010 

1378 

963 

1037 

730 

407 

227 

7437 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

12 

19 

120 

410 

686 

1093 

1422 

793 

811 

509 

194 

66 

6135 

6580 

GORE  PASS  RANCH 

214 

248 

420 

701 

991 

1456 

1712 

1097 

1201 

787 

521 

312 

9660 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

0 

0 

39 

255 

620 

1099 

2 

5533 

641 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

0 

0 

32 

245 

2 

GRAND   LAKE    1  WNW 

366 

373 

504 

751 

1052 

1364 

1626 

1167 

1297 

856 

584 

418 

10358 

GRAND  LAKE  6  SSW 

282 

303 

462 

702 

975 

1291 

1652 

1231 

1363 

860 

582 

361 

10064 

GREAT    SAND   DUNES  NM 

63 

57 

270 

539 

839 

1076 

1413 

992 

956 

600 

275 

130 

7210 

GREELEY 

\ 

2 1 

1  24 

364 

751 

1079 

6 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

132 

121 

276 

531 

844 

1288 

1582 

1041 

1119 

653 

347 

167 

8121 

GROVER  1  W 

9 

27 

128 

290 

690 

922 

1427 

752 

847 

502 

178 

36 

5810 

6675 

GUNNISON 

174 

233 

405 

672 

968 

1337 

1648 

1156 

1126 

791 

431 

260 

9241 

9688 

HAYDEN 

51 

104 

276 

568 

854 

1258 

1625 

92  7 

1039 

684 

335 

177 

7898 

HERMIT  7  ESE 

368 

401 

487 

730 

1013 

1376 

10910 

HOLLY 

0 

0 

87 

26  3 

716 

904 

1411 

769 

653 

269 

123 

13 

5208 

HOLYOKF 

0 

2 

121 

290 

673 

948 

1448 

788 

717 

388 

129 

6 

5510 

6227 

HOT   SULPHUR   SPP   2  SW 

182 

168 

402 

663 

980 

1400 

1721 

1135 

1187 

804 

501 

IDAHO  SPRINGS 

147 

141 

319 

496 

803 

993 

1327 

803 

935 

647 

405 

210 

7226 

7910 

1GNACI0  1  N 

13 

19 

142 

446 

738 

1061 

1513 

908 

871 

JOHN  MARTIN  OAM 

0 

0 

33 

208 

646 

881 

1272 

679 

572 

241 

66 

4 

4602 

JONFS  PASS  2  E 

383 

484 

495 

747 

890 

1308 

1766 

1311 

1105 

1062 

751 

575 

10879 

JULESBURG 

0 

11 

148 

395 

748 

1076 

1535 

797 

747 

418 

185 

6056 

KASSLER 

1 

9 

74 

296 

592 

846 

1308 

720 

798 

409 

114 

31 

5198 

5345 

KAUFFMAN   4  SSE 

16 

29 

1  74 

417 

988 

212 

6313 

KIT  CARSON 

0 

271 

687 

862 

1392 

771 

704 

352 

6 

LA   JUNTA  FAA  AP 

0 

0 

41 

196 

614 

855 

1335 

683 

626 

216 

65 

8 

4639 

LAKE  CITY 

206 

191 

380 

596 

913 

1206 

1539 

1095 

1179 

790 

401 

290 

8786 

LAKE  GEORGE  8  SW 

132 

152 

341 

582 

929 

1299 

1645 

1119 

1176 

740 

465 

269 

8849 

L  AK  E WOOD 

141 

45 

LAMAR 

0 

0 

60 

225 

663 

908 

1380 

739 

613 

244 

70 

5228 

LAS  ANIMAS 

0 

0 

32 

228 

660 

904 

1337 

710 

605 

230 

52 

3 

4761 

5058 

LFAOVILLF 

319 

321 

477 

726 

1013 

1291 

1596 

1194 

1315 

982 

618 

415 

10267 

10483 

LI  HON   1  SSW 

1 

13 

142 

377 

742 

969 

1422 

815 

879 

511 

186 

39 

6096 

6484 

LIMON 

5 

17 

145 

387 

730 

986 

1459 

818 

874 

489 

193 

LITTLE  HILLS 

45 

94 

233 

539 

819 

1254 

1549 

898 

996 

692 

202 

LONGMONT  2  ESE 

0 

27 

136 

347 

719 

1041 

1519 

765 

873 

437 

132 

46 

6042 

6423 

MAN ASS A 

124 

168 

287 

614 

729 

855 

8333 

MARVINF 

161 

181 

333 

526 

811 

1153 

1403 

981 

1  147 

964 

616 

270 

6546 

MAYBE  LL 

249 

575 

878 

1308 

1644 

922 

1006 

655 

287 

133 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Seasonol  1962  -  1963  COLORADO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

MEEKEp 

22 

2  0* 

499 

788 

1205 

1 520 

884 

942 

641 

282 

127 

7175 

MFSA   VFODF  NP 

0 

0 

89 

331 

629 

948 

1310 

793 

790 

544 

92 

31 

5557 

5849 

MONTE  VISTA 

151 

17* 

309 

574 

930 

1179 

1568 

1122 

1017 

709 

421 

262 

8416 

MONTROSE  NO  2 

112 

)^ 

829 

6168 

MONUMENT  2  WSW 

*6 

*0 

1  78 

77n 

370 

844 

578 

247 

94 

694  5 

NOPTHDALE 

12 

36 

1 78 

813 

1101 

1558 

87  1 

936 

66  0 

302 

1  37 

7090 

7521 

NORTH  LAKE 

2*9 

170 

387 

596 

878 

1099 

1415 

999 

1057 

720 

475 

309 

8354 

NO»wnoo 

28 

OU°AY 

80 

6* 

209 

472 

744 

1016 

1287 

893 

960 

626 

296 

187 

6834 

PAGOSA  SPRINGS 

71 

103 

257 

547 

874 

1127 

1534 

1020 

1019 

70  1 

403 

254 

7910 

PALISAOE   1  S 

*3 

222 

579 

996 

1544 
44 

686 

682 

355 

30 

5141 
* 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

213 

225 

333 

637 

913 

1075 

1096 

726 

576 

415 

PAONIA 

6 

5 

7* 

356 

671 

1079 

1539 

815 

788 

486 

123 

52 

5994 

PARADOX 

0 

1 

76 

331 

i  a39 

1412 

734 

^7 

1 05 

30 

PARKEP  9  E 

4 

1  9 

151 

409 

730 

1011 

1475 

822 

84 

432 

198 

56 

6156 

PUEBLO  WB  AP 

0 

0 

51 

262 

654 

892 

1411 

732 

703 

281 

87 

9 

5082 

5462 

PANGFL Y 

2 

19 

130 

416 

783 

1261 

1623 

846 

881 

535 

107 

39 

6642 

RED  FEATHER  LAKFS 

344 

578 

866 

1025 

1498 

1033 

1167 

850 

519 

293 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

171 

R  ICO 

260 

266 

407 

624 

897 

1142 

1430 

1061 

1 196 

839 

531 

421 

9074 

RIFLE  2  ENE 

21 

*2 

178 

451 

766 

1170 

1574 

813 

836 

518 

236 

87 

6692 

6693 

POCKY  FORD  2  ESE 

0 

0 

35 

254 

692 

938 

1350 

715 

648 

264 

60 

3 

4959 

5363 

RUSH  2  NNE 

*x\ 

q?7 

?m 

1394 

8^o 

^?i 

PUXTON  PARK 

26 

475 

1425 

1059 

1156 

7A  ft 
76  8 

511 

317 

8892 

RYE 

35 

638 

982 

1303 

844 

324 

191 

47 

SAGUACHE 

71 

99 

272 

502 

842 

1108 

1427 

1011 

970 

675 

351 

192 

7520 

SAL  IDA 

33 

7* 

223 

470 

758 

1015 

1241 

847 

870 

528 

272 

118 

6449 

SEDGWICK  5  S 

0 

113 

1 50  1 

776 

759 

407 

127 

5649 

S ILVEPTON 

3*6 

369 

496 

A77 

673 

077 

972 

70s 
1295 

1500 

1197 

1307 

888 

584 

447 

10074 

10715 

SPICER 

259 

273 

446 

726 

1021 

1  380 

1 169 

1277 

873 

556 

376 

10005 

SPPINGFIFLD   7  HSW 

0 

0 

57 

216 

626 

833 

1279 

730 

644 

280 

83 

11 

4759 

SPRINGFIELD  8  S 

0 

0 

203 

570 

283 

9 

STEAMBOAT  SPRINGS 

171 

203 

379 

1690 

108  0 

1180 

749 

455 

289 

9120 

9376 

STE°L ING 

22 

155 

415 

7A» 

1  nfl? 

1  598 

791 

790 

414 

127 

27 

6 1 70 

6573 

STOftTTON  3  NE 

115 

343 

697 

955 

1466 

753 

406 

133 

563 1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

453 

*79 

621 

736 

1037 

1393 

1672 

1309 

1453 

990 

686 

477 

11306 

TACONY  7  SE 

0 

1 

91 

325 

696 

1406 

715 

769 

369 

139 

8 

TAYLOR  PARK 

1OH7 

1767 

1408 

1482 

929 

624 

414 

11046 

TFLLUR IDE 

229 

22 

403 

596 

1211 

1 446 

1060 

1151 

756 

457 

333 

8773 

9281 

TP  I N I  DAD 

61 

266 

633 

854 

1243 

749 

697 

323 

133 

10 

4973 

TRINIDAD   F A A  AP 

1 

5 

84 

272 

628 

880 

1308 

790 

713 

322 

113 

15 

5131 

TWO  BUTTES   1  NW 

0 

0 

56 

216 

639 

863 

1307 

704 

621 

254 

93 

13 

4766 

UP AVA  H 

_^ 

!!i 

719 

1127 

i  7 

n?  ? 

5853 

VALLEC1TO  DAW 

56 

803 

1066 

1513 

1012 

ash 
1058 

718 

369 

230 

7677 

wAfAti    uurn     fZAO    i  u 
■  *WI   wwttL   W    5  n 

2*5 

29  3 

444 

696 

1 007 

1  375 

1637 

1124 

1248 

866 

554 

424 

9913 

WALDEN 

253 

322 

491 

777 

1053 

1375 

1743 

1180 

1268 

691 

614 

361 

10328 

WALSEN8URG  POWrR  PLANT 

2 

72 

26  8 

631 

865 

1261 

768 

754 

368 

139 

23 

5155 

WATEROALE 

12 

25 

132 

332 

690 

972 

1431 

716 

843 

487 

193 

45 

5878 

6440 

WESTCLIFFE 

108 

96 

284 

545 

906 

1115 

1524 

965 

1042 

648 

408 

154 

7795 

WETMOOE   2  S 

2 

1* 

102 

321 

654 

882 

1276 

746 

795 

412 

140 

48 

5392 

WIGGINS  7  SW 

0 

13 

91 

354 

740 

1044 

1569 

784 

812 

463 

145 

28 

6043 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

*55 

*38 

637 

846 

1124 

1274 

1606 

1248 

1410 

1079 

677 

568 

11362 

WRAY 

0 

1 

103 

291 

634 

897 

1377 

692 

677 

346 

102 

3 

5123 

6024 

YELLOW  JACKET  1NW 

4 

11 

132 

430 

716 

1452 

871 

923 

645 

218 

101 

YUMA 

0 

2 

74 

258 

626 

917 

1371 

698 

676 

275 

95 

3 

4995 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

T  I  ME 

Day  ol  month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AH 

76 

74 

7* 

74 

76 

73 

75 

73 

74 

72 

76 

71 

69 

72 

70 

69 

69 

72 

73 

75 

75 

76 

77 

77 

77 

76 

74 

70 

73 

70 

72 

73 

4 

7  PM 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

85 

82 

82 

87 

79 

62 

82 

60 

79 

78 

83 

as 

87 

90 

90 

- 

as 

87 

sa 

85 

76 

86 

86 

86 

86 

61 

4 

6  INCHES 

7  AM 

77 

77 

76 

76 

76 

75 

77 

76 

76 

76 

77 

73 

73 

74 

73 

72 

72 

75 

75 

77 

76 

80 

79 

78 

78 

79 

76 

73 

76 

7t 

76 

75 

g 

7  PM 

S3 

83 

83 

82 

S3 

84 

84 

82 

81 

84 

80 

81 

82 

80 

79 

78 

82 

83 

85 

86 

86 

- 

64 

85 

67 

64 

77 

64 

84 

84 

SS 

60 

2 

12  INCHES 

7  AM 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

77 

77 

77 

77 

75 

76 

76 

74 

74 

74 

77 

77 

77 

78 

79 

79 

78 

79 

79 

76 

75 

77 

77 

77 

76 

9 

7  PM 

79 

78 

79 

78 

78 

79 

79 

78 

78 

79 

78 

76 

77 

76 

77 

75 

76 

77 

76 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

77 

77 

76 

76 

7  9 

75 

5 

24  INCHES 

7  AM 

7* 

74 

74 

7* 

74 

7* 

75 

75 

7* 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

73 

75 

74 

5 

7  PM 

7* 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

73 

73 

75 

71 

9 

36  INCHES 

7  AM 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

3 

7  PM 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

69 

1 

72  INCHES 

7  AM 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

5 

7  PM 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

60 

6 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


OKKOOO 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Avg 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  lA) 

EVAP 

— 

.47 

.43 

.40 

.30 

.36 

.25 

.27 

.  38 

.42 

.2S 

.27 

.28 

.38 

.27 

.31 

.  34 

.31 

.32 

.43 

.25 

.36 

.31 

.33 

.40 

.2C 

.4C 

.42 

.32 

.34 

.42 

610.59 

WIND 

81 

102 

81 

57 

79 

61 

86 

93 

62 

46 

58 

45 

72 

57 

56 

58 

6G 

36 

90 

59 

69 

57 

52 

63 

43 

4« 

7' 

38 

36 

31 

6  1964 

MAX 

85 

87 

85 

87 

86 

90 

90 

85 

62 

80 

80 

79 

86 

63 

80 

84 

67 

85 

85 

64 

63 

86 

86 

87 

87 

82 

8! 

6! 

84 

8! 

64 

64.7 

MIN 

51 

54 

53 

56 

52 

52 

53 

55 

59 

59 

55 

58 

51 

52 

50 

53 

53 

54 

55 

56 

53 

37 

55 

54 

35 

52 

52 

52 

51 

56 

33 

54.1 

ARBOLES  (6) 

EVAP 

_ 

.98 

.31 

.28 

.39 

_ 

• 

.22 

* 

.60 

.30 

* 

.29 

.29 

.20 

.34 

_ 

_ 

_ 

_ 

.16 

— 

.6^ 

.41 

.45 

.91 

LOC 

.52 

.43 

8.07 

WIND 

70 

60 

02 

75 

85 

21 

56 

52 

53 

37 

33 

41 

34 

52 

34 

66 

ie 

52 

47 

53 

52 

52 

36 

56 

97 

46 

4< 

>  63 

48 

56 

1  21  i«1587 

MAX 

91 

92 

9  3 

91 

94 

9G 

90 

97 

86 

92 

93 

89 

92 

92 

92 

91 

95 

93 

9! 

92 

9* 

9] 

9( 

9* 

81 

92 

93 

9! 

93 

91 

91 

92 . 5 

MIN 

52 

54 

00 

55 

55 

56 

5G 

61 

62 

62 

64 

62 

56 

54 

58 

57 

62 

5? 

5t 

61 

61 

56 

6 1 

51 

5( 

6C 

51 

51 

51 

52 

54 

57.6 

BONNY   DAM  (C) 

EVAP 

.64 

.58 

.64 

.78 

.57 

.43 

.50 

.54 

.65 

.61 

.21 

.23 

.31 

.35 

.57 

.44 

,»e 

.4e 

.47 

.47 

.  88 

.62 

.4' 

.54 

.52 

.56 

.41 

"  .2< 

.47 

.4' 

.42 

15.62 

WIND 

134 

84 

178 

246 

104 

56 

76 

119 

180 

239 

87 

85 

74 

74 

194 

96 

60 

138 

72 

103 

182 

163 

74 

93 

104 

9" 

57 

■  152 

172 

242 

77 

3815 

MAX 

95 

93 

90 

86 

90 

93 

92 

92 

8? 

87 

89 

90 

92 

8? 

88 

92 

94 

93 

96 

9C 

86 

92 

96 

96 

96 

94 

9: 

»  83 

89 

9< 

94 

94.3 

MIN 

62 

64 

62 

63 

62 

64 

65 

63 

65 

65 

69 

63 

64 

64 

58 

52 

64 

65 

62 

65 

61 

63 

67 

6* 

66 

62 

62 

5" 

58 

6  1 

61 

65.3 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

.28 

.20 

.17 

.08 

.15 

.19 

.16 

.18 

.06 

.16 

.19 

.12 

.21 

.22 

.19 

.24 

.13 

.28 

.28 

.21 

.  12 

.18 

.11 

.21 

.25 

.11 

.26 

.26 

,2C 

.26 

.29 

6.00 

WIND 

42 

51 

33 

22 

21 

34 

38 

33 

11 

24 

31 

32 

21 

32 

36 

48 

31 

47 

34 

38 

24 

19 

20 

25 

32 

24 

42 

3" 

26 

36 

28 

974 

MAX 

73 

70 

69 

68 

73 

74 

70 

72 

65 

73 

72 

68 

74 

74 

68 

70 

66 

76 

77 

75 

66 

69 

73 

60 

60 

6C 

7* 

72 

67 

76 

73 

72.3 

MIN 

41 

46 

43 

44 

40 

42 

45 

43 

48 

47 

47 

44 

39 

42 

41 

45 

42 

44 

43 

46 

45 

45 

46 

46 

46 

41 

42 

41 

39 

36 

41 

44.6 

ESTES  PARK 

EVAP 

•  29 

.  20 

.21 

.23 

.  2  9 

.19 

.24 

•  Of 

.28 

.  30 

.27 

.29 

.28 

.  30 

.21 

.  33 

.29 

.45 

.24 

.20 

.22 

.39 

.  10 

.23 

.  32 

.  1' 

.  22 

.21 

.  3" 

.33 

6  7.99 

WIND 

51 

37 

37 

60 

61 

38 

47 

51 

45 

64 

79 

68 

102 

56 

46 

53 

63 

63 

53 

42 

56 

65 

66 

51 

36 

46 

54 

44 

39 

42 

42 

1660 

MAX 

84 

70 

73 

75 

75 

85 

85 

80 

72 

79 

70 

77 

80 

83 

77 

71 

77 

82 

84 

85 

83 

77 

82 

83 

84 

82 

se 

81 

71 

83 

88 

79.7 

MIN 

51 

55 

53 

53 

53 

52 

56 

52 

56 

56 

56 

52 

52 

51 

51 

52 

51 

52 

50 

56 

54 

55 

56 

53 

57 

46 

58 

53 

48 

47 

49 

52.8 

FORT  COLLINS  (0) 

EVAP 

.30 

.21 

- 

.22 

.25 

.26 

.26 

.24 

.19 

.19 

.23 

- 

.24 

.24 

.22 

.21 

.12 

.22 

.28 

.24 

.15 

.28 

.24 

.20 

.14 

.25 

.17 

.18 

.28 

.26 

.27 

8  6.99 

WIND 

54 

29 

33 

36 

34 

36 

40 

41 

33 

35 

33 

44 

56 

31 

33 

32 

32 

41 

51 

43 

51 

53 

44 

35 

40 

58 

43 

36 

44 

42 

36 

1249 

MAX 

81 

82 

83 

84 

82 

84 

83 

80 

80 

82 

80 

79 

81 

77 

79 

78 

82 

62 

83 

65 

83 

85 

83 

84 

84 

82 

74 

83 

80 

82 

82 

81.6 

MIN 

73 

73 

73 

73 

76 

73 

74 

73 

73 

72 

74 

71 

70 

72 

71 

70 

70 

72 

71 

71 

73 

74 

74 

73 

74 

74 

73 

69 

72 

71 

72 

72.4 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.43 

.53 

.37 

.30 

.36 

.  37 

.58 

.49 

.21 

.21 

.43 

.22 

.28 

.46 

.  32 

.46 

.42 

.64 

.31 

.55 

.42 

.26 

.25 

.39 

.36 

.55 

.41 

.41 

.33 

.  34 

.43 

12.13 

WIND 

55 

107 

92 

66 

44 

46 

108 

117 

45 

61 

131 

79 

78 

62 

52 

98 

77 

91 

46 

56 

104 

70 

57 

76 

63 

86 

45 

42 

51 

39 

51 

2197 

MAX 

90 

85 

63 

92 

95 

90 

94 

85 

85 

94 

92 

83 

94 

90 

86 

87 

91 

94 

95 

91 

91 

94 

92 

95 

96 

95 

90 

93 

91 

92 

92 

90.9 

MIN 

56 

65 

63 

57 

62 

61 

62 

63 

65 

61 

60 

60 

55 

57 

60 

61 

61 

60 

58 

59 

65 

63 

62 

61 

63 

61 

57 

54 

62 

56 

63 

60.4 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

.43 

.41 

.28 

.14 

.17 

.32 

.36 

.31 

.11 

.28 

.20 

.25 

.15 

.28 

.26 

.13 

.47 

.49 

.35 

.27 

.18 

.27 

.33 

.45 

.34 

.48 

.39 

.59 

.30 

6  9.61 

WIND 

132 

116 

90 

88 

81 

101 

117 

74 

99 

75 

100 

81 

97 

105 

102 

115 

85 

107 

99 

79 

99 

89 

98 

66 

86 

106 

110 

126 

98 

115 

77 

3035 

MAX 

75 

78 

78 

70 

75 

60 

82 

80 

72 

73 

73 

74 

75 

74 

76 

72 

80 

78 

78 

79 

80 

82 

80 

63 

82 

78 

73 

72 

73 

76 

78 

76.7 

MIN 

43 

50 

48 

48 

46 

45 

49 

46 

51 

43 

50 

44 

42 

43 

42 

46 

45 

45 

44 

50 

46 

52 

53 

49 

50 

49 

48 

39 

39 

41 

42 

46.1 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.34 

.26 

.22 

.15 

.22 

.32 

.28 

.27 

.18 

.10 

.31 

.13 

.16 

.25 

.25 

.24 

.23 

.06 

.40 

.32 

.27 

.13 

.18 

.31 

.30 

.  36 

.34 

.32 

.26 

.34 

.M 

7.63 

WIND 

34 

70 

31 

18 

32 

36 

33 

44 

27 

22 

13 

10 

20 

20 

30 

20 

18 

38 

28 

13 

33 

17 

12 

37 

24 

31 

45 

16 

26 

42 

22 

864 

JOHN  MARTIN  DAM  (B) 

EVAP 

.61 

.52 

.72 

.53 

.35 

.49 

.44 

.34 

.64 

.30 

.35 

.33 

.35 

.47 

.30 

.47 

.47 

.52 

.51 

.65 

.36 

.57 

.57 

.39 

.48 

.  38 

.44 

.36 

.35 

.49 

.73 

14.48 

WIND 

92 

67 

137 

129 

56 

67 

69 

56 

116 

97 

62 

73 

52 

77 

53 

91 

54 

78 

107 

78 

81 

119 

96 

74 

38 

54 

95 

88 

83 

96 

88 

2523 

MAX 

100 

98 

95 

99 

102 

97 

97 

98 

95 

90 

102 

96 

99 

96 

101 

100 

102 

102 

92 

99 

97 

102 

102 

102 

103 

101 

101 

95 

99 

98 

98 

98.6 

MIN 

54 

63 

56 

64 

56 

62 

78 

62 

58 

60 

58 

59 

62 

55 

47 

64 

56 

61 

63 

62 

58 

57 

74 

60 

61 

60. 

58 

52 

56 

55 

60 

59.7 

MONTROSE  NO  1  (E) 

EVAP 

.35 

.41 

.33 

.25 

.29 

.40 

.33 

.29 

.20 

.22 

.24 

.13 

.31 

.21 

.38 

.39 

.  30 

.42 

.30 

.36 

.30 

.23 

.32 

.37 

.33 

.28 

.37 

.29 

.31 

B  9.52 

WIND 

27 

31 

28 

33 

18 

27 

34 

31 

24 

8 

36 

24 

42 

20 

37 

47 

31 

38 

14 

21 

26 

13 

25 

17 

21 

20 

43 

7 

35 

10 

11 

799 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR <BI 

EVAP 

.49 

.50 

.52 

.41 

.33 

.42 

.37 

.57 

.32 

.29 

.37 

.42 

.28 

.36 

.32 

.34 

.  38 

.36 

.36 

.55 

.29 

.35 

.51 

.33 

.38 

.37 

.41 

.11 

.44 

.41 

.46 

12.02 

WIND 

80 

120 

110 

70 

100 

90 

120 

110 

90 

70 

110 

100 

40 

110 

90 

40 

80 

70 

70 

140 

70 

60 

90 

70 

40 

60 

70 

90 

60 

80 

70 

2570 

MAX 

90 

91 

89 

95 

98 

96 

93 

90 

97 

92 

91 

94 

87 

89 

92 

93 

95 

90 

93 

90 

89 

98 

98 

98 

75 

97 

93 

90 

92 

90 

93 

92.2 

MIN 

59 

61 

59 

62 

56 

60 

63 

54 

64 

63 

62 

65 

61 

58 

37 

58 

61 

59 

59 

63 

61 

63 

63 

63 

65 

61 

59 

62 

62 

57 

37 

60.6 

SPRINGFIELD  7  WSW  (F) 

EVAP 

.77 

.68 

.64 

.73 

.34 

.48 

.49 

.62 

.58 

.45 

.55 

.27 

.43 

.54 

.56 

.59 

.59 

.59 

.69 

.48 

.66 

.79 

.61 

.50 

.50 

.48 

.50 

.53 

.49 

.  50 

.65 

17.28 

WIND 

156 

115 

155 

206 

88 

116 

101 

103 

180 

139 

101 

103 

60 

135 

1  14 

150 

100 

146 

159 

138 

116 

182 

136 

87 

104 

98 

93 

165 

162 

114 

194 

4036 

MAX 

91 

88 

87 

89 

90 

89 

90 

90 

85 

95 

92 

89 

91 

87 

94 

96 

93 

90 

90 

92 

89 

92 

96 

93 

91 

91 

91 

93 

69 

93 

89 

90.8 

MIN 

60 

60 

59 

61 

62 

60 

63 

64 

63 

64 

65 

63 

63 

59 

62 

62 

62 

62 

61 

66 

63 

62 

63 

65 

62 

61 

63 

59 

61 

99 

65 

62.1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

.18 

.05 

.16 

.32 

.07 

.24 

.05 

.25 

.02 

.15 

.21 

.21 

.20 

.19 

.19 

.11 

.19 

.06 

.32 

.08 

.  14 

.29 

.13 

.02 

.23 

.21 

.24 

.  14 

.23 

.23 

.18 

5.31 

WIND 

24 

22 

41 

16 

25 

19 

26 

39 

12 

38 

25 

22 

28 

30 

32 

30 

30 

32 

13 

28 

22 

23 

30 

29 

22 

16 

26 

46 

36 

27 

18 

827 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.24 

.27 

.30 

.27 

.20 

.23 

.33 

.19 

.16 

.14 

.23 

.13 

.22 

.26 

.28 

.27 

.28 

.22 

.27 

.25 

.28 

.29 

.25 

.23 

.28 

.34 

.33 

.33 

.25 

.29 

.32 

7.93 

WIND 

20 

12 

22 

16 

8 

9 

19 

3 

17 

14 

19 

2 

19 

20 

35 

18 

18 

15 

17 

13 

9 

22 

12 

13 

1 

26 

32 

a 

31 

• 

32 

504 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.47 

.43 

.40 

.20 

.17 

.  30 

.29 

.28 

.18 

.18 

.19 

.13 

.12 

.34 

.31 

.34 

.25 

.33 

.27 

.34 

.23 

.20 

.30 

.22 

.31 

.26 

.30 

.31 

.30 

.  30 

.38 

8.63 

WIND 

78 

82 

57 

39 

36 

65 

57 

62 

37 

31 

38 

31 

40 

47 

46 

62 

44 

51 

51 

39 

52 

47 

55 

35 

46 

37 

48 

50 

48 

32 

27 

1492 

WIGGINS   7  SW 

EVAP 

.47 

.61 

.45 

.44 

.54 

.  32 

.50 

.32 

.27 

.50 

.39 

.33 

.38 

.46 

.40 

.45 

.40 

.45 

.35 

.45 

.63 

.45 

.46 

.31 

.42 

.  36 

.18 

.  34 

.45 

.46 

.44 

12.98 

WIND 

81 

93 

81 

88 

60 

31 

43 

112 

70 

63 

59 

55 

42 

67 

66 

92 

46 

70 

85 

106 

65 

66 

73 

60 

36 

66. 

50 

33 

85 

51 

33 

2030 

MAX 

91 

92 

93 

97 

95 

94 

90 

92 

90 

94 

86 

99 

97 

100 

100 

96 

101 

100 

104 

101 

98 

99 

97 

93 

97 

90- 

77 

92 

93 

95 

93 

94.7 

MIN 

52 

64 

61 

62 

61 

61 

51 

60 

65 

61 

63 

61 

50 

60 

51 

50 

49 

52 

53 

63 

60 

67 

62 

37 

65 

63 

63 

60 

56 

62 

57 

58.8 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN   PAINTEO  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(81  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINI. 

(C)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

<0>  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)  PAN  PAINTEO    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 

•  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY   TOTALS.  S*.  ™l.r.nc  ooto«  foUowlag  SUBon  Indm. 
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STATION  INDEX 


STATION 


AKRON  4  f 

AKRON    FAA  AIRPORT 

ALAMOS*    •»  AIRPORT 

ALLfNSPARK 

ALTfNBERN 

AMI 

ITJRO  RESERVOIR 
ARAPAHOE 
ARSOLFS 


AAOYA  6  NF 
ARTC5 
ASPEN 

AVER  RANCH 
BAILFV 
BIC  SPRING 
BLANCA 
ROW 

BONN*  DAM 
BOULDER  2 


,  011*1  WASHINGTON 
OlSd  ALAMOSA 
1S9  BOULDER 
021*)  GARF  I ELO 
022i  SAN  MIGUEL 
LINCOLN 
PARK 
0304  CHEYENNE 
1  ARCHULETA 


2  E 


OS* 


01* 


CHEYENNE 
MOFFAT 
PITKIN 
EL  PASO 
PARK 
EL  PASO 
COSTILLA 
EAGLE 

TUN* 

BOULOER 


BOULOER 
BRANDON 
BRANSON 
BRECKFNRIOGE 
BRIGGSDALE  2  NW 
BUENA  VISTA 
BU*L INGTON 
BURLINGTON  12  NNE 
BUTLER  RANCH 
BVFRS 

CAMPO  B  WSW 

CANON  C I  TV 
!  CASCADE 
CASTLE  ROCK 


CMI-NEV  ROCK 
CIMARRON  1  SI 
CLIFF  LAKES 


ME TOP A  CREEK 

COLORADO  NAT  won 
COLORADO  SPRINGS  » 
COLUMBINE 


CRFSTFO  BtrTTE 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

CU^MARAS  DAM 

CU>*RES 

DEERTRAIL 

DFLMI 

DFL  NORTE 

DELTA  l  E 

DENVER  MB  AIRPORT ' 
fl  DENVER  wB  CITY 
DILLON 

DOhERTy  rancm 
00L0RE5 
DURANGO 
EADS 

EAGLF  FAA  AIRPORT 
FASTONVILLE  1  NNW 
*AKTONVILLE  2  NNF 


BOULOER 
KIOWA 

LAS  ANIMAS 
J  SUMMIT 
09*4  WELD 

!  CHAFFEE 

'  CARSON 
CARSON 
.  -  J  PUEBLO 
1179  ARAPAHOE 

1268  BACA 
1294  FREMONT 
1)84  SAN  JUAN 
14oi  OOUGLAS 
144Q  DELTA 
1436  SAGUACHE 
1528  JEFFERSON 
1339;  OTERO 
15*1  ARAPAHOE 
156*)  CHEYENNE 

1570  ARCHULETA 
160*  MONTROSE 
16*4  RIO  BLANCO 
1660  EAGLE 
1691  FREMONT 
1713  GUNNISON 
17*1  MESA 
1T7J  M£5j 


a  w 


FA< 


LE  5  I 


FASTONVILLE  6  ' 
ECKLEY 
ELBFRT 


1792  ROUTT 


1978  TELLER 
20*0  HUERFANO 
20*8  CONEJOS 
2162  ARAPAHOE 


|  2220  DENVER 
222*  DENVER 
|  2281  SUMMIT 


2*5*  EAGLE 
2*9*  EL  PASi 
2*96  EL  PASI 


2501   EL  I 


25)5 


fUMA 


5W 


FL**FRT  3  SE 
ELBEl 

ELBERT  6  SSE 

ELBERT  5  Sw 

ELBERT  8  SW 

*LFCTRA  LAKi 

FLK  creek 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVERGREEN  2 
EVERSOLL  RA( 
FAIRPLAY 
PLAGL^P  2  m 
FLfMlNC.  1  S 
FORCE  a  8  S 


FORT  LUPTON  1 
FORT  "ORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 


,  GATEWAY  1  SW 
GENOA    1  W 

GEORGETOWN 

GLFNWOOO  SPRINGS  1  N 
GOPF  PASS  RANCH 
GPANAQA 

GRAND  JUNCTION  WR  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE  1  WNH 
i  GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT  OIVIOE  12  SE 

1  GREAT  SAND  DUNE*  NM 
GREELEY 

GREENLAND  8  SF 
GREENLAND  9  NE 
GREEN  MOUNTAIN  OA" 
GR FT ST ONE 
GROVE R   10  W 
GUFFEV  10  SE 
GUNNISON 
HA  MILT  ON 

HMTKl 

MA  SWELL 

HAWTHORNE 

NAYDEN 

HERMIT  T  ESE 

HOFHNF 

MOLLY 

HOLYOCE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
HOYT 

HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
tOALIA 
IGNAC10  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 
JOES 

JOHN   "ART  r  N  D*M 

JONES  PASS  2  E 
JULES^URG 


35*1  ALAMOSA 
3546  WELD 
357?  EL  PASO 
358*  DOUGLAS 
3592  SUMMIT 
3609!  MOFFAT 
36*3  WfiD 
3656  FREMONT 
3662  GUNNISON 
I  37381  MOFFAT 

SB  111  PARK 
1  3828  KIOWA 
3630  BOULDER 
38671  ROUTT 
I  395l!  MINERAL 

*0*t;  l»s  animas 

4076<  PROWERS 

4082!  PHILLIPS 

I  412»  GRANO 

413*  MORGAN 

•172  LINCOLN 
|  423*  CLEAR  CREEK 

*2*2j  YUMA 
4230  L*  PLATA 
*27d  PITKIN 
4380  YUMA 
*38B|  BENT 
43971  CLEAR  CREEK 
SEDGWICK 


2393  I 
2595  ELBERT 
2597  ELBERT 

2599  ELBERT 

2600  ELBERT 

2601  ELBERT 
2603  ELBERT 

262*  LA  PLATA 
2633  JEFFERSON 
2759  LARIMER 
2790  JEFFERSON 
2795  JEFFERSON 
2803  BACA 
281*  PARK 
2932  KIT  CARSON 
29**  LOGAN 
2997  LINCOLN 

3005  LARIMER 
3016  L*  PLAT* 
3027  wELD 
3038  MORGAN 
3063  EL  PASO 
3079  OTERO 
3113  GRAND 
31*6  MESA 
3222  HUERFANO 
32*6  MESA 

3258  LINCOLN 
3261  CLEAR  CREEK 
3359  GARFIELD 
3*23  GRAND 
3*77  PROWERS 
3*88  MESA 
34891  MESA 
3*96  GRAND 
3300  GRANO 
3539  MOFFAT 


I  39  11 

39  01 

39  2* 

3*  32 

37  26 

3*  3) 

39  )8 

40  01 


2  37  33 
4  39  29 
*  »0  23 
4  39  38 
4  39  37 
1  37  02 
4  39  14 

3  39  19 
3  40  40 
I    38  33 

J  40  33 


2  39  11 

1  37  4b 

2  38  40 

j!  39  17 

4  39  42 
2  39  3* 
2  40  09 

1  38  0* 

2  39  07 
2  39  03 
2j  40  16 
2  40  11 
2  40  42 

5  37  43 
4,  40  2b 
4  39  08 
4  39  16 
2  39  53 
2  *0  37 
*]  40  51 
ll  38  *1 
2  38  32 
2[  *0  22 

41  39  02 

1    38  21 

4  39  36 

2)  40  30 

5|  37  46 

1  37  16 

1  36  03 

*  40  35 
2j  40  03 

*  40  00 

1  39  08 

*  39  43 
3l  39  42 

2  37  08 
2  39  03 
5j  39  39 
1   38  03 

39  46 
41  00 


30       7919     6P  61 


3)83     6P  6 


3)       6293     SP  3 


02  9331 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


5201     6P  61 


6530  3i 
7096  IIP 
92  30 
11300  4P 


3*  6177     SP  5P 

33  6280  11 

58  8839     SP  SP 

18  8500 

36  3995] 

27  I  10018] 

Q3  5183 

01  509O 

21  788*  6P 

03  I  512*  6P 


5263' 
522ll 
8794 
5130 
6940 
65S0 
4238 
6*97 
7230 
72  70 


10324^  3P 


DRY  LAND  F ItLD  ST A 
FEO  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
OAVt LLC  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 

BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COM* 
JOSEPH  H  PFOST 
MRS  BETTY  M  SEIBtL 

MERRILL  LINOOWliT 

U  S  NAT  PARK.  SERVICE 

RICHARD  CAR-SKADEN 

RALPH  J  ATER 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARTHUR  H  NUlT 

LI  NOEL  J  HUDSON 

AGENT  D»R  G  W  RY 

U  S  BUR  RECL AMAT ION 

THOMAS  L  PlATT 


CITY  OF  BOULDER 
MRS  ELSIE  E  WMI 
CHARLES  S  MITCHEL 
MRS  ELVA  J  ENYEAR 
U  S  FORES 
LLOTD  R  3' 
RALPl 


CE 


SHIRLEY 
MRS  I 


net 


RED  I 


7000 
7300 
3376 


47)9    bp  bP 


7P  7PCGH 


4321     6A  8A 


3603 
8570  5P 
5823  SP 
7602 
3484 
4649  I 


46*8 
7330 

6723, 

7T*3 

6800  SP 
5090     5P  5P 
8200 


HARRY  W  NEW  TON 

MAC  JOHNSON 
WARDEN  PENITENTIARY 
WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOI L  CON  SERVICE 
Philip  R  AUST 
WILLIAM  B  SUTLET 
BOARD  OF  WATbR  COMM 
SIMON  B  SCHULT2 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CARL   A  LOVELL 

CLOSED  9/14/62 

CARL   E   MC  MILLtN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALTITUDE  OSS 
R  L  BANT A 
HAROLD  F  KREUGER 
TED  A  SMITH 
SUPT  COLO  NAT  HON 
U  S  WEATHER  BURtAU 
■    S  WEATHER  oUKtAU 

MONTEZUMA  VAL    I Rfi I G 
MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 
MRS  MARY  A  YELENICK 
WILLIAM  W  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 

EVER  I T  T  L  DAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN   K  WOOOS 
W  0  PRE STUN 

U  S  WEATHtR  DURLAU 
!  U  S  WEATHER  BUREAU 

BOARD  OF  WATtR  COMM 
1  MRS  M  A  CROWDER 
I  LLOYD  C  PYLE 
'  MALCOLM  R  DAYTON 
1  WILLARO  C  ROBERTS 

FED  AVIATION  AGENCY 

CARL  R  GUY 

HAROLD  W  TWEEDY 

!  RALPH  H  EVANS 
DARWIN  D  WOOLLEY 
MRS  ROBERTA  H  MAY 


HUGH  MUNDY 
LELAND  P  ULKJER 
CHARLES  A  HELBURN 
C  M  COLE 

western  colo  power  cu 
samuel  j  hargis 
u  s  bur  recl amat ion 
chamber  of  commerce 
ray  s  fleming 
j  c  eversoll 
u  s  forest  service 
a  e  gaines  jr 
john  g  nor  i  son 
nelvin  b  savage 

colorado  state  univ 
san  juan  basin  ex  st a 
leon  moooy 
gt  west  sugar  co 
arthur  e  orcuti 
us  soi l  con  service 
ronald  r  tucker 
s  steele  burgin 
fred  g  waggoner 
mrs  m  s  hubbard 

walter  m  hoffman 
'  public  service  co 
i  radio  station  kgln 
mrs  j  m  mohnhol  2 
clyoe  6  kennedy 
u  s  weather  bureau 
w  slope  branch  exp  sta 
us  nat  park  service 
u  s  bur  recl amat i  on 
frank  a  bochmann 

GREAT  SAND  DUNE  i  NM 
GT  WEST  SUGAR  CO 
FRANK  A  ROGERS 
KELSEY  POTIENGER  JR 
U  S  BUR  RECL AMAT I  ON 
INACTIVE  1/1/63 
MR 5  DORIS  A.   MC  GEHEE 
MRS  CLARA  G  NASH 


MRS  BESSIE  C  HANLIN 

ARTHUR  F  BAILOR 

MRS  LAURA  E  CHLSEBRO 

A  RAY  GOREE 

MRS  MABEL  WRIGHT 

CHARLES  F  NICOL 

W  R  DAVIS 

F    B  FLANAGAN 

COLO  GAME  ♦  FISH  DtP 

MRS  BERTHA  ■  MEYER 

BARBARA  L  MATT  IX 
WILLARO  G  HOLMAN 
THEODORE  w  CLARK 
CONSOL  UTC  AGENCY 
TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 
MRS  RUTH  E  SNYOER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOARD  OF  WATER  COMM 

MUNICIPAL   PWR  PLANT 


STATION 


EADVILLE 
EADVILLE  10 
FROY  T  WSW 


OOLORFS  5  NF 


ONGMONT  2  FSI 
ONGMONT  6  NW 
ONGS  PEAK 


MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 

MONUMENT  2  WSW 
MORRISON  1  SW 
MULE  SHOE  LODGE 
NEW  RAYMER 
NORTMOALC 


iORTH  LAKE 


PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE   1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAOL  I 

PAONI A 

PARADOX 

PARKER  9  E 


PUFBLO  WB  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOII 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 


EARS  PASS  6  WSW 


4ER  I 


KES 


PEr.  FEA 
RICO 

RIFLE  2  ENE 

PtO  GRANDE  RFSERVO I R 

RIVER  SPRINGS  RS 

ROCKY  FORD  2  ESE 

RUSH  2  NNF 

RUXTON  PARK 

RYE 

SAGUACHE 

SAL  I  DA 

SAN  LUIS 

SANTA   -APIA  RESERVOII 
S  A  P  ( N  F  RO  8  E 
SARGENTS 
SEDAL I  A  4  SSE 
SFDGWICK   5  S 
SE I RER 


6  SSE 


KES  TROUT  CLUB 


1 1 NGF I  ELD  8  S 
■AMROAT  SPRINGS 
■RLING 

ON INGTON 

RAT  TON  J  NE 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
SUMMITVULE 


KES  RESERVOIR 


VONA 

WAGON  WHEEL 
WALDEN 


WFTMORC  2  S 
WHITE  ROCK 
WIGGINS  7  SW 
WILCOK  RANCM 
WINDSOR 

WOLF  CREEK  PA: 


YELLOW  JACKET  1NW 
YUMA 

NEW  STATIONS 


COUNTY 


WELD 

LAS  ANIMAS 
ELBERT 
ELBERT 
ELBERT 
ELBERT 
CHEYENNE 

LINCOLN 

OTERO 
HINSDALE 
7*2j  PARK 

EL  PASO 
JEFFERSON 
PROWERS 
BENT 


.OGAN 

>UEBLO 
015]  ELBERT 
L I NCOLN 
MESA 

RIO  BLANCO 
BOULOER 
BOULDER 
LARIMER 
180  SAGUACHE 
CONEJOS 

127  MONTEZUMA 
.  PASO 
0  BLANCO 
446|  MOFFAT 
48*  RIO  BLANCO 
531  MONTEZUMA 
CHAFFEE 
RIO  GRANDE 
171  MONTROSE. 
MONTROSE 

730]  EL  PASO 

JEFFERSON 
HUERFANO 
WELD 
9T0j  OOLORES 


1  SUEI 


WASHINGTON 


236  ARCHULETA 
266  MESA 

iSDALE 


SAN  MIGUEL 

CONEJOS 

MONTE2UMA 

PUEBLO 

PUEBLO 

PUEBLO 

ROUTT 

ROUTT 

rio  Blanco 

LARIMER 
DOLORES 
GARF IELD 
HINSDALE 
CONEJOS 
OTERO 
EL  PASO 
EL  PASO 
PUEBLO 
SAGUACHE 


337 

370  CHAFFEE 
*28  COSTILLA 

NERAL 
433  GUNNISON 
SAGUACHE 
DOUGLAS 
SEDGWICK 


992  BACA 

T  CARSON 
06*|  LAKE 

0  GRANDE 

1  PLATA 
BIST'  PUEBLO 
818*i  GUNNISON 
820*,  SAN  MIGUEL 
8220  LAS  AN  I  MAS 


IGUEL 
8466  LAS  ANIMAS 
8301  LAKE 
8510  BACA 
8360  MONTROSE 


8382 


.  f  L  A 


8722  KIT  CARSON 

NEPAL 
8756]  JACKSON 


8839  LARIMER 

CUSTER 
89661  CUSTER 
8997  PUEBLO 
9025  WELD 


WELD 
GRAND 
MINERAL 


9265  ROUTT 
9273  MONTEZUMA 
4293  YUMA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


ROBERT  L  PLATT 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CLARENCE  WHEELER 

MERLE  E  HENRI 

A  B  LUCORE 

JOSEPH  J  ZIMMERMAN 

JAMES  R  PlCKENPAuGH 

FED  AVIATION  AGENCY 
MRS  EMMA  L  L I  SKA 
CHARLES  J  DAVIS 
COLO  SPGS  WTR  WORKS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
CHAS  E  MC  PHERSON  JR 
AH  CRY  S  SUGAR  CO 
RADIO  STATION  KBRR 

GILBERT   L I  NO  ST  Rum 

MRS  MARY  WYATT 

S  G  PETERSON 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

CHARLES  V  ECKMAN 

COLO  GAME   ♦  FISH  DEP 

GT  WEST   SUGAR  CO 

JOHN  L  NELSUN 

U    S  WEATHER  BUNtAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MANASSA  HIGH  SCHOOL 


U  S  BUR  RtCLAMAT I  ON 
COLO  WATER  CUN  BOARo 
UNCOMPAHGRE    V   W   U  A 

U  S  FOREST   SERV ICE 
RAYMOND  P  BUCKLES 
JOHN  A  ZEMBER 
R  0  SHE  PPERO 


MRS 


ul  T 


C  COEN 
JOSEPH    L  HANNIGAN 
LLOYD  A  GIFF IN 
TWIN  LAKES  R  *  C  • 
E  E  L I NDGREN 

FRANCIS  J  COUGHLII 
GLEN  D  EDMONOS 
W.F.  GREEN 
JOHN  W  TAYLOR 
LEE  W  SCHNIEDER 
TED  S  CRAWFORD 
CHALMER  M  GARBLR 
LOUIS  D  RUGGLES 


HI  AV 


USSELl 
Rk  CO 


006     6P  "ID 


U  S  WEATHER 


RALPH  B  wINTtR 

u  S  weather  buREau 

TOWN  OF  RANGELT 

JOSEPH  E  OALTON 
CHARLES  M  ENGEL 
MRS   L   M  THOMPSON 
S  ROLL  IN  LUNTEY 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
COLO  EXP  STAT  ION 
ROBERT  B  RAPP 
1     , COLO  SPGS  WTR  WORKS 


1C1ES 


MR  I 
CLARENCE  I 


CHAMBER  OF  COMMERCE 
MRS  NEA  G  GALLEGOS 
WINDSOR  kuCHLER 
COLO  GAME  *  F I SH  DtP 
BERNARD  IRBY 
MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 
LAVTON  D  MUNSON 
FOSHA  S  GORTON  JR 
CHARLES  E  SCHOONOVEK 
PUBLIC  SERVICE  CO 


HERBERT  0  MANN 

SE  COLO  BRCH  EXP  STA 

U  S  FOREST  SERviCt 

R  WAYNE  LIGHT 

GT  WEST  SUGAR  CO 

MRS  ARMILDA  BUHhENN 
ARTHUR  PAUTLER 
JOHN  SODIC 
S  U  S  WEATHER  BUR£6U 
IVAN  A  AMBROSIER 
JOHN  M  WATSON 
UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 
HARRY   6  WRIGHT 
JUAN  I T  A  G  TORRES 
CITY  OF  TRINIDAD 

FED  AV  I  AT  I  ON  AGENCY 
WEST  COLO  POWER  CO 
CECIL  SHANNON 
TWIN  LAKE  R  *  C  CO 
JOHN  P  MUTT 
UNION  CARBIDE  CORP 
ION 


RAY 


.  BUR  I 


FORD 


WALSENBURG  UTILITIES 

P  H  BOOTHROTD 

M  0  RANK  IN 

MRS  NETTIE  R  BhttCt 

WILLIAM  F  KREIDtR 

EDWARD  H  EPPLE 

RALPH  H  CL INE 

GT  WEST   SUGAR  CO 

H  L  MC  PETERS 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 


CHARLES  R  SIMON 
MR   CHARLES  O  WOOD 
YUMA   POLICt  DEPT 


1  ARKANSAS.     2  COLORADO,     3  KANSAS,     4  PLATTE,     3  RIO  GRANDE. 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Office  P  0 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other- 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f  ol  lowi  ng  : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 


S 


Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  In  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secr.Uuy 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chi.i 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 


ASHEVILLE:  1963 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
AUGUST  1963 


Station 

Ter 

nperature 

Precipitation 

Averoge 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greotest  Day 

2 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

° 

o 

0 

Date 

.  1  0  or  More 

a; 

o 

° 

1 .00  or  More 

5  ; 

si 

°  1 

r.  3 

°  J 

'A  L 

5  j 

Total 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN 

BRANSON 

84.9 

59.3 

72.1 

97 

1 

53 

30+ 

4 

10 

0 

0 

0 

3.96 

1.16 

29 

.0 

0 

9 

3 

1 

BUENA  VISTA 

75.5 

47.4 

61.5 

-  0.6 

86 

1 

42 

29+ 

115 

0 

0 

0 

0 

6.89 

5.52 

1.34 

30 

.0 

0 

lb 

H 

1 

CANON  CITY 

84.8 

61.2 

73.0 

-  1.3 

94 

1 

55 

31  + 

0 

s 

0 

0 

0 

1.92 

.15 

.41 

17 

.0 

0 

9 

0 

0 

COLO  SPRINGS  Wb  AP 

81.5 

58.0 

69.8 

1.1 

96 

1 

53 

31 

4 

1 

0 

0 

0 

5.22 

3.06 

1.30 

13 

.0 

0 

11 

3 

1 

DELHI 

89.8 

57.8 

73.8 

102 

1 

50 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

1.83 

1.10 

30 

.0 

0 

4 

1 

1 

EADS 

91.1 

60.5 

75.8 

103 

1 

55 

20+ 

0 

20 

0 

0 

0 

2.62 

.62 

1.00 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

EVER SOLL  RANCH 

95. OM 

65.  8M 

80.  4M 

102 

3+ 

55 

30+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.49 

.17 

13 

.0 

0 

3 

C 

0 

FORDER   8  S 

88.  3M 

58. 8M 

73.  6M 

104 

1 

50 

28 

0 

13 

0 

c 

0 

3.07 

1.14 

9 

.0 

0 

8 

1 

1 

HOLLY 

92.7 

62.9 

77.8 

100 

17+ 

55 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

1.17 

.60 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

92.3 

62.1 

77.2 

103 

1 

57 

28+ 

0 

21 

0 

0 

0 

2.61 

.89 

13 

.0 

0 

4 

3 

0 

KIT  CARSON 

89. 7M 

61  .6M 

75. 7M 

101 

1 

55 

28 

0 

18 

0 

0 

0 

2.23 

.85 

9 

.0 

0 

'J 

2 

0 

LA  JUNTA  FAA  AP 

91.1 

62.9 

77.0 

105 

1 

57 

31 

0 

t0 

0 

0 

0 

3.02 

1.29 

2 

.0 

0 

i 

2 

1 

LAMAR 

93.2 

63.7 

78.5 

1.1 

105 

1 

56 

28 

0 

21 

0 

0 

0 

2.09 

.02 

1.41 

17 

.0 

0 

4 

1 

1 

LAS  ANIMAS 

93. 6M 

60.  8M 

77. 2M 

0.0 

107 

1 

54 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

2.16 

.46 

1.27 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

LA  VETA 

79. OM 

52. 3M 

65. 7M 

47 

27  + 

25 

0 

0 

0 

0 

2.08 

.  39 

7 

.0 

0 

8 

0 

0 

LEADVILLE 

66.0 

41.9 

54.0 

-  1.6 

73 

37 

24 

334 

0 

0 

0 

0 

4.00 

1  .89 

.73 

11 

.0 

0 

13 

1 

0 

LI  HON   10  SSW 

84.  5 

56.6 

70.6 

0.1 

100 

2  + 

50 

31 

0 

u 

0 

0 

0 

4.16 

1.91 

,93 

17 

.0 

0 

1  0 

4 

o 

LIMON 

82.4 

57.3 

69.9 

98 

50 

28 

2 

0 

0 

0 

7.87 

2.00 

5 

.0 

0 

1  1 

b 

3 

MONUMENT  2  WSW 

80  .  01* 

5 1  •  OM 

65 .  5M 

-     Q.  8 

98 

45 

30 

32 

1 

0 

0 

0 

5.06 

2.52 

.  82 

17 

.0 

0 

I  i 

3 

o 

NORTH  LAKE 

68.8 

44.6 

56.7 

81 

j 

39 

15 

248 

0 

0 

0 

0 

4.67 

1.69 

.80 

3 

.0 

0 

12 

3 

0 

PUEBLO  WB  AP 

1 IR 

87.  7 

61.0 

74.  4 

-  0.2 

102 

55 

2  8 

0 

13 

0 

0 

o 

2.28 

•  43 

.  85 

9 

•  0 

0 

1 

o 

ROCKY  FORD  2  ESE 

91.1 

58.5 

74.8 

-  0.1 

105 

1 

48 

28 

0 

21 

0 

0 

0 

2.07 

.37 

1.35 

3 

.0 

0 

4 

1 

1 

RUSH  2  NNE 

81.6 

53.7 

67.7 

100 

1 

46 

31 

22 

1 

0 

0 

o 

6.31 

3.92 

1.36 

9 

.0 

0 

9 

rj 

3 

RUXTON  PARK 

67.5 

43.2 

55.4 

80 

1 

36 

28 

290 

0 

0 

0 

0 

8.30 

1.20 

7 

.0 

0 

21 

3 

1 

RYE 

80.9 

52.1 

66.5 

95 

1 

46 

28 

19 

3 

0 

0 

0 

4.84 

.80 

8 

.0 

o 

12 

5 

0 

SAL  I  DA 

80.1 

49.0 

64.6 

88 

1 

44 

29+ 

38 

0 

0 

0 

0 

2.39 

.92 

.40 

12 

.0 

0 

8 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW 

II 

88.9 

60.4 

74.7 

98 

2  + 

54 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

2.46 

1.59 

31 

.0 

0 

3 

1 

1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

66.7 

40.5 

53.6 

73 

1 

36 

29+ 

346 

0 

0 

0 

0 

4.56 

1.02 

5 

.0 

0 

14 

2 

1 

TACONY  7  SE 

88.2 

57.0 

72.6 

103 

1 

50 

28+ 

0 

13 

0 

0 

0 

2.90 

.76 

28 

.0 

0 

7 

2 

0 

TRINIDAD 

81.9 

54.2 

68.1 

95 

1 

39 

19 

30 

3 

0 

0 

0 

2.36 

.67 

22  + 

.0 

0 

4 

2 

0 

TRINIDAD  FAA  AP 

84.6 

57.5 

71.1 

97 

1 

51 

21 

0 

9 

0 

0 

0 

3.23 

.84 

22 

.0 

0 

6 

3 

0 

TWO  BUTTES  1  NW 

91.7 

62.0 

76.9 

99 

8+ 

50 

21 

0 

19 

0 

0 

0 

.92 

-  1.05 

.25 

28+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

83.2 

55.6 

69.4 

97 

1 

49 

31 

5 

2 

0 

0 

0 

3.20 

1.18 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

WESTCLIFFE 

79. 3M 

45.  6M 

62.  5M 

87 

1 

39 

28 

87 

0 

0 

0 

0 

2.56 

.0 

0 

WETMORE   2  S 

81.5 

54.6 

68.1 

95 

1 

49 

21  + 

9 

1 

0 

0 

0 

4.17 

.81 

9 

.0 

0 

11 

3 

0 

D I V I  S I  ON 

69.9 

0.1 

3.42 

1.32 

.0 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN 

ALTENBERN 

83.8 

49.9 

66.9 

94 

15+ 

42 

29+ 

24 

8 

0 

0 

0 

3.31 

.70 

10 

.0 

0 

9 

2 

0 

ARBOLES 

83.2 

54.4 

66.8 

91 

1 

46 

21 

4 

1 

0 

0 

0 

2.01 

.90 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

ARTESIA  2  E 

84.9 

55.5 

70.2 

93 

1 

50 

19 

1 

4 

0 

0 

0 

2.39 

.63 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

ASPEN 

75.0 

45.5 

60.3 

83 

15 

40 

24 

139 

0 

0 

0 

0 

3.25 

.65 

8 

.0 

0 

11 

1 

0 

BOND 

80.5 

49.9 

65.2 

93 

1 

43 

24 

25 

1 

0 

0 

0 

3.94 

1.32 

6 

.0 

0 

9 

3 

2 

CEDAREDGE 

82.8 

55.6 

69.2 

-  0.4 

89 

16+ 

48 

28 

6 

0 

0 

0 

0 

1.23 

-  .09 

.67 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

CIMARRON  3  SE 

82.8 

44.7 

63.8 

90 

15 

38 

1 

53 

1 

0 

0 

0 

2.25 

.43 

6 

.0 

0 

10 

0 

0 

CLIMAX  2  NW 

59.5 

38.4 

49.0 

67 

1 

34 

29+ 

490 

0 

0 

0 

0 

6.94 

1.07 

8 

.5 

T 

8 

17 

6 

1 

COCHETOPA  CREEK 

77.5 

44.5 

61.0 

87 

1 

37 

21 

121 

0 

0 

0 

0 

3.29 

.89 

10 

.0 

0 

10 

2 

0 

COLLBRAN 

84.2 

54.0 

69.1 

1.9 

93 

1 

48 

28 

8 

8 

0 

0 

0 

2.61 

1.20 

.60 

10 

.0 

0 

9 

1 

0 

COLORADO  NM 

86.5 

60.5 

73.5 

99 

1 

52 

24 

1 

7 

0 

0 

0 

3.07 

.70 

31 

.0 

0 

1 1 

2 

0 

CORTEZ 

84.1 

55.9 

70.0 

0.4 

91 

1 

50 

29+ 

3 

2 

0 

0 

0 

3.70 

2.19 

1.22 

27 

.0 

0 

8 

2 

2 

CRAIG 

80.6 

51.5 

66.1 

88 

16  + 

45 

29+ 

22 

0 

0 

0 

0 

3.09 

1.10 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

CRESTED  BUTTE 

73.3 

42.9 

58.1 

1.2 

82 

1 

36 

24 

206 

0 

0 

0 

0 

3.23 

.96 

.45 

18+ 

.0 

0 

12 

0 

0 

DELTA  1  E 

86.1 

56.3 

71.2 

-  1.1 

94 

15+ 

50 

31  + 

4 

10 

0 

0 

0 

1.01 

-  .12 

.15 

20 

.0 

0 

i 

0 

0 

Dl LLON 

71.9 

42.3 

57.1 

3.4 

85 

1 

37 

29+ 

239 

0 

0 

0 

0 

4.27 

2.64 

.71 

6 

.0 

0 

16 

2 

0 

DURANGO 

82.5 

51.7 

67.1 

1.1 

89 

14  + 

45 

29+ 

12 

0 

0 

0 

0 

5.17 

2.81 

.92 

27 

.0 

0 

11 

4 

0 

EAGLE  FAA  AP 

80.8 

49.3 

65.1 

89 

1 

40 

29 

34 

0 

0 

0 

0 

2.55 

.77 

6 

.0 

0 

6 

2 

0 

FORT  LEWIS 

76.5 

50.4 

63.5 

1.6 

84 

1 

45 

28 

56 

0 

0 

0 

0 

3.53 

1.39 

1.00 

27 

.0 

0 

9 

3 

1 

FRASER 

69.9 

36.0 

53.0 

0.0 

75 

1 

27 

29 

365 

0 

0 

9 

0 

5.70 

4.16 

.74 

11 

.0 

0 

15 

2 

0 

FRUITA  2  N 

87.8 

58.4 

73.1 

-  0.2 

98 

15 

50 

31 

4 

15 

0 

0 

0 

2.89 

1.87 

1.42 

31 

.0 

0 

6 

2 

1 

GATEWAY   1  SW 

87. OM 

60. 5M 

73. 8M 

98 

14 

53 

19 

0 

13 

0 

0 

0 

1.34 

.21 

13+ 

.0 

0 

6 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

82.5 

53.7 

66.1 

-  0.9 

92 

14 

46 

24 

11 

3 

0 

0 

0 

2.60 

.93 

.T. 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

GORE  PASS  RANCH 

74. 7M 

42.  OM 

58. 4M 

85 

1 

33 

29 

199 

0 

0 

0 

0 

2.40 

.41 

31 

.0 

0 

9 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

1 IR 

84.5 

62.6 

73.6 

-  1.9 

94 

16  + 

53 

31 

2 

8 

0 

0 

0 

1.75 

.68 

.56 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

86.3 

58.7 

72.5 

95 

1 

40 

28 

3 

7 

0 

0 

0 

3.22 

.99 

12 

.0 

0 

8 

2 

0 

GRAND  LAKE  1  WNW 

72.0 

39.2 

55.6 

82 

1 

31 

29+ 

282 

0 

0 

2 

0 

4.86 

.85 

11 

.0 

0 

12 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

70.5 

44.7 

57.6 

81 

1 

37 

29+ 

220 

0 

0 

0 

0 

3.00 

.50 

3 

.0 

U 

11 

1 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

78.2 

47.9 

63.1 

90 

1 

33 

17 

67 

1 

0 

0 

0 

5.22 

1.15 

8 

.0 

0 

12 

4 

2 

GUNNISON 

76.5 

44.5 

60.5 

-  0.1 

82 

8 

36 

29 

131 

0 

0 

0 

0 

2.98 

1.52 

.85 

10 

.0 

0 

10 

1 

0 

HAYDEN 

80.8 

49.1 

65.0 

92 

1 

40 

23 

31 

1 

0 

0 

0 

2.91 

1.72 

.48 

23 

.0 

0 

11 

0 

0 

HOT   SULPHUR  SPR  2  SW 

75.6 

43.8 

59.7 

84 

1 

35 

29 

157 

0 

0 

0 

0 

2.97 

.72 

2 

.0 

0 

9 

2 

0 

IGNACIO  1  N 

82.0 

51.2 

66.6 

-  0.2 

90 

1 

46 

24 

13 

1 

0 

0 

0 

3.14 

1.37 

.63 

6 

.0 

0 

8 

1 

0 

LAKE  CITY 

72.8 

44.5 

58.7 

79 

14  + 

37 

24 

190 

0 

0 

0 

0 

3.63 

.80 

27 

.0 

0 

13 

1 

0 

LITTLE  HILLS 

82.7 

47. J 

64.9 

90 

16  + 

37 

29 

38 

3 

0 

0 

0 

2.83 

.80 

31 

.0 

0 

9 

1 

0 

MARV I NE 

73.1 

41.6 

57.4 

84 

15 

35 

24+ 

230 

0 

0 

0 

0 

3.49 

.77 

16 

.0 

0 

7 

0 

MAYBELL 

81.4 

51.1 

66.3 

90 

1 

43 

29+ 

27 

1 

0 

0 

0 

2.46 

.90 

31 

.0 

u 

4 

2 

0 

MEEKER 

80.9 

50.9 

65.9 

89 

15  + 

43 

29 

13 

0 

0 

0 

0 

3.58 

.70 

3 

.0 

0 

11 

1 

0 

MESA  VERDE  NP 

83.1 

56.2 

69.7 

-  1.1 

90 

1 

51 

31 

6 

1 

0 

0 

0 

4.36 

2.35 

1.46 

27 

.0 

0 

1 1 

2 

1 

MONTROSE  NO  2 

83.9 

55.2 

69.6 

-  1.2 

95 

1 

47 

24 

7 

3 

0 

0 

0 

1.79 

.54 

.62 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

NORTHDALE 

82.0 

51.9 

67.0 

0.8 

88 

19+ 

44 

29+ 

15 

0 

0 

0 

0 

2.15 

.65 

.75 

5 

.0 

0 

8 

1 

0 

NORWOOD 

78.0 

49.0 

63.5 

88 

1 

44 

27  + 

70 

0 

0 

0 

0 

3.94 

1.81 

.77 

27 

.0 

u 

12 

3 

0 

OURAY 

73.5 

51.9 

62.7 

81 

15  + 

47 

31 

75 

0 

0 

0 

0 

2.74 

.38 

27 

.0 

L> 

1  3 

0 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

79.2 

47.8 

63.5 

88 

29 

40 

15 

51 

0 

0 

0 

0 

4.24 

1.33 

10 

.0 

0 

11 

2 

1 

PALISADE  1  S 

88.3 

62.9 

75.6 

102 

1 

57 

31  + 

0 

19 

0 

0 

0 

2.29 

1.33 

.61 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

75.7 

39.1 

57.4 

85 

4+ 

33 

3 

228 

0 

0 

0 

0 

4.93 

.75 

28 

.0 

0 

13 

4 

0 

PAONIA 

84.8 

55.2 

70.0 

92 

14 

39 

4 

6 

7 

0 

0 

0 

2.58 

.92 

9 

.0 

0 

7 

1 

0 

PARADOX 

86.4 

56.0 

71.2 

96 

14 

48 

29 

2 

11 

0 

0 

0 

3.01 

1.12 

23 

.0 

0 

8 

1 

1 

PITKIN 

72.1 

39.2 

55.7 

80 

8 

33 

29 

283 

0 

0 

0 

0 

4.45 

2.63 

.80 

9 

.0 

0 

13 

2 

0 

RANGELY 

86.6 

54.1 

70.4 

95 

16+ 

45 

19 

5 

10 

0 

0 

0 

1.83 

.71 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

REDSTONE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

RICO 

72.5 

42.7 

57.6 

81 

14 

37 

29+ 

221 

0 

0 

0 

0 

4.90 

2.10 

1.10 

26 

.0 

0 

1  3 

2 

1 

RIFLE  2  ENE 

84.1 

52.1 

68.1 

-  0.8 

92 

1 

42 

29 

9 

5 

0 

0 

0 

1.55 

.35 

.31 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

SILVERTON 

72.0 

39.1 

55.6 

1.5 

80 

1 

34 

15+ 

286 

0 

0 

0 

0 

4.29 

1.47 

.60 

4 

.0 

0 

16 

2 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

78.1 

44.5 

61.3 

0.7 

87 

16 

36 

29+ 

106| 

c 

0 

0 

0 

2.17 

.68 

.53 

20 

.0 

0 

1 6 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
AUGUST  1963 


Temperoturo 


Station 

i! 
II 

•  E 

*  - 

>  4 
<  j 

B 
I 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

S 

I 

• 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

a 

• 

o 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

a. 

« 
1 

c 
3 

0 
o 

a 

• 

I 
° 

- 

• 

i 

*» 

1.00  or  More 

ti 

.  ° 

■  J 
SI 

»i 

oJ 

TAYLOR  PARK. 

67.7 

43.3 

55.5 

74 

7  + 

36 

1 

267 

0 

0 

0 

0 

4.35 

.90 

27 

.0 

0 

It 

2 

0 

TCI   t  i  IC  1  TiC 

71.9 

43.9 

57.9 

36 

29+ 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.0 

0 

16 

4 

URA VAN 

90.* 

60.7 

75.6 

98 

1 

54 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

2.25 

.68 

4 

.0 

0 

4 

3 

0 

UM   i    c/1  |  TO     n  ft  M 
VALLtLl  i  \J  UAH 

76.8 

48.4 

62.6 

43 

28+ 

.67 

.0 

0 

12 

4 

YELLOW  JACKET  1NW 

79.5 

54.1 

66.8 

87 

16  + 

49 

31 

18 

0 

0 

0 

0 

7.06 

3.03 

3 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

64.5 

0.0 

3.37 

1.68 

T 

KANSAS  DRAINAGE  8AS1N 

AKRON  FAA  AP 

84.7 

59.6 

72.2 

99 

1 

53 

29 

2 

4 

0 

0 

0 

3.73 

.79 

17 

.0 

0 

9 

3 

0 

BONNY  DAM 

89.9 

61.4 

75.7 

104 

2+ 

54 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

2.88 

1.55 

8 

.0 

0 

4 

2 

1 

CHEYENNE  WELLS 

90.6 

59.8 

75.2 

0.6 

103 

1 

53 

31  + 

0 

21 

0 

0 

0 

1.31 

-  1.24 

.28 

6 

.0 

0 

6 

0 

0 

FLAGLER   2  NW 

86.1 

56.8 

71.5 

98 

1 

47 

30 

3 

7 

0 

0 

0 

1.79 

.58 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

HOLYOKE 

87.8 

60.4 

74.1 

0.2 

101 

1 

51 

31 

0 

15 

0 

0 

0 

2.06 

.06 

.96 

18 

.0 

0 

i 

1 

0 

STRATTON  3  NE 

89. 7M 

59. 5M 

74. 6M 

103 

16 

50 

30 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.35 

17 

.0 

0 

6 

0 

0 

WRAY 

89.4 

61  .0 

75.2 

1.3 

104 

1 

53 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

3.60 

1.38 

1.17 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

YUMA 

90.8 

59.2 

75.0 

103 

1 

52 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

2.72 

.77 

1.47 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

74.2 

0.7 

2.40 

.24 

.0 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 

69. 2M 

45. 1M 

57. 2M 

85 

1 

40 

30+ 

238 

0 

0 

0 

0 

9.96 

1.68 

4 

.0 

0 

16 

8 

2 

ANTERO  RESERVOIR 

71.5 

41.7 

56.6 

79 

1 

36 

14 

251 

0 

0 

0 

0 

3.82 

.88 

5 

.0 

0 

10 

3 

0 

BAILEY 

76.0 

44.0 

60.0 

88 

1 

40 

29+ 

152 

0 

0 

0 

0 

5.41 

.77 

6 

.0 

0 

14 

3 

0 

BOULDER 

82.6 

59.3 

71  .0 

-  1.1 

96 

1 

52 

29+ 

2 

1 

0 

0 

0 

2.34 

.70 

.72 

3 

.0 

0 

9 

1 

0 

BR  I GGSDALE  2  NW 

85.  4M 

56. 7M 

71. 1M 

102 

1 

51 

28 

1 

7 

0 

0 

0 

4.46 

•  90 

4 

.0 

0 

12 

2 

0 

BYERS 

85.3 

56.3 

70.8 

-  1.4 

101 

1 

50 

29 

1 

4 

0 

0 

0 

3.24 

1.75 

.87 

7 

.0 

0 

8 

2 

0 

CARIBOU  RANCH 

68.9 

45.7 

57.3 

83 

1 

40 

25 

233 

0 

0 

0 

0 

5.95 

.82 

4 

.0 

0 

14 

5 

0 

CASTLE  ROCK 

80.7 

52.3 

66.5 

95 

1 

46 

29+ 

27 

1 

0 

0 

0 

4.70 

1.36 

3 

.0 

0 

11 

2 

1 

CHEESMAN 

80.0 

47.4 

63.7 

-  2.1 

89 

1 

42 

29+ 

51 

0 

0 

0 

0 

6.43 

4.37 

1.15 

3 

.0 

0 

15 

5 

1 

CHERRY  CREEK  DAM 

84.5 

55.0 

69.8 

100 

1 

50 

30+ 

6 

5 

0 

0 

0 

6.96 

3.28 

17 

.0 

0 

9 

3 

1 

DENVER  WB  AP 

//R 

81.2 

56.2 

68.7 

-  3.3 

96 

1 

49 

30 

7 

1 

0 

0 

0 

2.52 

1.24 

.62 

6 

.0 

0 

9 

1 

0 

DENVER  WB  CITY 

R 

81.0 

61  .2 

71.1 

-  2.0 

93 

1 

56 

30+ 

1 

1 

0 

0 

0 

2.96 

1.87 

1.41 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

ELBERT 

78.6 

50.7 

64.7 

94 

1 

42 

28 

43 

1 

0 

0 

0 

4.20 

1.87 

13 

.0 

0 

8 

2 

2 

ESTES  PARK 

73.9 

47.8 

60.9 

0.0 

82 

1 

39 

29 

123 

0 

0 

0 

0 

5.70 

3.84 

1.02 

12 

.0 

0 

15 

4 

1 

EVERGREEN 

78.4 

47.1 

62.  8 

90 

1 

40 

29 

76 

1 

0 

0 

0 

4.09 

.  78 

13 

.0 

0 

12 

2 

0 

FORT  COLLINS 

81.4 

56.6 

69.0 

-  0.2 

94 

1 

51 

24+ 

6 

2 

0 

0 

0 

1.69 

.16 

.  44 

25 

.0 

0 

5 

0 

0 

83.8 

54.9 

69.4 

46 

29 

4 

0 

0 

0 

2.51 

1.26 

.68 

1 8 

.0 

0 

7 

2 

q 

FORT  MORGAN 

85.8 

59.5 

72.7 

0.7 

99 

2 

51 

29+ 

0 

5 

0 

0 

0 

2.66 

1.28 

.94 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

GEORGE TOWN 

72.4 

48.8 

60.6 

82 

1 9 

43 

31  + 

134 

0 

0 

0 

0 

•  55 

23 

.0 

0 

17 

1 

0 

GREELEY 

83. 7M 

56. 7M 

70. 2M 

-  1.5 

96 

2 

52 

15 

4 

4 

0 

0 

0 

3.58 

2.77 

1.83 

19 

.0 

0 

b 

2 

1 

GROVER   10  W 

83.1 

57.1 

70.1 

99 

51 

30 

3 

o 

0 

o 

3.80 

2.29 

1.01 

I  3 

.0 

0 

8 

3 

1 

IDAHO  SPRINGS 

74.1 

46.8 

60.5 

-  1.1 

85 

1 

41 

29 

141 

0 

0 

0 

0 

4.10 

1.96 

.51 

3 

.0 

0 

14 

1 

0 

JONES  PASS  2  E 

63.  OM 

36. 6M 

49. 8M 

70 

16  + 

32 

10 

464 

5.59 

1.00 

4 

.0 

o 

1 6 

3 

1 

KASSLER 

83.0 

58.3 

7fi.9 

-  1.8 

93 

1 

51 

30+ 

5 

3 

0 

0 

0 

2.39 

.91 

.45 

4 

.0 

0 

8 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

83.0 

53.5 

68.3 

98 

1 

45 

31  + 

14 

2 

o 

5.53 

2.80 

3 

.0 

o 

3 

1 

LAKE  GEORGE  8  SW 

73.0 

47.4 

60.2 

-  0.7 

80 

1 

42 

29 

142 

0 

0 

0 

0 

3.32 

1.46 

.54 

4 

.0 

0 

11 

1 

0 

LAKEWOOD 

81,3 

55.1 

68.2 

-  4.3 

93 

1 

48 

29 

11 

1 

0 

0 

0 

2.36 

1.04 

.97 

6 

0 

LONGMONT   2  ESE 

83.5 

55.5 

69.5 

-  0.7 

95 

1 

52 

29+ 

5 

3 

0 

0 

0 

2.22 

1.34 

.58 

27 

.0 

0 

8 

1 

0 

PARKER  9  E 

80.2 

55.0 

67.6 

95 

1 

50 

31  + 

15 

1 

0 

0 

0 

5.22 

3.51 

1.43 

6 

.0 

0 

12 

4 

2 

RED  FEATHER  LAKES 

70.2 

47.7 

59.0 

79 

1 

40 

29 

183 

0 

0 

0 

0 

3.97 

.72 

4 

.0 

0 

10 

1 

0 

SPICER 

72.3 

43.1 

57.7 

80 

1 

35 

29 

238 

1 

0 

0 

0 

3.39 

1.96 

.53 

3 

.0 

0 

14 

1 

0 

STERLING 

85.8 

57.5 

71.7 

-  0.5 

96 

2 

50 

28 

2 

S 

0 

0 

0 

4.01 

2.47 

1.74 

18 

.0 

0 

6 

2 

2 

72.2 

39.5 

55.9 

29 

29 

0 

0 

3 

0 

.42 

.0 

0 

9 

0 

0 

WATERDALE 

83.  8M 

53. OM 

68.  4M 

-  0.5 

96 

1 

44 

23 

7 

2 

0 

0 

0 

1.94 

.64 

.25 

10 

.0 

0 

9 

0 

0 

WIGGINS   7  SW 

86.1 

57.1 

71.6 

102 

51 

28 

1 

6 

0 

0 

0 

5.32 

1.55 

7 

.0 

0 

• 

4 

2 

DIVISION 

65.2 

-  2.6 

4.11 

2.55 

.0 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

ALAMOSA  WB  AP 

R 

78.4 

46.9 

63.7 

0.7 

86 

2  + 

42 

28 

53 

0 

0 

0 

0 

1.87 

.89 

.37 

20 

.0 

0 

8 

0 

0 

BLANCA 

79.6 

46.8 

63.2 

89 

1 

40 

21 

65 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.50 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

CENTER 

77.9 

47.6 

62.8 

84 

15 

41 

31 

72 

0 

0 

0 

0 

2.06 

e92 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

DEL  NORTE 

75.5 

48.1 

61.8 

-  0.4 

82 

2 

42 

21 

95 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.43 

.42 

9 

.0 

0 

8 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

77.5 

49.2 

63.4 

87 

1 

41 

21 

71 

0 

0 

0 

0 

2.35 

.56 

6 

.0 

0 

8 

1 

0 

HERMIT   7  ESE 

// 

71.  OM 

39.  6M 

55.  3M 

0.1 

78 

1 

32 

21 

293 

0 

0 

1 

0 

2.85 

.62 

.60 

27 

.0 

0 

11 

1 

0 

MANASSA 

77.8 

46.6 

62.2 

0.3 

86 

1 

40 

26 

86 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

MONTE  VISTA 

76.7 

46.0 

61.4 

84 

16+ 

41 

31 

102 

0 

0 

0 

0 

1.29 

.34 

19 

.0 

0 

S 

0 

0 

SAGUACHE 

79.8 

49.0 

63.9 

84 

16+ 

44 

31  + 

47 

0 

0 

0 

0 

1.16 

-  .38 

.30 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

74.0 

41.8 

57.9 

84 

1 

35 

22 

213 

0 

0 

0 

0 

1.93 

.28 

27 

•  0 

0 

10 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

61.7 

40.8 

51.3 

68 

13+ 

37 

29+ 

419 

0 

0 

0 

0 

3.68 

.66 

27 

.0 

0 

11 

1 

0 

DIVISION 

60.6 

0.1 

2.10 

.45 

.0 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature: 


107*  on  the  1st  at  Las  Animas 


Lowest  Temperature: 


27*  on  the  29th  at  Fraser 


Greatest  Total  Precipitation:  9.96  inches  at  Allenspark 
Least  Total  Precipitation:       0.  49  inch  at  Eversoll  Ranch 

Greatest  One-Day  Precipitation:  3.28  Inches  on  the  17th  at  Cherry  Creek  Dam 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:       0.  5  inch  at  Climax  2  NW 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        Trace  on  the  8th  at  Climax  2  NW 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
AUGUST  1«3 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 
1 

2  1 
1 

3 

4  | 

5  1 

1 

6 

7  | 

8  1 

9 

10  1 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

18 

19 

20 

1 

21 

22  [ 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29  j 

30 

31 

AKRON  FAA  AP 

J.M 

•  71 

•  33 

•  ii 

•  72 

.14 

T 

■01 

.12 

.79 

•  38 

.35 

•  07 

ALAMOSA  MB  AP 

R 

1.87 

T 

•  16 

.07 

•  02 

■Of 

•11 

T 

•  03 

.  a. 

.01 

.10 

•  04 

T 

•  37 

•  16 

•  04 

.10 

7 

.  01 

•  01 

■16 

•  05 

ALLEN5PARK 

•  44 

•  36 

1.66 

•  74 

.63 

•  30 

•  91 

•  30 

.55 

•  50 

•  46 

*09 

^05 

*  *35 

.  ^0 

T 

•  30 

ALTENBERN 

3.31 

•  62 

•  07 

.16 

T 

•  70 

•  24 

T 

04 

*04 

13 

"21 

■  01 

•  37 

AMES 

5.53 

T 

.16 

•  54 

.07 

.49 

•43 

•  23 

7 

.13 

.10 

.06 

.27 

.12 

.32 

.63 

.17 

.24 

.08 

.07 

.09 

.55 

•06 

.30 

AHTERO  RESERVOIR 

3.62 

•  06 

.  M 

•  50 

.86 

•  05 

•  02 

■  16 

.50 

T 

.04 

•  02 

.02 

•  06 

.13 

■  1 1 

•  06 

.23 

.33 

ARBOLES 

2.01 

•  33 

•  16 

•  21 

•  23 

.20 

*oft 
•  90 

AROYA  6  NE 

*  '  9 

•  40 

•  21 

•  42 

T 

•  15 

ARTESIA   .  E 

2.39 

•  02 

•  50 

•  05 

27 

02 

63 

09 

02 

01 

ASPEN 

3.25 

•05 

.10 

.02 

.16 

.47 

■  02 

.02 

.65 

T 

.11 

.41 

T 

.02 

T 

.01 

•  32 

.13 

.10 

.07 

.08 

T 

.27 

.16 

.01 

.03 

.02 

AVER  RANCH 

6.10 

•  05 

"  ?i 

.  -  - 

♦  36 

"'^ 

* 

T 

.36 

•  24 

•  09 

•  26 

7 

T 

.03 

•  02 

T 

.03 

T 

BAILEY 

5.41 

.01 

•  45 

•  63 

•  72 

•  12 

I 

•  42 

.17 

"?/\ 

•  06 

•  ** 

•  OB 

"  >ft 
"  |^ 

.02 

.16 

•  21 

.04 

•  02 

•  07 

*  ft7 

T 

BOND 

3. 94 

•  17 

•  09 

.12 

•  02 

T5 

.02 

" 

;J 

BONHAM  RESERVOIR 

4.50 

•  46 

•  12 

•  14 

.84 

.06 

■  41 

T 

T 

•  17 

•  20 

t 

T 

.39 

•  23 

.05 

.42 

7 

•  22 

•  19 

.09 

T 

•  10 

.39 

BONNY  OAH 

2.86 

BOULDER 

2*34 

.05 

•  03 

•  72 

•  21 

.01 

•  11 

•  25 

.04 

.01 

.07 

*  * ' 

T 

•  01 

I 

.02 

•  06 

.06 

•  10 

■  12 

"?i 

.13 

•  11 

.01 

T 

BRANDON 

.69 

■  10 

* n I 

a  11 

BRANSON 

3.96 

40 

*  57 

17 

20 

05 

10 

03 

05 

1  16 

12 

BRECKENR I  DOC 

6.73 

.30 

.11 

•  67 

.30 

.46 

.25 

.14 

.19 

.10 

.48 

.73 

•06 

T 

.12 

.38 

.34 

.06 

T 

.16 

.31 

.32 

.09 

.21 

.57 

.09 

.12 

.05 

•  12 

BRIGCSDALE  2  NW 

4.46 

BUENA  VISTA 

b.69 

•03 

•  05 

•  22 

•  82 

*w 

•  1  6 

■  02 

•  04 

.  B< 

•  02 

"it 

"it 

•  04 

•  27 

*  20 

*fl 
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LAKE  GEORGE   8  SH 

LAKE WOOD 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VET A 

LEAOVILLE 
LEROV   7  W&M 
LIME  3  SE 
L1M0N  10  SSH 
LIMON 

LITTLE  DOLORES  5  NE 
LITXLE  HILLS 
LONGMONT   2  CSC 
MANASSA 
MANCOS 

MAR VINE 
MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 

MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT   2  WSU 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 

NORWOOD 
OROWAY 
OTIS  11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE   1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAONIA 

PARADOX 

PARKER  9  E 

PAR SHALL   10  SSC 
PCNROSE    3  NNW 
PITK  IN 
PLACERVILLE 

PUEBLO  MB  AP  // 

PUEBLO  CITY  RES 
PUEBLO  ARM>  OCPOT 
PYRAMID 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES 

REDSTONE 
R  I  CO 

RIFLE  2  ENC 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 

RUX70N  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  1 DA 

SAPINERO  8  E 

SARGENT  S 
SCOALIA  4  SSC 
SHOSHONE 
SI LVERTON 
SPICFR 

SPRINGFIELD  7  WSw  // 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 
S70N I NGTON 
STRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

TACONY  7  SE 

7AYL0R  PARK 

7ELLURIDE 

TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
7 ROY   1  SC 
7W|N  LAKES  RCS 
7*10  BUT7ES  1  NW 

URA VAN 

VALLECI TO  DAM  // 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
I  WALDEN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 
WATERDALE 
IWESTCLIFFE 
WET MORE   2  S 
WIGGINS  7  $H 

WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CRECK  PASS  1  C 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

WRAY 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 
YUMA 


3.32 
2.36 
2.09 
2.16 
2.08 

4.00 
3.53 
1.37 
4.16 
7.87 

2.59 
2.83 
2.22 

5.66 

3.49 
2.46 
3.38 
4.36 


1.63 
1.79 
5.06 


2.46 
2.17 
4.01 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  .peed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Parent  of 
tune  from 
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Average 

11 
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.1 
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5i00  AM 
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lliOO  AM 
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Trace 
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Percent  of 
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sunshine 
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sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  we  AIRPORT 

90 

50 

49 

5 

10 

8 

0 

0 

0 

23 

6.2 
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N 

16 
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28++ 

WNW 

1 

77 

45 

53 

73 

11 
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1 

0 
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6.9 

DENVER  WB  AIRPORT 

S 

19 
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31 

W 

25 

83 
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5* 

74 

12 

4 
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1 

0 

0 

25 

63 

6.5 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

SE 

IS 

5.7 

29 

NW 

31  + 

62 

*5 

35 

31 

10 

6 

4 

1 

0 

0 

21 

54 

6.0 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SSE 

16 

9.3 

♦  7 

N 

28 

81 

A3 

41 

69 

6 

9 

3 

1 
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72 

5.9 

Sm  raptaT.iv:*  DOfcM  lollowing  Sutton  Lrnim 

-  121  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
AUGUST  1963 


Station 

Day  OI  Month 

rage  j 

a 
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2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  " 

16 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

AKRON   FAA  AP 

MAX 

99 

86 

84 

86 

84 

86 

82 

89 

84 

85 

66 

80 

61 

86 

93 

92 

73 

76 

84 

90 

86 

88 

87 

88 

89 

88 

79 

82 

72 

82 

78 

84.7 

MI  N 

61 

62 

56 

62 

63 

57 

67 

60 

60 

57 

56 

57 

61 

56 

61 

60 

58 

63 

61 

58 

55 

53 

55 

56 

59.6 

ALAMOSA   MB  AP 

MAX 

86 

86 

77 

79 

82 

82 

83 

84 

79 

73 

80 

74 

78 

79 

84 

83 

74 

80 

77 

77 

80 

78 

79 

60 

76 

72 

71 

77 

77 

69 

73 

78  4 

MI  N 

51 

51 

54 

52 

51 

51 

46 

49 

52 

53 

49 

52 

47 

46 

48 

48 

48.9 

ALLENSPARK 

MAX 

85 

75 

65 

73 

66 

65 

70 

72 

68 

70 

68 

63 

66 

70 

73 

75 

65 

69 

71 

70 

69 

69 

71 

74 

70 

68 

6  3 

68 

66 

60 

69  2 

MI  N 

47 

43 

45.1 

ALTENBERN 

MAX 

91 

81 

78 

80 

82 

88 

90 

85 

93 

62 

77 

87 

90 

94 

94 

91 

73 

88 

91 

82 

89 

77 

76 

86 

67 

71 

81 

83 

87 

75 

68 

83  8 

MI  N 

47 

49.9 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

79 

76 

66 

71 

?: 

72 

73 

76 

70 

70 

72 

65 

73 

76 

77 

72 

70 

72 

75 

69 

75 

70 

69 

75 

7  3 

75 

63 

70 

72 

67 

63 

M1N 

AO 

A3 

45 

° 

40 

40 

43 

41.7 

ARBOLES 

MAX 

91 

86 

81 

82 

84 

65 

86 

86 

87 

86 

81 

88 

87 

86 

85 

89 

78 

85 

85 

77 

86 

80 

81 

85 

86 

78 

75 

83 

84 

75 

72 

83  2 

MIN 

57 

50 

54.4 

ARTESIA  2  E 

MAX 

93 

8A 

88 

83 

82 

88 

8  7 

88 

87 

84 

82 

84 

8  6 

91 

91 

90 

86 

83 

89 

82 

87 

85 

80 

81 

79 

83 

83 

85 

83 

74 

84.  9 

MIN 

57 

57 

61 

59 

52 

50 

58 

53 

57 

53 

51 

51 

53 

51 

52 

5  8 

54 

55.5 

ASPEN 

MAX 

77 

69 

74 

68 

75 

71 

60 

76 

78 

75 

73 

75 

77 

81 

83 

81 

67 

78 

82 

73 

78 

72 

72 

78 

76 

72 

72 

74 

79 

72 

68 

75.0 

MIN 

3 

42 

45 

45.5 

BA1 LET 

MAX 

68 

82 

73 

74 

73 

75 

72 

80 

70 

78 

76 

73 

74 

76 

61 

80 

79 

78 

80 

79 

74 

7* 

83 

75 

79 

76 

67 

70 

72 

73 

68 

76.0 

MIN 

45 

43 

41 

41 

45 

41 

41 

40 

52 

49 

43 

44.0 

BLANCA 

MAX 

89 

86 

80 

81 

86 

83 

84 

85 

77 

71 

82 

77 

77 

80 

84 

85 

81 

81 

80 

76 

72 

78 

79 

80 

81 

72 

73 

78 

78 

76 

75 

79.6 

MIN 

41 

48 

45 

40 

48 

45 

47 

50 

44 

41 

47 

47 

49 

46.8 

BOND 

MAX 

93 

81 

77 

78 

77 

82 

81 

80 

81 

82 

72 

80 

83 

86 

84 

80 

70 

82 

86 

76 

84 

79 

72 

85 

83 

81 

82 

84 

82 

78 

75 

80.  5 

MIN 

4  7 

48 

50 

49 

46 

51 

49 

55 

46 

43 

51 

50 

49 

54 

49 

49 

49.9 

BONNT  DAM 

MAX 

10A 

104 

91 

86 

97 

95 

91 

91 

92 

86 

86 

91 

85 

82 

86 

93 

99 

83 

74 

86 

92 

94 

96 

91 

91 

91 

95 

88 

86 

78 

83 

89.  9 

MIN 

70 

63 

57 

5  7 

59 

62 

59 

55 

58 

56 

62 

61 

57 

56 

54 

56 

61.4 

BOULDER 

MAX 

96 

82 

80 

83 

84 

80 

84 

89 

80 

84 

81 

77 

79 

85 

89 

89 

83 

84 

85 

85 

81 

82 

85 

86 

66 

85 

77 

76 

74 

76 

75 

82.6 

MIN 

62 

5  7 

57 

59.3 

BRANSON 

MAX 

97 

92 

86 

90 

93 

95 

90 

90 

85 

60 

87 

75 

76 

80 

66 

91 

83 

78 

85 

85 

90 

90 

85 

63 

80 

85 

85 

83 

77 

68 

81 

84  9 

MIN 

° 

60 

60 

60 

60 

60 

59.3 

8RIGGSDALE  2  nw 

MAX 

102 

88 

84 

81 

88 

86 

83 

91 

86 

85 

90 

81 

79 

82 

89 

94 

76 

84 

84 

87 

84 

84 

90 

86 

90 

90 

82 

76 

77 

84 

85.4 

MIN 

53 

62 

52 

54 

55 

54 

55 

54 

58 

57 

61 

51 

56.7 

BUENA  VISTA 

MAX 

86 

79 

75 

76 

74 

77 

81 

80 

75 

74 

70 

65 

75 

80 

81 

78 

71 

76 

79 

78 

79 

74 

73 

76 

75 

75 

67 

73 

76 

74 

67 

75  5 

MIN 

50 

48 

50 

47 

42 

47 

47 

45 

57 

47 

49 

42 

47.4 

BTERS 

MAX 

101 

87 

87 

87 

87 

82 

87 

88 

83 

85 

87 

78 

79 

84 

92 

91 

82 

80 

89 

89 

85 

89 

86 

87 

91 

89 

72 

80 

81 

81 

77 

85.3 

MIN 

57 

5 1 

59 

57 

53 

55 

57 

55 

54 

55 

54 

59 

57 

55 

51 

50 

52 

55 

56.3 

CANON  CITT 

MAX 

94 

92 

82 

89 

87 

84 

85 

91 

84 

SO 

87 

81 

78 

81 

90 

90 

81 

84 

87 

87 

88 

89 

85 

85 

87 

84 

81 

84 

80 

78 

75 

84.  8 

MIN 

6  6 

71 

63 

63 

62 

59 

63 

61 

61 

62 

59 

55 

62 

65 

62 

58 

62 

59 

61 

63 

63 

62 

59 

58 

58 

61 

57 

58 

55 

61.2 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

83 

73 

67 

70 

68 

67 

71 

74 

68 

70 

69 

60 

63 

69 

78 

75 

63 

69 

74 

70 

65 

68 

62 

60 

67 

75 

67 

67 

66 

68 

71 

68.9 

MIN 

52 

41 

46 

47 

42 

48 

46 

45.7 

CASTLE  ROCK 

MAX 

95 

87 

82 

81 

81 

82 

82 

86 

76 

80 

82 

74 

76 

80 

89 

87 

8  0 

78 

85 

84 

83 

S3 

62 

83 

84 

80 

68 

74 

72 

75 

70 

80.7 

MIN 

51 

60 

58 

57 

54 

54 

55 

57 

53 

50 

57 

57 

4  9 

48 

50 

52 

52.3 

CEDAREDGE 

MAX 

89 

80 

84 

81 

62 

87 

87 

88 

86 

82 

83 

85 

86 

87 

89 

89 

79 

88 

85 

75 

83 

80 

80 

83 

86 

75 

77 

79 

84 

79 

70 

82  6 

MIN 

60 

58 

57 

53 

57 

57 

54 

59 

58 

54 

53 

51 

59 

60 

6 

50 

55.6 

CENTER 

MAX 

83 

83 

73 

77 

80 

82 

80 

83 

82 

72 

79 

76 

78 

80 

84 

79 

74 

81 

76 

77 

78 

78 

76 

79 

77 

75 

72 

80 

80 

66 

71 

77.9 

MIN 

49 

51 

51 

52 

50 

48 

49 

49 

52 

5  0 

49 

51 

45 

44 

50 

52 

49 

41 

47.6 

CMEESMAN 

MAX 

89 

85 

80 

79 

73 

80 

81 

83 

78 

81 

84 

75 

73 

87 

88 

85 

80 

80 

80 

82 

61 

81 

80 

84 

79 

83 

67 

76 

77 

76 

73 

80.0 

MIN 

50 

50 

42 

42 

47.4 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

100 

94 

83 

89 

65 

88 

84 

87 

84 

84 

87 

76 

60 

84 

91 

92 

81 

86 

84 

85 

S3 

84 

85 

86 

90 

86 

71 

78 

73 

81 

76 

84.  5 

MIN 

51 

55 

55 

55 

55 

56 

52 

54 

53 

52 

56 

55 

54 

52 

50 

50 

51 

55.0 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

103 

96 

92 

97 

97 

95 

91 

96 

92 

92 

90 

80 

84 

87 

93 

99 

86 

77 

90 

93 

94 

96 

92 

89 

90 

96 

91 

87 

81 

83 

80 

90.6 

MIN 

60 

59 

55 

56 

57 

58 

62 

65 

61 

63 

59 

58 

54 

54 

53 

53 

59.8 

CIMARRON  3  SE 

MAX 

86 

62 

85 

88 

78 

86 

82 

85 

89 

88 

80 

65 

84 

86 

90 

87 

84 

82 

88 

85 

82 

88 

75 

78 

80 

72 

75 

80 

84 

78 

74 

82.6 

MIN 

38 

50 

50 

50 

50 

45 

50 

42 

46 

45 

48 

45 

43 

42 

45 

45 

40 

41 

40 

50 

45 

41 

42 

50 

52 

42 

41 

44 

40 

44.7 

CLIMAX   2  NW 

MAX 

67 

63 

57 

57 

6  0 

60 

59 

63 

59 

58 

57 

55 

59 

63 

65 

62 

53 

59 

63 

63 

61 

60 

57 

60 

60 

59 

55 

58 

60 

60 

53 

59.5 

MIN 

36 

36 

37 

34 

3  8 

39 

38.4 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

87 

84 

80 

73 

72 

73 

79 

81 

80 

77 

73 

75 

78 

83 

80 

82 

81 

78 

80 

81 

76 

78 

70 

7» 

75 

78 

74 

76 

74 

76 

73 

77.5 

MIN 

47 

45 

49 

42 

43 

44.5 

COLLBRAN 

MAX 

93 

80 

75 

80 

80 

85 

69 

90 

90 

82 

81 

87 

88 

90 

91 

92 

82 

90 

9  0 

84 

88 

78 

74 

81 

87 

77 

82 

85 

87 

82 

70 

84.2 

MIN 

56 

57 

50 

53 

53 

46 

50 

55 

49 

54.0 

COLORADO  NM 

MAX 

99 

87 

82 

77 

83 

85 

89 

87 

86 

85 

85 

89 

91 

94 

94 

94 

88 

87 

92 

91 

87 

82 

75 

S3 

86 

86 

84 

68 

88 

86 

73 

86.5 

MIN 

61 

60 

60 

6  3 

57 

61 

54 

60.5 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

96 

89 

83 

84 

85 

86 

80 

87 

82 

80 

82 

74 

73 

77 

84 

89 

79 

79 

82 

79 

85 

85 

83 

84 

80 

82 

77 

81 

74 

74 

72 

81.5 

MIN 

62 

60 

58 

61 

57 

56 

56 

56 

58 

56 

59 

62 

57 

56 

54 

54 

53 

56.0 

CORTEZ 

MAX 

91 

85 

79 

80 

85 

86 

83 

88 

87 

82 

84 

86 

90 

89 

89 

89 

77 

86 

88 

83 

87 

85 

80 

86 

86 

75 

76 

82 

85 

83 

73 

84.1 

MIN 

62 

62 

57 

58 

57 

57 

57 

53 

57 

56 

55 

53 

54 

56 

59 

57 

57 

55 

55 

64 

54 

58 

54 

50 

52 

59 

54 

52 

50 

57 

51 

55.9 

CRAIG 

MAX 

86 

79 

83 

76 

83 

85 

84 

83 

85 

84 

77 

82 

84 

88 

88 

88 

67 

81 

87 

79 

81 

69 

75 

78 

82 

76 

81 

82 

84 

77 

64 

80.6 

MIN 

57 

° 

" 

56 

46 

49 

53 

53 

51 

50 

45 

52 

48 

51.5 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

82 

79 

78 

76 

70 

73 

76 

76 

74 

73 

69 

75 

75 

77 

76 

75 

70 

74 

76 

74 

74 

73 

71 

71 

70 

68 

66 

72 

75 

70 

65 

73.3 

MIN 

50 

40 

43 

37 

43 

38 

45 

45 

36 

42 

43 

48 

39 

37 

45 

44 

42.9 

DELHI 

MAX 

102 

98 

85 

93 

95 

99 

92 

93 

90 

83 

91 

77 

75 

84 

94 

97 

87 

84 

90 

94 

93 

94 

94 

90 

88 

92 

92 

90 

85 

77 

85 

89.6 

MIN 

66 

65 

56 

60 

58 

56 

5 

56 

62 

60 

62 

63 

60 

54 

- 

54 

56 

53 

56 

61 

62 

57 

63 

60 

55 

52 

50 

55 

53 

57.8 

DEL  NORTE 

MAX 

80 

82 

71 

75 

74 

78 

79 

78 

78 

70 

72 

76 

77 

77 

81 

81 

7* 

78 

76 

76 

77 

78 

73 

77 

75 

72 

70 

77 

76 

64 

69 

75.5 

MIN 

52 

52 

51 

52 

51 

47 

49 

49 

52 

48 

50 

51 

47 

46 

47 

47 

47 

48 

46 

48 

42 

50 

48 

45 

49 

51 

51 

45 

45 

43 

43 

48.1 

DELTA  1  E 

MAX 

89 

84 

84 

81 

86 

89 

92 

93 

92 

88 

87 

91 

92 

94 

94 

92 

82 

37 

92 

82 

87 

79 

77 

86 

90 

77 

81 

84 

88 

76 

71 

86.1 

MIN 

68 

62 

61 

61 

60 

55 

59 

56 

56 

60 

62 

55 

53 

50 

52 

56 

59 

54 

50 

61 

54 

61 

54 

50 

54 

57 

59 

50 

50 

56 

50 

56.3 

DENVER  WB  AP 

MAX 

96 

84 

85 

77 

82 

85 

81 

85 

79 

85 

82 

73 

77 

83 

89 

89 

75 

79 

84 

81 

81 

82 

83 

85 

86 

81 

72 

75 

70 

79 

73 

81.2 

MIN 

59 

62 

58 

56 

57 

57 

60 

60 

60 

55 

57 

60 

57 

52 

56 

60 

55 

55 

53 

58 

53 

54 

56 

52 

59 

57 

57 

55 

51 

49 

53 

56.2 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

93 

80 

80 

76 

82 

82 

84 

85 

78 

84 

82 

75 

76 

81 

89 

88 

75 

60 

86 

83 

81 

82 

85 

85 

87 

84 

75 

7S 

70 

75 

73 

81.0 

MIN 

65 

68 

62 

60 

63 

62 

62 

66 

64 

60 

64 

61 

58 

57 

64 

66 

57 

56 

61 

66 

61 

60 

60 

59 

59 

63 

61 

62 

57 

56 

57 

61.2 

See  Reiorence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
AUGUST  1963 


Station 

Day  Oi  Monlh 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

DILLON 

MAX 
MIN 

85 
♦A 

73 
47 

73 
47 

73 
48 

71 
44 

69 

43 

73 
45 

76 
46 

72 
40 

73 
40 

69 
48 

68 
44 

70 
39 

75 
38 

la 

40 

77 
40 

62 
38 

72 
40 

76 
38 

7b 
42 

72 
6C 

72 
42 

70 
60 

74 
37 

74 

44 

72 
42 

66  67 
47  44 

72 
37 

70 
46 

61 
40 

71.9 
62*3 

DURANGO 

MAX 
MIN 

89 

55 

81 

54 

82 

55 

80 

55 

86 

58 

85 

55 

82 

55 

86 

51 

67 

52 

79 
56 

81 

52 

89 

49 

89 
51 

89 
48 

8b 
49 

84 

52 

78 
52 

B8 
50 

67 
51 

78 
54 

tt 
48 

78 

5b 

76 
52 

86 

47 

85 

50 

72 
56 

72 
52 

85 

45 

86 

45 

73 
50 

71 

50 

62.5 
51.7 

EAOS 

MAX  103 
MIN  66 

100 
65 

95 
65 

96 
62 

95 
60 

96 
62 

95 
65 

100 
65 

95 
62 

85 
60 

92 
60 

87 
65 

87 
62 

64 

55 

90 
55 

97 
57 

92 
65 

82 
60 

85 

57 

92 
55 

9  i 
hC 

9b 

60 

95 
60 

90 
62 

69 

62 

95 
62 

92 
58 

88 

57 

80 
56 

80 
58 

80 

37 

91.1 
60.  5 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

89 

49 

82 
56 

79 

55 

77 
54 

79 

53 

65 

51 

86 
49 

84 

53 

87 
48 

84 

52 

76 
67 

82 

53 

84 
48 

87 
44 

80 

47 

83 
45 

65 
50 

85 

5  0 

88 

42 

73 
49 

81 
49 

78 

53 

71 
46 

81 

45 

81 
49 

79 
46 

77 
54 

SO 
48 

84 

40 

77 
47 

73 
46 

60.6 
49.3 

ELBERT 

MAX 
MIN 

94 

S3 

81 

57 

80 

55 

81 

54 

80 

50 

81 

53 

80 

50 

82 

52 

74 

52 

77 
46 

79 
56 

70 
55 

74 
49 

76 
44 

85 
47 

84 
49 

77 
54 

74 
54 

80 

53 

83 

51 

8  i 
46 

81 
46 

78 
47 

80 
49 

82 

53 

80 
56 

73 

51 

72 
42 

72 
52 

73 
49 

73 
44 

78.6 
50.7 

ESTES  PARK 

MAX 
MIN 

82 
47 

75 
56 

70 
52 

77 
52 

72 
48 

72 
51 

77 
52 

77 
49 

69 

52 

75 
43 

75 
50 

67 

50 

65 
44 

75 
43 

80 
44 

80 
46 

69 
44 

74 
46 

76 
41 

74 
46 

75 
58 

73 
47 

75 
51 

77 
42 

79 
48 

80 
47 

73 
54 

71 
49 

66 

39 

73 
4  3 

67 
47 

73.9 
47.6 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

90 
AS 

82 

53 

76 

52 

75 
53 

75 
46 

78 

49 

77 
49 

83 
51 

77 
48 

80 
43 

79 
48 

79 
51 

72 
44 

89 
44 

66 
44 

83 
44 

73 
44 

77 
50 

80 
44 

81 
45 

79 
43 

78 
46 

76 
45 

79 
43 

83 

53 

81 

50 

72 
53 

74 
33 

69 
40 

74 
43 

71 
43 

78.4 
47.1 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 
MIN 

99 
71 

102 
69 

98 

67 

98 
74 

100 
66 

102 
66 

100 
70 

100 
67 

94 

69 

89 
68 

93 
68 

93 
70 

at) 
68 

89 

55 

93 
62 

99 
60 

98 
69 

90 
65 

92 
59 

95 
63 

97 
71 

97 
65 

102 
66 

98 

70 

91 
66 

93 
63 

97 
63 

94 
66 

S3 

55 

84 

63 

95.0 
6b.  8 

FLAGLER   2  NH 

MAX 
MIN 

98 
63 

90 
63 

80 

60 

89 
58 

88 

59 

87 

60 

36 

58 

91 
61 

87 

63 

85 
61 

67 

57 

80 
61 

77 
59 

83 
52 

89 

52 

95 
5b 

66 

63 

76 
56 

65 

54 

89 

53 

no 

52 

93 
bb 

89 

56 

91 
54 

87 
59 

91 
58 

82 
55 

85 
49 

76 

50 

81 

47 

76 
57 

86.  1 

56.6 

F ORDER  8  S 

MAX 
MIN 

10'- 
67 

100 
66 

88 

62 

92 
61 

92 
62 

93 
61 

90 
61 

98 

59 

82 
58 

88 
61 

83 
63 

76 

59 

81 
56 

88 

56 

92 
56 

85 
64 

84 
59 

85 
58 

90 
55 

92 
54 

91 
58 

93 
61 

8? 

59 

88 

58 

86 

60 

86 

55 

91 
50 

79 
55 

82 

33 

80 

54 

88.3 

be.  e 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

94 
61 

82 
64 

77 
60 

80 
60 

83 

57 

81 
56 

79 

se 

85 

59 

79 
66 

84 

53 

86 

57 

77 
62 

79 
57 

82 

55 

66 
52 

91 
52 

73 
57 

84 

52 

84 

51 

86 

56 

81 

56 

81 

58 

85 

54 

M 

31 

84 

58 

64 

56 

78 

59 

74 

53 

69 

53 

75 
52 

75 
59 

81.4 
56*6 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

84 

55 

80 

52 

74 
54 

74 

53 

77 
56 

79 

53 

78 
54 

82 
49 

60 

51 

72 
49 

75 
51 

82 
48 

82 
49 

80 
47 

80 
49 

79 
49 

73 
51 

82 
47 

80 
52 

74 

52 

80 
48 

71 

53 

77 
49 

80 

47 

77 
51 

68 

54 

65 

50 

73 
45 

77 
47 

69 

49 

65 
-6 

76.5 
50.4 

FORI   LUPTON   1  N 

MAX 
MIN 

97 
56 

84 

59 

85 

57 

81 

57 

87 

55 

64 

58 

80 

57 

78 
56 

82 
58 

86 
54 

67 
55 

76 
64 

80 
54 

83 
56 

92 
52 

91 
54 

77 
54 

85 
54 

86 
51 

82 
54 

84 

54 

85 

56 

86 

54 

87 

53 

92 
60 

88 

55 

76 
56 

76 
52 

77 
46 

82 

50 

80 
51 

B3.S 
54.9 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

98 
64 

99 
65 

84 

65 

84 

63 

63 
63 

85 
64 

87 

62 

84 
64 

92 
65 

86 

59 

67 
62 

87 
65 

81 

tu 

81 
51 

84 

5b 

91 
57 

92 
57 

75 

57 

80 

57 

87 

58 

89 
51 

84 

62 

84 

b9 

89 

5  8 

88 

62 

89 
64 

8  V 

60 

80 

32 

81 

51 

76 
55 

83 
58 

65.8 
59.5 

FRASER 

MAX 
MIN 

TS 
32 

70 
41 

68 
43 

70 
44 

68 
46 

70 

43 

73 
42 

72 
38 

68 

37 

72 
33 

67 
44 

69 
38 

68 
35 

74 

32 

74 
32 

74 

33 

60 
30 

70 
36 

74 
28 

73 
33 

70 
31 

66 
38 

70 

32 

72 
32 

72 
36 

73 
36 

65 
42 

67 
34 

71 
27 

69 

33 

6* 

33 

69.9 
36.0 

FRUITA  2  N 

MAX 
MIN 

96 
66 

87 
66 

85 
62 

78 
63 

64 

59 

90 
61 

91 
61 

92 
61 

88 

59 

83 
62 

90 
56 

93 
54 

95 
59 

97 
53 

98 
59 

97 
60 

83 
63 

90 
55 

95 
53 

89 

60 

90 
58 

82 

61 

77 

5b 

64 

55 

90 

56 

80 

59 

87 
58 

87 

93 
53 

80 
58 

71 
50 

87.8 
58.4 

GATEWAY    1  SW 

MAX 
MIN 

92 
74 

85 
61 

78 
62 

72 
62 

82 

59 

90 
58 

84 

63 

91 
66 

89 

63 

87 
64 

91 
60 

95 
56 

94 
59 

98 
56 

93 
62 

97 
60 

93 
57 

92 

53 

63 
62 

89 

65 

84 
66 

79 
67 

87 

55 

88 

59 

79 
60 

84 

59 

89 
55 

92 
54 

78 
61 

75 
56 

87.0 
60.5 

GEORGETOWN 

MAX 
MIN 

79 
96 

74 
53 

72 
49 

74 
51 

73 
50 

73 
49 

70 

49 

74 

52 

68 

49 

74 
44 

70 
50 

69 
47 

69 
44 

79 
48 

80 
52 

78 

53 

6b 
43 

73 
45 

82 
46 

72 
b3 

75 
52 

71 
51 

73 
48 

73 
45 

75 
47 

73 
50 

64 
50 

64 
49 

69 
49 

70 
46 

69 
43 

72.4 
48.8 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 
MIN 

88 

59 

80 
59 

75 
58 

75 
58 

84 

57 

85 

51 

87 
54 

86 

59 

68 

52 

81 
58 

79 
62 

67 
54 

87 
54 

92 
51 

91 
52 

88 
52 

78 
57 

82 
51 

90 
48 

62 

57 

85 
54 

80 

57 

75 
51 

83 
46 

85 

52 

73 
50 

78 

57 

80 
48 

87 
47 

77 
52 

70 
49 

82.5 
53.7 

GORE   PASS  RANCH 

MAX 
MIN 

85 

41 

75 
47 

72 
46 

6B 

50 

72 

49 

74 
44 

78 
45 

75 
49 

75 
52 

74 
48 

78 
41 

81 
38 

82 

38 

74 

37 

62 
37 

77 
35 

80 

35 

74 
40 

67 
40 

73 
42 

67 

39 

79 
38 

79 
42 

76 

42 

77 
49 

70 
44 

76 

33 

73 

)6 

70 
41 

74.7 
42.0 

GRAND   JUNCTION   WB  AP 

MAX 
MIN 

89 
73 

84 
65 

78 

64 

76 
62 

81 

62 

88 

62 

08 
66 

86 

67 

67 
64 

83 
66 

88 
65 

90 
61 

91 
64 

93 
60 

94 
67 

94 
68 

77 
66 

87 
59 

93 
59 

78 
62 

90 
64 

76 
63 

74 
59 

86 

57 

87 
60 

72 
63 

83 
62 

86 
58 

90 

57 

75 
63 

72 
53 

84.5 
62.6 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

MAX 
MIN 

95 
68 

87 
62 

84 

63 

78 

63 

88 
60 

85 
61 

88 

63 

89 
64 

87 

60 

84 
62 

87 
63 

88 
58 

90 
61 

92 
63 

91 
66 

93 
65 

86 
64 

87 
59 

92 
42 

87 
42 

90 
62 

85 
45 

75 
60 

85 

57 

84 

59 

80 
58 

82 

60 

86 
40 

89 
57 

87 
60 

73 
54 

66.3 
58.7 

GRAND   LAKE    1  WNW 

MAX 
MIN 

82 

39 

73 
46 

72 
44 

70 
42 

72 
45 

73 
42 

75 
42 

73 
41 

71 
42 

77 
36 

69 
47 

71 
46 

67 
38 

77 
34 

72 
36 

74 
38 

73 
35 

74 

42 

74 
31 

71 
37 

68 

38 

68 
39 

73 
36 

75 
34 

74 

35 

75 
38 

65 
46 

66 
40 

68 

31 

72 
33 

68 
*C 

72.0 
39.2 

GRAND   LAKE   6  SSW 

MAX 
MIN 

81 
46 

73 
50 

68 
47 

69 
51 

69 
51 

73 
47 

72 
47 

73 
47 

69 
48 

75 
41 

70 
51 

70 
50 

63 
45 

76 
41 

76 
42 

72 
40 

65 
40 

70 
45 

73 
37 

73 
43 

67 
42 

67 
44 

69 
41 

71 
42 

73 
46 

73 
43 

63 
50 

66 
45 

71 
37 

70 
41 

67 
46 

70.5 
44.7 

GREAT    SAND  DUNES  NM 

MAX 
MIN 

87 

58 

86 
54 

75 
50 

76 

50 

80 
50 

78 
49 

79 
54 

83 

52 

72 

52 

78 
50 

80 

50 

73 
51 

72 
45 

78 
4b 

83 
49 

82 
58 

83 
49 

8  2 
48 

78 
48 

75 
49 

80 
41 

76 

50 

77 
49 

78 

48 

76 

50 

68 

50 

69 
46 

76 
45 

77 
45 

67 
45 

73 
46 

77.5 
49.  2 

GREELEY 

MAX 
MIN 

95 
59 

96 
65 

80 
61 

63 
56 

64 

55 

83 
60 

83 
60 

87 
64 

85 
54 

85 

55 

88 

60 

81 
57 

78 
55 

83 
52 

91 
53 

9C 
56 

76 

56 

80 
55 

85 
55 

84 

55 

82 
b8 

82 
5b 

85 

55 

86 

58 

88 
58 

87 
60 

77 
53 

73 

52 

72 
52 

80 

55 

63.7 
56.7 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

90 
54 

81 

53 

71 
52 

72 
52 

75 
50 

78 
49 

81 
49 

81 

52 

80 
48 

77 
47 

72 
52 

76 
49 

78 
45 

82 
45 

84 
46 

79 
46 

66 

33 

79 
44 

83 
42 

83 
50 

81 
48 

78 

46 

78 

56 

81 

42 

80 

47 

61 
48 

75 
53 

75 
51 

79 
42 

79 
47 

68 
47 

78.2 
47.9 

GROVER  10  w 

MAX 
MIN 

99 
61 

85 
63 

81 
61 

80 
59 

86 

57 

84 

61 

82 
58 

69 
60 

63 
62 

84 
54 

91 
57 

79 
62 

78 
56 

80 
52 

87 
56 

89 
59 

72 
55 

83 

53 

82 

54 

87 
55 

82 
57 

83 

57 

88 

57 

86 

55 

88 

56 

90 
58 

75 
59 

75 
56 

71 

52 

81 

51 

73 
56 

83.1 
57.1 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

81 

49 

77 
46 

73 

52 

74 

53 

75 
46 

78 
44 

81 
49 

62 
46 

80 
45 

72 
49 

75 
49 

79 
44 

79 
44 

81 
38 

81 
45 

81 
40 

70 
42 

78 
47 

SO 
38 

68 

43 

80 
37 

76 
47 

76 
44 

75 
42 

76 

42 

74 
45 

71 
50 

77 
39 

79 
36 

74 
44 

68 

43 

76.5 
44.5 

MAYDEN 

MAX 
MIN 

92 
50 

81 
54 

61 

56 

76 
56 

83 
46 

83 

50 

85 
50 

63 
54 

85 

50 

81 
49 

79 

53 

83 
51 

82 
45 

82 
46 

86 
46 

88 

45 

69 
52 

86 
44 

86 
44 

76 

50 

79 
51 

69 
55 

75 
40 

81 
45 

61 

52 

79 

50 

81 
48 

82 
47 

62 
44 

76 
47 

70 
48 

80.8 
49.1 

HERMIT    7  ESE 

MAX 
MIN 

78 
41 

70 
45 

71 
45 

76 

45 

68 

39 

70 
42 

75 
41 

76 
36 

75 
40 

69 
46 

71 
46 

75 
40 

74 

39 

77 

3b 

76 
38 

75 
36 

66 
37 

75 
39 

75 
37 

65 
35 

75 
32 

65 
45 

62 
35 

70 
35 

73 

35 

66 
47 

67 
47 

62 
36 

70 
36 

60 
36 

71.0 
39.6 

HOLLY 

MAX 
MIN 

100 
74 

98 

70 

91 
58 

99 
61 

99 
60 

100 
62 

98 
62 

100 
63 

84 

67 

76 
69 

98 
64 

96 
69 

85 
65 

85 
56 

87 
60 

95 
61 

100 
66 

89 
61 

84 

60 

87 

59 

96 

59 

96 
65 

97 
61 

99 
66 

93 
66 

88 

67 

93 
63 

95 
55 

90 
60 

88 

62 

87 
60 

92.7 
62.9 

HOLYOKE 

MAX 
MIN 

101 
69 

91 
70 

79 
64 

85 

59 

90 
64 

83 
68 

87 
65 

94 

62 

8a 

65 

88 
61 

90 
60 

85 
62 

84 
54 

91 
54 

96 
58 

90 
63 

82 
58 

74 
56 

86 

57 

92 
55 

91 
S7 

93 
63 

94 

63 

91 
62 

90 
64 

91 

63 

83 

62 

87 

55 

76 
56 

85 
52 

82 

51 

67.  S 
60.4 

HOT    SULPHUR   SPR    2  SW 

MAX 
MIN 

84 

42 

76 
48 

72 
42 

72 
50 

75 
51 

76 
46 

80 
45 

79 
46 

75 

46 

61 
41 

74 
51 

78 
46 

72 
44 

81 

39 

79 
47 

76 
39 

62 

39 

76 
43 

80 
36 

69 
44 

79 
41 

75 
44 

72 
40 

80 
41 

76 
44 

78 
41 

70 
30 

73 
46 

77 
35 

74 
44 

72 
43 

75.6 
43.8 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

85 
51 

76 
55 

70 
51 

74 

52 

74 
48 

70 
50 

77 
51 

81 

50 

70 
49 

75 
45 

75 
47 

64 
42 

68 
44 

75 
4b 

84 
48 

81 
44 

66 
45 

78 
45 

79 
44 

74 
46 

73 
47 

73 
47 

75 
46 

78 
45 

79 
42 

76 
32 

69 

4b 

67 
46 

69 
41 

77 
45 

64 
42 

74.1 
46.8 

IGNACIO   1  N 

HAX 
MIN 

90 
52 

88 

52 

63 
55 

75 
53 

82 
56 

65 

52 

84 

52 

85 
51 

84 

53 

76 
51 

60 
51 

86 
51 

87 
50 

87 
49 

36 
53 

87 
50 

77 
53 

65 
51 

85 

52 

76 
54 

85 
47 

62 

55 

77 
50 

85 
46 

84 

50 

79 
51 

74 

33 

80 
47 

83 
47 

74 
49 

70 
50 

82.0 
51.2 

JOHN  MARTIN  DAM 

HAX 
HIN 

103 
72 

101 
66 

99 
66 

99 
63 

98 
61 

97 
62 

93 
66 

98 

62 

98 

67 

84 

61 

93 
62 

91 
65 

82 

62 

85 
58 

92 
60 

97 
57 

96 
65 

83 
61 

87 
56 

95 
59 

92 
58 

95 
62 

94 
61 

93 
63 

89 
64 

96 
64 

92 
59 

89 
57 

82 
61 

S3 

62 

82 
58 

92.3 
62.1 

JONES  PASS  2  E 

HAX 
MIN 

70 
18 

63 
38 

61 

37 

63 
36 

62 
37 

64 

36 

65 

37 

59 
34 

62 

32 

61 
41 

57 
39 

61 

35 

66 

35 

67 
3b 

70 
38 

55 
34 

63 
36 

66 

33 

68 

38 

66 
37 

64 
40 

61 
38 

65 

33 

65 
38 

64 

39 

58 

43 

59 
37 

62 

33 

62 
36 

be 

35 

63.0 
36.6 

KASSLER 

HAX 
HIN 

93 
63 

85 

65 

84 

62 

77 
59 

81 
58 

8- 

60 

85 
58 

88 

63 

78 
60 

85 

',8 

85 
60 

7b 
60 

78 
57 

84 
54 

91 
62 

88 
65 

81 

58 

62 
56 

89 
58 

88 

64 

1  I 
59 

84 

59 

85 

57 

85 
36 

90 
61 

85 

57 

77 
3* 

77 
60 

71 
51 

60 

31 

74 

53 

83.0 
58.8 

Sm  fUt*r*nc*  NoltM  Following  Station  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conlinued 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

 - 

30 

31 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 

98 

85 

80 

78 

86 

82 

81 

90 

83 

83 

89 

79 

77 

88 

88 

86 

70 

80 

8  i 

87 

82 

85 

86 

86 

87 

87 

79 

75 

71 

61 

81 

83.0 

M 1  N 

52 

62 

57 

56 

56 

61 

56 

56 

63 

50 

51 

60 

54 

48 

47 

53 

49 

53 

54 

49 

52 

S3 

56 

52 

54 

54 

57 

52 

50 

46 

45 

53.5 

KIT  CARSON 

MAX 

1  0  1 

94 

90 

96 

93 

88 

98 

85 

80 

8  7 

91 

95 

93 

92 

93 

88 

93 

91 

66 

82 

78 

89.7 

66 

65 

66 

63 

64 

63 

66 

67 

64 

64 

63 

65 

62 

58 

6b 

57 

62 

62 

58 

57 

57 

62 

60 

65 

63 

64 

58 

55 

56 

57 

61.6 

LA  JUNTA  FAA  AP 

MAX 

103 

100 

34 

96 

95 

95 

92 

97 

88 

65 

92 

83 

80 

86 

93 

98 

91 

89 

90 

94 

96 

96 

94 

91 

91 

95 

91 

89 

80 

84 

83 

91.1 

MIN 

77 

64 

&■* 

64 

63 

64 

64 

64 

67 

63 

65 

66 

62 

60 

56 

62 

64 

62 

60 

62 

59 

61 

66 

65 

64 

63 

63 

58 

58 

60 

57 

62.9 

LAKE  CITY 

MAX 

76 

73 

74 

71 

68 

75 

76 

78 

79 

66 

74 

75 

76 

79 

78 

76 

69 

75 

75 

70 

77 

67 

70 

71 

73 

67 

66 

75 

76 

68 

62 

72.8 

H1N 

58 

49 

48 

46 

45 

46 

44 

47 

45 

47 

46 

45 

42 

43 

45 

47 

42 

43 

44 

41 

40 

45 

40 

37 

40 

50 

45 

40 

43 

45 

42 

44.  5 

LAKE  GEORGE  a  SW 

HAX 

80 

73 

72 

75 

75 

75 

74 

78 

69 

70 

75 

67 

71 

75 

78 

78 

69 

75 

77 

77 

73 

75 

71 

76 

76 

74 

63 

68 

71 

68 

63 

73.0 

HIN 

47 

49 

50 

52 

50 

50 

50 

50 

49 

46 

49 

49 

46 

47 

47 

47 

46 

45 

43 

47 

44 

47 

43 

45 

50 

50 

52 

45 

42 

46 

47 

47.4 

LAKEUOOD 

HAX 

93 

83 

3/ 

77 

82 

81 

83 

85 

77 

84 

64 

73 

77 

63 

62 

89 

87 

81 

86 

82 

82 

82 

83 

84 

89 

84 

73 

75 

70 

75 

72 

81.3 

HIN 

57 

52 

57 

55 

56 

54 

57 

59 

58 

53 

57 

59 

52 

51 

55 

66 

61 

52 

51 

58 

57 

54 

55 

52 

59 

57 

57 

58 

48 

so 

52 

55.1 

LAMAR 

MAX 

105 

104 

94 

100 

100 

102 

97 

101 

92 

89 

97 

85 

83 

88 

96 

1  0  1 

86 

84 

87 

96 

95 

97 

98 

92 

90 

97 

94 

92 

84 

84 

80 

93.2 

MIN 

74 

73 

69 

62 

62 

62 

65 

63 

68 

60 

64 

67 

67 

61 

69 

59 

71 

62 

62 

61 

60 

63 

61 

66 

66 

67 

62 

56 

61 

62 

60 

63.7 

LAS  AN  I  HAS 

MAX 

107 

103 

97 

97 

97 

99 

96 

100 

97 

88 

94 

63 

82 

87 

93 

98 

94 

86 

89 

96 

96 

98 

98 

92 

93 

88 

85 

87 

93.6 

MIN 

70 

67 

65 

62 

60 

61 

66 

61 

67 

60 

63 

66 

64 

58 

56 

56 

66 

62 

58 

56 

56 

58 

59 

58 

54 

58 

69 

56 

60.8 

LA  VETA 

MAX 

86 

74 

79 

79 

81 

SO 

84 

76 

71 

80 

70 

73 

76 

82 

8*. 

80 

75 

83 

80 

85 

63 

79 

79 

Bl 

80 

77 

80 

60 

77 

77 

79.0 

HIN 

64 

50 

55 

51 

50 

49 

54 

54 

51 

56 

54 

50 

47 

51 

50 

52 

53 

48 

54 

54 

56 

58 

57 

49 

59 

47 

50 

48 

49 

50 

32.3 

LEAOVILLE 

HAX 

73 

71 

65 

65 

68 

66 

69 

70 

65 

64 

64 

64 

64 

68 

70 

69 

69 

65 

70 

65 

66 

64 

65 

63 

60 

67 

60 

65 

65 

64 

62 

66.0 

MIN 

47 

45 

46 

48 

43 

41 

44 

44 

40 

41 

42 

43 

43 

38 

41 

41 

39 

38 

39 

42 

40 

41 

42 

37 

43 

43 

44 

42 

38 

42 

41 

41.9 

L I HON    10  SSW 

MAX 

.  00 

100 

92 

84 

88 

88 

85 

85 

89 

80 

87 

81 

76 

79 

85 

92 

76 

76 

8  1 

85 

86 

86 

85 

85 

82 

87 

79 

81 

80 

79 

79 

84.5 

MI 

59 

58 

60 

60 

58 

61 

56 

55 

59 

54 

58 

67 

56 

54 

54 

56 

56 

58 

56 

54 

53 

57 

58 

56 

58 

58 

56 

56 

51 

53 

50 

56.6 

LI  HON 

MAX 

98 

88 

82 

85 

86 

82 

81 

88 

79 

81 

65 

76 

73 

79 

65 

92 

76 

78 

80 

84 

85 

86 

87 

86 

82 

86 

80 

79 

75 

76 

75 

82.4 

MIN 

64 

64 

61 

60 

57 

60 

59 

63 

60 

54 

59 

63 

56 

53 

53 

55 

59 

57 

55 

52 

53 

58 

59 

58 

60 

58 

56 

50 

53 

53 

53 

57.3 

LITTLE  HILLS 

MAX 

89 

82 

61 

85 

80 

84 

85 

86 

65 

80 

78 

84 

86 

90 

90 

90 

81 

82 

8  8 

80 

83 

74 

80 

85 

84 

79 

83 

61 

85 

74 

70 

62.7 

MIN 

53 

53 

49 

52 

53 

48 

50 

54 

48 

54 

54 

46 

42 

42 

40 

48 

49 

43 

38 

51 

49 

50 

47 

43 

SO 

47 

45 

41 

37 

42 

40 

47.0 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

95 

93 

80 

80 

85 

83 

85 

84 

68 

63 

85 

87 

75 

78 

86 

87 

93 

72 

83 

65 

82 

84 

82 

85 

66 

87 

88 

77 

77 

71 

83 

83.5 

MIN 

56 

63 

59 

58 

55 

56 

59 

58 

60 

52 

56 

61 

53 

53 

53 

55 

55 

55 

52 

54 

52 

56 

54 

52 

57 

55 

56 

53 

52 

53 

55 

55.5 

HANASSA 

MAX 

86 

85 

80 

81 

82 

82 

80 

61 

7© 

61 

79 

77 

78 

76 

79 

80 

76 

78 

74 

73 

78 

72 

79 

78 

72 

72 

72 

75 

78 

73 

78 

77.8 

47 

50 

49 

48 

46 

46 

50 

49 

50 

50 

50 

44 

45 

48 

50 

46 

46 

48 

50 

44 

50 

46 

42 

50 

46 

40 

45 

41 

45 

42 

41 

46.6 

HARVINE 

MAX 

81 

76 

77 

71 

75 

80 

77 

69 

77 

79 

74 

71 

70 

72 

64 

76 

74 

72 

77 

71 

75 

61 

64 

67 

66 

65 

74 

76 

76 

69 

68 

73.1 

MIN 

47 

41 

44 

49 

40 

46 

40 

41 

45 

45 

41 

39 

38 

39 

41 

42 

41 

40 

44 

40 

45 

41 

35 

35 

41 

42 

41 

40 

40 

44 

42 

41.6 

MAY8ELL 

MAX 

90 

82 

83 

77 

83 

85 

87 

83 

83 

80 

81 

63 

64 

86 

87 

87 

81 

79 

86 

60 

84 

81 

74 

78 

81 

77 

80 

81 

82 

76 

63 

81.4 

52 

56 

52 

59 

53 

52 

53 

53 

56 

52 

56 

57 

47 

46 

47 

47 

56 

46 

43 

57 

54 

58 

46 

44 

51 

50 

SO 

50 

43 

46 

49 

51.1 

HEEKER 

MAX 

89 

79 

78 

73 

78 

83 

84 

83 

85 

77 

76 

62 

86 

89 

69 

88 

77 

63 

87 

75 

82 

78 

78 

81 

83 

72 

80 

80 

84 

80 

69 

80.9 

55 

56 

55 

56 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

56 

51 

46 

45 

46 

49 

58 

46 

45 

54 

51 

55 

49 

46 

52 

58 

48 

46 

43 

43 

50 

50.9 

HESA   VEROE  NP 

MAX 

90 

82 

82 

84 

83 

86 

81 

87 

85 

78 

79 

86 

89 

89 

87 

89 

75 

85 

89 

82 

86 

76 

81 

85 

86 

79 

75 

81 

84 

84 

69 

63.1 

MIN 

62 

59 

55 

54 

56 

57 

57 

55 

59 

53 

54 

56 

58 

56 

58 

61 

57 

55 

60 

59 

57 

54 

55 

55 

58 

55 

52 

55 

55 

54 

51 

56.2 

HONTE  VISTA 

MAX 

B4 

82 

75 

78 

78 

80 

80 

81 

79 

73 

75 

76 

77 

78 

81 

84 

73 

78 

79 

75 

74 

73 

76 

78 

77 

73 

72 

75 

75 

69 

70 

76.7 

M  N 

45 

48 

49 

50 

49 

46 

47 

46 

48 

48 

48 

51 

44 

44 

46 

45 

46 

45 

46 

45 

43 

50 

42 

43 

46 

50 

48 

42 

42 

43 

41 

46.0 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

95 

90 

82 

81 

80 

84 

87 

87 

89 

88 

83 

84 

88 

88 

89 

89 

91 

78 

85 

88 

74 

84 

80 

74 

84 

83 

74 

78 

80 

86 

78 

83.9 

MIN 

65 

60 

59 

58 

56 

55 

55 

57 

54 

58 

61 

55 

54 

54 

57 

55 

60 

52 

51 

57 

51 

51 

55 

47 

53 

58 

56 

49 

50 

56 

51 

55.2 

MONUMENT   2    «: - 

MAX 

98 

82 

80 

80 

81 

81 

76 

83 

80 

76 

85 

70 

67 

79 

8  7 

78 

79 

80 

84 

82 

77 

80 

79 

78 

85 

80 

76 

72 

72 

72 

80.0 

54 

61 

52 

52 

52 

51 

55 

55 

56 

49 

51 

47 

48 

46 

54 

51 

50 

48 

51 

51 

50 

53 

49 

50 

53 

51 

51 

49 

45 

46 

51.0 

NORTMDALE 

MAX 

87 

80 

77 

79 

80 

85 

84 

87 

81 

80 

81 

86 

87 

87 

86 

87 

66 

86 

86 

81 

65 

80 

76 

83 

78 

74 

75 

82 

84 

79 

70 

82.0 

64 

48 

44 

57 

56 

53 

57 

56 

51 

56 

50 

50 

50 

50 

56 

54 

51 

54 

48 

54 

48 

48 

46 

44 

SO 

56 

56 

48 

44 

55 

55 

51.9 

NORTH  LAKE 

MAX 

81 

77 

67 

73 

73 

75 

74 

70 

60 

60 

69 

56 

61 

67 

75 

71 

69 

67 

72 

68 

73 

73 

69 

68 

69 

69 

67 

69 

64 

62 

65 

68.8 

44 

49 

43 

47 

44 

43 

43 

47 

46 

49 

46 

47 

44 

41 

39 

48 

50 

44 

44 

42 

41 

45 

44 

45 

44 

49 

42 

44 

48 

41 

40 

44.6 

NORWOOD 

HAX 

88 

85 

83 

85 

83 

78 

73 

78 

80 

74 

78 

81 

82 

81 

83 

84 

73 

81 

81 

71 

79 

76 

69 

77 

78 

66 

73 

78 

81 

66 

70 

78.0 

57 

57 

55 

53 

51 

46 

50 

46 

48 

49 

49 

49 

48 

44 

50 

49 

49 

46 

44 

50 

59 

51 

46 

46 

46 

54 

44 

45 

45 

45 

45 

49.0 

OURAY 

HAX 

81 

74 

68 

69 

71 

76 

79 

78 

76 

73 

69 

78 

79 

81 

81 

80 

70 

76 

75 

65 

76 

70 

69 

71 

75 

65 

69 

73 

76 

71 

65 

73.5 

60 

56 

59 

53 

51 

52 

51 

52 

49 

50 

54 

51 

51 

51 

55 

53 

51 

50 

53 

52 

52 

53 

51 

48 

46 

56 

51 

48 

49 

52 

47 

51.9 

PAGOSA  SPRINGS 

HAX 

86 

80 

76 

76 

80 

80 

81 

85 

87 

78 

79 

82 

82 

82 

SO 

82 

75 

62 

79 

74 

83 

75 

76 

84 

85 

73 

70 

79 

88 

65 

72 

79.2 

52 

49 

53 

48 

50 

50 

46 

47 

50 

50 

51 

48 

48 

43 

40 

46 

47 

47 

50 

47 

43 

53 

46 

46 

44 

58 

52 

45 

43 

45 

45 

47.8 

PALISADE  1  S 

HAX 

102 

91 

86 

90 

90 

85 

91 

91 

90 

90 

86 

89 

92 

94 

95 

85 

96 

78 

90 

95 

84 

92 

79 

75 

90 

90 

76 

85 

90 

92 

77 

88.3 

69 

64 

63 

63 

63 

63 

65 

67 

65 

66 

64 

63 

63 

63 

67 

66 

68 

61 

60 

62 

61 

64 

61 

57 

60 

61 

61 

59 

60 

62 

57 

62.9 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

HAX 

84 

85 

60 

85 

80 

80 

79 

74 

70 

70 

76 

74 

78 

75 

80 

81 

71 

74 

80 

72 

70 

65 

70 

71 

72 

77 

77 

75 

75 

72 

74 

75.7 

34 

35 

33 

45 

35 

40 

41 

39 

41 

43 

43 

40 

34 

36 

38 

40 

40 

40 

43 

41 

40 

34- 

44 

42 

41 

39 

40 

36 

39 

34 

40 

39.1 

PAONIA 

HAX 

91 

82 

84 

83 

83 

86 

87 

89 

90 

83 

87 

87 

90 

92 

90 

91 

85 

87 

90 

82 

65 

85 

81 

87 

76 

76 

76 

83 

67 

81 

72 

84.8 

61 

61 

59 

39 

58 

55 

58 

59 

56 

56 

59 

56 

54 

32 

56 

56 

56 

54 

52 

55 

55 

56 

56 

51 

54 

58 

56 

51 

52 

54 

53 

55.2 

PARADOX 

MAX 

94 

95 

78 

75 

85 

86 

86 

91 

89 

86 

88 

93 

93 

96 

95 

95 

80 

93 

92 

85 

88 

81 

73 

87 

87 

75 

81 

87 

90 

7  3 

78 

86.4 

MIN 

68 

60 

61 

60 

58 

57 

57 

57 

55 

60 

56 

64 

56 

49 

52 

56 

60 

54 

49 

62 

53 

61 

53 

51 

52 

59 

60 

52 

46 

60 

56 

56.0 

PARKER  9  E 

MAX 

95 

87 

83 

81 

82 

83 

83 

83 

77 

79 

83 

72 

72 

80 

B6 

87 

78 

76 

82 

85 

81 

82 

80 

81 

84 

80 

70 

75 

73 

76 

71 

80.2 

53 

57 

59 

57 

>e 

57 

56 

59 

56 

54 

60 

59 

52 

50 

53 

60 

55 

54 

56 

55 

52 

54 

53 

53 

58 

57 

54 

50 

SO 

54 

SO 

55.0 

PITKIN 

MAX 

79 

76 

73 

71 

68 

76 

77 

80 

72 

70 

71 

72 

74 

76 

73 

75 

71 

73 

75 

66 

75 

71 

70 

72 

72 

72 

65 

70 

72 

64 

65 

72.1 

38 

44 

49 

48 

47 

38 

43 

41 

42 

38 

42 

40 

35 

34 

38 

35 

37 

36 

36 

36 

34 

40 

40 

36 

34 

40 

47 

35 

33 

36 

40 

39.2 

PUEBLO  US  AP 

MAX 

102 

98 

81 

91 

89 

91 

90 

94 

87 

81 

88 

81 

77 

82 

90 

92 

83 

88 

90 

89 

90 

92 

90 

88 

86 

89 

87 

90 

79 

82 

82 

87.7 

MIN 

63 

67 

63 

62 

63 

63 

62 

61 

64 

61 

64 

62 

59 

36 

56 

64 

65 

60 

62 

59 

57 

61 

62 

60 

62 

62 

60 

55 

60 

58 

57 

61.0 

RANGELY 

MAX 

91 

86 

86 

82 

83 

90 

89 

90 

90 

86 

88 

69 

92 

95 

93 

95 

85 

85 

90 

84 

67 

Bl 

78 

86 

86 

79 

87 

87 

90 

83 

71 

86.6 

MIN 

69 

63 

56 

61 

52 

55 

57 

61 

61 

53 

56 

55 

54 

53 

51 

56 

58 

50 

65 

57 

50 

59 

50 

53 

52 

51 

50 

47 

SO 

so 

50 

54.1 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

79 

72 

64 

74 

66 

67 

73 

75 

66 

72 

72 

66 

64 

73 

77 

75 

63 

70 

75 

70 

71 

70 

72 

72 

75 

74 

73 

64 

58 

70 

61 

70.2 

MIN 

52 

52 

48 

48 

48 

49 

47 

52 

53 

44 

52 

50 

44 

47 

46 

53 

46 

42 

43 

47 

51 

49 

51 

44 

45 

47 

50 

52 

40 

42 

46 

47.7 

REDSTONE 

MAX 

83 

82 

77 

64 

79 

84 

71 

79 

74 

72 

82 

78 

74 

74 

77 

60 

72 

65 

MIN 

39 

42 

42 

47 

44 

39 

50 

45 

49 

48 

40 

44 

44 

53 

42 

39 

45 

43 

RICO 

MAX 

77 

72 

67 

69 

72 

77 

75 

72 

75 

71 

73 

79 

80 

81 

75 

79 

67 

78 

75 

64 

74 

67 

65 

74 

75 

65 

72 

74 

76 

66 

61 

72.5 

MIN 

44 

46 

49 

49 

46 

44 

43 

45 

42 

45 

44 

40 

40 

39 

42 

40 

42 

41 

41 

42 

41 

41 

43 

37 

40 

49 

47 

38 

37 

45 

41 

42.7 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

92 

83 

80 

73 

82 

83 

83 

88 

90 

87 

80 

88 

82 

91 

89 

91 

86 

85 

90 

87 

86 

84 

74 

85 

86 

76 

81 

82 

89 

85 

70 

84.1 

MIN 

57 

59 

60 

59 

59 

53 

54 

53 

52 

56 

59 

53 

50 

45 

46 

48 

57 

48 

43 

54 

52 

60 

47 

44 

51 

53 

56 

45 

42 

47 

51 

52.1 

S*«  Raferenc*  Noles 


Following  Station 
124  - 


Index 


DAILY  TEMPERATURES 

Continu6>d  


Day  01  Month 

Station 

1 

I 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

"  1 

18 

"I 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

105 

101 

83 

93 

94 

95 

92 

97 

95 

86 

93 

85 

79 

87 

93 

97 

90 

87 

89 

93 

93 

95 

94 

91 

91 

93 

90 

92 

65 

83 

M 

91.1 

MI  N 

67 

64 

61 

61 

62 

60 

62 

59 

65 

58 

60 

63 

62 

55 

55 

55 

62 

61 

56 

56 

6  3 

57 

59 

60 

58 

56 

56 

48 

55 

57 

5  3 

5  6 .  5 

RUSH   2  NNc. 

MAX 

100 

89 

86 

83 

86 

81 

83 

86 

84 

78 

82 

77 

72 

76 

83 

69 

87 

81 

79 

60 

63 

85 

83 

61 

81 

82 

79 

76 

74 

71 

72 

61.4 

M I  N 

65 

59 

54 

56 

55 

52 

54 

56 

54 

55 

55 

55 

52 

48 

62 

67 

57 

51 

50 

53 

51 

6  0 

52 

6  2 

54 

53 

48 

4  7 

h6 

53.7 

RUXTON  PARK 

MAX 

80 

73 

67 

69 

67 

68 

67 

70 

67 

65 

68 

66 

59 

67 

72 

71 

64 

67 

68 

69 

68 

69 

67 

66 

69 

70 

64 

65 

64 

66 

42 

67.5 

MIN 

52 

50 

48 

47 

46 

48 

40 

45 

46 

40 

44 

47 

->9 

38 

40 

42 

43 

* 

40 

41 

39 

** 

41 

43 

45 

45 

44 

36 

41 

43 

39 

43.2 

RYE 

MAX 

95 

93 

82 

93 

88 

80 

82 

84 

78 

71 

81 

72 

75 

78 

83 

87 

79 

78 

81 

63 

84 

64 

77 

79 

60 

81 

79 

60 

75 

75 

72 

60.9 

MIN 

71 

57 

51 

56 

52 

51 

54 

52 

5  5 

54 

55 

55 

50 

47 

51 

SO 

32 

51 

48 

50 

47 

56 

50 

60 

31 

82 

49 

46 

53 

60 

48 

52.  1 

SAGUACHE 

MAX 

82 

84 

79 

75 

79 

84 

82 

82 

60 

76 

79 

76 

79 

82 

83 

84 

79 

80 

79 

73 

79 

75 

60 

80 

76 

76 

72 

76 

76 

73 

73 

76.6 

MIN 

49 

54 

52 

60 

49 

46 

52 

47 

31 

32 

45 

48 

50 

47 

50 

45 

48 

45 

51 

<*  6 

47 

48 

53 

49 

46 

47 

4* 

44 

49.0 

SAL  I  OA 

MAX 

88 

87 

78 

80 

81 

83 

83 

86 

80 

77 

81 

75 

78 

82 

83 

83 

78 

81 

79 

78 

84 

76 

76 

82 

61 

79 

72 

80 

60 

77 

71 

BO.  l 

MIN 

57 

53 

57 

57 

49 

49 

51 

50 

52 

49 

50 

50 

**6 

45 

49 

46 

46 

46 

45 

46 

45 

53 

46 

49 

52 

51 

44 

44 

50 

47 

*9.0 

SILVERTON 

MAX 

80 

75 

75 

73 

75 

75 

72 

75 

73 

70 

70 

72 

73 

76 

73 

77 

69 

75 

70 

70 

72 

71 

72 

72 

71 

66 

69 

72 

77 

63 

58 

72*0 

MIN 

34 

35 

40 

45 

42 

43 

4  3 

40 

40 

40 

45 

36 

37 

35 

34 

38 

39 

* 

40 

AO 

42 

40 

36 

35 

42 

38 

36 

37 

39 

45 

39.1 

SPICER 

MAX 

80 

72 

68 

72 

70 

69 

75 

75 

68 

77 

70 

70 

70 

75 

78 

74 

64 

69 

75 

66 

68 

69 

65 

75 

T4 

71 

70 

70 

73 

70 

60 

72*3 

MIN 

40 

49 

47 

49 

48 

42 

46 

49 

45 

43 

49 

44 

42 

37 

41 

44 

41 

36 

36 

45 

41 

44 

43 

43 

43 

43 

48 

46 

35 

39 

39 

43.1 

SPRINGFIELD  7 

MAX 

98 

98 

94 

94 

95 

95 

91 

96 

91 

82 

91 

86 

75 

81 

90 

94 

90 

82 

86 

90 

94 

92 

92 

88 

62 

89 

93 

86 

61 

77 

64 

86.9 

M I  N 

69 

68 

63 

59 

61 

64 

63 

64 

63 

60 

58 

65 

62 

55 

56 

58 

57 

60 

55 

59 

80 

61 

60 

63 

62 

61 

60 

58 

59 

54 

55 

60.4 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

80 

74 

76 

77 

78 

80 

79 

79 

81 

79 

76 

80 

81 

86 

86 

87 

70 

79 

83 

72 

71 

72 

78 

78 

60 

76 

79 

76 

61 

75 

7» 

76.1 

MIN 

42 

47 

54 

52 

46 

45 

46 

52 

48 

*3 

54 

45 

43 

38 

39 

39 

45 

36 

*3 

49 

43 

37 

45 

47 

47 

43 

36 

60 

h6 

44.  5 

STERLING 

MAX 

93 

96 

81 

80 

84 

84 

83 

S3 

92 

86 

86 

89 

84 

83 

87 

92 

91 

75 

78 

83 

91 

67 

86 

89 

90 

90 

89 

84 

83 

74 

84 

85.8 

MIN 

62 

59 

60 

60 

62 

61 

62 

61 

57 

59 

63 

54 

53 

54 

59 

58 

5* 

54 

55 

58 

58 

9  5 

57 

60 

59 

50 

57 

51 

5  7 

57.5 

STRATTON  3  NE 

MAX 

102 

93 

85 

96 

90 

92 

92 

92 

67 

87 

91 

83 

82 

87 

93 

103 

96 

92 

91 

91 

94 

87 

88 

77 

84 

76 

89.7 

MIN 

72 

64 

62 

61 

60 

62 

62 

62 

58 

56 

59 

65 

59 

53 

57 

59 

56 

5  9 

62 

64 

62 

57 

57 

53 

60 

55 

59.5 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

73 

68 

63 

63 

65 

68 

70 

70 

67 

68 

66 

64 

70 

70 

71 

70 

59 

67 

71 

66 

66 

65 

66 

69 

65 

68 

61 

66 

68 

66 

61 

66.7 

MIN 

40 

43 

47 

44 

39 

38 

41 

43 

3 

40 

43 

42 

43 

40 

40 

40 

38 

*2 

6 

40 

39 

41 

43 

39 

45 

40 

36 

AO 

41 

40.  9 

TACONY   7  SE 

MAX 

103 

96 

81 

93 

90 

91 

91 

95 

80 

82 

88 

82 

76 

87 

89 

93 

85 

90 

66 

91 

91 

95 

B6 

88 

68 

91 

87 

68 

80 

62 

82 

88.2 

MIN 

61 

64 

59 

56 

55 

58 

57 

57 

58 

56 

57 

59 

57 

55 

65 

69 

60 

54 

54 

51 

60 

56 

5  8 

55 

56 

6*. 

54 

50 

56 

56 

57 

57.0 

TAYLOR  PARK 

MAX 

74 

70 

63 

63 

64 

67 

74 

73 

65 

63 

65 

69 

69 

73 

73 

66 

65 

69 

69 

64 

72 

67 

66 

69 

69 

66 

65 

68 

70 

64 

62 

67.7 

MIN 

36 

47 

38 

47 

45 

47 

47 

46 

44 

47 

48 

41 

39 

47 

40 

40 

A  6 

38 

40 

40 

42 

43 

43 

44 

43 

47 

42 

38 

43 

45 

43.  3 

TELLUR1DE 

MAX 

78 

71 

62 

68 

70 

73 

74 

74 

77 

68 

73 

77 

79 

SO 

80 

77 

65 

77 

74 

69 

73 

65 

65 

70 

73 

62 

70 

75 

77 

68 

64 

71.9 

M I  N 

47 

49 

50 

48 

45 

44 

45 

42 

43 

46 

47 

41 

40 

37 

45 

41 

43 

4  5 

40 

43 

52 

45 

46 

36 

40 

49 

47 

39 

36 

4  7 

42 

43.9 

TRINIDAD 

MAX 

95 

94 

84 

86 

87 

90 

88 

88 

84 

75 

70 

72 

74 

78 

85 

64 

84 

8" 

77 

84 

86 

64 

82 

76 

80 

64 

80 

79 

SO 

70 

77 

81.9 

MIN 

68 

62 

40 

46 

46 

59 

59 

65 

60 

58 

42 

42 

56 

53 

54 

56 

56 

57 

39 

46 

53 

59 

56 

56 

60 

60 

55 

54 

56 

56 

50 

54.  2 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 

97 

95 

84 

86 

90 

91 

91 

92 

82 

7S 

84 

71 

73 

83 

89 

91 

86 

81 

90 

85 

90 

87 

67 

81 

83 

84 

83 

85 

76 

73 

78 

84.6 

MIN 

70 

62 

56 

59 

58 

56 

57 

66 

59 

56 

60 

59 

57 

53 

58 

57 

58 

6 

53 

56 

51 

60 

*7 

61 

61 

53 

5* 

33 

66 

59 

57.5 

TWO  8UTTES  1  Nil 

MAX 

98 

99 

97 

98 

96 

98 

94 

99 

94 

86 

94 

86 

81 

92 

94 

98 

95 

82 

86 

89 

96 

94 

95 

90 

66 

89 

94 

88 

63 

85 

86 

91.7 

MIN 

66 

71 

67 

70 

72 

58 

68 

63 

64 

62 

62 

67 

65 

60 

57 

58 

57 

62 

56 

54 

60 

63 

6  6 

63 

64 

62 

56 

62 

58 

60 

62.0 

URAVAN 

MAX 

98 

87 

89 

80 

88 

92 

89 

95 

94 

89 

92 

95 

96 

96 

97 

97 

86 

9* 

96 

97 

88 

88 

86 

89 

89 

85 

85 

89 

92 

84 

76 

90.4 

MIN 

73 

63 

68 

61 

62 

61 

61 

60 

60 

65 

62 

60 

62 

56 

59 

61 

66 

59 

64 

60 

64 

57 

* 

6 

61 

61 

56 

55 

*' 

" 

60.7 

VALLEC I  TO  DAH 

MAX 

87 

82 

76 

75 

76 

81 

SO 

81 

80 

75 

75 

75 

82 

80 

78 

82 

73 

78 

80 

72 

80 

76 

68 

78 

76 

74 

67 

76 

76 

74 

65 

76.8 

MIN 

55 

53 

52 

51 

52 

50 

48 

48 

50 

51 

50 

46 

45 

45 

48 

46 

46 

48 

46 

45 

52 

48 

* 

47 

49 

43 

*3 

46 

* 

48.4 

WAGON   WHEEL   GAP   3  N 

MAX 

84 

83 

80 

73 

73 

70 

74 

78 

78 

75 

77 

73 

74 

77 

80 

81 

77 

69 

77 

73 

68 

76 

67 

67 

74 

77 

70 

70 

62 

73 

6! 

74.0 

MIN 

45 

51 

47 

49 

43 

40 

42 

39 

42 

46 

44 

49 

46 

39 

39 

39 

40 

42 

38 

3 

35 

* 

41 

48 

37 

36 

38 

36 

41.8 

WALDEN 

MAX 

81 

70 

71 

73 

70 

73 

74 

74 

78 

70 

68 

71 

72 

78 

78 

75 

62 

72 

72 

72 

70 

70 

66 

73 

73 

74 

74 

71 

73 

72 

69 

72.2 

MIN 

36 

45 

47 

41 

44 

40 

44 

44 

44 

37 

46 

44 

41 

34 

35 

37 

34 

33 

30 

37 

3  8 

41 

48 

34 

42 

39 

** 

44 

29 

32 

39 

39.5 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

MAX 

97 

94 

77 

82 

84 

88 

84 

89 

81 

74 

83 

78 

74 

80 

87 

69 

62 

81 

85 

86 

87 

86 

S3 

82 

85 

83 

61 

84 

62 

77 

72 

83.2 

MIN 

65 

66 

55 

55 

55 

54 

54 

55 

58 

56 

57 

59 

54 

50 

55 

56 

55 

51 

54 

53 

61 

59 

53 

54 

62 

52 

54 

53 

34 

49 

55.6 

WATEROALE 

MAX 

96 

82 

81 

81 

85 

84 

85 

67 

63 

89 

75 

74 

85 

83 

89 

90 

74 

67 

86 

89 

83 

84 

85 

87 

88 

89 

80 

76 

73 

83.6 

Ml  N 

56 

60 

57 

59 

54 

54 

58 

50 

60 

48 

56 

51 

54 

53 

53 

52 

55 

49 

50 

51 

33 

31 

5  0 

S* 

31 

*7 

53.0 

WESTCL I FFE 

MAX 

87 

82 

78 

80 

78 

82 

85 

85 

80 

78 

84 

76 

78 

80 

75 

84 

79 

60 

61 

81 

77 

72 

SO 

76 

70 

73 

79.3 

MIN 

56 

40 

48 

47 

49 

51 

55 

44 

42 

43 

43 

45 

* 

42 

47 

40 

50 

41 

48 

** 

39 

43 

** 

46 

45.6 

WETMORE   2  S 

MAX 

95 

89 

78 

83 

82 

83 

82 

88 

79 

76 

83 

72 

75 

78 

85 

87 

79 

80 

64 

85 

84 

84 

63 

84 

82 

83 

77 

82 

78 

75 

71 

81.5 

MIN 

63 

62 

57 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

55 

56 

56 

52 

49 

54 

53 

53 

54 

50 

57 

49 

60 

2 

33 

55 

54 

52 

5  0 

50 

54.  6 

WIGGINS  7  Sw 

MAX 

102 

88 

86 

85 

86 

86 

84 

90 

84 

86 

89 

92 

84 

84 

92 

90 

63 

82 

87 

85 

66 

85 

89 

67 

91 

89 

78 

80 

76 

63 

79 

86.1 

MIN 

60 

65 

61 

60 

59 

62 

59 

61 

62 

55 

59 

63 

57 

52 

54 

55 

54 

56 

55 

" 

" 

58 

** 

59 

3 

31 

32 

3* 

3 

57.1 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

68 

64 

58 

54 

68 

65 

64 

64 

63 

57 

62 

64 

68 

66 

63 

64 

58 

64 

62 

36 

64 

64 

5e 

6.1 

66 

6*. 

56 

62 

60 

50 

54 

61.7 

MIN 

49 

42 

42 

40 

40 

44 

41 

42 

42 

38 

42 

42 

18 

39 

43 

39 

40 

3 

41 

40 

42 

3  9 

42 

37 

37 

° 

40. 

WRAY 

MAX 

104 

100 

85 

91 

91 

88 

86 

94 

89 

86 

93 

90 

83 

90 

96 

94 

87 

76 

66 

94 

92 

93 

91 

89 

90 

92 

88 

86 

61 

84 

81 

89.4 

MIN 

74 

71 

64 

60 

64 

64 

64 

61 

64 

61 

61 

68 

54 

55 

61 

61 

59 

58 

54 

56 

58 

62 

61 

63 

67 

64 

60 

34 

56 

53 

58 

61.0 

YELLOW  JACKET   1  NW 

MAX 

87 

81 

75 

7* 

80 

82 

78 

83 

84 

78 

81 

85 

86 

86 

86 

87 

74 

84 

84 

79 

63 

74 

76 

81 

80 

70 

72 

79 

81 

67 

67 

79.5 

MIN 

59 

56 

54 

56 

56 

55 

57 

53 

55 

56 

54 

52 

54 

53 

58 

56 

56 

54 

54 

56 

52 

56 

52 

51 

52 

55 

52 

52 

SO 

52 

49 

54.1 

YUMA 

MAX 

103 

101 

87 

90 

90 

90 

89 

95 

95 

88 

92 

92 

87 

86 

96 

95 

92 

78 

86 

95 

95 

91 

92 

92 

91 

92 

90 

87 

87 

66 

B3 

90.8 

MIN 

70 

68 

62 

58 

61 

64 

60 

62 

63 

58 

60 

65 

57 

57 

57 

59 

57 

55 

54 

57 

S3 

62 

60 

58 

62 

61 

58 

52 

55 

53 

56 

59.2 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
AUGUST  1963 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

1 

TIME 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FORT 

COLL  INS 

3 

INCHES 

7  AM 

76 

74 

64 

62 

62 

65 

68 

6 

7  PM 

84 

78 

78 

79 

78 

76 

76 

75 

76 

82 

80 

76 

77 

83 

80 

79 

73 

79 

83 

80 

78 

81 

78 

82 

78 

76 

72 

69 

69 

73 

71 

77 

* 

6 

INCHES 

7  AM 

78 

77 

74 

74 

73 

?J 

72 

72 

72 

70 

74 

74 

72 

70 

74 

73 

72 

66 

66 

68 

72 

0 

7  PM 

83 

80 

78 

79 

78 

78 

77 

77 

76 

81 

80 

77 

77 

81 

79 

79 

75 

78 

ei 

79 

78 

79 

78 

81 

80 

78 

74 

71 

70 

74 

73 

77 

12 

INCHES 

7  AM 

78 

77 

77 

73 

77 

73 

73 

75 

69 

68 

70 

74 

6 

7  PM 

79 

78 

76 

76 

76 

75 

77 

75 

74 

78 

76 

75 

74 

76 

76 

75 

73 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

73 

71 

69 

71 

71 

8 

24 

INCHES 

7  AM 

75 

76 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

70 

70 

73 

1 

7  PM 

75 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

70 

70 

72 

9 

36 

INCHES 

7  AM 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

4 

7  PM 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

3 

72 

INCHES 

7  AM 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

1 

7  PM 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

65 

65 

65 

66 

66 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

70 

66 

66 

65 

5 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


aunon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  s  ? 

o  0! 
H  < 

ALAMOSA  WB  AIRPORT <A) 

EVAP 

.35 

.50 

.26 

.25 

.39 

.32 

,29 

.35 

.32 

.16 

.26 

.11 

.21 

.24 

.34 

.  35 

.16 

.19 

.36 

.17 

.13 

.25 

.  29 

.24 

.18 

.06 

.25 

.22 

.33 

.  1 1 

.15 

7.79 

MAX 

83 

81 

81 

79 

80 

73 

85 

85 

79 

73 

78 

71 

78 

82 

81 

84 

72 

82 

82 

73 

82 

82 

79 

75 

73 

79 

71 

86 

79 

68 

72 

78.3 

MIN 

53 

59 

57 

56 

56 

55 

53 

53 

59 

56 

57 

55 

52 

50 

51 

54 

54 

55 

52 

54 

53 

57 

53 

52 

54 

56 

61 

52 

53 

51 

51 

54.3 

ARBOLES  (B) 

EVAP 

.07 

_ 

_ 

.39 

.27 

.19 

.33 

.34 

.40 

- 

_ 

.13 

.35 

.15 

.27 

.16 

.17 

- 

- 

- 

- 

# 

.56 

.27 

.27 

# 

.27 

.37 

.25 

.13 

- 

_ 

22 

39 

34 

# 

79 

47 

69 

99 

- 

- 

- 

28 

50 

38 

56 

29 

46 

32 

46 

42 

40 

46 

89 

18 

47 

52 

15 

84 

21 

49 

25 

B  1375 

MAX 

92 

90 

88 

- 

91 

89 

93 

92 

93 

91 

87 

93 

91 

93 

91 

92 

79 

93 

91 

81 

89 

89 

82 

88 

88 

86 

70 

88 

85 

82 

74 

87.7 

MIN 

62 

59 

60 

- 

60 

60 

59 

61 

60 

62 

58 

60 

57 

58 

59 

59 

57 

58 

57 

58 

54 

54 

55 

64 

59 

57 

52 

56 

58 

56 

57 

58.2 

SONNY   DAM  (C) 

EVAP 

.71 

.73 

.58 

.37 

.40 

.35 

.37 

- 

.30 

.31 

.39 

.35 

.31 

.36 

.43 

.47 

.50 

.29 

.20 

.38 

.48 

.33 

.45 

.38 

.39 

.50 

.36 

.27 

.29 

.18 

.43 

B12.26 

198 

196 

125 

116 

82 

59 

65 

97 

71 

74 

93 

112 

77 

56 

145 

98 

103 

122 

63 

110 

147 

38 

116 

58 

69 

195 

78 

46 

77 

58 

215 

3159 

MAX 

93 

90 

90 

85 

87 

89 

89 

89 

96 

89 

88 

89 

81 

87 

85 

88 

92 

81 

80 

89 

87 

93 

89 

89 

89 

85 

93 

91 

87 

81 

80 

87.8 

MIN 

64 

66 

65 

63 

63 

65 

67 

64 

66 

66 

64 

64 

63 

60 

58 

59 

60 

62 

62 

58 

58 

60 

64 

64 

64 

63 

63 

62 

60 

61 

58 

62.5 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

.14 

.04 

.10 

.02 

* 

.18 

.10 

.24 

.08 

.05 

.07 

.02 

.15 

.20 

.21 

.16 

.01 

.11 

.20 

.13 

.08 

.10 

.06 

.06 

.10 

.06 

.02 

.09 

.15 

.05 

.05 

3.03 

WIND 

20 

16 

26 

18 

15 

19 

22 

24 

21 

14 

11 

14 

24 

23 

28 

35 

2 

26 

31 

8 

15 

23 

15 

11 

20 

14 

1  3 

15 

19 

30 

17 

589 

MIN 

44 

45 

46 

49 

41 

42 

46 

47 

40 

43 

- 

45 

41 

42 

43 

42 

41 

42 

41 

45 

42 

44 

41 

40 

44 

44 

45 

43 

40 

43 

41 

43  !l 

ESTES  PARK 

WIND 

44 

56 

33 

33 

29 

40 

37 

46 

29 

31 

"41 

27 

27 

52 

30 

36 

24 

40 

36 

49 

°57 

29 

60 

31 

49 

32 

44 

64 

42 

33 

37 

1218 

MAX 

83 

73 

75 

85 

72 

74 

84 

74 

72 

82 

80 

70 

75 

85 

81 

74 

67 

78 

78 

76 

70 

76 

79 

78 

81 

80 

72 

71 

71 

70 

71 

76.0 

MIN 

5 

55 

57 

55 

55 

54 

51 

57 

50 

55 

54 

50 

52 

51 

53 

55 

51 

54 

50 

54 

55 

55 

54 

52 

51 

50 

53.3 

FORT  COLLINS  (D) 

EVAP 

.24 

.21 

.11 

.05 

.14 

.25 

.13 

.13 

.16 

.19 

.16 

.12 

.13 

.09 

.20 

.19 

.12 

.12 

.18 

.08 

.17 

.20 

.13 

.21 

.03 

.10 

.13 

.12 

.11 

.12 

.09 

4.41 

WIND 

36 

53 

29 

44 

26 

26 

26 

29 

41 

42 

28 

29 

25 

31 

23 

27 

22 

30 

28 

26 

29 

36 

35 

27 

25 

18 

21 

15 

19 

18 

29 

893 

MAX 

82 

78 

78 

82 

79 

80 

81 

81 

77 

81 

80 

77 

77 

80 

78 

78 

72 

78 

80 

77 

75 

76 

79 

80 

82 

82 

75 

72 

71 

76 

74 

78.0 

MIN 

77 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

71 

69 

73 

71 

70 

70 

72 

70 

70 

69 

70 

71 

70 

72 

69 

69 

69 

72 

72 

69 

67 

66 

67 

70.5 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.28 

.20 

.19 

.12 

.02 

.33 

.32 

.27 

.26 

.25 

.25 

.43 

.25 

.41 

.31 

.29 

.11 

.24 

.29 

.14 

.42 

.12 

.29 

.26 

.21 

.09 

* 

.36 

.23 

.32 

.15 

7.41 

WIND 

51 

62 

50 

33 

25 

35 

52 

42 

61 

43 

39 

39 

43 

31 

47 

38 

45 

55 

39 

121 

105 

74 

53 

69 

35 

34 

54 

58 

28 

47 

30 

1538 

MAX 

89 

89 

88 

83 

82 

93 

94 

91 

87 

86 

91 

92 

93 

91 

95 

95 

90 

92 

91 

90 

92 

86 

73 

88 

79 

83 

91 

91 

91 

91 

77 

88.5 

MIN 

65 

62 

64 

65 

67 

62 

63 

61 

62 

64 

65 

60 

61 

59 

60 

61 

63 

60 

62 

62 

59 

62 

60 

56 

58 

62 

61 

57 

57 

57 

59 

61.2 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

.35 

# 

.11 

.13 

.11 

.17 

.20 

.16 

.16 

.29 

.17 

.19 

.15 

.16 

.33 

.21 

.08 

.17 

.26 

.15 

.14 

.12 

.21 

.13 

.22 

.21 

.17 

.16 

.15 

.12 

.25 

5.43 

WIND 

96 

105 

68 

63 

55 

86 

67 

80 

91 

117 

70 

* 

140 

73 

73 

85 

66 

66 

90 

76 

77 

67 

90 

91 

96 

81 

68 

67 

67 

91 

68 

2430 

MAX 

78 

72 

72 

66 

70 

74 

72 

73 

70 

79 

71 

70 

65 

76 

77 

71 

63 

72 

76 

74 

67 

68 

73 

75 

74 

75 

64 

69 

72 

70 

70 

71.5 

MIN 

48 

51 

49 

53 

S3 

49 

51 

50 

50 

45 

52 

52 

48 

45 

46 

44 

43 

48 

41 

45 

45 

46 

45 

45 

48 

48 

51 

46 

40 

44 

48 

47.4 

GREEN  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 

.35 

.11 

.12 

.06 

.09 

.10 

.15 

.45 

.03 

.18 

.02 

.98 

.06 

.24 

.23 

.21 

.10 

.08 

.23 

.18 

.14 

.13 

.14 

.12 

.17 

.19 

.09 

.14 

.15 

.17 

.03 

5.44 

WIND 

30 

6 

40 

64 

25 

10 

8 

19 

32 

7 

10 

8 

14 

12 

15 

27 

7 

9 

13 

31 

9 

29 

5 

20 

18 

2 

28 

3 

4 

2 

B  524 

JOHN  MARTIN  DAM  (B) 

EVAP 

.74 

.64 

.40 

.40 

.33 

.51 

.29 

.30 

.43 

.11 

.25 

.30 

.21 

.20 

.33 

.28 

.43 

.17 

.29 

.29 

.35 

.25 

.36 

.20 

.39 

.38 

.36 

.44 

.22 

.19 

.20 

10.15 

WIND 

195 

157 

107 

73 

62 

51 

71 

33 

68 

46 

28 

75 

137 

25 

12 

10 

59 

60 

28 

37 

45 

35 

61 

45 

38 

80 

86 

74 

65 

68 

76 

2007 

MAX 

96 

96 

98 

95 

98 

101 

100 

100 

92 

93 

98 

95 

94 

94 

98 

96 

99 

92 

94 

97 

98 

98 

98 

98 

92 

95 

97 

93 

89 

88 

89 

95.5 

MIN 

61 

63 

58 

58 

63 

62 

60 

62 

60 

57 

60 

60 

73 

62 

54 

66 

57 

56 

62 

54 

55 

60 

54 

59 

59 

59 

55 

50 

47 

56 

52 

58.5 

MONTROSE   NO   1  (E) 

EVAP 

.34 

.15 

.12 

.13 

.15 

.21 

.18 

.23 

.16 

.26 

.21 

.26 

.32 

.33 

.28 

.24 

.20 

.16 

.28 

.15 

.17 

.09 

.17 

.16 

.11 

.16 

.22 

.21 

.17 

.09 

B  6.11 

WIND 

23 

14 

16 

16 

15 

24 

29 

26 

23 

33 

20 

20 

27 

28 

17 

15 

19 

14 

22 

12 

8 

19 

14 

20 

11 

13 

10 

16 

11 

9 

10 

554 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR  <B) 

EVAP 

.43 

.41 

.36 

.23 

.07 

.40 

.36 

.24 

.35 

.22 

.29 

.17 

.17 

.20 

.21 

.38 

.32 

.17 

.27 

.20 

.28 

.38 

.26 

.54 

.29 

.25 

.04 

.10 

.03 

.02 

.11 

7.75 

WIND 

70 

50 

100 

60 

50 

80 

80 

30 

90 

70 

50 

50 

70 

60 

50 

80 

70 

50 

80 

50 

50 

50 

50 

50 

60 

40 

30 

70 

50 

90 

110 

1940 

MAX 

94 

96 

93 

90 

97 

94 

94 

93 

95 

83 

86 

94 

79 

84 

90 

95 

95 

85 

91 

87 

92 

95 

92 

93 

95 

89 

84 

84 

88 

82 

86 

90.2 

MIN 

59 

62 

62 

63 

62 

62 

62 

62 

63 

61 

63 

64 

59 

58 

52 

60 

61 

61 

67 

62 

62 

60 

59 

62 

60 

62 

59 

65 

56 

62 

64 

61  .2 

SPRINGFIELD  7  WSW  (F) 

EVAP 

.77 

.62 

.52 

.41 

.67 

.46 

.34 

.42 

.44 

.28 

.39 

.43 

.15 

.34 

.43 

.45 

.39 

.27 

.38 

.54 

.42 

.40 

.42 

.42 

.36 

.45 

.41 

.37 

.31 

.26 

.44 

12.96 

WIND 

231 

169 

110 

106 

133 

83 

94 

88 

104 

90 

74 

127 

62 

98 

89 

65 

126 

124 

78 

144 

86 

145 

107 

89 

134 

79 

184 

38 

161 

93 

125 

3436 

MAX 

89 

95 

91 

86 

89 

92 

89 

91 

86 

84 

89 

84 

81 

85 

90 

92 

87 

85 

87 

85 

90 

88 

91 

89 

83 

87 

91 

86 

80 

73 

85 

87.1 

MIN 

62 

62 

64 

60 

61 

61 

65 

62 

77 

63 

62 

65 

76 

60 

58 

59 

59 

62 

59 

58 

60 

62 

60 

65 

62 

63 

60 

60 

61 

58 

58 

62.1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

.24 

.24 

* 

.01 

.16 

.11 

.13 

.06 

.12 

.15 

.12 

.05 

.18 

.06 

.14 

.15 

.13 

.16 

.18 

.11 

.08 

.09 

.03 

.16 

.11 

.03 

.08 

.12 

.06 

.25 

.07 

3.58 

WIND 

24 

12 

14 

20 

30 

7 

27 

13 

22 

15 

16 

21 

6 

19 

25 

24 

1 

25 

27 

25 

14 

28 

15 

6 

29 

8 

22 

15 

17 

37 

31 

595 

VALLEC I  TO  DAM 

EVAP 

.26 

.26 

.14 

.13 

.15 

.23 

.21 

.22 

.20 

.14 

.16 

.16 

.19 

.21 

.18 

.18 

.11 

.12 

.19 

.12 

.17 

.17 

.10 

.12 

.14 

.12 

.10 

.15 

.20 

.07 

.03 

4.93 

WIND 

9 

20 

4 

8 

5 

10 

8 

9 

11 

11 

9 

7 

9 

12 

8 

13 

5 

8 

8 

3 

11 

6 

2 

5 

8 

9 

5 

11 

8 

6 

4 

252 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.31 

.25 

.19 

.19 

.20 

.14 

.18 

.29 

.21 

.18 

.15 

.15 

.14 

.30 

.32 

.26 

.19 

.10 

.29 

.19 

.09 

.12 

.10 

.05 

.19 

.20 

.10 

.16 

.18 

.20 

.11 

5.73 

WIND 

45 

43 

40 

52 

34 

36 

38 

38 

35 

50 

44 

30 

23 

45 

49 

42 

44 

24 

36 

38 

22 

63 

25 

24 

28 

.49 

.  26 

.27 

.38 

.36 

.18 

1142 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.41 

.32 

.27 

.27 

.36 

.27 

.55 

.11 

.32 

.27 

.34 

.  1  2 

* 

.14 

.24 

.13 

.07 

.18 

.24 

.18 

.06 

.18 

.22 

.40 

.15 

.15 

.21 

.11 

.14 

.19 

B  6.82 

WIND 

56 

65 

55 

40 

45 

35 

65 

32 

30 

58 

59 

82 

29 

15 

15 

33 

31 

37 

37 

48 

25 

20 

24 

22 

62 

24 

50 

13 

35 

58 

25 

1225 

MAX 

96 

92 

87 

95 

95 

93 

89 

95 

88 

90 

95 

89 

88 

82 

95 

95 

89 

92 

93 

90 

88 

88 

94 

95 

94 

91 

84 

82 

80 

83 

82 

90.0 

MIN 

61 

63 

61 

62 

63 

63 

61 

60 

67 

60 

60 

64 

61 

50 

62 

58 

48 

48 

60 

60 

58 

62 

64 

60 

61 

62 

56 

65 

57 

53 

62 

59.7 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 
<A>     PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<B>     PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<C>     PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(D)     SUNKEN  PAN  3  FEET  Br  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 
<E>     PAN  PAINTED   INSIDE  WITn  ASPHALTUM  PAINT. 
<F>     PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  TNDEX 


CTATTON 

0 
z 

M 

□ 

e 
& 

milNTY 

3 
< 

14 

rruDE 

mON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

uDoLn v  en 

DRAIN 

LATT 

LONG 

SPECIAL 

♦  0  09 

103  09 

— 

c 

ORY  LAND  fielO  STA 

hid 

M.O 

M 

N|j 

SB 

3691 

3B 

SP 

ORVI  Uf   C   Alt  tMBERN 

6701 

|| 

103  39 

6931 

3P 

401! 

ARBOLf S 

830 

ARCHULETA 

1  01 

10  2 

MRS  BE  ITT  M  sE 1  BEL 

11  55 

101  03 

*7*7 

MERRILL  LINOOUIST 

*Q  1* 

10B  SB 

3921 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

S9  11 

106  30 

7934 

SP 

RALPH  P.  HELLVILLE 

AYFR  RANCH 

39  01 

7212 

39  2* 

10*  J* 

7713 

if 

U  5  FOREST  itRVICt 

BIG   SBRI  NGS   1  *  NT  M 

c 

77*' 

SB 

11 

LI  NOEL    J  HUDSON 

. 

39  33 

106  42 

670C 

46 

BONNY  D*M 

39  SB 

102  11 

1667 

7» 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

IQUUCtl  2 

Of*: 

BOULDER 

40  01 

103  16 

340C 

c 

Thomas  l  Platt 

SOUL  Of 

BOULDER 

40  01 

105  IT 

CITY  OF  BOULDER 

392! 

MRS  Elsie  E  BHitt 

629, 

SB 

M 

CHARLES  S  MITCHELL 

667! 

SP 

c 

793* 

*l 

5!  \\ 

4171 

5B 

*23C 

c 

48SC 

BVFRS 

117' 

ARAPAHOE 

54  49 

104  13 

3201 

6P 

C  H 

HARRY   -  NEmION 

BAC* 

: 

11  0* 

102  62 

MAC  JOHNSON 

38  26 

CASTLE  BOCK 

DOUGLAS 

39  J2 

6201 

5P 

c 

US  SOI L  CON  SERV 1 CE 

36  5* 

107  56 

C  M 

106  07 

766< 

6P 

II 

39  1) 

105  17 

BOARO   OF    HATtR  COMM 

SB  06 

407J 

e 

fHFBfly  CREEK  0**' 

39  59 

104  31 

36*5 

CORPS  Or  ENG'NttRS 

CMFVFNNE  WELLS 

156' 

CHEYENNE 

SB  69 

102  21 

*2SC 

*P 

CARL  A  LOvELL 

ARCHULETA 

; 

3T  12 

107  IS 

633C 

SP 

SP 

CLOSED  9/16/62 

C  1  MAR* ON  )  SE 

MONTROSE 

3B  2* 

107  31 

7096 

IIP 

CARL   E    MC  MILLtN 

Rio  Blanco 

107  33 

923C 

-■    !>  HEAIHLR  BUREAU 

39  23 

106  12 

1  130C 

*P 

*P 

- 

C OALDALE    1  NW 

; 

36  23 

R  L    BAN T A 

C OCMf TOP*  CREEK 

GUNN 1  SON 

36  26 

BOOC 

SA 

tl* 

HAROLD  F  KR EUGE R 

6131 

SI 

IE0*,5MITH  . 

COLORADO  NAY  i»ON 

579C 

SUPT  COLO  NAI  MON 

COLORADO  SPRINGS  W8  *B 

MJ 

COLUMBINE 

129; 

ROUTT 

*0  51 

106  56 

U  S  HEATHER  puklau 

MONTEZUMA 

37  21 

106  3* 

61  Tl 

5P 

/ 

MONTEZUMA  VAL    1 RR 1 G 

40  31 

107  33 

628C 

UP 

c" 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

GUNN 1  SON 

36  32 

5P 

C  H 

MRS  MARY  A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK   9  NW 

B300 

: 

55 " 

3993 

: 

CONEJOS 

3T  01 

10018 

39  >T 

104  03 

3183 

EVER  lit   L  OAV 1 S 

\l  11 

11 

106  21 

DEL' A  1  E 

2i«; 

DELTA 

31  45 

106  03 

5125 

JJ 

■  0  PRESTON 

39  66 

104  53 

N 

:  hj 

MIC 

OOMfOT*  RANCH 

"  » 

MONTEZUMA 

69*< 

9A 

6530 

6P 

BP 

•  H 

FASTONVILLE  2  MNF 

2*96 

EL  PASO 

10*  33 

HAROLD  W  TWEEDY 

39  06 

104  36 

: 

R 

SP 

7023 

5P 

6750 

9t 

1 

ELBERT  0  SM 

260! 

ELBERT 

39  07 

104  37 

C  M  COLE 

i 

37  33 

107  6B 

NIC 

WESTERN  COLO  POwER  Co 

?! 

7000 

3P 

3P 

EVCRGRECN  !  Sw 

7300 

C 

! 

37  02 

102  03 

3376 

6P 

6P 

J  C  EvERSOLL 

39  16 

10000 

SP 

! 

39  1? 

103  05 

697! 

SP 

40  60 

< 

F ORDER  6  S 

299' 

LINCOLN 

SB  33 

103  61 

4P 

kElvin  b  MVA4C 

I AR 1 M£R 

40  35 

105  03 

5001 

7PjCGH 

COLORADO  STATE  UNIV 

; 

40  06 

40  13 

6321 

BA 

6A 

36  61 

TA 

Ic 

3B  OB 

63JI 

TA 

; 

39  37 

j 

39  11 

*sib 

b" 

i 

105  11 

GATEWAY    1  SW 

92*1 

MESA 

2 

36  60 

106  39 

MRS  M  S  HUBBARO 

103  32 

39  42 

103  63 

VL 

i e 

r.LFNWIOl   spp i ngs   1  N 

; 

39  56 

107  20 

5823 

5P 

3P 

GOPF  pass  Ranch 

2 

60  09 

106  26 

7602 

3P 

SP 

1 

36  04 

3*84 

: 

CLYDE  6  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION   Mfl  AP 

2,  39  OT 

*869 

Nil 

C  MJ 

U    S   HEATHER  BUREAU 

2 

39  03 

I«  27 

6710 

3P 

SP 

,p 

W  SLOPE  BjRANCH  EXP  STA 

2*0  16 

6576 

3P 

ll 

i 

*0  11 

103  52 

82  BB 

5P 

5P 

SP 

: 

6RFAT  DIVIDE  1?  SE 

3591 

MOFFAT 

40  42 

107  39 

6912 

: 

FRANK    A  BOCHMANN 

GREAT  $AND  OUNES  NM 

! 

103  32 

812C 

5P 

GREAT    SAND  DUNES  NM 

40  26 

8* 

8A 

: 

GBFENLANO  B  SF 

7350 

: 

DOUGLAS 

39  16 

6723 

: 

KELSEY  POTTENGER  jr 

i  i«  3) 

7760 

3P 

SP 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRFYSTON* 

2 

40  37 

106  60 

6800 

SP 

SP 

^PPVER    10  W 

*I  *0  SI 

106  26 

5090 

9P 

SP 

GUFFEy  10  SE 

FREMONT 

36  61 

103  23 

6200 

GUNN l SON 

; 

34  92 

SP 

SP 

C'TY  Or  GUNN 1  SON 

HAMILTON 

ST?! 

MOFFAT 

2 

107  )7 

6230 

64 

MRS  ETHAl  M  JORDAN 

.... 

PARK 

39  02 

105   A B 

BS66 

6P 

MRS  BESSIE  C  MANL  IN 

56  27 

•  533 

il 

BOULDER 

39  36 

109  17 

392) 

MA »DE N 

ROUTT 

40  30 

6337 

6P 

6P 

HERMIT  T  ESE 

MINERAL 

! 

is; 

9001 

3P 

5P 

HOFHNF 

LAS  ANIMAS 

: 

»  ii 

106  23 

37H 

: 

36  0* 

102  07 

S>  40  13 

102  16 

)7*| 

6P 

mot  sulphur  sprs  2  sir 

*12' 

GRAND 

; 

40  03 

106  09 

7600 

... 

6P 

: 

COLO  GAME  •  F ISH  DtP 

MOT! 

419! 

MORGAN 

40  00 

106  03 

6993 

: 

MRS  BERTHA  >  ME YEN 

i 

39  06 

103  26 

5034 

; 

IDAHO  SPRINGS 

k2V 

CLEAR  CREEK 

39  43 

103  91 

73*7 

.  4P 

6P> 

MILLARD  G  HOLMAN 

PO»L "A 

*2*J 

YUMA 

39  62 

102  17 

3961 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

ION AC  10  1  N 

425fl 

3  7  06 

107  36 

6*2* 

5P 

3P 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  Sw 

*2T< 

39  03 

10330 

5 

TWIN  LAKES  R  *  C  CO 

JOES 

*9RC 

YUMA 

1  19  19 

102  61 

*200 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN   »*RTIM  0AM 

kill 

BENT 

36  03 

961* 

6P 

*P 

6P 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  7  E 

4341 

CLEAR  CREEK 

i 

103  31 

10)2* 

SP 

SP 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULFS1URG 

A*  13 

SEDGWICK 

102  13 

3*69 

SP 

SP 

MUNICIPAL  PwR  PLANT 

QT1TIOM 
olnl  lun 

INDEX  NO.  | 

POT  1  MTV 

DRAINAGE  I 

U 
S 

LONGITUDE 

Z 

0 

g 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

E 

1 

R 

< 

C 

96  66 

10)  12 

3110 

TA 

EMANUEL  S  INNLSS 

4451 

JEFFERSON 

103  06 

SS 

SS 

DENVER  WATER  COM 

6*4< 

10)  36 

ii 

Si 

4SSI 

101  19 

R04ER1  l  plait 

6561 

106  29 

US  SOIL  CON  SERVICE 

4914 

10*  26 

4P 

CLARENCE  WHEELER 

*S6* 

10*  31 

6? 

MERLE    E  HENRY 

4M1 

10*  24 

6*(  * 

CHE YENNF 

102  67 

ftp 

6P 

JOSEPH    J  IIMMLHMAN 

KUTCH  6  SSE 

4666 

LINCOLN 

18  90 

103  30 

3)90 

JAMES  R  PICKtMPAuGH 

6720 

103  31 

MID 

-  . 

FED  AVIATION  AGENCY 

479* 

107  19 

3P 

LAkF  GEORGE  4  SW 

4T42 

103  29 

6500 

•'■ 

ChARlES  J  OAV IS 

4750 

103  01 

MIO 

Z 

COLO  SPGS  WtR  WORKS 

4T42 

JEFFERSON 

103  06 

5691 

BOARD  OF  WATER  COMM. 

1770 

N.D 

N?t 

CHAS  E  MC  PHtRSOM  JR 

L™?"*wS 

4094 

103  1) 

1692 

SP 

SP 

AM  CRTS  SUGAR  CO 

»«k 

LAKE 

39  19 

106  18 

10177 

IIP 

IIP 

RADIO  STATION  KBRR 

LEAOVILLE   10  WNW 

tut 

LAKE 

39  17 

106  28 

1  100C 

i 

EE ROY  T  HSH 

4945 

10)  01 

6P 

G  1  L4ERT  L 1 NDSTROM 

IOC  : 

PUEBLO 

36  07 

10*  35 

6900 

MRS  MARY  WYATT 

LI MON  10  SSW 

501  •■ 

ELBERT 

39  09 

4P 

6P 

S  G  PETERSON 

ion 

LINCOLN 

3«  16 

5)60 

MIO 

Hit 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

L  1  TYLr  OOLORFS  S  NF 

906] 

MESA 

39  03 

108  31 

617) 

5J 

CHARLES  V  ECKMAN 

RIO  BIANCO 

104  12 

COLO  GAME  •  FISH  DEP 

LONGMONT  2  FSE 

5114 

BOULDER 

103  06 

•  950 

6A 

ti 

GT  WEST  SUGAR  CO 

3121 

60UL0ER 

103  09 

c 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

103  33 

U  S  WE AT HER  BUNtAU 

SAGUACHE 

106  37 

u  s  weather  Bureau 

MAN ASS A 

9322 

CONEJOS 

37  10 

105  36 

7676 

4P 

NAN  AS  S  A  HIGH  SCHOOL 

992T 

MONT  E  ZUMA 

106  18 

SI 

EDGAR  A  NOLANO 

9992 

10*  36 

: 

HARRY  KL  IEwEM 

3404 

U  1         H  I.  t  1  ■ 

107  33 

61 

6P 

Guy  m  shale* 

106  03 

6P 

john  p  WIESE 

9666 

RIO  BLANCO 

107  3* 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

MF^A   VfRDE    NAT  PARK 

5991 

MONTE2UMA 

106  29 

IP 

park  superintendent 

MONARCH  PASS 

5695 

106  20 

1 116J 

EARL   J  MILL IGAN 

MONT  E    V 1 STA 

3706 

RIO  GRANDE 

106  09 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTROSE   NO  1 

MONTROSE' 

107  53 

5630 

SP 

9P 

COLO  VAIEn  CuN  BOANU 

MONTROSE  NO  2 

5722 

MONTROSE 

36  29 

107  53 

36)0 

TA 

UNCOMPAMGRE  v  H  U  A 

MONUMFNT    t  WSW 

5790 

EL  PASO 

39  09 

104  35 

7*00 

5P 

•if 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

S76S 

JEFFERSON 

103  14 

6000 

C 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULF  SHOE  LODGE   1  SSE 

3419 

HUERFANO 

105  10 

E 

NFW  BAYMER 

3923 

103  51 

676* 

c 

R  D  SHE PRE RO 

NORTHOALE 

JI70 

DOLORES 

109  01 

MRS  1  f  ShuIT 

NORTH  LA*KE 

*.<^ 

LAS  ANIMAS 

105  03 

6f 

4P 

GlEN  C  COEN 

NORWOOD 

10] . 

SAN  HtOUCl 

108  17 

6P 

JOSEPH   L  HANNIGAN 

e  b  1 1 

: 

6131 

103  *3 

a  » 

OTIS    11  NE 

S19J 

.i  HING1  N 

40  16 

102  31 

*263 

IP 

E  E  L 1 NDGNEN 

6209 

107  40 

SP 

C  H 

FRANCIS  J  COUGMLIM 

PAGOSA  SPRINGS 

6296 

ARCHULETA 

10  7  01 

5P 

GLEN  D  EDMONDS 

6266 

108  21 

5P 

5P 

PALISADE  LAKF  2  SSE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,   Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,   also  seasonal  total  precipi tation, f or  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 

this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later     in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 

25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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70.1 

93 

18 

44 

29 

5 

7 

0 

0 

0 

.  98 

.14 

7 

.0 

0 

3 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

87.6 

52.5 

70.1 

Be* 

95 

18* 

38 

30. 

17 

12 

0 

0 

0 

1.68 

.61 

.77 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

RUXTON  PARK 

64.8 

38.7 

51.8 

72 

18* 

30 

29 

389 

0 

0 

2 

0 

3.51 

1.18 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

RYE 

77.9 

46.6 

62.3 

87 

18 

35 

29 

85 

o 

0 

o 

1.75 

1.05 

21 

■  0 

0 

3 

t 

1 

SAL  I  DA 

78.1 

41.7 

59.9 

8  3 

5 

32 

30 

148 

o 

1 

o 

1,48 

•  71 

•  50 

6 

.  0 

0 

I 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

83.  4 

55.0 

69.2 

91 

6 

36 

29 

19 

1 

0 

0 

0 

1.12 

.75 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

85. 9M 

54. 7M 

70  .  3M 

93 

D 

37 

28 

21 

0 

0 

0 

1,72 

1  •  00 

2 1 

,0 

o 

1 

1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

66.5 

34.4 

50.5 

73 

27 

27 

28. 

431 

o 

o 

10 

o 

.88 

.33 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

TACONY  7  SE 

85. 4M 

51  ,4M 

68  .  4M 

93 

16* 

34 

29 

1  5 

9 

0 

0 

0 

•  86 

.50 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

TRINIDAD 

79.6 

52.4 

66.0 

86 

19 

41 

29 

34 

0 

0 

0 

0 

2.85 

1.37 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

82.4 

52.8 

67.6 

90 

19 

41 

29 

17 

1 

0 

0 

0 

1,45 

.87 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

TWO  BUTTES   1  NW 

86.0 

55.6 

F0.8 

95 

6 

38 

29 

10 

12 

0 

0 

0 

1.78 

.74 

1.30 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

walsenburg  power  plant 

81.8 

50.8 

66.3 

91 

19 

39 

29 

27 

1 

o 

o 

o 

3.29 

2.45 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

WE  STCL I FFE 

77. 7M 

39. 7M 

58. 7M 

82 

5. 

27 

29 

183 

0 

0 

0 

.62 

.22 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

WETMORE   2  S 

79.6 

50.9 

65.3 

88 

18 

39 

29 

30 

0 

0 

0 

0 

1.57 

.50 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION  01 

66.4 

4.0 

1.76 

.64 

.0 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

ALTENBERN 

82.6 

42.0 

62.3 

92 

4 

33 

25 

80 

4 

0 

0 

0 

1.23 

•  51 

20. 

.0 

0 

3 

2 

0 

ARBOLES 

80.4 

48.6 

64.5 

85 

12* 

41 

29 

35 

0 

0 

0 

0 

.98 

.67 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

ARTESIA  2  E 

78.2 

48.1 

63,2 

85 

12 

38 

25 

64 

o 

o 

o 

o 

1.46 

.61 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

ASPEN 

74.2 

40.4 

57.3 

82 

4 

33 

29 

224 

0 

0 

0 

0 

.98 

.58 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

BERTHOUD  PASS 

57.5 

34  8 

46.2 

65 

27» 

30 

30. 

557 

0 

0 

8 

0 

2.82 

.93 

7 

.  0 

o 

£ 

3 

o 

BOND 

79.8 

42.2 

61.0 

87 

4 

33 

26 

116 

0 

0 

0 

0 

.73 

.31 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

CEDAREDGE 

80.9 

48.6 

64.8 

2.2 

88 

4 

41 

26 

30 

0 

0 

0 

0 

.93 

.11 

.33 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

CIMARRON  3  SE 

CLIMAX  2  NW 

58.6 

34.7 

46.7 

65 

4 

29 

25» 

542 

0 

0 

8 

0 

.87 

.47 

7 

T 

0 

2 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

75.4 

34.6 

55.0 

82 

20 

23 

30 

294 

0 

0 

1 1 

0 

1.30 

.46 

20 

.  0 

0 

4 

o 

0 

COLLBRAN 

82.9 

47.6 

65.3 

5.9 

90 

4 

41 

25* 

23 

1 

0 

0 

0 

1.78 

.50 

.90 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

Colorado  nat  mon 

82.4 

58.2 

70.3 

88 

27. 

51 

24 

1 

0 

0 

0 

0 

.85 

.25 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

C0RTE2 

81.3 

48.3 

64.8 

2.6 

85 

28* 

39 

30* 

31 

0 

o 

0 

0 

.81 

.60 

.67 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

CRAIG 

78.0 

43.1 

60.6 

84 

26* 

30 

25 

127 

0 

0 

3 

0 

1.21 

.74 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

crested  Butte 

72.8 

35.1 

54.0 

3.9 

80 

27. 

27 

25 

325 

0 

0 

9 

0 

.91 

- 

.75 

.46 

6 

•  0 

o 

3 

o 

o 

DELTA   1  E 

83.5 

47.1 

65.3 

0.7 

9  1 

4 

37 

26 

28 

2 

0 

0 

0 

,50 

,33 

,22 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

DILLON 

71.3 

36.5 

53.9 

6.2 

77 

4 

28 

29 

325 

0 

0 

6 

0 

.53 

.64 

.35 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

DURANGO 

81.3 

43.3 

62.3 

3.3 

87 

9 

35 

30* 

83 

o 

o 

o 

o 

1.03 

- 

.70 

.40 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

79.9 

39.3 

59.6 

90 

4 

30 

30* 

157 

1 

0 

6 

0 

1.35 

.73 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

FORT  LEWIS 

74  5 

59,7 

4,0 

80 

28. 

37 

30 

152 

0 

0 

0 

0 

.99 

- 

.81 

.40 

20 

.  0 

o 

4 

o 

o 

FRASER 

69.0 

26.5 

47.8 

1.7 

75 

15 

30» 

511 

0 

0 

24 

0 

1,28 

.11 

.  70 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

FRUITA  2  N 

85.5 

49.3 

67.4 

2.5 

92 

12* 

39 

28. 

13 

7 

0 

0 

0 

•  *5 

- 

.44 

.11 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

68  .  RM 

93 

27. 

40 

28 

6 

1 0 

0 

0 

.40 

.12 

6 

.0 

0 

1 

0 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

80.6 

46.5 

63.6 

2.0 

88 

26  e 

38 

30» 

50 

0 

0 

0 

0 

1.37 

- 

.04 

.31 

6 

.0 

0 

6 

0 

0 

GORE  PASS  RANCH 

M 

M 

81 

26 

0 

0 

0 

.31 

.15 

21 

.  0 

0 

o 

0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

84.0 

55.5 

69.8 

2.0 

90 

27 

48 

1 

4 

.48 

.43 

.20 

13 

.0 

0 

Z 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

83.4 

53.  2M 

68. 3M 

90 

12 

45 

24* 

10 

1 

0 

0 

0 

.74 

.44 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  WNW 

71.7 

30.6 

51  .2 

79 

26. 

22 

26 

409 

0 

0 

22 

0 

.96 

.32 

21 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

70.1 

36.7 

53.4 

75 

27. 

27 

30* 

341 

0 

0 

6 

0 

1.10 

.38 

7 

.0 

0 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

77.3 

41.6 

59.5 

8  3 

32 

25 

159 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

2 

0 

0 

GREYSTONE 

GUNNISON 

75.4 

34.4 

54.9 

1.6 

81 

4 

22 

30 

296 

0 

0 

12 

0 

.97 

.08 

.21 

14 

.0 

0 

5 

0 

0 

HAYDEN 

77.9 

41.5 

59.7 

85 

4 

32 

28 

152 

0 

0 

1 

0 

1.87 

.63 

.66 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

HOT   SULPHUR  SPRS  2  SW 

75.3 

34.7 

55.0 

81 

4 

23 

25 

293 

0 

0 

10 

0 

.51 

.38 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

79.4 

43.5 

61.5 

1.9 

85 

9 

36 

30. 

102 

0 

0 

0 

0 

1.02 

.29 

.34 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

LAKE  CITY 

73.2 

38.4 

55.8 

80 

4 

30 

25. 

271 

0 

0 

2 

0 

1.29 

.37 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

79.1 

36.9 

58.0 

87 

4 

24 

25 

202 

0 

0 

8 

0 

.63 

.17 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARVINE 

73.1 

36.6 

54.9 

77 

1  1 

30 

25 

297 

0 

0 

3 

0 

1.88 

.62 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 
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Temperature 

Precipitation 

Station 

.  I 

?  E 

k  M 

ii 

Averogo 
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• 

& 
< 

Departure 
From  Normal 

| 

X 

t 

a 

1 
1 

& 

a 
I 

t 

6 

No.  of  Day* 

i 

| 

!  * 

1  i 

| 

2 

(5 

t 
& 

Snow.  Sleet 

No.  o*  Doy» 

Mas. 

Mln. 

I 

% 

i  1 

a-5 

1 

2 

1 

s 
° 

S 

C 
I 
| 

B 

s  • 

A 

!  i 

»] 

s  * 

.  s 
Si 

>] 
el 

MAYBELL 

76.9 

41.5 

59.2 

83 

12 

29 

29. 

167 

0 

0 

6 

0 

.42 

.19 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

MEEKER 

79.8 

40.8 

60.3 

87 

12. 

29 

25 

1  32 

0 

0 

0 

1.16 

.37 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

MERED I TH 

75.2 

35.5 

55.4 

83 

27 

26 

28 

283 

0 

0 

R 

0 

1.20 

.66 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

80.6 

53.0 

66. B 

2.<- 

86 

28* 

46 

1 

15 

0 

0 

0 

0 

1.20 

-  .33 

.70 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

MONTROSE  NO  2 

8C.9 

48.8 

64.9 

1  .6 

87 

19* 

39 

30 

42 

0 

0 

0 

0 

.52 

.44 

.31 

1 

•  0 

o 

I 

0 

o 

NC3TMDALE 

79.2 

43.4 

61.3 

2.9 

86 

27 

33 

30 

110 

0 

0 

0 

0 

1.22 

-  .27 

.39 

1 

.0 

0 

0 

0 

NORWOOD 

76.0 

42.2 

59.  1 

80 

27. 

33 

25 

166 

0 

0 

0 

0 

2.34 

.85 

1.15 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

OLRAv 

73.1 

47.4 

60.3 

80 

4 

41 

25. 

135 

0 

o 

0 

0 

1.31 

.40 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

76.  5 

40.4 

58.5 

82 

27* 

29 

30 

189 

0 

0 

! 

0 

2,31 

.44 

6 

•  0 

0 

8 

0 

0 

PALISADE    1  S 

85.2 

56,9 

71.1 

92 

5 

51 

1 

2 

5 

0 

0 

0 

1,06 

,07 

.44 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

72.3 

35,  1 

53.7 

76 

27 

29 

30. 

330 

0 

0 

r> 

0 

3.40 

.99 

6 

.0 

0 

1  9 

2 

0 

PAONIA 

82.* 

49.3 

65.9 

90 

4 

38 

28 

18 

1 

0 

0 

0 

1.23 

.35 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

PARADOX 

85.6 

45.9 

65.8 

93 

26* 

36 

30 

14 

6 

0 

0 

0 

.  70 

.38 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

PITKIN 

69.3 

32.1 

50.7 

75 

4 

24 

30. 

422 

0 

0 

:  9 

0 

1.45 

.22 

.55 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

RANGELY 

80.  7M 

47. 7M 

64. 2M 

90 

4 

34 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

REDSTONE 

76.  1 

38. 6M 

57, 4M 

86 

4 

27 

30 

218 

0 

0 

6 

0 

1.10 

.53 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

RICO 

72.0 

36.1 

54,  1 

80 

27. 

28 

30 

32 1 

0 

0 

7 

0 

1.28 

-  1,21 

,40 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

RIFLE  2  ENE 

82.2 

42,3 

62.3 

1.7 

91 

4 

33 

30. 

64 

l 

0 

0 

0 

1.15 

.23 

.29 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

SILVERTON 

69.7 

34.5 

52.1 

3.9 

76 

26 

25 

30 

380 

0 

0 

9 

0 

2.07 

-  .21 

.45 

6 

.0 

0 

9 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

76.7 

36.2 

56.5 

3.4 

84 

26 

25 

30 

247 

0 

0 

9 

0 

1.25 

-  .23 

.49 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

67.8 

35.2 

51.5 

7* 

27. 

28 

29. 

398 

0 

0 

7 

0 

.  75 

.30 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

TELLURIDE 

73.0 

37.0 

55.0 

3,2 

81 

26 

29 

30. 

293 

0 

0 

« 

0 

1.37 

-  ,53 

.43 

6 

.0 

0 

6 

0 

0 

URAvAN 

89.0M 

50. 4M 

69. 7M 

94 

27* 

41 

30 

0 

0 

0 

0 

.29 

.  12 

6 

.0 

o 

2 

0 

0 

VALLECITO  DAM  // 

74,  8 

42.8 

58,8 

61 

28 

36 

29 

17  8 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.55 

5 

.0 

0 

7 

1 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

77.1 

48.3 

62,  7 

84 

27 

42 

20 

69 

0 

0 

0 

0 

.81 

.31 

5 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION  02 

59,9 

2.6 

1.15 

-  .18 

T 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

AKRON  FAA  AIRPORT 

80.0 

52.9 

66.5 

92 

18 

38 

29 

48 

3 

0 

0 

0 

3.32 

2.10 

8 

•  0 

0 

4 

2 

1 

BONNY  DAM 

80.9 

55,6 

68.3 

93 

7 

37 

29 

44 

3 

0 

0 

0 

4,70 

1.82 

8 

•  0 

0 

s 

4 

2 

BURL INGTON 

.0 

CHEYENNE  WELLS 

84.3 

54.1 

69.2 

3.1 

95 

6 

35 

28 

28 

6 

0 

0 

0 

2.65 

1.55 

.84 

21 

0 

7 

2 

0 

Flagler  2  nw 

82.3 

51,2 

66.8 

94 

6 

36 

29 

46 

4 

0 

0 

0 

4,94 

3.65 

21 

•  0 

0 

S 

1 

1 

holyoke 

81.8 

53.4 

67.6 

3.3 

94 

18 

37 

29 

40 

6 

0 

0 

0 

2,45 

.97 

1,04 

2 1 

•  0 

0 

s 

2 

1 

STRATTON   3  NE 

82.0 

53.9 

68.0 

95 

6 

37 

29 

42 

4 

0 

0 

0 

2,95 

1,41 

21 

•  0 

0 

6 

1 

1 

WRAY 

83.4 

54,6 

69.0 

4.6 

93 

18. 

33 

29 

3 1 

6 

0 

0 

c 

3.22 

1.81 

,90 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

YUMA 

84.5 

53.6 

69.  1 

93 

6 

39 

29 

26 

5 

0 

0 

0 

5.52 

4,28 

2.60 

7 

.0 

0 

T 

4 

1 

0 1 V I S I  ON  03 

68,1 

3.4 

3.72 

2.40 

•  0 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPASK 

66  .6M 

41 ,0M 

53,  8M 

73 

3 

30 

24 

329 

0 

0 

2 

0 

1.37 

.55 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

71.2 

34.9 

53,1 

75 

18. 

23 

30 

353 

0 

0 

7 

0 

1.01 

.37 

7 

•  0 

0 

3 

0 

0 

BAILEY 

75.4 

38.8 

57.  1 

82 

18 

27 

30. 

228 

0 

0 

3 

0 

2,84 

.95 

20 

•  0 

0 

6 

2 

0 

BOULDER 

81.5 

55.1 

68.3 

4.0 

89 

3 

42 

29 

14 

0 

0 

0 

0 

2,96 

1.71 

.  94 

2  1 

.0 

0 

5 

2 

0 

BRIGGSDALE  2  NW 

83. 5M 

66.  2M 

92 

6 

36 

29 

32 

3 

0 

0 

0 

2,23 

.68 

20 

•  0 

0 

3 

1 

0 

BYERS 

82.0 

52.7 

67,4 

3.6 

93 

5 

42 

29 

18 

3 

0 

0 

0 

4.69 

3.55 

1.12 

22 

•  0 

0 

6 

5 

2 

CARIBOU  RANCH 

68.6 

40.8 

54.7 

77 

30. 

34 

29 

302 

0 

0 

0 

0 

2.54 

■  83 

6 

•  0 

0 

5 

3 

0 

CASTLE  ROCK 

80.1 

46.2 

63,2 

87 

18. 

36 

30. 

69 

0 

o 

o 

0 

2.32 

1.01 

6 

•  0 

0 

4 

2 

1 

ChEESMAn 

79.9 

41.6 

60.8 
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Beginning  with  this  issue  the  Daily  Precipitation  Table,  Daily  Temperature  Table,  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table, 
and  Evaporation  and  Wind  Table  will  be  arranged  by  Division  in  the  same  order  as  the  Climatological  Data  Table. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       99°  on  the  2d  at  Eversoll  Ranch 

Lowest  Temperature:       15"  on  the  30+  at  Fraser 

Greatest  Total  Precipitation:       5.52  inches  at  Yuma 
Least  Total  Precipitation:       0.00  inches  at  Placerville 

Greatest  One-Day  Precipitation:  3.  65  inches  on  the  21st  at  Flager  2  NW 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:        Trace  at  Climax  2  NW 


Sow  Reference  NotM  Following  Station  Indox 
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12 

13  | 

14 

15 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19 

 L 

23 

 L 

24 

25     26  27 

 1  1  

28  1  29  1  30 

 1  1  

31 

MONTROSE  NO  1 

.31 

•  17 

.  1  5 

•  05 

.02 

MONTBOSE  NO  2 

•  S2 

.31 

T 

.15 

.04 

.12 

T 

NORTHDALE 

1.22 

•  39 

,06 

•  11 

•  20 

.04 

.10 

.02 

NORWOOD 

2.3* 

.27 

1.15 

.85 

OUR*Y 

1.31 

•  06 

.02 

!*o 

.17 

.09 

.04 

.03 

•  37 

.03 

.04 

•  08 

PAGOSA  SPRINGS 

2.31 

•  04 

,28 

,18 

.24 

.33 

.17 

•  03 

.21 

.39 

PALISADE  1  5 

•  23 

.4* 

•  13 

.28 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

3.'aO 

.10 

.20 

•  10 

99 

.12 

T 

•  25 

.26 

•  21 

.89 

,28 

PAONIA 

1.23 

•  33 

.02 

•  30 

•  22 

•  01 

.36 

PARADOX 

.70 

.26 

.04 

PARSHALL  10  SSE 

.73 

* 

*  1  c 

.04 

.20 

PITKIN 

.20 

* 

•  05 

•  40 

.35 

•  10 

PLACERVILLE 

!oe 

.  <•  1 

PYRAMID 

1.33 

05 

,87 

.20 

RANGELY 

a 

.25 

UOfl 

T 

T 

•  to 

- 

- 

- 

REDSTONE 

1.1C 

•  25 

j 

.53 

•  02 

T 

T 

•  05 

.  19 

T 

T 

T 

T 

•  06 

RICO 

•  09 

.03 

.15 

•  05 

■  15 

•  05 

.23 

RIFLE  2  ENE 

i!i» 

•  19 

.02 

.07 

•  02 

•  06 

.02 

T 

•  02 

.23 

•  27 

SAPINERO  a  E 

SARGENTS 

1.A6 

.06 

7 

.31 

T 

.54 

.10 

SHOSHONE 

1.53 

,21 

■  04 

.43 

.02 

T 

.06 

•  06 

S1LVERT0N 

•  12 

T 

.12 

.-5 

.42 

.13 

.27 

.11 

.30 

•  19 

STEAMBOAT  SPRINGS 

1^29 

•  10 

'.Vt 

•  15 

.09 

■  01 

*  13 

.21 

•  49 

TACOMA 

1.80 

.03 

.41 

.02 

.02 

.01 

.17 

.10 

.03 

•  53 

TAYLOR  PARK 

.73 

.15 

•  10 

•  05 

•  19 

•  30 

TELLUR10E 

.13 

T 

.11 

•  *3 

.07 

•  01 

.12 

.20 

.04 

•  06 

.20 

URAVAN 

'li! 

•  10 

12 

•  06 

•  01 

VALLECI TO  OAH 

2.16 

.15 

T 

.55 

.04 

•  04 

■44 

.  t  9 

.29 

•  11 

WINTER  PARK 

l.sa 

.18 

.05 

,90 

.05 

.02 

•  02 

.0* 

.02 

.05 

•  36 

.12 

.07 

WOLF  CREEK  PASS  A  W 

3.08 

.16 

•  U 

.36 

.2* 

.02 

T 

•  18 

T 

.27 

•  04 

T 

•  08 

,80 

•69 

.16 

YAMPA 

1  90 

.10 

•  56 

.69 

.02 

.04 

•  03 

•  03 

.03 

•  *0 

YELLOW  JACKET  1NW 

!ei 

T 

.31 

.  1  t 

x 

•  10 

T 

.01 

T 

.06 

•  0' 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

AKRON  FAA  AIRPORT 

3.32 

T 

•  04 

2.10 

•  02 

.76 

.  2  g 

•  02 

•  10 

BONNY  DAM 

.20 

*  53 

1.82 

,05 

•  03 

,03 

,02 

1  ,41 

•  31 

.02 

.03 

BURLINGTON 

CHEYENNE  WELLS 

2.65 

•  16 

.24 

•  63 

,13 

•  45 

,03 

•  84 

•  11 

■  06 

FLAGLER  2  NX 

A.9A 

.02 

T 

T 

.11 

•OS 

•  45 

.16 

1,69 

.49 

•01 

FLEMING  1  S 

1.81 

.03 

.02 

,08 

.27 

.04 

.46 

.71 

.10 

.03 

•  07 

GENOA  1  W 

.27 

•  02 

•  02 

.47 

•  07 

.  1  1 

,36 

.  3« 

•  34 

.03 

HOL  YOKE 

2.A9 

•  34 

.18 

•  04 

.12 

•  70 

1*04 

.03 

I  DAL  I A 

A, 07 

.  ''ft 

.  64 

.02 

.09 

.53 

LaSI 

•  15 

•  06 

LFROY  7  WSW 

1.78 

.01 

J 

•  35 

•  21 

.06 

.50 

,4' 

•  03 

.  1  3 

OTIS  11  NE 

1.8) 

T 

.07 

.04 

•  06 

.03 

.12 

,65 

•  69 

.06 

STRATTON  3  NE 

2.99 

.23 

•  35 

.  1 

•  19 

.20 

1.41 

.07 

.09 

VONA 

3.72 

2.22 

•  05 

•  02 

1  ,  C  1 

•  32 

•  06 

WRAV 

•  30 

•  *2 

T 

•  43 

.32 

T 

T 

,70 

•  9C 

.10 

T 

•  0: 

YUMA 

5^52 

,07 

•  84 

2,60 

•  08 

•  24 

•  12 

.65 

•  7< 

•  14 

•  01 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 

1.37 

.55 

T 

X 

T 

T 

.46 

,36 

ANTERO  RESERVOIR 

.08 

*o« 

,37 

.08 

.10 

,33 

.01 

BAILEY 

2!  8* 

.2- 

,48 

.35 

.01 

•  01 

■  03 

.95 

■  1 1 

•  65 

BOULDER 

2.96 

.48 

•  41 

•  01 

X 

T 

T 

•  05 

x 

.82 

.  9a. 

.25 

T 

BR  1 GGSDALE  2  Nw 

2.23 

.47 

.22 

•  07 

.88 

.31 

.22 

BYERS 

A. 69 

*  30 

,64 

1*11 

.08 

,65 

1,12 

•  0! 

CARIBOU  RANCH 

•  30 

,83 

.57 

■  03 

•  0] 

.01 

,53 

tit 

CASTLE  ROCK 

2!32 

1.01 

.13 

•  06 

•  08 

•  02 

.03 

,60 

.  3S 

CHEESMAN 

2.A2 

•  09 

,62 

•  17 

■  08 

x 

X 

.70 

.06 

x 

.52 

,0: 

,21 

CHERRY  CREEK  OAM 

1.93 

.12 

.08 

.04 

.23 

.44 

.^l 

T 

.08 

DENVER  MB  AIRPORT 

i/a 

1.25 

T 

•  OS 

.30 

•  01 

•  01 

T 

T 

T 

.06 

,01 

■  60 

•  P 

x 

•  01 

DENVER  wB  CITY 

R 

•  02 

■  24 

•  02 

x 

X 

T 

•  02 

•  03 

.01 

EASTONV ILLE   1  NNW 

A, AO 

,  3A 

2.04 

•  69 

•  13 

X 

T 

.42 

.  71 

,02 

EASTONV I LLE  2  NNE 

3.31 

1*70 

•  57 

1,0* 

EAST0NV1LLE  6  WSW 

2.65 

.49 

1.15 

.38 

.63 

ELBERT 

2.25 

•  05 

.68 

.42 

•  38 

.72 

ELBERT  2  WNW 

.71 

•  •  92 

ELBERT  3  SE 

2!67 

,80 

.73 

.33 

_ 

.20 

•  56 

,05 

ELBERT  A  SSW 

A. 67 

.95 

1 .32 

1,20 

.  30 

.23 

.6' 

ELBERT  5  Sw 

A. 17 

1.60 

U75 

.02 

.80 

ELBERT  «  SW 

3,07 

1.45 

•  42 

.35 

,65 

ESTES  PARK 

•  06 

•  43 

T 

•  10 

x 

•  57 

,02 

EVERGREEN 

2!35 

,08 

•  84 

•  32 

•  04 

T 

•  08 

_ 

.64 

,  3' 

.20 

FAIRPLAY 

// 

FORT  COLLINS 

2.1C 

T 

.07 

.01 

.01 

T 

T 

T 

•  96 

.99 

.09 

.01 

FORT  LUPTON  I  N 

1.12 

.  1 1 

,85 

.01 

x 

.08 

FORT  MORGAN 

■41 

.17 

•  03 

•  08 

.  7  ! 

,05 

GEORGETOWN 

2!lO 

,02 

.04 

•  74 

•  03 

.02 

T 

•  47 

■  04 

GREELEY 

2.69 

,  <.9 

•  07 

*28 

1»6< 

•  02 

•  02 

GROvER   10  w 

2.28 

.55 

•  45 

.18 

!so 

•  21 

!o9 

.03 

HART5EL 

1.37 

*A8 

,07 

,40 

•  03 

•  05 

HAWTHORNE 

•  30 

.33 

T 

T 

T 

IOAHC  SPRINGS 

3!ol 

.01 

T 

,58 

•  53 

•  05 

.02 

.01 

T 

T 

.  \  e 

76 

JONES  PASS  2  E 

1.A6 

•  15 

•  61 

•  05 

X 

T 

X 

•  02 

*07 
* 

*  j  ^ 

05 

JULESBURG 

2.51 

.52 

.03 

.33 

.48 

1.10 

.0! 

KA55LER 

1.59 

.76 

•  1 1 

.07 

08 

* 

•  04 

KAUFFMAN  A  SSE 

•  86 

*  86 

74 

* 

03 

* 

KIOWA  5  SE 

3!a7 

1  .04 

•  51 

•  24 

•  12 

*64 

92 

KIOWA  A  sw 

.96 

.66 

■  28 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

2.16 

.27 

.14 

1.27 

•  10 

.02 

.34 

•  02 

LAKFWOOO 

2.07 

,26 

•  03 

•  03 

•  16 

63 

LONGMONT  2  ESE 

.19 

T 

.34 

!59 

PARKER  9  E 

2!l2 

.22 

.37 

1.22 

,0t 

.23 

RED  FEATHER  LAKES 

1.A2 

•  06 

.19 

•01 

•  15 

•  OS 

SEDALIA  a  SSE 

SEDGWICK  5  S 

2.75 

26 

T 

.<V5 

T 

•  15 

SPICER 

* 

•  59 

•  04 

STERLING 

2io3 

,09 

•  39 

•  03 

"  n 

WALOEN 

.93 

,05 

x 

WATEROALE 

2.53 

•  34 

.03 

.04 

.7i 

.18 

WIGGINS  7  SW 

2.27 

1  07 

,08 

•  05 

•  22 

WINOSOR 

•  31 

•  03 

'  *8 

2  19 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

R 

•  19 

T 

•  01 

T 

T 

.07 

•  07 

BLANCA 

•  AO 

•  o» 

.03 

T 

.02 

T 

.30 

CENTER 

•  29 

T 

.03 

.16 

.OT 

DEL  NORTE 

•  AO 

T 

.01 

T 

.1* 

.02 

T 

T 

.23 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

.91 

T 

.11 

.20 

.01 

.02 

.03 

•  14 

HERMIT  7  ESE 

// 

2.10 

T 

■  70 

.15 

T 

•  15 

T 

.25 

.10 

.60 

•  15 

MANASSA 

.66 

.04 

,06 

.03 

T 

.03 

•  35 

T 

.07 

.07 

.01 

MONTE  VISTA 

.27 

T 

.09 

T 

T 

.16 

•  02 

notes  following  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued   September  1963 


Station 

Total 

Day  ol  Month 

1   |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13     14  |  IS 

16  |  17  |  18 

19     20  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

SAOUACME 

•  AGON  MHEEL  GAP  J  N 
»OLF  CREEK  PASS  1  E 

1.01 
1.23 

3.3> 

T  T 
•41 

.42 

■  0« 
T  .12 

.09 

.42  I 

■zt 

.09 
T  .02 
T         ,»3  .04 

.06  .11 
T         .17  .04 

T  .03 
T  T 

.29 

.31  .16 
.13     .91  .92 

.24 

.14 

EVAPORATION  AND  WIND 


ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

JOHN  HART  IN  DAM  (6) 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR  <B> 
SPRINGFIELD  T  WSW(F) 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

ARBOLES  (8) 

CLIMAX  2  NW 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE  6  SSN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MONTROSE  NO  1    (E ) 

VALLECITO  DAM 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
BONNY  DAM  (CI 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
ESTES  PARK 

PORT  COLLINS  (D) 

WIGGINS  T  Sw 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN 


ALAMOSA  WB  AIRPORT  >A| 


■AGON  MHEEL  GAP  3  N 


Day  of  month 


J 

2 

3 

4 

5 

g 

•J 

,  9 

10 

11 

12 

1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

J  8  J 

EVAP 

22 

30 

30 

26 

34 

04 

46 

•  32 

.  1  9 

.33 

•  27 

16 

36 

36 

•  09 

,30 

•  2  5 

.22 

.21 

•  It 

»  1T 

•  06 

•  23 

7,168 

MIND 

*T5 

(28 

34 

*64 

'31 

58 

'49 

*53 

39 

*62 

44 

54 

74 

134 

44 

*61 

86 

107 

*63 

44 

47 

07 

19 

120 

49 

16 

6 

86 

36 

36 

1466 

MAX 

»l 

93 

93 

93 

97 

96 

97 

93 

95 

94 

93 

89 

90 

69 

85 

91 

91 

93 

94 

92 

82 

90 

66 

65 

62 

63 

68 

75 

63 

85 

69.6 

MIN 

64 

60 

56 

65 

" 

" 

50 

'a 

92 

30 

56 

" 

61 

63 

65 

30 

55 

33 

33 

54 

5  1 

42 

42 

36,7 

EVAP 

30 

27 

28 

2^ 

29 

20 

30 

26 

•  19 

16 

2^ 

2j 

,20 

.25 

.08 

•  06 

.  2  1 

.10 

.32 

•  26 

.16 

,20 

•  SO 

.16 

T.IS 

MIND 

"*0 

*>0 

'so 

*40 

*70 

70 

iio 

70 

*50 

*50 

"to 

50 

*70 

*40 

40 

*40 

40 

30 

30 

40 

80 

80 

60 

60 

70 

SO 

20 

30 

110 

30 

1630 

MAX 

84 

81 

89 

93 

93 

90 

87 

89 

88 

67 

69 

69 

61 

67 

77 

67 

67 

S3 

91 

68 

71 

'3 

•  1 

63 

79 

79 

85 

64 

73 

79 

64.4 

MIN 

55 

54 

33 

3  8 

,T 

60 

6  1 

38 

" 

62 

36 

" 

97 

32 

36 

56 

58 

55 

36 

50 

46 

48 

49 

46 

46 

34,7 

EVAP 

.29 

31 

.42 

.32 

.32 

.43 

39 

30 

.33 

28 

28 

39 

•  30 

.45 

40 

.  3  1 

.20 

•  I  3 

.23 

■  36 

.38 

•  26 

•  26 

.27 

,43 

•  16 

.31 

9.65 

MIND 

9S 

*39 

72 

!  "° 

''1 

122 

'87 

*62 

58 

74 

86 

141 

118 

232 

170 

163 

199 

214 

110 

63 

92 

112 

162 

169 

49 

48 

45 

54 

139 

62 

3190 

MAX 

87 

90 

87 

91 

67 

68 

91 

89 

89 

87 

83 

83 

82 

77 

7T 

63 

83 

84 

66 

82 

72 

82 

82 

78 

81 

60 

60 

76 

76 

86 

63.6 

MIN 

39 

60 

6  1 

61 

62 

60 

62 

62 

61 

60 

* 

" 

38 

57 

' 

39 

60 

39 

61 

60 

" 

57 

55 

51 

30 

51 

30 

44 

40 

36,7 

EVAP 

.11 

•  19 

.!<• 

.14 

.04 

.02 

.03 

.14 

.16 

.08 

•  U 

.09 

.07 

.03 

.04 

.23 

.11 

.09 

.12 

.03 

.10 

.05 

07 

.26 

.09 

.11 

.14 

.03 

•  14 

.13 

3.07 

M 1ND 

21 

21 

20 

24 

16 

15 

1  7 

28 

37 

1  2 

19 

l' 

47 

'* 

U 

3 1 

** 

1 9 

16 

2  9 

1 7 

17 

I  7 

19 

22 

21 

29 

16 

669 

EVAP 

.26 

.u 

.47 

.10 

• 

.02 

.13 

.32 

.24 

.oe 

.26 

.31 

• 

.27 

.28 

.28 

.04 

.39 

• 

.23 

.08 

4 

.65 

.10 

.21 

.39 

6. 038 

WIND 

32 

42 

75 

19 

32 

27 

72 

16 

74 

IT 

*>6 

59 

59 

24 

37 

62 

62 

61 

33 

77 

55 

8 

59 

90 

• 

63 

91 

91 

91 

149SB 

MAX 

64 

86 

87 

84 

83 

86 

85 

84 

64 

60 

85 

76 

62 

80 

80 

81 

60 

62 

76 

60 

82 

63 

65 

84 

64 

84 

80 

•2 

84 

62.0 

MIN 

3  3 

'* 

3  2 

36 

60 

60 

3  3 

49 

49 

50 

51 

36 

31 

50 

" 

35 

52 

53 

50 

53 

92 

49 

3  1 

50 

91 

50 

90 

90 

52.2 

EVAP 

1  6 

16 

^  ^ 

05 

03 

•  09 

09 

09 

*  1 1 

■  I  0 

.11 

*  1  0 

,17 

•  1 2 

.06 

.13 

08 

.16 

•  18 

.13 

•  14 

•  20 

.  15 

•  19 

.13 

4.09 

WIND 

*41 

*18 

'22 

*13 

*42 

23 

'it 

*18 

*24 

19 

*19 

*18 

*23 

23 

22 

26 

26 

37 

19 

24 

37 

*19 

27 

25 

19 

22 

25 

12 

90 

21 

7l» 

MAX 

63 

68 

72 

'0 

68 

62 

37 

66 

69 

67 

63 

64 

64 

63 

61 

63 

61 

66 

41 

60 

62 

65 

67 

65 

63 

67 

65 

66 

44 

63 

66,6 

MIN 

40 

38 

39 

40 

43 

47 

44 

39 

38 

39 

9ft 

39 

38 

44 

39 

39 

39 

39 

39 

44 

39 

38 

39 

37 

38 

36 

38 

16 

98 

38 

39.5 

MtSn 

OB 

1 4 

36 

1  6 

•f  7 

*,? 

*?* 

\W 

*tZ 

*it 

•  SB 

.19 

,31 

•  21 

.24 

•  26 

.22 

.28 

•  32 

.12 

6.60 

23 

*tl 

30 

9\ 

*?0 

25 

*»? 

*i 

*»7 

"■4 

2* 

39 

*74 

*40 

92 

31 

37 

39 

3  6 

42 

39 

1312 

MAX 

87 

89 

87 

81 

86 

76 

82 

8 1 

82 

86 

62 

84 

76 

76 

78 

8 1 

79 

80 

80 

61 

8  1 

60 

82 

62 

79 

8 1 

62.1 

MIN 

32 

36 

94 

33 

6J 

62 

52 

33 

37 

56 

57 

37 

37 

36 

53 

34 

54 

36 

55 

39 

33 

53 

53 

53 

30 

49 

30 

51 

90 

47 

36.2 

EVAP 

12 

20 

?  2 

23 

14 

.19 

.09 

•  14 

•  * 

*  i« 

•  15 

•I* 

.13 

* 

5*7. 

•  0 

.23 

•  18 

■  2 1 

.  2S 

•  19 

,19 

9,66 

MAX^ 

72 

'3 

140 

*6 

o» 

74 

47 

*7o 

«ii 

102 

70 

63 

70 

82 

90 

73 

2S60 

6 1 

63 

73 

76 

77 

71 

65 

71 

67 

76 

66 

68 

71 

7J 

TO 

70 

TO 

64 

68 

^2 

72 

72 

70 

67 

68 

49.1 

MIN 

43 

40 

40 

41 

45 

51 

50 

49 

43 

39 

♦  I 

40 

38 

46 

40 

40 

40 

41 

%\ 

66 

43 

39 

38 

40 

35 

ST 

38 

36 

33 

36 

41.1 

EVAP 

1 2 

1  8 

20 

1  6 

0  7 

10 

*  j  A 

•  \9 

.15 

*  it 

.15 

.19 

••I 

.13 

1 7 

.01 

* ' 

1  7 

i 

•  1  7 

•  1  8 

.  1 3 

,21 

4.31 

WIND 

40 

* 

1  6 

18 

2* 

1  0 

*  54 

19 

20 

20 

22 

23 

19 

16 

20 

74 

1 3 

*i  4 
IB 

1 9 

*  3  j 

16 

32 

439 

EVAP 

.12 

.17 

.25 

.23 

.20 

.10 

.13 

•  17 

.13 

.13 

.19 

.20 

.19 

.08 

.17 

.26 

.17 

.21 

.22 

.16 

.16 

.19 

.20 

.18 

.19 

.16 

.17 

.20 

.16 

.20 

3.39 

WIND 

IB 

12 

16 

16 

12 

16 

19 

12 

6 

13 

16 

13 

13 

16 

13 

41 

20 

36 

17 

16 

23 

14 

17 

21 

1* 

13 

19 

13 

11 

8 

694 

EVAP 

.12 

.16 

.16 

.IB 

.09 

.09 

.13 

.18 

.16 

.11 

.10 

.13 

.13 

.12 

.09 

.10 

.11 

.10 

.15 

.07 

.06 

.11 

.12 

.15 

•i: 

.16 

.16 

•  1  7 

.16 

.16 

3.69 

W1N0 

16 

20 

• 

• 

15 

6 

1 

9 

12 

7 

2 

6 

4 

9 

14 

4 

13 

6 

3 

t 

5 

11 

13 

9 

9 

14 

5 

23 

0 

2*0 

EVAP 

.29 

.31 

.31 

.36 

.19 

•  29 

.30 

m 

.23 

.23 

.16 

.29 

.29 

.28 

.16 

.31 

.26 

.40 

.41 

.15 

.03 

.29 

.24 

.21 

.21 

.21 

t 

.30 

.21 

7.738 

MIND 

161 

43 

73 

90 

35 

181 

73 

38 

62 

30 

47 

47 

139 

310 

41 

172 

210 

235 

183 

63 

115 

83 

39 

111 

122 

69 

72 

32 

131 

90 

3199 

MAX 

78 

83 

88 

64 

83 

86 

90 

83 

91 

87 

90 

90 

85 

T9 

83 

91 

82 

7  5 

61.1 

MIN 

60 

95 

55 

39 

60 

63 

63 

62 

62 

61 

62 

60 

38 

38 

39 

59 

61 

62 

41 

61 

56 

52 

33 

53 

50 

31 

52 

52 

41 

42 

56.6 

EVAP 

.20 

■  22 

.21 

.23 

.17 

.15 

.08 

.17 

•  13 

.19 

.16 

.13 

.16 

.17 

.22 

.20 

.30 

.15 

.17 

.05 

.16 

.02 

.14 

•  IT 

.26 

.15 

.19 

.02 

.03 

.40 

5.02 

MIND 

99 

73 

40 

31 

33 

27 

36 

45 

33 

33 

63 

33 

36 

130 

35 

49 

40 

25 

35 

30 

40 

53 

S3 

47 

25 

22 

22 

32 

27 

33 

1310 

MAX 

70 

76 

76 

78 

76 

74 

72 

76 

75 

75 

80 

70 

74 

74 

74 

73 

75 

72 

72 

71 

62 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

69 

70 

T3.0 

MIN 

48 

48 

46 

48 

30 

36 

55 

SO 

50 

46 

50 

62 

42 

50 

41 

43 

4T 

47 

47 

36 

50 

31 

51 

53 

41 

41 

42 

42 

41 

41 

4  7,8 

EVAP 

.20 

.13 

.17 

.13 

.16 

.12 

.10 

.15 

.15 

.17 

.13 

.15 

.15 

•  22 

.18 

.10 

.14 

.22 

.07 

•  17 

.13 

.13 

.13 

.19 

.13 

.14 

4. SOB 

WIND 

38 

21 

23 

29 

20 

14 

24 

21 

20 

20 

13 

28 

17 

27 

23 

24 

24 

14 

23 

23 

60 

31 

10 

40 

11 

12 

14 

36 

19 

13 

696 

MAX 

73 

74 

76 

78 

81 

77 

74 

79 

79 

60 

74 

74 

78 

75 

75 

76 

75 

77 

77 

66 

65 

70 

75 

74 

74 

73 

74 

72 

72 

74 

T3.0 

MIN 

67 

66 

66 

67 

69 

70 

69 

67 

66 

67 

6T 

66 

65 

66 

65 

65 

66 

66 

65 

66 

66 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

61 

65.3 

EVAP 

.19 

.33 

.15 

.17 

.19 

.21 

• 

.21 

.30 

.04 

.36 

.13 

.19 

.16 

.19 

.20 

.22 

.26 

.13 

.11 

.33 

.20 

.20 

.10 

.16 

.10 

.24 

.01 

.29 

3.62B 

WIND 

24 

1 

5 

13 

22 

17 

15 

8 

25 

16 

ST 

21 

16 

17 

8 

24 

16 

12 

10 

17 

26 

29 

10 

51 

14 

9 

8 

46 

12 

21 

356 

MAX 

•  3 

83 

89 

67 

91 

90 

80 

91 

87 

98 

84 

83 

87 

80 

82 

65 

65 

85 

66 

52 

72 

60 

85 

83 

81 

82 

63 

79 

60 

80 

64.0 

MIN 

62 

33 

60 

62 

51 

62 

63 

32 

62 

62 

63 

35 

63 

62 

61 

64 

65 

55 

62 

62 

36 

52 

56 

35 

50 

90 

31 

30 

63 

53 

ST, 4 

EVAP 

.22 

.26 

.26 

.30 

.24 

.17 

.23 

.24 

.26 

.23 

.22 

.27 

.19 

.17 

.31 

.36 

.27 

.24 

.  16 

.13 

•  20 

.16 

.31 

.22 

.22 

.35 

.42 

.11 

.19 

.27 

7.20 

WIND 

32 

36 

39 

70 

67 

42 

39 

31 

72 

49 

46 

65 

63 

36 

63 

39 

70 

30 

32 

40 

51 

38 

45 

70 

31 

52 

71 

49 

17 

46 

1491 

MAX 

79 

79 

61 

84 

80 

76 

30 

74 

T4 

78 

T5 

TO 

65 

74 

74 

60 

76 

60 

63 

63 

72 

77 

TT 

77 

78 

T6 

771 

7} 

77 

S3 

TS.9 

MIN 

49 

47 

31 

53 

33 

31 

48 

50 

51 

49 

45 

46 

49 

49 

43 

47 

49 

50 

55 

52 

36 

45 

48 

39 

44 

38 

34 

32 

33 

51 

44.2 

EVAP 

.25 

.23 

.29 

•  22 

.06 

.17 

.20 

.21 

.11 

.11 

.23 

.17 

.13 

.30 

.15 

.20 

.20 

• 

•  03 

.10 

.17 

.21 

.22 

.22 

.25 

S.40B 

MIND 

38 

33 

30 

•IS 

50 

46 

21 

35 

26 

42 

28 

34 

37 

44 

27 

72 

26 

44 

3» 

• 

14 

33 

40 

36 

2» 

29 

40 

27 

41 

27 

1021 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN   PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<6>  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   PAINTED    INSIDE   WITH  BLACK  ENAMEL . 

(0)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL . 

(E)  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

<F>  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER . 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1963 


Day  Of  Month 

• 

! 

1 

2 

3 

4 

9 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAX 

MIN 

82 

56 

83 

87 

82 
58 

84 
56 

87 
63 

83 
56 

80 
55 

80 
55 

83 
53 

82 
57 

78 
56 

81 
57 

78 
57 

71 
64 

S3 
55 

85 
62 

87 
60 

84 
58 

77 
56 

74 
52 

77 
50 

83 
60 

77 
53 

74 
44 

75 
47 

75 
52 

72 
50 

74 
40 

B2 
50 

80.0 
54,4 

MAX 
MIN 

69 

74 

42 

79 
42 

78 
42 

80 
47 

78 
50 

73 
47 

72 
45 

78 
42 

73 
43 

71 
44 

75 
42 

75 
41 

72 
46 

71 
39 

75 
39 

75 
41 

78 
41 

78 
42 

78 
49 

69 
39 

73 
37 

77 
39 

76 
45 

76 
37 

79 
36 

82 
39 

78 
39 

76 
30 

78 
36 

75.5 
*1.3 

MAX 
MIN 

83 
56 

84 

5  5 

87 
55 

85 
59 

86 
59 

86 
63 

83 
60 

85 
59 

85 
62 

85 
57 

84 
60 

81 
59 

86 
59 

84 
64 

78 
59 

84 
57 

87 
57 

89 
60 

89 
60 

86 
63 

69 
65 

78 
56 

89 
59 

87 
57 

77 
51 

83 
56 

82 
5  7 

81 
57 

77 
46 

84 
32 

63,5 
57,6 

MAX 
MIN 

76 
56 

78 
53 

83 
54 

80 
59 

81 
60 

85 
59 

75 
55 

79 
57 

79 
53 

81 
53 

79 
54 

78 
54 

61 
51 

75 
56 

73 
55 

82 
49 

84 

52 

87 
52 

85 
55 

68 
55 

65 
54 

72 
52 

62 
51 

71 

50 

73 
46 

61 
48 

81 
50 

73 
46 

76 
40 

81 
46 

78.2 
52,5 

MAX 
MIN 

33 
55 

87 
55 

92 
52 

86 
6 1 

91 
54 

91 
62 

66 
61 

90 
56 

87 

52 

87 
56 

88 
60 

84 
50 

94 
54 

84 

55 

63 
53 

88 
51 

92 
52 

94 
62 

95 
54 

85 
58 

72 
57 

82 
52 

67 
55 

82 

56 

76 
44 

81 
43 

82 
43 

77 
48 

79 
39 

85 
43 

85,7 
33,2 

MAX 
MIN 

90 
60 

92 
56 

92 
56 

90 
60 

90 
63 

94 

60 

92 
64 

90 
58 

85 

6« 

90 
56 

92 
60 

80 
58 

90 
55 

87 
58 

85 
55 

87 
55 

90 
57 

92 
58 

88 
56 

82 
50 

70 
55 

78 
55 

86 
54 

82 
5  7 

80 
47 

84 
45 

8  5 
45 

82 
47 

72 
38 

88 
43 

66.2 
54,6 

MAX 
MIN 

97 
63 

99 
63 

92 
64 

94 
62 

91 
62 

95 

64 

97 
65 

93 
63 

93 
63 

92 
63 

87 
55 

87 
58 

87 
62 

83 
64 

89 
56 

90 

64 

97 
62 

94 
56 

78 
62 

84 
61 

90 
62 

83 
60 

85 
51 

67 
46 

89 
6! 

65 
43 

78 

37 

90 
42 

89.5 
57,9 

MAX 
MIN 

86 

89 
52 

89 
57 

83 
59 

86 
63 

92 
55 

85 
63 

88 
58 

87 
54 

93 
54 

93 
53 

83 
51 

89 
53 

84 
52 

84 
5  3 

86 
53 

54 

93 

83 
54 

82 
57 

70 
55 

78 
53 

89 
49 

80 
56 

78 
42 

86 
42 

87 
42 

79 
44 

77 
35 

90 
42 

85.2 
52,0 

MAX 
MIN 

81 
63 

92 
53 

95 

55 

95 
59 

85 
57 

92 
62 

98 
58 

96 
61 

86 

62 

88 
60 

90 
60 

92 
53 

84 
56 

66 
56 

89 
62 

67 
56 

92 
57 

92 
60 

92 
58 

90 
61 

85 
59 

70 
60 

87 
58 

89 
55 

81 
45 

82 
46 

82 
44 

65 
42 

81 
34 

71 
36 

87,2 
'».l 

MAX 
MIN 

89 
59 

91 
56 

94 
59 

91 
60 

93 
64 

94 
64 

94 
63 

88 
61 

87 

59 

89 
59 

89 
6  1 

82 
53 

89 
56 

89 
65 

66 
68 

89 
56 

94 
62 

95 
63 

94 
62 

86 
63 

71 
58 

83 
59 

89 
57 

87 

60 

79 
48 

83 
47 

e<- 

46 

83 
45 

77 
46 

89 
43 

67,6 
57,1 

MAX 

89 
63 

93 
56 

92 
57 

80 
59 

88 
62 

94 
60 

85 
65 

87 
58 

84 

60 

90 
58 

92 
59 

60 

64 

87 
57 

84 
56 

82 
57 

85 
58 

88 
58 

92 
60 

93 
60 

77 
57 

67 
58 

78 
53 

86 
55 

77 
59 

60 
47 

83 
46 

86 
46 

74 
46 

78 

39 

92 
42 

64,8 
55,6 

MAX 

89 
59 

92 
59 

9* 
61 

85 
61 

92 
65 

93 
66 

89 
59 

87 
59 

88 
59 

91 
58 

92 
64 

85 

60 

94 
59 

85 
66 

87 
59 

89 
54 

95 
63 

96 

65 

91 
59 

68 
59 

74 
68 

82 
60 

92 
59 

82 
59 

80 
50 

84 
48 

86 
49 

83 
30 

80 
43 

90 
48 

87.2 
57,9 

MAX 
MIN 

91 
61 

95 
55 

95 
60 

69 
60 

96 
67 

97 
64 

96 
62 

91 
63 

91 
60 

92 
60 

94 
62 

64 
53 

89 
57 

92 
65 

88 
60 

92 
58 

96 
65 

97 
64 

89 
59 

74 
61 

72 

61 

84 
62 

90 
60 

82 
55 

82 
49 

85 
48 

87 
45 

81 
44 

77 
38 

91 
43 

88.6 
57,4 

MAX 
MIN 

91 
55 

94 

55 

96 
56 

92 
56 

94 
64 

95 

60 

92 
60 

89 
59 

90 
5  6 

91 
57 

93 
59 

66 
52 

94 
56 

68 
61 

91 
54 

91 
53 

96 
56 

97 
59 

92 
60 

86 
62 

78 
58 

84 
59 

91 
54 

87 
50 

85 
46 

86 
43 

87 
43 

82 
43 

80 
38 

91 
43 

89.7 
54,5 

MAX 
MAX 

79 
47 

79 
48 

85 

81 
49 

85 
51 

B4 
5  3 

82 
47 

83 
49 

82 

49 

81 
46 

80 
51 

79 
49 

79 
49 

79 
49 

«2 

46 

60 
44 

84 
46 

84 
49 

79 
48 

76 
47 

79 
48 

78 
47 

80 
46 

80 
47 

74 
40 

76 
47 

76 
4g 

76 
44 

75 
33 

78 
45 

79,9 
47,0 

M  I  N 
MAX 

79 
56 

81 
56 

64 
56 

77 
55 

61 
57 

89 
57 

83 
58 

80 
56 

62 
55 

79 
53 

33 
56 

82 
55 

82 
51 

82 
51 

7* 
5  1 

61 
50 

81 
48 

87 

50 

87 
55 

79 
55 

66 
52 

73 
49 

82 
53 

70 
53 

76 
45 

80 
45 

80 
45 

72 
50 

77 
40 

83 
30 

79.7 
32,2 

MAX 

79 
56 

83 
5 1 

85 
52 

78 
54 

82 
56 

89 
55 

72 
59 

82 
58 

82 
5*. 

85 
53 

84 
55 

77 
52 

82 
52 

76 
51 

75 
55 

81 
52 

86 
46 

87 
49 

84 
55 

67 
54 

67 
53 

72 
50 

84 
52 

70 
49 

76 
42 

81 
42 

33 
42 

69 
46 

76 
37 

84 
41 

79.3 
30.8 

MAX 

78 
49 

77 
47 

80 
46 

77 
50 

77 
54 

82 
S3 

72 
53 

78 
50 

78 
45 

80 
46 

78 
52 

72 
50 

79 
54 

81 
50 

80 
40 

78 
43 

81 
51 

84 

52 

83 
49 

67 
52 

60 
47 

79 
46 

81 
48 

70 
39 

76 
45 

80 
50 

80 

48 

71 
49 

80 
39 

77.2 
48,2 

MAX 
MIN 

70 
43 

73 
46 

79 
46 

74 
47 

73 
45 

71 
45 

69 
44 

74 
35 

74 
41 

73 
41 

69 
44 

67 
45 

72 
39 

62 
45 

64 
39 

70 
38 

73 
49 

75 
49 

76 
49 

65 
48 

61 
46 

69 
39 

72 
49 

64 
41 

61 
36 

70 
39 

71 
45 

65 
36 

70 
30 

73 
30 

70.0 
42,4 

MAX 
MIN 

88 
57 

87 
55 

91 
59 

85 
64 

90 
65 

92 
6  2 

85 
59 

86 
58 

65 
57 

89 
56 

87 
57 

83 
54 

90 
54 

80 
57 

83 
58 

88 
53 

92 
53 

93 
53 

90 
57 

73 
58 

71 
57 

79 
56 

89 
53 

77 
5  7 

80 
49 

85 
47 

87 
47 

SO 
50 

78 
44 

86 
47 

85.0 
55.1 

MAX 
MIN 

MAX 

87 
52 

91 
52 

93 

92 
56 

94 
6 1 

95 
58 

89 
62 

89 
58 

68 
6  3 

90 
54 

92 
56 

85 
52 

93 
55 

65 
61 

85 
52 

90 
46 

93 
57 

95 
59 

91 
55 

85 
58 

75 
56 

60 
53 

89 
52 

83 
5  6 

80 

85 
40 

85 
4  3 

81 
40 

80 
38 

89 
38 

87,6 
52,5 

MIN 

MAX 
MIN 

64 
38 

66 

72 

65 
40 

67 
4 1 

69 
40 

63 
47 

66 

40 

65 
38 

66 
39 

67 
38 

64 
37 

71 
40 

63 
43 

55 

69 
36 

72 

72 

4  i 

70 
43 

55 
45 

52 

61 
36 

69 
39 

57 

3  g 

61 

32 

66 
34 

66 

61 
36 

63 
30 

64 
33 

64,8 
38,7 

MAX 

80 

80 

85 

81 
5  i 

85 

81 
5  0 

76 

50 

81 
47 

80 

77 

77 
48 

78 
5  0 

81 
44 

73 
53 

71 

82 
40 

84 

87 
4  9 

84 
48 

76 
54 

64 
5  ^ 

76 
45 

80 
43 

71 
4  5 

73 
5 1 

76 
41 

75 

74 
43 

73 
35 

77 
40 

77,9 
46.6 

MAX 

73 

78 
38 

8  2 

4  J 

82 

63 
47 

80 
5 1 

77 
52 

79 

80 
4  2 

76 
42 

75 
40 

80 
38 

79 
43 

73 
55 

75 
3  8 

79 
39 

78 
42 

80 
42 

80 
41 

76 
52 

72 
4  7 

76 
42 

78 
42 

78 
4  I 

78 
37 

80 
34 

81 

33 

75 
33 

78 

33 

79 
32 

78,1 
♦  1.7 

MAX 

86 
58 

88 
55 

3  6 
57 

86 
60 

89 
58 

91 

6  9 

89 
6  3 

86 
57 

85 
<s  6 

67 
59 

86 
58 

81 
6  3 

83 
56 

82 
60 

80 
67 

87 
56 

89 
59 

87 
59 

88 
57 

84 
58 

70 
58 

79 
54 

84 
56 

80 
5  7 

75 

78 
47 

79 

76 
50 

73 
36 

84 
45 

63.4 
55.0 

MAX 

91 
52 

90 

90 
58 

93 

91 
57 

88 
59 

82 

5  4 

85 
67 

88 
57 

68 
57 

90 
60 

69 
60 

90 
60 

36 

73 

96 

34 

80 

90 

82 

80 
37 

81 
39 

86 
64 

85.9 
54,7 

MAX 

69 

64 

70 

72 

71 
40 

66 

63 
42 

67 
39 

67 
34 

61 
35 

62 
34 

66 

3  2 

67 
34 

58 
43 

64 
3  Q 

65 
33 

66 
33 

70 
34 

69 

35 

bl 

68 

66 

69 

67 
3  7 

70 
29 

71 

73 

67 
27 

>8 

67 
29 

66,5 
34,4 

MAX 
MIN 

86 

9C 

90 
53 

90 

85 
6  3 

90 
5 1 

85 
5  7 

89 
5j 

69 
51 

33 

89 
53 

80 
57 

83 

5  3 

84 

93 
52 

93 
5  3 

90 
52 

75 
50 

75 

78 
50 

91 

76 

79 

96 

87 

82 

95 
34 

68 
42 

83.4 
51.4 

MAX 
MIN 

81 

82 
52 

85 
l.  5 

81 
56 

81 
52 

80 
5 i 

30 
55 

S3 

82 
6  2 

82 
56 

78 
55 

79 
49 

73 
53 

74 
56 

'6 

84 
53 

84 
56 

85 
60 

86 
56 

95 

70 

77 

81 
52 

80 

75 

78 

79 

75 

73 
41 

80 
47 

79.6 
52.4 

MAX 
MIN 

85 
54 

85 
5 1 

86 

55 

84 
60 

88 
55 

86 

6  0 

84 

55 

85 

56 

64 
52 

84 
54 

84 
54 

82 
51 

66 
56 

78 
56 

80 
50 

65 
53 

88 
57 

89 
6  I 

90 
56 

70 
57 

74 
64 

79 
49 

84 
54 

75 
50 

77 
46 

81 
46 

81 
48 

79 
46 

77 
4  1 

83 
45 

82.4 
52,8 

MAS 

MIN 

90 
58 

92 
56 

93 
^9 

92 
60 

93 
59 

95 
62 

93 
64 

86 
61 

89 
58 

90 
59 

69 
58 

88 
56 

85 

50 

86 
62 

84 

68 

90 
58 

91 
56 

91 
53 

90 
61 

82 
59 

69 
59 

70 
60 

74 
56 

80 
50 

86 
48 

82 
48 

84 
46 

83 
44 

79 
38 

35 
41 

86,0 
55,6 

MAX 
MIN 

83 
50 

83 
48 

3  3 
49 

84 
56 

86 
49 

86 
57 

81 
51 

85 
53 

8  4 
60 

85 
49 

65 
55 

83 
52 

82 
50 

76 
57 

75 
68 

84 
45 

86 
53 

88 
55 

91 
59 

83 
57 

69 
51 

80 
49 

83 
58 

Bl 
51 

75 
45 

79 
46 

90 
48 

75 
47 

76  82 
99  47 

81.6 
50.8 

MAX 
MIN 

77 
41 

80 
36 

82 
40 

79 
40 

82 
44 

78 
44 

80 

49 

79 
44 

81 
40 

77 
43 

76 
39 

^^ 
36 

80 
38 

73 
52 

'7 

35 

65  72 
52  *5 

75  80 
38  40 

79 
30 

75     79  81 
30     27  29 

77,7 
39,7 

MAX 
MIN 

79 
46 

80 
51 

85 
51 

82 
56 

85 
53 

83 
59 

79 
55 

81 

50 

B0 
52 

81 
49 

82 
55 

B0 

55 

82 
50 

76 
5i 

75 
52 

85 
45 

85 
52 

88 
53 

86 
54 

70 
56 

55 
52 

75  83 
47  47 

73 
52 

75 
46 

90 
50 

90 
50 

77     77  80 
50     39  49 

79,6 
30,9 

MAX 
MIN 

75 
40 

81 
39 

-7 
40 

92 
43 

84 
48 

77 
53 

81 
49 

79 
45 

63 
42 

84 
42 

83 
41 

90 
40 

82 
41 

73 
48 

79 
35 

79 
43 

B3 
14 

32 
46 

84 
44 

76  76 
52  41 

80     83  81 
37     39  44 

85     90  90 
33     34  38 

87     85  66 
40     36  38 

82.6 
42,0 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

BRANSON 
BUENA  VISTA 
CANON  CITY 
COLORADO  SPRINGS  WB  AP 
DELHI 
EADS 

EVERSOLL  RANCH 
FORDER  8  S 
MOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 
KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEADVILLE 
L1MON  10  SSU 
LI  HON 

MONUMENT  2  WSW 
NORTH  LAKE 
PUEBLO  W8  AIRPORT 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAL  I  DA 

SPRINGFIELD  7  WSW 
SPRINGFIELD  8  S 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY  7  SE 
TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TWO  BUTTES  1  NW 
WALSENBURG  POWER  PLANT 
WESTCLIFFE 
wETMORE  2  S 


COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 
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DAILY  TEMPERATURES 

Contlnuod  


Day  01  Month 


swoon 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

•5 

ARBOLF  5 

MAX 

75 

80 

83 

83 

78 

77 

81 

85 

84 

78 

83 

85 

79 

73 

76 

76 

81 

84 

84 

76 

72 

78 

81 

SO 

84 

84 

82 

80,4 

MIN 

46 

64 

47 

45 

57 

56 

49 

50 

46 

46 

45 

46 

49 

50 

44 

47 

49 

33 

48 

50 

47 

56 

87 

41  45 

48,6 

AKTcS I *    *  t 

MAX 

76 

81 

83 

83 

«4 

70 

74 

79 

81 

SI 

S3 

85 

83 

71 

78 

ac 

78 

72 

75 

71 

70 

76 

78 

7* 

77 

81 

83 

80 

78.2 

MIN 

43 

46 

48 

50 

53 

57 

52 

49 

49 

49 

50 

50 

52 

52 

47 

54 

49 

53 

49 

53 

46 

48 

47 

38 

46 

41  42 

46.1 

ASPEN 

MA 

66 

73 

'8 

82 

77 

70 

73 

73 

76 

72 

75 

78 

75 

63 

71 

75 

73 

79 

75 

66 

69 

75 

75 

T' 

76 

90 

79 

76 

74.2 

MIN 

38 

37 

38 

4  1 

46 

50 

50 

42 

39 

41 

40 

40 

43 

45 

36 

40 

43 

43 

41 

52 

57 

" 

33  33 

40.4 

DCkTMUUU  rA55 

MAX 

52 

48 

55 

56 

63 

57 

60 

50 

55 

59 

56 

59 

61 

61 

50 

36 

39 

62 

65 

59 

45 

53 

57 

62 

39 

61 

65 

64 

37.5 

MIN 

39 

35 

33 

32 

30 

30 

34 

34 

34.6 

BOND 

MAX 

71 

78 

82 

87 

83 

80 

73 

75 

79 

76 

81 

83 

82 

72 

78 

78 

79 

84 

83 

77 

75 

79 

82 

83 

86 

85 

81 

79,6 

M  |  N 

39 

43 

47 

56 

54 

4  1 

43 

44 

42 

43 

41 

51 

38 

4  1 

41 

42 

42 

53 

36 

42.2 

CFDAREDGE 

MAX 

75 

78 

82 

88 

84 

78 

80 

83 

61 

79 

84 

85 

62 

70 

77 

79 

80 

82 

86 

75 

78 

80 

83 

79 

80 

84 

85 

83 

60.9 

MIN 

44 

45 

48 

49 

56 

58 

52 

49 

48 

50 

46 

49 

52 

51 

46 

51 

50 

5  3 

48 

46 

*' 

41 

45 

48.6 

CIMARRON   3  SE 

MAX 

MIN 

CLIMAX   2  Nw 

MAX 

51 

55 

61 

65 

60 

58 

57 

56 

60 

56 

57 

60 

59 

58 

55 

59 

61 

62 

60 

54 

52 

37 

62 

58 

39 

64 

61 

60 

60 

60 

38.6 

MIN 

32 

30 

35 

38 

38 

41 

39 

36 

35 

34 

34 

34 

35 

37 

29 

34 

36 

37 

40 

40 

33 

32 

35 

30 

29 

31  31 

4.7 

COCHETOPA  creek 

MAX 

72 

68 

72 

74 

61 

68 

72 

76 

78 

78 

77 

78 

76 

79 

67 

75 

72 

75 

81 

82 

62 

70 

75 

77 

76 

77 

81 

80 

ai  ao 

73.4 

MIN 

36 

3 1 

34 

33 

45 

46 

43 

40 

38 

36 

33 

34 

37 

40 

*u 

32 

35 

37 

37 

36 

3 1 

27  23 

34.6 

collBran 

MAX 

76 

81 

86 

90 

86 

75 

80 

81 

87 

82 

62 

88 

82 

74 

81 

81 

81 

65 

84 

75 

78 

81 

84 

82 

83 

89 

89 

89 

95  87 

82,9 

MIN 

42 

47 

53 

54 

50 

49 

47 

48 

49 

49 

^  1 

49 

41 

">C 

52 

50 

5 1 

44  43 

47,6 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

93 

86 

85 

68 

87 

71 

60 

85 

67 

82 

85 

87 

86 

73 

77 

81 

80 

81 

80 

81 

77 

77 

86 

60 

80 

86 

86 

87 

83  83 

82,4 

MIN 

62 

59 

57 

6  1 

63 

60 

57 

56 

59 

59 

58 

60 

61 

54 

52 

65 

64 

59 

59 

69 

32 

52 

52 

38 

58 

37  56 

38,2 

C0RTE2 

MAX 

75 

80 

84 

85 

80 

76 

81 

84 

85 

76 

83 

65 

81 

75 

78 

79 

81 

84 

81 

74 

78 

82 

83 

83 

82 

85 

85 

B5 

83  84 

81.3 

MIN 

45 

45 

45 

5 1 

59 

57 

49 

48 

49 

52 

48 

46 

57 

49 

44 

49 

48 

39 

46 

60 

52 

52 

39 

47  39 

48,3 

CPA  I G 

MAX 

71 

78 

82 

84 

84 

74 

73 

79 

ai 

81 

61 

84 

81 

70 

75 

78 

77 

78 

79 

66 

70 

76 

80 

75 

79 

S4 

63 

79 

79  80 

78.0 

MIN 

47 

47 

42 

45 

55 

54 

47 

46 

43 

46 

44 

50 

46 

39 

45 

45 

50 

45 

49 

46 

40 

45 

36 

30 

3 1 

33  33 

43.1 

CRESTED  BUTTE 

62 

70 

75 

80 

79 

76 

69 

72 

7* 

72 

71 

73 

71 

66 

68 

70 

69 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

71 

74 

80 

SO 

77 

74  75 

72.8 

MIN 

36 

32 

33 

36 

48 

47 

38 

35 

36 

33 

34 

35 

43 

30 

36 

34 

36 

35 

36 

3 1 

27 

29 

SO 

28  28 

35.1 

DFlTA  1  E 

78 

83 

67 

91 

65 

75 

83 

87 

83 

79 

87 

89 

85 

76 

S3 

83 

82 

90 

84 

76 

81 

81 

87 

61 

83 

65 

87 

85 

85  85 

83.5 

MIN 

55 

59 

54 

5 1 

49 

a  g 

47 

>*  « 

52 

5 1 

5 1 

49 

39  3S 

47.1 

DILLON 

63 

68 

73 

77 

75 

69 

66 

70 

70 

66 

71 

74 

73 

72 

68 

67 

73 

76 

74 

70 

63 

70 

75 

71 

72 

76 

75 

72 

73  74 

71.3 

MIN 

39 

42 

40 

36 

37 

36 

35 

37 

43 

40 

36 

36 

37 

33 

29 

* 

28  29 

36.3 

DURANGO 

77 

82 

86 

86 

79 

80 

83 

84 

87 

77 

82 

85 

81 

70 

77 

77 

80 

83 

83 

70 

74 

80 

82 

86 

81 

86 

86 

86 

9A  83 

81.3 

MIN 

55 

56 

45 

44 

45 

41 

42 

43 

30 

39 

43 

49 

40 

50 

*' 

38 

33  33 

43.3 

Eagle  faa  airport 

72 

78 

83 

90 

86 

76 

77 

79 

80 

79 

82 

83 

80 

67 

77 

78 

79 

83 

80 

70 

75 

78 

80 

78 

82 

86 

86 

83 

a3  84 

79,9 

MIN 

36 

36 

39 

44 

55 

53 

45 

42 

40 

40 

40 

40 

42 

36 

38 

40 

39 

42 

49 

37 

38 

36 

30 

30 

32 

30 

30  30 

39  3 

FORT  lEwIS 

68 

73 

77 

78 

72 

72 

75 

78 

79 

71 

77 

78 

74 

67 

75 

71 

70 

76 

76 

64 

68 

73 

76 

78 

75 

80 

79 

80 

76  7a 

74.3 

MIN 

40 

45 

48 

53 

53 

46 

46 

45 

43 

43 

43 

44 

45 

46 

43 

45 

32 

43 

48 

46 

44 

47 

42 

42 

47 

42 

41  37 

44.  9 

FRASER 

60 

66 

70 

75 

73 

70 

64 

70 

69 

69 

69 

73 

71 

60 

66 

71 

72 

73 

72 

60 

62 

66 

73 

68 

70 

74 

73 

70 

TO  71 

69.0 

MIN 

34 

26 

27 

28 

31 

24 

43 

38 

30 

27 

29 

27 

25 

33 

24 

25 

27 

27 

27 

35 

35 

25 

21 

24 

13 

18 

20 

17 

17  15 

26.5 

r  HU  1  1  *    C  N 

75 

84 

90 

91 

86 

77 

86 

90 

92 

86 

89 

92 

86 

80 

82 

85 

83 

85 

84 

78 

78 

82 

88 

86 

85 

86 

91 

90 

97  88 

as.  s 

MIN 

45 

48 

49 

51 

59 

61 

54 

53 

54 

50 

53 

52 

46 

33 

42 

38 

54 

57 

50 

56 

49 

43 

48 

42 

39 

40 

39 

43  41 

49,3 

GATEWAY  1  5W 

TO 

85 

92 

63 

78 

85 

89 

90 

91 

93 

66 

79 

83 

85 

84 

87 

86 

80 

62 

86 

91 

89 

87 

93 

91 

83  89 

86,1 

MIN 

47 

48 

49 

6  1 

60 

53 

53 

53 

34 

53 

56 

54 

46 

59 

57 

56 

57 

60 

34 

36 

42 

41 

40 

41  44 

31,4 

GlENWOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

72 

80 

85 

88 

83 

80 

78 

79 

83 

81 

82 

66 

78 

72 

76 

80 

79 

84 

82 

71 

74 

78 

83 

78 

83 

88 

86 

84 

82 

63 

80,6 

MIN 

50 

47 

49 

56 

55 

55 

46 

46 

47 

47 

46 

50 

47 

46 

45 

50 

47 

56 

47 

47 

42 

43 

40 

40 

41 

38 

44 

38 

46,5 

GORE  PASS  RANCH 

MAX 

68 

71 

76 

70 

75 

78 

66 

73 

73 

73 

76 

77 

73 

69 

74 

76 

72 

76 

81 

MIN 

38 

34 

31 

45 

30 

32 

34 

33 

35 

36 

3 1 

30 

33 

25 

26 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

74 

83 

86 

89 

82 

72 

83 

87 

88 

as 

68 

89 

85 

76 

81 

87 

83 

86 

83 

78 

76 

82 

69 

82 

85 

88 

90 

88 

84,0 

MIN 

48 

53 

54 

57 

65 

6 1 

58 

57 

55 

}  7 

56 

57 

57 

57 

3 1 

63 

60 

59 

56 

55 

31 

52 

59 

57 

50 

31 

33 

49 

55,5 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

75 

82 

86 

68 

82 

75 

81 

86 

69 

87 

87 

90 

87 

77 

81 

85 

83 

62 

83 

78 

78 

80 

87 

81 

82 

85 

66 

83,4 

MIN 

45 

53 

53 

55 

60 

59 

56 

56 

53 

31 

57 

34 

52 

31 

52 

56 

45 

50 

52 

52 

33,2 

GRAND  LAKE   1  WNW 

61 

68 

73 

76 

77 

70 

66 

67 

71 

71 

69 

72 

72 

73 

70 

71 

73 

75 

71 

69 

73 

68 

72 

79 

74 

79 

71,7 

MIN 

35 

33 

29 

31 

35 

44 

46 

4  1 

33 

29 

32 

29 

28 

30 

28 

30 

30 

31 

31 

33 

32 

27 

28 

29 

26 

22 

J* 

30,6 

GRAND  LAKE  6  S5W 

MAX 

61 

67 

73 

75 

75 

70 

69 

68 

69 

67 

69 

69 

70 

69 

68 

69 

73 

74 

72 

68 

65 

67 

70 

72 

70 

73 

70.1 

MIN 

40 

37 

35 

37 

40 

50 

49 

47 

39 

35 

37 

36 

34 

50 

35 

35 

35 

36 

37 

44 

41 

35 

33 

35 

27 

29 

30 

26 

36,7 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

60 

74 

80 

83 

83 

75 

72 

73 

77 

77 

76 

81 

79 

76 

75 

77 

77 

82 

81 

72 

67 

74 

78 

78 

80 

83 

77,3 

MIN 

42 

4 1 

42 

53 

52 

44 

43 

42 

43 

42 

41 

51 

38 

43 

45 

41 

45 

45 

44 

37 

40 

40 

32 

34 

37 

35 

41,6 

GUNN I 50N 

68 

74 

60 

81 

79 

72 

75 

75 

76 

73 

74 

77 

77 

67 

71 

74 

75 

80 

76 

70 

71 

75 

77 

76 

77 

80 

" 

73,4 

MIN 

38 

32 

35 

43 

50 

47 

39 

35 

34 

33 

32 

36 

45 

31 

31 

34 

38 

34 

48 

39 

34 

29 

30 

27 

25 

27 

34,4 

HAVDEN 

MAX 

71 

78 

61 

85 

84 

78 

72 

78 

80 

79 

82 

82 

83 

69 

75 

78 

77 

77 

79 

70 

70 

76 

80 

72 

78 

82 

77,9 

MIN 

42 

41 

45 

45 

55 

45 

45 

42 

44 

44 

A  *y 

47 

36 

41 

40 

44 

45 

46 

44 

36 

39 

34 

34 

34 

37 

32 

41,3 

HOT  5ULPHUR  SPRS  2  Sw 

66 

71 

77 

81 

79 

76 

74 

73 

75 

74 

77 

79 

77 

66 

74 

75 

74 

60 

77 

76 

69 

74 

77 

71 

77 

80 

75,3 

MIN 

39 

34 

42 

45 

49 

43 

37 

44 

36 

33 

37 

46 

31 

36 

38 

34 

33 

33 

37 

31 

30 

32 

23 

24 

!a 

26 

34,7 

IGNACIO  1  N 

73 

78 

82 

84 

77 

75 

82 

82 

65 

79 

62 

83 

79 

70 

74 

78 

78 

83 

79 

74 

70 

77 

el 

83 

78 

84 

79.4 

MIN 

55 

55 

45 

43 

42 

46 

40 

42 

46 

41 

40 

A  3 

44 

49 

43 

53 

46 

A  1 

44 

42 

41 

39 

41 

36 

43,3 

LAKE  CITY 

68 

72 

76 

80 

73 

65 

73 

75 

76 

68 

71 

74 

72 

68 

72 

71 

69 

73 

77 

68 

69 

73 

75 

75 

76 

78 

73.2 

MIN 

33 

37 

37 

42 

45 

47 

41 

42 

4  1 

43 

38 

40 

43 

41 

36 

39 

37 

43 

34 

30 

36 

37 

40 

39 

30 

36 

37 

38 

38,4 

LITTLE  HILLS 

74 

79 

83 

87 

61 

69 

76 

83 

83 

82 

83 

86 

83 

73 

78 

78 

78 

79 

81 

67 

72 

76 

ai 

74 

81 

83 

79,1 

MIN 

35 

34 

43 

50 

47 

40 

35 

}  7 

36 

35 

37 

44 

31 

39 

40 

46 

39 

51 

4  \ 

32 

37 

34 

24 

27 

29 

26 

36,9 

MARVINE 

MAX 

66 

72 

70 

71 

69 

73 

74 

76 

75 

7  A 

77 

76 

68 

71 

68 

69 

74 

76 

76 

72 

76 

74 

74 

76 

73 

75 

It 

73,1 

MIN 

43 

36 

37 

34 

38 

37 

36 

36 

37 

17 

36 

37 

36 

41 

39 

40 

41 

42 

36 

37 

36 

37 

36 

35 

30 

31 

36 

36,6 

MAYBELL 

MAX 

72 

72 

62 

82 

81 

71 

7* 

'8 

81 

SO 

61 

83 

79 

70 

75 

78 

78 

77 

77 

70 

70 

74 

78 

73 

77 

80 

76.9 

MIN 

46 

45 

44 

41 

43 

56 

54 

44 

42 

41 

43 

42 

45 

51 

35 

42 

30 

34 

43 

49 

44 

39 

39 

34 

29 

31 

41.3 

MEEKER 

MAX 

73 

80 

82 

87 

84 

71 

76 

81 

83 

79 

83 

87 

82 

71 

76 

77 

76 

79 

81 

79 

80 

61 

60 

75 

81 

64 

79.8 

MIN 

44 

41 

41 

41 

45 

53 

54 

45 

42 

44 

43 

43 

41 

30 

40 

43 

47 

50 

42 

42 

37 

37 

37 

35 

29 

31 

40.8 

MEREDITH 

MAX 

67 

73 

78 

82 

77 

72 

73 

74 

76 

73 

74 

79 

75 

66 

72 

75 

75 

78 

78 

69 

69 

74 

77 

74 

77 

82 

75.2 

MIN 

38 

33 

33 

36 

44 

49 

45 

40 

37 

37 

36 

36 

<7 

43 

33 

34 

35 

36 

35 

48 

37 

32 

31 

34 

26 

27 

35.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1963 


Day  01  Month 

a 

4 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

l  " 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

MAX 
MIN 

73 

46 

77 
46 

84 

52 

65 
56 

78 
56 

75 
55 

80 
53 

83 
58 

83 
55 

79 
55 

81 
54 

81 
56 

80 
37 

76 
49 

77 
49 

78 
52 

80 
33 

85 
60 

82 
55 

77 
55 

74 
47 

91 
49 

81 
53 

82 
57 

82 
50 

85 
51 

86 
56 

86 
33 

82 
49 

64 

51 

80,6 
53.0 

MAX 
MIN 

71 
45 

75 

80 
47 

83 

50 

87 
56 

84 
59 

68 
52 

80 
52 

82 
50 

83 
49 

79 
47 

85 
49 

85 
52 

81 
51 

73 
44 

78 
5  3 

82 
52 

82 
51 

87 
53 

84 
58 

76 

46 

80 
47 

82 
49 

86 
47 

79 
43 

83 
41 

81 
48 

86 
44 

83 
44 

82 
39 

80,9 
46,6 

MAX 
MIN 

76 

79 

62 

82 

79 
54 

75 
45 

80 

81 
45 

83 
42 

80 
48 

82 
41 

82 
42 

64 
42 

71 
41 

72 
38 

77 

4  9 

76 
43 

79 
5  3 

78 
42 

70 
53 

73 

4  1 

77 
39 

60 
43 

79 
43 

82 
42 

84 
44 

86 
40 

84 
42 

81 
35 

82 
33 

79,2 
49,4 

MAX 
MIN 

76 
36 

75 
4 1 

79 
42 

8C 
45 

74 
47 

65 
52 

75 

42 

78 
43 

60 
46 

78 
44 

77 
44 

80 
44 

77 
50 

69 
44 

73 
40 

74 
43 

73 
44 

80 

45 

77 
44 

69 
48 

72 
39 

76 
39 

77 
45 

76 

37 

78 

33 

78 
36 

80 
39 

79 
37 

77 
39 

78 
37 

76.0 
42.2 

MAX 
MIN 

66 
4 1 

71 

75 

80 
51 

72 
54 

63 
53 

72 
48 

74 
47 

76 
49 

70 
30 

76 
46 

77 
49 

74 
53 

60 
47 

70 
43 

72 
48 

74 

50 

76 
49 

73 
46 

69 
53 

72 

47 

76 
47 

77 
50 

72 
45 

73 
41 

76 
43 

78 
45 

73 
44 

76 
45 

75 
45 

73.1 
47,4 

MAX 
MIN 

7* 
46 

75 
38 

81 
38 

82 
41 

77 
42 

74 
50 

78 
41 

79 
41 

60 
38 

71 
44 

76 
37 

79 
39 

70 
43 

68 
49 

73 
40 

73 
37 

75 
41 

78 
43 

80 
41 

75 
50 

73 
47 

74 
39 

76 
42 

78 
41 

76 
36 

79 
35 

82 
15 

80 
34 

77 
32 

79 
29 

76.5 
40,4 

MAX 
MIN 

75 
51 

78 
55 

85 
56 

66 
59 

92 
64 

85 
63 

76 
61 

85 

60 

90 
58 

91 
60 

86 
59 

90 
59 

91 
60 

86 
57 

78 
32 

85 
55 

86 
60 

83 
61 

89 
60 

65 
61 

80 
54 

79 
53 

84 

53 

89 
56 

83 
53 

84 

52 

87 
5  3 

89 
55 

88 
55 

67 
53 

85.2 
56.9 

MAX 
MIN 

75 
36 

71 
33 

70 
37 

74 
38 

75 
36 

72 
35 

70 
37 

75 
38 

75 
36 

70 
35 

71 
37 

72 
35 

75 
36 

75 
34 

74 
36 

74 

36 

75 
36 

70 

3  4 

72 
36 

74 
38 

64 

36 

65 
37 

70 
36 

71 
36 

70 
35 

75 
32 

76 
29 

75 
30 

74 
31 

70 
29 

72.3 
99.1 

MAX 
MIN 

82 
55 

81 
48 

86 
46 

90 
5  1 

65 
56 

73 
57 

82 
53 

85 
52 

85 
50 

81 
52 

64 
50 

88 
50 

63 
52 

76 
31 

76 
47 

81 
50 

82 
52 

86 
49 

83 
51 

80 
58 

79 

46 

61 
46 

84 

30 

79 
49 

82 
40 

84 
45 

85 
43 

83 
36 

83 
46 

62 
44 

82.6 
49,9 

MAX 
MIN 

80 
43 

85 
44 

90 
44 

93 
47 

62 
57 

78 
58 

64 
50 

87 

49 

69 
48 

86 
52 

89 
45 

90 
46 

82 
48 

80 
51 

83 
42 

82 
5  0 

81 
46 

85 
32 

66 
46 

75 
53 

80 
45 

65 
42 

87 
46 

87 

42 

89 
38 

93 
37 

92 
39 

90 
36 

89 

39 

89 
36 

85,6 
45,9 

MAX 
MIN 

64 
38 

67 
26 

71 
3 1 

75 
34 

74 
38 

68 
40 

70 
41 

70 
34 

71 
32 

69 

32 

65 

30 

70 
30 

70 
34 

63 
42 

66 
26 

70 
30 

70 
31 

74 
32 

72 
33 

62 
44 

64 
36 

66 
31 

68 
30 

67 

28 

70 
30 

74 
26 

74 

27 

70 
25 

71 
24 

72 
24 

69.3 
32,1 

MAX 
MIN 

72 
44 

84 
45 

88 
44 

90 
44 

83 
46 

65 
55 

79 
52 

64 
49 

86 
48 

84 
47 

87 
46 

88 
45 

80 
30 

75 
32 

81 
43 

82 
44 

83 
45 

74 

54 

82 
47 

78 
52 

73 

46 

78 
52 

60.7 
47,7 

MAX 
MIN 

66 
43 

7e 

36 

80 
36 

86 
38 

78 
45 

69 
50 

76 
50 

76 
41 

79 
38 

77 
39 

78 
36 

80 
37 

76 
36 

66 

72 
35 

73 
41 

75 
44 

77 
39 

77 
39 

70 
51 

72 
55 

75 
37 

76 
40 

75 

36 

78 
29 

81 

30 

80 
28 

79 
29 

81 

29 

77 
27 

76.1 
36.6 

MAX 
MIN 

65 
34 

72 
33 

76 
39 

76 
36 

72 
48 

66 
48 

70 
37 

76 
38 

75 
36 

71 
37 

74 
35 

75 
34 

70 
37 

63 
40 

68 
32 

68 
34 

67 
39 

72 
60 

72 
36 

62 
45 

65 
37 

68 
35 

71 
38 

77 
32 

73 
31 

80 
30 

80 
34 

78 
31 

78 
29 

78 
28 

72.0 
36,1 

MAX 
MIN 

74 
48 

83 
40 

87 
39 

91 
42 

87 
46 

77 
55 

81 
55 

82 
46 

64 
42 

62 
43 

63 
41 

86 
41 

83 
42 

72 
30 

79 
36 

82 
46 

79 
43 

84 
47 

83 
42 

76 
55 

75 
45 

78 
39 

83 
41 

80 

41 

83 
33 

88 
34 

89 
36 

86 
33 

83 
34 

84 

33 

82.2 
62,3 

MAX 
MIN 

68 
35 

70 
32 

75 
36 

74 
34 

68 
42 

64 

37 

68 

40 

70 
37 

73 
35 

67 

35 

66 
34 

72 
32 

66 

35 

67 
35 

66 
32 

68 
36 

65 
42 

70 

41 

70 
34 

68 
40 

70 
38 

66 
33 

69 
37 

70 
31 

70 
33 

76 
27 

74 

30 

73 
30 

71 
26 

74 
25 

69.7 
96.9 

MAX 
MIN 

69 
47 

75 
41 

80 
33 

83 
34 

82 
36 

75 
52 

66 
52 

75 
41 

79 
36 

79 
35 

76 
38 

63 
34 

81 
34 

66 
48 

73 
32 

79 
34 

76 
35 

77 
38 

78 
39 

76 
43 

68 
4  1 

74 
32 

80 
33 

71 
32 

78 
27 

84 
27 

82 
29 

78 
27 

79 
26 

76 
25 

76,7 
36,2 

MAX 
MIN 

60 
38 

67 
33 

72 
34 

74 
42 

69 
45 

68 
42 

66 
40 

66 
35 

70 
35 

66 
34 

67 
34 

68 
35 

66 
44 

59 
33 

64 
36 

67 
34 

67 
35 

71 
35 

69 
45 

60 
39 

63 
36 

67 
33 

68 
35 

68 
31 

71 
30 

74 
30 

74 

29 

68 
28 

71 
28 

71 
29 

67.8 
35.2 

MAX 
MIN 

69 
36 

73 
33 

72 
35 

72 
37 

68 
39 

62 
49 

70 
39 

76 
37 

79 
36 

73 
39 

66 
44 

76 
34 

70 
38 

62 
38 

70 
32 

71 
40 

70 
46 

77 

44 

77 
39 

68 
46 

69 
40 

75 
37 

75 
39 

75 
32 

77 
32 

81 
29 

80 

92 

78 
29 

76 
29 

80 
29 

73,0 
37,0 

MAX 
MIN 

81 
30 

67 
49 

90 
50 

94 
53 

94 
61 

80 
61 

87 
54 

90 
55 

93 
54 

88 
56 

89 
53 

94 
52 

89 
$4 

8  7 
47 

88 
53 

82 
58 

49 

47 

51 

87 
47 

89 
45 

92 
42 

94 
44 

91 
42 

90 
43 

90 
41 

69.0 
30,6 

MAX 
MIN 

69 
65 

74 
39 

78 
42 

80 
43 

70 
51 

70 
50 

75 
44 

78 
43 

79 
43 

73 
45 

77 
40 

79 
50 

75 
42 

64 
46 

70 
39 

71 

41 

74 
39 

75 
46 

77 
43 

71 
47 

67 
45 

72 
41 

75 
44 

78 
42 

75 
39 

80 
39 

80 

40 

81 
40 

77 
36 

80 
39 

74,8 
42.8 

MAX 
MIN 

70 
45 

76 
47 

80 
47 

80 
51 

75 
55 

73 
55 

77 
49 

80 
51 

61 

50 

77 
52 

60 
51 

82 
51 

73 
52 

70 
46 

72 
44 

74 
4  9 

76 
47 

78 
54 

75 
49 

69 
42 

72 
44 

76 
45 

78 
50 

80 
45 

80 
45 

62 
46 

84 
50 

61 
46 

SO 
46 

82 
46 

77.1 
46.9 

MAX 
MIN 

82 
58 

85 
55 

88 
51 

79 
53 

90 
56 

91 
59 

72 
62 

82 
59 

77 
55 

82 
56 

86 
57 

78 
53 

88 
53 

76 
54 

77 
55 

82 
55 

86 
57 

92 

54 

85 
56 

63 
54 

56 
49 

70 
48 

84 

52 

72 
49 

79 
46 

83 
49 

83 
52 

67 
42 

76 
38 

86 
51 

80,0 
92,9 

MAX 

82 
63 

86 
52 

88 
55 

90 
58 

80 
60 

66 
59 

93 
64 

84 
61 

83 
60 

84 
58 

86 
57 

90 
56 

79 
56 

81 
57 

82 
60 

83 
61 

83 
62 

88 
62 

89 
57 

76 
59 

61 
54 

55 
51 

66 
54 

84 
58 

75 
48 

79 
49 

82 
48 

84 
46 

71 
37 

74 
45 

80,9 
95,6 

MAX 

MAX 

87 
54 

92 
55 

93 
58 

81 
60 

89 
59 

95 
63 

92 
57 

87 
58 

63 
55 

89 
57 

89 
55 

80 
54 

84 
56 

87 
57 

66 
56 

85 
60 

90 
56 

92 
57 

86 
57 

76 
53 

61 

50 

76 
55 

87 
57 

75 
46 

79 

47 

83 
45 

83 

50 

81 
35 

73 
46 

88 

50 

84,9 
94,1 

MAX 

83 
58 

68 

48 

92 
52 

79 
50 

88 
54 

94 
55 

64 
57 

64 
55 

84 

52 

86 
50 

88 
52 

83 
48 

68 

53 

80 
54 

85 
56 

85 
50 

90 
50 

91 
58 

67 

55 

64 
50 

60 
4  7 

76 
62 

84 
60 

73 
54 

76 
42 

81 
43 

82 

44 

72 
45 

76 
36 

84 

45 

62,3 
31,2  . 

MAX 

85 
64 

87 
54 

63 
54 

83 
55 

66 
54 

93 
56 

87 
61 

86 
62 

80 
58 

82 
54 

93 
57 

84 
55 

61 
54 

79 
53 

80 
52 

80 
58 

90 
52 

94 

60 

81 
57 

70 
51 

98 

48 

60 
48 

81 
56 

77 
55 

81 
47 

84 
46 

89 
50 

70 
48 

80 

37 

90 
47 

81,8 
99,4 

MAX 
MIN 

85 
66 

89 
53 

93 
56 

86 
55 

69 
53 

95 
57 

85 
60 

83 
58 

84 
56 

87 
55 

88 
55 

78 
55 

65 
55 

83 
54 

82 
55 

84 
58 

90 
59 

91 
61 

79 
58 

71 

55 

55 
53 

64 

50 

84 
56 

73 
55 

79 
45 

SO 
45 

81 

47 

70 
48 

77 
37 

87 
48 

82.0 
99,9 

MAX 
MIN 

85 
64 

86 
52 

85 
54 

82 
56 

66 
57 

93 
5? 

84 
68 

85 
62 

83 
59 

65 
55 

93 
53 

82 
58 

81 
56 

81 
57 

82 
54 

82 
62 

91 
57 

93 
59 

91 
59 

78 
57 

56 
52 

64 
50 

65 
56 

81 
56 

82 
44 

85 
48 

89 
47 

79 
47 

78 
33 

90 
46 

69.4 
94,6 

MAX 
MIN 

85 
56 

89 
5 1 

69 
54 

81 
56 

89 
58 

93 
57 

88 
57 

87 
61 

85 
57 

67 
56 

92 
56 

86 
55 

86 
57 

90 
56 

83 
54 

81 
5  3 

69 
54 

92 
58 

90 
58 

79 
56 

60 
5  I 

60 
48 

83 
54 

84 
54 

82 
43 

85 
47 

87 
4  9 

84 
51 

79 
39 

89 
49 

84,5 
59,6 

MAX 
MIN 

63 
43 

69 
43 

73 
43 

67 
38 

68 
4 1 

72 
43 

67 
43 

68 
45 

69 
44 

69 
40 

70 
52 

65 
39 

72 
41 

64 
51 

60 
38 

68 
39 

60 
40 

68 
40 

63 
40 

56 
45 

70 

40 

72 
38 

60 
40 

65 

30 

70 
36 

60 
47 

65 

42 

67 
33 

70 
36 

66,6 
41.0 

MAX 
MIN 

66 
42 

70 
35 

75 
38 

74 
38 

75 
43 

73 
43 

69 
39 

72 
42 

74 
36 

70 
38 

68 
35 

72 
33 

69 
35 

73 
46 

68 
33 

71 
3  3 

72 
34 

75 
34 

74 

3  3 

72 
42 

64 
34 

69 

72 
32 

69 

71 
28 

73 
32 

73 
2  7 

67 
25 

74 
24 

73 
23 

71.2 
94,9 

MAX 
MIN 

70 
39 

76 
38 

81 
38 

74 
36 

80 
47 

76 
49 

70 
51 

75 
47 

75 
38 

76 
41 

74 
39 

74 
38 

78 
40 

75 
42 

73 
41 

76 
35 

75 
39 

82 
36 

79 
38 

70 
46 

66 
45 

77 
36 

80 
44 

74 
33 

77 
34 

77 
35 

78 
3i 

73 
29 

72 
27 

77 
27 

79,4 
38,8 

MAX 
MIN 

60 
53 

85 
63 

89 
59 

82 
57 

87 
54 

85 
67 

79 
60 

83 
57 

80 
53 

86 
53 

66 
54 

76 
56 

86 
50 

77 
58 

76 
56 

66 
48 

67 
64 

87 
59 

65 
53 

77 
57 

65 
55 

72 
52 

86 
68 

76 
52 

79 
48 

83 
61 

8- 

55 

74 
59 

80 
62 

66 
49 

81.9 
95.1 

MAX 
MIN 

84 
49 

89 

52 

87 
50 

90 
57 

92 
54 

76 
53 

85 
55 

82 
52 

87 
50 

69 
49 

60 
51 

86 
47 

82 
53 

79 
52 

85 
49 

89 
49 

9  0 
46 

86 
47 

62 
56 

60 
52 

73 
49 

84 

52 

82 

49 

80 
41 

67 
41 

81 
44 

80 
44 

81 
36 

89 
37 

63.3 
48.8 

MAX 
MIN 

81 
53 

86 
53 

69 
57 

80 
54 

93 
57 

91 
58 

73 
58 

84 
55 

83 
53 

86 
55 

87 
57 

63 
52 

89 
53 

76 
36 

72 
55 

85 
51 

88 
55 

92 
55 

84 

50 

75 
57 

71 
54 

76 

50 

65 
50 

73 
51 

79 
46 

61 
48 

81 
69 

71 
51 

77 
42 

B5 
k7 

82,0 
92,7 

Slatlon 


MESA  VERDE  NAT  PARK 

MONTROSE  NO  2 

N0RTHDALE 

NORWOOD 

OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE   1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAONIA 

PARADOX 

PITKIN 

RANGELY 

REDSTONE 

RICO 

RIFLE  2  ENE 
SlLVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TAYLOR  PARK 
TELLURIDE 
URAVAN 

vallec i  to  dam 
yellow  jacket  1nw 
kansas  drainage  basin 
akron  faa  airport 
bonny  dam 
burlington 
cheyenne  wells 
Flagler  2  nw 

HOLYOKE 
STRATTON  3  NE 
WRAY 
YUMA 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BR  I GGSDALE  2  NW 
BYERS 


8m  R.l.r.QC.  Not.. 


Following  St, Hon  lnd«x 

140  - 


Cggjlgngd 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1963 


Day  01  Month 


Mm 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1  17 

19 

19 

1  20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

29 

29 

30 

31 

• 
< 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

77 

72 

70 

73 

74 

70 

70 

68 

71 

67 

73 

71 

72 

70 

70 

'3 

71 

60 

50 

56 

62  74 

66 

69 

69 

61 

66 

77 

69.6 

MIN 

43 

40 

40 

36 

45 

5  3 

-.2 

40 

44 

43 

46 

40 

40 

41 

41 

3  e 

41 

43 

43 

47 

35 

36  36 

36 

38 

34 

40 

40.  8 

CASTLE  ROCK 

MAX 

77 

80 

85 

83 

67 

82 

79 

62 

83 

79 

85 

77 

72 

83 

85 

8T 

96 

79 

67 

71 

62  78 

78 

80 

82 

ri 

76 

82 

80.1 

MIN 

AS 

43 

50 

47 

53 

52 

53 

55 

48 

52 

45 

44 

47 

49 

49 

44 

45 

63 

46 

55 

g  3 

43  43 

40 

40 

37 

36 

46.2 

CHEE  SMAN 

MAX 

75 

81 

83 

79 

66 

84 

79 

79 

77 

79 

80 

80 

76 

77 

8  0 

83 

83 

99 

75 

71 

79 

80 

82 

77 

80 

84 

79.9 

MIN 

44 

38 

4  1 

44 

45 

49 

S3 

47 

47 

43 

39 

40 

41 

50 

40 

42 

40 

4  1 

3 

45 

50 

39  41 

37 

32 

41.6 

MAX 

79 

85 

89 

87 

83 

93 

67 

85 

91 

89 

80 

90 

83 

80 

90 

88 

93 

92 

80 

T5 

79 

79  84 

85 

61 

81 

64.6 

MIN 

48 

49 

53 

52 

52 

54 

58 

54 

50 

50 

49 

49 

31 

31 

48 

47 

51 

50 

55 

54 

46 

46  48 

45  44 

43 

36 

39 

9.0 

DENVER  wB  AIRPORT 

80 

83 

88 

82 

89 

85 

62 

61 

86 

85 

77 

91 

81 

''5 

87 

90 

92 

88 

64 

67 

76 

80  63 

94 

74 

80 

63 

61.7 

MIN 

49 

51 

53 

47 

49 

58 

56 

55 

49 

50 

53 

51 

47 

51 

55 

42 

54 

55 

49 

55 

5  3 

82 

46  49 

47  47 

4  8 

40 

41 

46 

30,1 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

79 

81 

86 

78 

87 

85 

62 

60 

86 

83 

75 

88 

76 

74 

94 

87 

88 

94 

65 

65 

72 

78  82 

81 

70 

76 

63 

79.4 

MIN 

96 

58 

60 

60 

59 

65 

61 

60 

59 

59 

60 

61 

57 

60 

59 

56 

60 

6  0 

5  ') 

56 

53 

5  3 

35  58 

53  54 

55 

53 

49 

55 

37.4 

ELBERT 

74 

77 

81 

75 

80 

80 

70 

76 

76 

77 

77 

75 

82 

71 

70 

78 

81 

a ) 

8  1 

70 

65 

76 

74  75 

76 

63 

73 

75.6 

MIN 

52 

43 

48 

48 

55 

47 

J4 

56 

46 

49 

43 

44 

49 

46 

46 

42 

44 

42 

44 

54 

60 

44 

42  42 

39  35 

3  5 

37 

35 

33 

***' 

ESTES  PARK 

66 

71 

76 

77 

79 

74 

76 

77 

76 

68 

77 

75 

68 

76 

74 

60 

92 

74 

66 

73 

71  75 

75 

73 

71 

75 

74,2 

MIN 

48 

49 

38 

39 

42 

53 

53 

44 

42 

39 

48 

38 

43 

57 

*6 

37 

40 

36 

39 

52 

49 

44 

40  40 

29  31 

3  3 

36 

29 

31 

41.2 

CiiCOfOCPVj 
tVLKuWCCN 

75 

73 

82 

80 

83 

80 

78 

75 

77 

80 

78 

74 

83 

79 

71 

79 

61 

63 

83 

78 

63 

71 

75  78 

78 

76 

74 

77,5 

MIN 

42 

39 

41 

42 

44 

52 

54 

46 

43 

43 

41 

40 

40 

46 

4  ) 

40 

40 

40 

42 

52 

50 

42 

37  41 

38  34 

39 

43 

33 

32 

42,0 

c r~ o T   r f\\  I  tut 
*"UK  T  LULLING 

78 

80 

85 

77 

84 

84 

75 

83 

79 

85 

84 

73 

85 

77 

75 

82 

63 

8*. 

63 

71 

58 

66 

75  82 

82 

72 

77 

78.5 

MIN 

51 

48 

50 

51 

52 

60 

59 

52 

54 

48 

51 

54 

44 

54 

49 

69 

47 

49 

5  0 

56 

52 

49 

46  33 

42  42 

4  5 

50 

39 

41 

49.  5 

rnoT    I  hDTHN    1  N 

8* 

86 

89 

81 

64 

89 

78 

86 

83 

90 

89 

83 

92 

80 

79 

99 

88 

92 

88 

73 

66 

73 

87  74 

81  85 

88 

74 

81 

83.2 

MIN 

51 

49 

46 

47 

51 

55 

59 

55 

51 

47 

50 

46 

45 

51 

47 

43 

46 

4fc 

48 

34 

55 

51 

47  48 

46  43 

44 

40 

33 

42 

46.0 

rURT  MUKoAN 

79 

81 

85 

88 

61 

90 

90 

74 

84 

83 

87 

88 

61 

89 

78 

75 

85 

8  7 

90 

85 

62 

60 

75  78 

82 

85 

70 

80.9 

MIN 

60 

5  1 

56 

56 

57 

57 

60 

59 

56 

54 

54 

54 

53 

57 

57 

55 

52 

52 

57 

59 

55 

50 

33  54 

45  46 

46 

46 

39 

44 

53,2 

GE  ORGE  TO  MN 

65 

70 

79 

77 

74 

72 

76 

74 

71 

72 

73 

74 

67 

65 

70 

72 

77 

72 

64 

59 

70 

74  76 

75 

69 

74 

76 

71.6 

MIN 

42 

45 

44 

48 

52 

52 

50 

46 

47 

46 

46 

46 

50 

49 

42 

40 

40 

44 

49 

47 

43 

38 

47  42 

39  43 

43 

40 

42 

45 

43  0 

GREELEY 

79 

78 

83 

86 

78 

88 

85 

79 

65 

87 

77 

87 

78 

76 

85 

85 

67 

85 

64 

60 

72  76 

82 

62 

73 

76 

79.5 

MIN 

54 

48 

46 

53 

54 

59 

60 

55 

53 

52 

51 

54 

49 

55 

52 

50 

50 

50 

5  i 

58 

55 

50 

50  53 

43  44 

*»  b 

48 

40 

40 

50.6 

GROVER   10  w 

73 

82 

87 

78 

87 

89 

78 

85 

87 

76 

79 

77 

77 

91 

87 

89 

86 

75 

56 

70 

77  66 

85 

77 

63 

87 

80.4 

MIN 

56 

55 

5 1 

50 

54 

62 

54 

56 

54 

51 

55 

51 

49 

50 

49 

52 

52 

32 

48 

55 

5  1 

47 

48  50 

44  53 

5  3 

40 

48 

51.6 

IDAHO  SPRINGS 

70 

73 

79 

68 

79 

75 

76 

76 

78 

71 

60 

71 

64 

72 

74 

76 

73 

64 

60 

71 

70  74 

74 

65 

70 

72.1 

MIN 

42 

43 

43 

54 

52 

47 

43 

44 

45 

43 

44 

44 

i,  | 

4C 

42 

4  2 

42 

45 

4  9 

38 

38  40 

36  37 

37 

34 

42.3 

met     DACC     }  C 

54 

60 

67 

68 

67 

62 

63 

60 

62 

65 

64 

64 

64 

65 

68 

65 

61 

56 

61 

65  67 

68 

61 

63 

63.3 

MIN 

38 

32 

33 

35 

36 

42 

44 

39 

35 

34 

34 

33 

34 

2  9 

32 

33 

33 

3  5 

35 

36 

31 

29  31 

25  25 

30 

2e 

26 

28 

33,0 

■  in  C  C  D     □  '. 

83 

86 

85 

83 

86 

86 

87 

78 

86 

92 

89 

79 

82 

'8 

ac 

88 

95 

89 

74 

60 

61 

83  67 

9  0 

66 

60 

83,0 

MIN 

58 

54 

55 

53 

54 

57 

84 

63 

61 

52 

53 

50 

56 

56 

82 

56 

58 

63 

58 

57 

50 

48 

56  57 

45  50 

4  7 

49 

34 

44 

53,3 

KASSLER 

81 

84 

86 

80 

88 

84 

78 

86 

64 

77 

88 

79 

78 

86 

86 

90 

87 

82 

67 

72 

80  82 

84 

80 

79 

62.0 

MIN 

52 

52 

55 

53 

55 

64 

58 

57 

57 

54 

57 

55 

57 

55 

56 

50 

56 

57 

50 

58 

56 

50 

48  51 

46  54 

8  3 

52 

42 

44 

53,3 

KAUFFMAN  A  SSE 

78 

87 

87 

76 

66 

87 

78 

84 

86 

76 

83 

77 

74 

8  1 

85 

69 

84 

72 

65 

67 

77  83 

84 

69 

78 

85 

79.3 

MIN 

58 

43 

43 

50 

49 

51 

50 

46 

53 

47 

51 

49 

49 

31 

48 

4  7 

49 

45 

*6 

52 

47 

44 

49  49 

36  40 

45 

46 

34 

43 

47,2 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

65 

71 

76 

75 

77 

71 

74 

71 

71 

72 

72 

72 

66 

72 

72 

75 

77 

75 

63 

70 

73  71 

75 

72 

75 

72,3 

MIN 

4 1 

39 

42 

44 

48 

49 

51 

46 

42 

45 

43 

41 

42 

50 

42 

39 

41 

41 

4  2 

50 

47 

40 

40  41 

37  37 

36 

33 

34 

33 

41.9 

LAKE  WOOD 

MAX 

79 

81 

86 

81 

87 

65 

60 

82 

86 

84 

77 

87 

78 

75 

85 

87 

89 

86 

78 

65 

70 

62  72 

78 

81 

73 

76 

83 

80,3 

MIN 

58 

55 

5 1 

50 

58 

53 

5 1 

54 

52 

4  "7 

55 

6  i 

55 

6  2 

47  49 

33 

47 

31,4 

LCNGMONT  2  ESE 

MAX 

75 

87 

84 

87 

80 

87 

8h 

75 

84 

80 

85 

86 

77 

84 

78 

78 

67 

84 

89 

85 

61 

64 

72  63 

74 

83 

66 

72 

62 

90.5 

MIN 

59 

54 

52 

45 

56 

4  7 

59 

5  5 

46  50 

43  44 

43 

49,  7 

PARKER  9  E 

MAX 

78 

80 

83 

75 

85 

85 

72 

78 

79 

91 

83 

60 

85 

75 

72 

83 

84 

87 

84 

75 

67 

75 

80  70 

78 

66 

74 

80 

78.3 

MIN 

56 

53 

5 1 

55 

52 

55 

49 

52 

4  5 

53 

4  9 

4  9 

55 

5  2 

51  45 

4  3 

48 

42 

49.9 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

62 

67 

73 

73 

75 

71 

66 

72 

73 

73 

71 

64 

73 

63 

64 

71 

72 

76 

72 

61 

56 

69 

73 

65 

73 

73 

69.3 

MIN 

4' 

45 

43 

50 

39 

42 

4  5 

40 

49 

4  5 

4  3 

47 

37 

43  40 

40 

36 

40 

43  •  5 

SEDGnICK  5  S 

MAX 

85 

85 

85 

82 

87 

90 

87 

89 

80 

87 

90 

82 

62 

81 

76 

77 

86 

93 

82 

75 

58 

62 

86 

80 

78 

86 

31.7 

MIN 

60 

54 

54 

54 

60 

60 

63 

59 

55 

57 

55 

55 

54 

5  3 

57 

55 

60 

57 

56 

50 

46 

52  55 

50 

53 

40 

45 

36.3 

SPICER 

62 

68 

72 

77 

77 

69 

6 1 

69 

71 

70 

72 

75 

73 

63 

68 

70 

71 

75 

74 

67 

65 

66 

72 

67 

74 

7 1 

70.1 

MIN 

40 

39 

35 

34 

39 

51 

47 

40 

39 

36 

39 

37 

36 

42 

34 

35 

36 

36 

37 

37 

37 

36 

35  29 

29 

25 

25 

25 

33,6 

it  Cqi  t  r^fi 
3TtKL  I  Nt) 

MAX 

79 

84 

65 

86 

81 

89 

80 

94 

88 

80 

81 

87 

79 

'5 

80 

87 

10 

83 

60 

56 

91 

83 

69 

79.6 

MIN 

5 1 

53 

59 

54 

5 1 

51 

53 

54 

59 

55 

30 

65 

49 

52 

57 

58 

54 

46 

51  52 

42 

43 

34 

39 

30,8 

WALDEN 

MAX 

61 

68 

77 

77 

79 

73 

63 

72 

73 

70 

71 

76 

74 

63 

70 

73 

74 

74 

74 

62 

69 

66 

72  67 

77 

76 

74 

72 

71.6 

MIN 

4 1 

40 

38 

27 

32 

49 

64 

34 

31 

28 

31 

27 

29 

43 

27 

33 

34 

32 

34 

37 

34 

30 

33  28 

24 

24 

22 

20 

31,7 

WATERDAlE 

MAX 

82 

86 

88 

84 

88 

85 

7  8 

64 

83 

87 

84 

75 

87 

61 

80 

84 

86 

86 

87 

70 

58 

70 

82  79 

84 

73 

80 

63 

61.4 

MIN 

48 

59 

61 

50 

50 

46 

5 1 

50 

4  8 

50 

53 

50 

4  5 

46 

46 

46,  6 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

80 

84 

88 

80 

90 

90 

73 

87 

83 

87 

88 

83 

90 

60 

78 

86 

89 

93 

88 

76 

65 

78 

85  79 

61 

66 

73 

81 

67 

63.3 

MIN 

5 1 

54 

58 

54 

52 

50 

50 

49 

5 1 

5  2 

51 

49 

46 

6  o 

57 

64 

48  51 

42 

4  3 

44 

36 

41 

49,3 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

MAX 

75 

77 

80 

82 

80 

75 

79 

78 

74 

77 

76 

77 

66 

7* 

76 

78 

91 

81 

61 

69 

76 

78 

77 

80 

76 

76 

76,3 

MIN 

47 

47 

42 

39 

38 

43 

40 

34 

41 

47 

4*. 

34 

39 

44 

4  1 

53 

4  3 

33 

35 

17 

32 

3  1 

30 

29 

39,1 

BlAnca 

MAX 

76 

86 

80 

79 

80 

79 

83 

79 

76 

78 

77 

68 

77 

78 

91 

82 

70 

76 

75 

77 

75 

80 

79 

79 

77,8 

MIN 

42 

5 1 

46 

42 

43 

42 

43 

40 

39 

34 

37 

45 

38 

40 

39 

42 

49 

46 

35 

40 

41 

30 

29 

30 

30 

39,3 

CENTER 

MAX 

74 

77 

80 

82 

81 

76 

79 

74 

75 

75 

76 

66 

74 

76 

78 

80 

80 

61 

70 

76 

77 

77 

79 

76 

76 

79 

76.3 

MIN 

40 

4 1 

46 

44 

42 

41 

38 

39 

38 

47 

42 

38 

39 

37 

40 

51 

4  6 

36 

38 

39 

35 

35 

3} 

30 

40.0 

DEL  NORTE 

MAX 

76 

74 

78 

78 

76 

70 

75 

78 

76 

72 

72 

76 

73 

66 

72 

74 

74 

74 

80 

70 

66 

73 

77 

77 

79 

76 

72 

73 

74,3 

MIN 

43 

41 

45 

45 

46 

51 

44 

44 

42 

44 

44 

42 

40 

48 

69 

39 

44 

-1 

-5 

30 

44 

38 

39 

44 

40 

39 

37 

40 

42,7 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

72 

77 

80 

77 

78 

71 

75 

75 

77 

75 

75 

75 

76 

70 

72 

75 

77 

77 

79 

76 

68 

73 

76 

70 

76 

71 

73 

76 

73,0 

MIN 

42 

41 

44 

47 

45 

46 

45 

42 

44 

44 

40 

38 

43 

46 

43 

39 

43 

48 

46 

46 

64 

36 

42 

42 

38 

40 

34 

39 

42,2 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

68 

72 

77 

75 

72 

65 

PO 

74 

73 

65 

68 

72 

68 

66 

68 

65 

68 

'1 

72 

64 

61 

69 

72 

71 

75 

74 

76 

73 

70.3 

MIN 

33 

31 

32 

35 

43 

*7 

45 

36 

35 

34 

33 

31 

33 

40 

35 

31 

34 

>5 

31 

44 

39 

29 

30 

31 

26 

24 

22 

23 

33.3 

MANASSA 

MAX 

76 

81 

79 

76 

78 

78 

78 

76 

74 

78 

76 

74 

73 

74 

76 

8  0 

81 

79 

68 

73 

79 

76 

'9 

76 

77 

79 

79 

76.6 

MIN 

34 

40 

38 

37 

46 

42 

39 

41 

46 

49 

50 

30 

36 

38 

39 

29 

29 

26 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  01  Month 

age 

I 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

J  26 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTE  VISTA 

MAX 
MIN 

72 
41 

75 
37 

78 
39 

79 
44 

76 
44 

74 
48 

75 
fc3 

77 
39 

75 
38 

74 
42 

77 
36 

78 
34 

75 
37 

66 
38 

72 
44 

75 
34 

78 
36 

79 
39 

78 
40 

67 
51 

68 
46 

74 
34 

76 
37 

76 
38 

75 
33 

77 
37 

80 
33 

73 
35 

75 
29 

78 

30 

III 

SAGUACHE 

MAX 
MIN 

T5 
42 

79 
46 

62 
47 

82 
45 

80 
46 

78 
53 

75 
k8 

78 
46 

80 
45 

75 
46 

78 
45 

79 
43 

76 
41 

69 
49 

75 
40 

77 
38 

77 
38 

80 
40 

80 
43 

73 
50 

72 
47 

75 
38 

79 
40 

78 
43 

76 
39 

81 
40 

82 
42 

76 
42 

77 
34 

80 
36 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 
MIN 

65 
3* 

71 
32 

75 
34 

TO 
35 

78 
40 

79 
46 

66 
45 

77 
36 

75 
34 

77 
36 

70 
40 

7* 
30 

75 
32 

71 
39 

65 
39 

65 
35 

71 
37 

73 
36 

76 
63 

76 
42 

76 
42 

62 
32 

70 
32 

75 
33 

73 

27 

76 
27 

76 
27 

78 

26 

72 
24 

76 
26 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

52 
40 

53 
38 

60 
36 

64 

37 

64 
40 

60 
43 

60 
42 

56 
38 

62 
38 

64 
39 

62 
36 

64 
36 

58 
40 

54 
38 

54 
35 

55 
36 

58 
40 

58 
42 

61 
42 

56 
36 

48 
35 

54 
38 

58 
42 

64 
36 

6* 
36 

66 
34 

66 
37 

64 
37 

63 
34 

64 

37 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

COLORADO 
SEPTEMBER  1963 


STATION  AND  DEPTH 

T  I  ME 

Day  of  month 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

FORT  COLLINS 

7  PM 

71 

61 
72 

77 

65 
77 

77 

73 

76 

74 

75 

73 

72 

76 

75 

63 
74 

63 
76 

64 
77 

64 
75 

64 
7S 

67 
65 

62 
63 

60 
66 

59 

69 

61 
67 

L'b 
61 

58 
67 

59 
67 

61 
66 

58 
65 

57 
66 

62.7 
71.7 

6  INCHES 

7  PM 

73 

72 

76 

77 

77 

76 

72 

75 

75 

75 

73 

72 

75 

74 

66 
74 

68 
75 

66 
75 

75 

69 
75 

66 

64 
65 

62 
67 

62 
69 

64 
68 

6  2 
67 

62 
68 

62 
68 

63 
67 

6 1 
66 

61 
66 

66.4 
71.8 

L£    1  N1.  Mt. 

7  PM 

71 

70 

71 

72 

73 

76 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

70 

71 

70 
71 

70 
71 

70 
71 

71 

71 

70 

66 

66 

65 

67 

of, 

66 

66 

69 

64 

63 
64 

68.4 
69.4 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

70 
70 

70 
70 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

71 
71 

71 
71 

71 
70 

71 
70 

70 
70 

71 
70 

70 
70 

70 
69 

70 
70 

69 
70 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

70 
F0 

70 
70 

69 
69 

66 
67 

67 
6  1 

67 
67 

67 
67 

67 
66 

66 
66 

66 

66 

65 
65 

66 
65 

69.1 
68.6 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

70 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
70 

70 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

6B 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

66 
68 

68 
68 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

66 
67 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

68.4 
68.4 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

66 
66 

65 
66 

65 
66 

65 
65 

65 
66 

65 
65 

65 
65 

65 

65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

bS 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 

69 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
69 

64 
64 

64 
64 

65.0 
65.1 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS   WITH   WOOD  HOUSING. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

< 

O  1/1 

o  1 
tn 

lliOO  AM 
MST 

5i00  PM 
MST 

lliOO  PM 
MST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

1  OO-l  99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

85 

44 

33 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

3.3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

13 

8.6 

29-H 

N 

28 

75 

44 

41 

69 

7 

2 

4 

1 

0 

0 

14 

4.7 

DENVER  WB  AIRPORT 

S 

17 

7.9 

28 

NW 

8 

78 

40 

35 

66 

5 

6 

2 

1 

0 

0 

14 

84 

4.2 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

SE 

17 

5.1 

30 

W 

13 

53 

36 

25 

42 

6 

1 

2 

0 

0 

0 

9 

81 

3.4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SSE 

13 

9.2 

42 

N 

28 

78 

39 

33 

61 

5 

4 

3 

0 

0 

0 

12 

84 

3.6 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

-» 
UJ 

0 
< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  1 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

. 

£ 

010' 

40  09 

103  09 

4531 

MIC 

ALAMOSA  Wfl  AIRPORT 

0131 

MM 

alien spark 

0161 

BOULDER 

5P 

M  LESTER  COAIi 

ALTENBERN 

021* 

GARF IELD 

SP 

C  H 

0221 

SAN  MIGUEL 

5F 

WEST  COLO  POwER  CO 

0243 

LINCOLN 

ANTERO  RFSFRVOIR 

026' 

ARAPAHOE 

030* 

CHEYENNE 

JOSEPH  H  PFQSI 

A  (MOLES 

0301 

ARCHULETA 

MRS  BETTY  M  SE 1  BEL 

0342 

CHEYENNE 

36  55 

103  05 

478 

035* 

MOFFAT 

037C 

0431 

El  paso 

i! 

045* 

PARK 

0713 

El  paso 

C 

0776  COSTILLA 

Q81C 

EAGLE 

0634  YUMA 

102  11 

su: 

?! 

SOHLDER  2 

0642 

BOULDER 

• 

105  16 

540C 

C 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

0641 

BOULOER 

105  IT 

538! 

6P 

38  27 

069 

LAS  ANIMAS 

3P 

090' 

SUMMIT 

39  29 

pb i GGSDALE  2  Nw 

0*4" 

WELD 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUENA  VISTA 

107 

CHAFFEE 

LLOYD  R  SWEDHIN 

1  I  2 

KIT  CARSON 

pijRL  1  NCTON   12  NNE 

nu 

KIT  CARSON 

1151 

PUEBLO 

i 

4851 

A»rftS 

117S 

ARAPAHOE 

6P 

HARRY    W  NEWTON 

CAMPO  S  WSW 

L26£ 

BACA 

37  04 

102  42 

4469 

6P 

MAC  JOHNSON 

1294 

FREMONT 

5P 

136* 

SAN  JUAN 

140: 

DOUGLAS 

146C 

DELTA 

Si 

C  H 

1451 

SAGUACHE 

BP 

IS2« 

JEFFERSON 

153S 

OTERO 

1341 

ARAPAHOE 

CMEVFNNE  WELLS 

1564 

CHEYENNE 

3 

* 

CARL  A  LOVELL 

157C 

ARCHULETA 

37  12 

107  18 

6551 

1601 

MONTROSE 

l" 

I  LP 

164* 

RIO  BLANCO 

166C 

EAGLE 

4P 

4P 

4P 

169 

FREMONT 

652! 

1  7| 

GUNNI SON 

0* 

C  H 

!  ". 

MESA 

17: 

: 

J™ 

177« 

EL  PASO 

Mil 

COLUMRINE 

1793 

ROUTT 

; 

U    S  WEATHtft  BUREAU 

166( 

MONTEZUMA 

37  21 

108  3» 

6177 

1928 

MOFFAT 

1951 

GUNN 1  SON 

5P 

1976 

TELLER 

2040 

HUERFANO 

: 

ARCHER   b  CR 1 SP 

204( 

CONEJOS 

2162 

2178 

LAS  AN  1  MAS 

i 

» 

DFL  NORTE 

2164 

RIO  GRANDE 

lilt 

6P 

DELTA  1  E 

2192 

OELTA 

\ 

6P 

W  D  PRESTON 

OENVFR   Wfl  AIRPORT 

DENVER 

"  45 

10ft  53 

5283 

MIC 

MIC 

C  HJ 

222? 

DENVER 

5221 

HID 

2281 

SUMM 1 T 

23121  LAS  ANImas 

\ 

a 

2326 

MONTEZUMA 

*n 

2432 

LA  PLATA 

6P 

C  M 

MALCOLM  K  UArtUN 

2446 

K  IOWA 

5P! 

FAGLF  FAA  AIRPORT 

2454 

EAGLE 

MID 

FA*-TONV  1  LLE   1  NNW 

2494 

6A| 

^A^TONVILLE  2  NNF 

2496 

EL  PASO 

4 

6P 

HAROLD  W  TWEEDY 

FA<TONVI LLE  3  NW 

2497 

EL  PASO 

39  06 

104  36 

7000 

RALPH  H  EVANS 

EA<TONVILLE  6  WCW 

2501 

EL  PASO 

I  OA 

2535'  YUMA 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

2593 

ELBERT 

5P 

Z39! 

ELBERT 

5P 

2597 

ELBERT 

EARL  RAMET 

ELBERT  A  SSW 

2596 

ELBERT 

8A 

HUGH  MuNDY 

flbert  6  sse 

2600 

ELBERT 

C 

LELAND    P  ULKJEH 

2601 

ELBERT 

6P 

ELPEPT  8  SW 

Elbert 

4 

5P 

C  M  COLE 

CLCCTRA  L'KE 

2624 

LA  PLATA 

37  33 

107  ft8 

8398 

MID 

2633 

JEFFERSON 

c 

LARIMER 

4P 

FVFRGREFN 

279C 

JEFFERSON 

3P 

2795 

JEFFER50N 

c 

2603 

6P 

SP 

2932 

KIT  CARSON 

7  A 

2944 

LOGAN 

6P 

FOROER  8  S 

2997 

L  INCOLN 

\ 

6P 

c 

MELVIN  B  SAVAGE 

J00! 

LAR IM£fl 

40  35 

105  05 

5003 

7P 

7PCGH 

3016 

LA  PLATA 

5P 

FOPT  LUOTOfl  1  N 

1 0  2  7 

WELD 

FORT  MORGAN 

MORGAN 

8A 

3063 

EL  PASO 

10ft  4^ 

M 

c 

3079 

OTERO 

7A| 

US  SOIL  CON  SERVICE 

3113 

AC 
6F 

6P 

31A6 

MESA 

6P 

3222 

HUERFANO 

2 

6P 

FREO  G  WAGGONER 

GATEWAY  1  SW 

3246 

MESA 

1 

MRS  M  S  HUBBARD 

GENOA  W 

3251 

LINCOLN 

39  17 

103  32 

5603 

7P 

326) 

CLEAR  CREEK 

5P| 

GARFIELD 

5P 

t 

3423 

3477 

PROWERS 

c 

3461 

MESA 

M  1  D 

;  hj 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3469 

MESA 

bP 

5P 

3496 

GRAND 

3P 

3500 

GRAND 

5P 

5PC 

GREAT  OIVI0E  1?  SE 

3539 

MOFFAT 

2 

"°  42 

10  3 

6 

: 

FRANK   A  80CHMANN 

3541 

ALAMOSA 

37  A3 

105  32 

8120 

5 

5P 

3546 

WELD 

: 

3579 

CL  PASO 

c 

3564 

DOUGLAS 

c 

3592 

SUMM 1 T 

3P 

3P 

3609 

MOFFAT 

5P 

3643 

WELD 

iP 

GUFFEY   10  SE 

3656 

FREMONT 

4P 

GUNNI SON 

•>i> 

; 

HAMILTON 

3738 

MOFFAT 

2 

40  22 

107  37 

6230 

6A 

MRS  ETrlAL  M  JORDAN 

3811 

PARK 

39  02 

105  46 

S866 

6P 

C  H 

3821 

KIOWA 

38  27 

103  10 

4535 

6P 

18  5( 

BOULDER 

39  56 

105  17 

5923 

6P 

3867 

ROUTT 

6P 

3951 

MINERAL 

37  46 

107  08 

9001 

5P 

5P 

1  g  |  t 

LAS  ANIMAS 

37  16 

104  23 

57181 

: 

4076 

PROWERS 

\ 

38  03 

102  07 

3393 

6A 

6A 

to  a  i 

PHILLI PS 

40  35 

102  18 

3  746 

6P 

6P 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

GRAND 

2 

40  03 

106  09 

7600 

bP 

6P 

c 

COLO  GAME  ♦  F  ISM  DEP 

MOVT 

4155 

MORGAN 

4 

40  00 

104  03 

*995 

: 

MRS  BERTHA  h  MEYER 

HUGO 

4172 

LINCOLN 

39  06 

103  28 

5034 

= 

BARBARA  L  MATT U 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

CLEAR  CREEK 

4 

39  45 

105  31 

7547! 

6P 

6P 

M 

WI LLARD  G  HOLMAN 

424] 

39  42 

102  IT 

3935 

THEO00RE  w  CLARA 

IGNACtO  1  N 

423C 

LA  PLATA 

2 

37  06 

107  36 

SP 

5P 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

PITK  IN 

2 

39  05 

106  37 

10550 

s 

TWIN  LAKES   R    ♦   C  CO 

JOES 

39  39 

102  41 

4200 

: 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MARTIN  DAN 

4381 

36  05 

102  57 

4P 

4P 

4P 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  ?  E 

CLEAR  CREEK 

39  46 

105  51 

10324 

SP 

SP 

BOARD  OF  WATER  COMH 

JULTS^URG 

4413 

SEDGWICK 

41  00 

102  15 

3469 

9P 

HUN  ICI PAL   PWR  PLANT 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

O 
< 

Q 

U 
< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Uc.if.n  V  Lit 

PRECIP. 

i 

SPECIAL 

4444 

103  32 

5130 

7A 

EMANUEL  S  INNESS 

OENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN   4  S5C 

« 

i 

c 

-. 

6P 

A  8  LUCORE 

CHEYENNE 

6P 

KUTCM  6  SSE 

46 

LINCOLN 

! 

36  50 

103  50 

JAMES  R  PICKtNPAUGH 

4720 

OTERO 

36 

103  31 

4188 

MID 

8890 

SP 

6500 

CHARLES  J  OAVIS 

10265 

MIC 

5637 

6P 

'  1 

MIC 

MIO 

389; 

5P 

LFAOV 1 LLE 

10177 

IIP 

.  LP 

RADIO  STATION  KBRR 

LEADVILLE   10  WNW 

11000 

s 

LFROY   7  NSW 

4943 

LOGAN 

! 

40  29 

103  01 

4390 

6P 

GILBERT  LINDSTRDM 

500  1 

104  35 

4900 

8A 

MRS  MARY  WYATT 

5560 

6P 

6P 

S  G  PETERSON 

5360 

M  i . 

MID 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

6375 

SP 

CHARLES  V  ECKMAN 

6146 

6P 

6P 

COLO  GAME   ♦  F 1 bH  DEP 

40  10 

4950 

8A 

8A 

40  15 

5145 

40  IT 

8960 

i 

38  05 

10205 

MAN AS  ^A 

5 

CONEJOS 

37  10 

10 

7676  4P 

« 

MAN ASS  A  HIGH  SCHOOL 

MANCOS 

3327 

MA 

2 

106  18 

7018 

SP 

MANITOU  SPRINGS 

1 

36  32 

RIO  BLANCO 

2 

40  00 

7200 

6P 

«P 

5920 

6P 

6P 

40  02 

6242 

ss 

SS 

:  h 

2  37  12 

707C 

5P 

9P 

: 

1 

36  30 

s 

S 

37  35 

5P 

SP 

c 

2 

36  29 

563( 

SP 

5P 

MONTROSE  NO  2 

MONTROSE 

2 

3B  29 

5830 

7A 

7  A 

UNCOMPAHORE   V   W   U  A 

3730 

: 

39  05 

104  55 

7400 

5P 

SP 

: 

39  39 

6000 

i 

37  35 

eeoo 

4 

40  36 

4  784 

c 

6693 

5P 

spj 

; 

37  13 

6P 

6P 

2 

38  06 

70V 

6P 

6P 

ft 

40  42 

5185 

] 

38  13 

6A 

OT  1  S   11  NE 

6 1  ii 

WASHINGTON 

40  16 

102  51 

4263 

7P 

E  E  L 1  NOGS EN 

OURAY 

6203 

0 

2 

36  01 

107  40 

7740 

5P 

5P 

:  m 

2 

37  16 

7238 

5P 

5P 

626( 

2 

39  06 

4740 

SP 

5P 

2 

37  30 

7721 

'sp 

SP 

3698 

2 

38  52 

5685 

5P 

5P 

MONTROSE 

2 

38  22 

5309 

7P 

1? 

CHALMER  M  GARBLK 

t.i?t, 

39  31 

6300 

5P 

5P 

LOU  1 S  D  RUGGLES 

3 

39  55 

6270 

3P 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSE  3  NNW 

6410 

FREMONT 

i 

38  2T 

105  04 

5301 

6A 

65]  3 

2 

38  36 

106  32 

9200 

«P 

" 

ROBERT   A  RAY 

PL  *C t o V 1 LLE 

SAN  MIGUEL 

2 

38  02 

7322 

ftp 

MR i  MARY    F    MC  CLUEK 

3 

3T  21 

9867 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

i 

37  36 

6860 

: 

463V 

MID 

MIDI 

:  hj 

i 

38  17 

4687 

TAl    7  A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

i 

38  16 

8A 

2 

40  14 

B08< 

2 

40  22 

9340 

RANGELY 

RIO  BLANCO 

ftO  05 

B  ft 

5216 

SP 

SP' 

TOWN  OF  RANGELY 

692! 

R 

40  ftB 

105  36 

8365 

6P 

6P 

37  41 

8842 

6P 

6P 

39  33 

9P 

SP 

c 

PIO  GRANDE  RFSERVOIR 

! 

37  43 

9495 

s 

ROLL  1 N    LUNTc Y 

! 

37  05 

6  562 

4176 

5P 

5P 

J 

38  52 

6006 

6P 

MID 

ROBERT  t)  RAPP 

9050 

6( 

6P 

COLO  SPGS  wTR  wURKb 

37  55 

6790 

5P 

5P 

SAGUACHE 

SAGUACHE 

38  05 

1   6  0 

7697 

5P 

5P 

C  H 

CLARENCE  R  MCKES 

737( 

1 

38  32 

106  00 

7060 

SP 

M 

7965 

c 

9706 

s 

7720 

SP 

SARGENTS 

8465 

6P 

DOUGLAS 

7515 

SEDGW 1 CK 

\ 

3990 

5P 

5P 

39  16 

4703 

c 

! 

39  27 

5157 

c 

SHOSHONE 

7616 

GARF 1  ELD 

2 

39  34 

107  14 

5923 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

t64! 

BOULDER 

40  02 

105  35 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUt 

CONEJOS 

J 

37  23 

VAR 

932i 

5P 

5P 

39  09 

6020 

40  27 

8379 

5P 

SP 

II 

SPR 1 NGF 1  ELD 

1 

37  24 

439;. 

7A 

SPRINGFIELD  T  WSW 

1 

37  23 

4575 

SP 

5P 

5P 

1 

37  17 

4500 

5P 

-  JH 

2 

40  30 

6770 

ss 

ST FPL  1 NG 

7950 

LOGAN 

4 

103  12 

3939 

■» 

•1 

GT  WEST  SUGAR  CO 

37  17 

PJ  11 

3801 

9P! 

MRS  ARMILDA  BUKHENN 

: 
i 

39  20 

4334 

6P 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLEH 

39  15 

10000 

6P 

6P 

CM5 

3 

37  26 

11350 

B154 

2 

37  31 

7300 

3P 

6157 

1 

36  25 

104  07 

SP 

5P 

2 

38  49 

9206 

it 

SP| 

TFLLUR ioe 

2 

37  57 

8756 

6P 

6P 

C 

12  2  C 

1 

37  05 

C 

TPISIOAO 

6429 

LAS  ANIMAS 

1 

37  10 

104  29 

6030 

SP 

5P 

CITY  OF  TRIN10AU 

8434 

1 

37  13 

104  20 

5746 

MID 

MID 

TROUT  LAKE 

645* 

SAN  MIGUEL 

2 

37  50 

9660 

s 

B4A| 

1 

37  08 

6P 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

S501 

1 

39  05 

106  19 

930C 

7A 

6310 

1 

37  34 

4075 

6P 

6P 

UPAVAN 

156C 

MONTROSE 

2 

38  22 

5015 

5 

5P 

VALLFCITO  DAM 

2 

37  22 

107  35 

7650 

SP 

6723 

a 

39  18 

102  44 

4500 

7A 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

(742 

! 

37  48 

106  50 

8500 

7A 

7A 

7A 

cs 

WALOEM 

8796 

JACKSON 

106  16 

8099 

5P 

SP 

0  M  DON OHO E 

WAL  5CNBIMG   POWFP  PLANT 

8761 

HUERFANO 

37  37 

6221 

SP 

5P 

c 

WATFRDALE 

8839 

40  25 

105  12 

5200 

5P 

5P 

vr<ICLIfFF 

6931 

36  08 

III  11 

7860 

5f 

wFTMfiRE  2  S 

36  13 

6575 

5P 

SP 

MRS  NETTIE  R  bKEECt 

8997 

37  32 

lit  07 

4725 

WILLIAM  F  KREIDLR 

WIGGINS  7  SW 

9025 

WELD 

40  09 

104  11 

47H 

9P 

SP 

SP 

EDWARD  H  EPPLE 

WIL<*ON  RANCH 

9043 

OELTA 

2 

36  55 

107  31 

c 

RALPH  H  CL 1 NE 

WINDSOR 

9147 

WELD 

40  29 

104  54 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

WINTER  PARK 

9175 

GRAND 

i 

39  54 

105  46 

905( 

6A 

H  L  MC  PETERS 

WOLF  CREEK   PASS  1  E 

9161 

MINERAL 

37  29 

106  47 

10642 

5P 

•I 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

9163 

MINERAL 

2 

3  7  29 

106  52 

9425 

H  S 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY  | 

KOOOLAMO  PARr  e  nnw 

921C 

TELLER 

39  06 

106  05 

7760 

c 

U  S  FOREST  SERV ICE 

9242 

3 

40  04 

102  13 

3576 

9P 

9P 

HARLAN  A  HON 

Y  AMP  A 

9265 

ROUTT 

2 

40  09 

106  64 

7890 

SP 

CHARLES  R  SI  HON 

YELLOW  JACKET  1NW 

9279 

MONTEZUMA 

2 

37  33 

108  44 

6856 

7P 

7P 

MR  CHARLES  U  HOOD 

9299 

YUMA 

3 

40  07 

102  44 

4120 

4P 

4P 

YUMA  POLICE  DEP  T 

NEW  STATIONS 

BEP.THOU0  PASS 

0674 

GRAND 

2 

39  49 

105  47 

11314 

6f 

6f 

US  FORES  1  SERVICE 

BONHAM  RESERVOIR 

oezD 

MESA 

39  06 

107  54 

9820 

6R 

US  BUR  OF  RECLAMATION 

CARIBOU  RANCH 

1342 

BOULDER 

40  00 

105  31 

6356 

SI 

5R 

CARIBOU  RANCH 

LA  VET A 

HUERFANO 

1 

37  30 

105  00 

7026 

61 

6R 

CHARLES  J.  MAS  I NTON 

MEREDITH 

5507 

PITKIN 

2 

39  22 

106  45 

7797 

61 

6R 

HOWARD  I .  DEARMAMER 

REDSTONE 

.  ,.  , 

PITKIN 

39  11 

107  14 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Office  P  0 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table.  * 


Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,     sleet,     or  Ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional    drifting    and  other- 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  In- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Indc 


and  snowfall  in  the 
...  Index  shows  observation 

times  in  local  standard  time. 


Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the 
f ol lowing ; 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.      Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later    In  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet    above  soa-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLI MATOLOGI CAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  1961  annual  issues  of 
Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price;  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


ASHEVILLE:  1964 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
OCTOBER  1963 


Temperature 
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11 
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Sl 
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ARKANSAS  DRAINAGE 
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BRANSON 

BUENA  VISTA 

68. 4M 

33. 3M 

50. 9M 

3.9 

77 

1 

26 

28 

433 

0 

0 

15 

0 

.19 

-  .51 

.14 

20 

.0 

0 

0 

0 

CANCN  CITY 

76.7 

49.3 

63.0 

6.3 

86 

3. 

32 

31 

107 

o 

o 

1 

0 

,61 

-  .17 

.56 

31 

.0 

0 

1 

0 

COALOALE  2  SW 

71. 8M 

33. 9M 

52, 9M 

79 

9« 

29 

22 

372 

0 

0 

0 

.97 

.90 

31 

5.5 

5 

31 

1 

0 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

72.0 

44.4 

58,2 

7,9 

83 

4* 

27 

31 

211 

0 

0 

1 

0 

.39 

-  .30 

.39 

31 

3,0 

0 

o 

o 

DELHI 

77.9 

45.0 

61.5 

88 

9* 

32 

31 

134 

0 

0 

1 

0 

,66 

.50 

20 

1.5 

0 

1 

0 

EAD5 

78.9 

43.5 

61.2 

96 

1 

33 

31 

147 

3 

0 

0 

0 

T 

-  .84 

T 

31 

T 

0 

0 

0 

EvERSOLL  RANCH 

82.6 

48.5 

65.6 

96 

1 

35 

28 

64 

8 

o 

0 

o 

.06 

.03 

3  1. 

.0 

0 

0 

0 

FORDER  8  S 

80. 5M 

41. OM 

60. 8M 

92 

1 

31 

28 

141 

2 

0 

0 

•  23 

.23 

31 

•  5 

0 

0 

0 

HOLLY 

81.7 

41.8 

61.8 

93 

5. 

31 

25 

129 

8 

0 

2 

0 

.37 

.37 

20 

.0 

o 

o 

o 

JOHN  MART  I N  DAM 

82.0 

45.3 

63.7 

93 

4 

33 

25 

83 

6 

0 

0 

0 

.17 

.16 

3 1 

.0 

0 

0 

0 

KIT  CARSON 

79. 2M 

41, 9M 

60,  6M 

92 

1 

33 

31* 

153 

2 

0 

0 

0 

.14 

.12 

31 

•  0 

0 

0 

0 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

80.6 

47.9 

64,  3 

92 

4« 

34 

31 

88 

4 

Q 

o 

.16 

.16 

31 

T 

0 

0 

0 

LAMAR 

81.5 

43.8 

62.7 

6,7 

94 

1 

33 

31 

119 

9 

0 

0 

0 

.10 

-  .69 

.10 

31 

.0 

0 

0 

0 

LAS  ANIMAS 

81.7 

42.  1M 

61.9M 

5,9 

93 

5. 

35 

26. 

119 

8 

0 

0 

0 

.16 

-  .54 

.15 

31 

•  0 

o 

o 

0 

LA  VETA 

71.6 

38.8 

55.2 

81 

5  . 

28 

31* 

296 

0 

0 

4 

0 

.68 

.53 

31 

9.0 

5 

31 

I 

0 

LEADVILLE 

57.8 

30.7 

44.3 

4.9 

67 

4 

22 

22 

635 

0 

0 

18 

0 

1.33 

.22 

.92 

20 

1 

0 

74.5 

42.3 

58.4 

7.4 

85 

4 

28 

28 

211 

0 

o 

3 

0 

.06 

-  .73 

.06 

31 

.8 

0 

0 

LIMON 

73.8 

39.9 

56.9 

87 

4 

23 

31 

253 

0 

0 

3 

0 

,04 

.04 

20 

.0 

0 

0 

0 

MONUMENT  2  WSW 

70.7M 

39.0M 

54,  9M 

5.7 

81 

8 

25 

28 

306 

0 

0 

3 

0 

,60 

-  .42 

.47 

31 

5.0 

0 

o 

NORTH  LAKE 

64. 6M 

32. 8M 

48. 7M 

73 

1 

24 

31 
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0 

0 

17 

0 
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•  .59 

•  56 

31 

.0 

0 

1 

0 
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78.0 
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9* 

33 

31 
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0 

0 

0 
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-  .74 

.25 

31 

T 

0 

0 

o 
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79.5 

42.2 

60.9 

6,4 

91 

1 

35 
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2 

0 

0 

0 

,18 

-  .61 

.18 

31 

T 

0 

0 

0 
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76.4 

39.8 

58.1 

86 

12 

28 

31. 
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0 

0 

3 

0 
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-  .43 

.23 

31 

2.0 

0 

0 

RUXTON  PARK 

59.1 

32.4 

45.8 

67 

9* 

22 

31 
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0 

0 

12 

0 

,92 
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31 

12.0 

1 1 

31 

I 

0 
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71.4 

37,3 

54,4 

81 

4 

30 

31« 
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0 

0 

3 

0 

•  56 

,40 

31 

.0 

0 

0 

o 

SAL  IDA 

72.3 

32.7 

52.5 

79 

1 

26 

16 

380 

0 

0 

18 

0 

.81 

-  .19 

.71 

31 

4.0 

3 

31 

1 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

77.8 

46.5 

62,2 

89 

1 

32 

31 

112 

0 

0 

I 

0 

•  1' 

.12 

31 

1.1 

0 

0 

0 

SPRINGFIELD  8  S 

81.7M 

43. 7M 

62. 7M 

90 

1 

34 

31 

92 

1 

0 

0 

0 

,07 

,07 

31 

,0 

o 

0 

0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

58.5 

26.5 

42.5 

69 

14 

18 

28 

689 

0 

0 

30 

0 

1.46 

,96 

20 

,0 

0 

2 

0 

TACONY  7  SE 

78. 7M 

39,6M 

59. 2M 

90 

5. 

27 

31 

191 

z 

0 

4 

0 

.33 

.33 

31 

1,5 

o 

o 

Tr I N I  DAD 

73.0 

43.8 

58.4 

81 

9* 

30 

31 

199 

0 

0 

I 

0 

.56 

.36 

20 

•  0 

0 

1 

0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

74.6 

44.5 

59.6 

85 

3 

26 

31 

179 

0 

0 

1 

0 

,41 

•  27 

31 

2.0 

0 

0 

0 

TWO  BUTTES   1  NW 

80.6 

44,4 

62,5 

91 

1 

24 

31 

112 

1 

0 

1 

0 

.13 

-  ,63 

.13 

31 

.0 

0 

0 

0 

walsenBurg  power  plant 

73.8 

43.6 

58,7 

84 

4 

30 

31 

194 

0 

o 

1 

o 

1.38 

,86 

20 

3.0 

1 

0 

WESTCL IFFE 

70.  1M 

30,  2M 

50. 2M 

80 

8 

20 

25 

432 

0 

0 

21 

0 

.92 

.60 

31 

6.0 

t. 

3 1 

1 

o 

WETMORE  2  S 

72.9 

43.4 

58.2 

83 

4 

30 

31 

216 

0 

0 

1 

0 

1.03 

.80 

31 

7 

31 

1 

0 

DIVISION  01 

57.6 

6.0 

.47 

-  .43 

1.7 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

ALTENBERN 

73.8 

33.4 

53.6 

86 

1 

26 

28. 

348 

0 

0 

12 

0 

,55 

•  23 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

ARTFSIA  2  E 

71. 8M 

38. 3M 

55. 1M 

81 

5* 

27 

26 

300 

0 

0 

5 

0 

.08 

.04 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASPFN 

66.1 

32.8 

49.5 

76 

1 

23 

22* 

472 

0 

0 

13 

0 

1.93 

1,13 

31 

5.0 

3 

31 

3 

2 

1 

BERTHOUD  PASS 

51.8 

27.6 

39.7 

61 

1 

20 

31 

777 

0 

0 

27 

0 

•  97 

.48 

21 

8.0 

6 

31 

2 

0 

0 

BONO 

71.5 

32,0 

51,8 

81 

4. 

22 

28 

404 

0 

0 

16 

0 

.10 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

CEDAREDGE 

71.7 

40.9 

56.3 

4.7 

84 

2 

33 

28* 

260 

0 

0 

0 

0 

1>63 

•  49 

1.30 

20 

.0 

0 

3 

1 

1 

CIMARRON  3  SE 

Climax  2  nw 

50.5 

28.7 

39.6 

58 

1 

20 

31* 

780 

0 

o 

24 

o 

•  93 

.39 

31 

9«2 

6 

31 

2 

1 

0 

COCHETOPA  CREEK 

68.4 

25.7 

47.1 

77 

1 

17 

28 

549 

0 

0 

29 

0 

1.19 

•  63 

20 

•  0 

0 

3 

1 

0 

COLLBRAN 

73.8 

41.1 

57.5 

3.8 

83 

3* 

31 

14 

228 

0 

0 

1 

0 

2.31 

1.04 

1.30 

20 

•  0 

o 

3 

2 

1 

COLORADO  NAT  MON 

72.3 

49.3 

60.8 

85 

36 

31 

136 

0 

0 

0 

0 

,91 

.50 

18 

T 

0 

3 

1 

0 

CORTEZ 

71.4 

39,0 

55.2 

4.2 

84 

1 

30 

28* 

294 

0 

0 

4 

0 

1.31 

•  .15 

.65 

19 

T 

0 

3 

1 

0 

CRA  ig 

68.4 

33.0 

50.7 

80 

4* 

22 

31 

437 

0 

o 

1  3 

0 

.58 

.34 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

66.4 

27.5 

47.0 

6.7 

75 

10 

20 

14 

532 

0 

0 

27 

0 

1.29 

•  .14 

.66 

31 

5.0 

6 

31 

2 

2 

0 

DELTA   1  E 

74.1 

39.5 

56.8 

3,9 

86 

4* 

32 

16 

248 

0 

0 

1 

0 

1.11 

.17 

•  92 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

DILLON 

63.6 

29.5 

46.6 

8.3 

73 

6 

21 

22 

561 

0 

0 

24 

0 

•  57 

•  54 

,42 

31 

2.0 

0 

2 

0 

0 

DURANGO 

72.4 

34.1 

53.3 

4.6 

83 

1 

26 

14 

356 

0 

0 

12 

0 

1.77 

-  .09 

1.03 

19 

.0 

0 

2 

2 

1 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

70.8 

29.9 

50.4 

82 

4 

21 

17 

446 

0 

o 

23 

o 

,78 

.42 

20 

T 

0 

2 

0 

0 

FORT  LEWIS 

65.9 

36,9 

51.4 

5.8 

79 

1 

27 

31 

417 

0 

0 

8 

0 

1.95 

-  .08 

1.27 

19 

T 

0 

2 

2 

1 

FRASER 

62.3 

17.3 

39.8 

3.5 

69 

10* 

11 

28 

772 

0 

0 

31 

0 

,69 

-  ,34 

.34 

31 

3.0 

3 

0 

0 

FRUITA  2  N 

75.9 

39,  2 

57.6 

4.9 

90 

1 

31 

30. 

228 

1 

0 

6 

0 

.61 

-  ,16 

.49 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

GATEWAY  1  SW 

76.  8M 

43. 4M 

60.  1M 

90 

1 

34 

7 

167 

1 

0 

0 

0 

1.82 

1.26 

20 

.0 

0 

3 

1 

1 

GlENWOOD  SPRINGS  1  N 

71.7 

37.2 

54,5 

3.5 

82 

2* 

30 

28 

319 

0 

o 

8 

0 

1.84 

,44 

.71 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

GORE  PASS  RANCH 

66.9 

25,5 

46.2 

76 

4* 

16 

28. 

576 

0 

0 

29 

0 

.05 

.05 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

75.1 

47,5 

61.3 

6.3 

86 

1 

34 

31 

145 

0 

0 

0 

0 

•  60 

-  ,14 

.27 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

74.2 

46,4 

60.3 

87 

1 

38 

31» 

167 

0 

0 

0 

0 

1,06 

•  80 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

GRAND  LAKE   1  WNW 

64.1 

23.8 

44.0 

72 

4« 

16 

28* 

643 

0 

0 

29 

0 

.37 

•  26 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

61.6 

29.0 

45.3 

71 

1 

22 

28 

604 

0 

0 

23 

0 

,40 

.27 

20 

2 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

69.1 

33.9 

51.5 

78 

4 

26 

28. 

411 

0 

0 

12 

0 

,49 

.35 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

GUNNISON 

67.2 

26.1 

46.7 

3.7 

76 

2* 

17 

14 

563 

0 

0 

26 

0 

.90 

.18 

.50 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

HAYDEN 

69.4 

32.8 

51.1 

81 

4 

24 

28 

423 

0 

0 

15 

0 

.62 

-  .84 

.29 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

66.5 

25.4 

46.0 

76 

4* 

17 

28 

586 

0 

0 

29 

0 

.74 

.43 

31 

2.0 

2 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

71.2 

33.9 

52.6 

3.7 

84 

1 

26 

16- 

381 

0 

0 

10 

0 

1.54 

•  .04 

1.10 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

LAKE  CITY 

65.1 

30.6 

47.9 

T* 

1 

20 

14 

522 

0 

0 

17 

0 

1.18 

.73 

30 

.3 

T 

30 

2 

1 

0 

LITTLE  HILLS 

71.6 

28.5 

50.1 

82 

4 

17 

28 

455 

0 

0 

24 

0 

,42 

.18 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARVINE 

65.8 

32.6 

49.2 

76 

13. 

26 

25. 

483 

0 

0 

16 

0 

.92 

.49 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

MAYBELL 

67.5 

30.5 

49,0 

79 

4 

18 

28 

489 

0 

0 

21 

0 

.22 

24 

0 

1 

0 

0 
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J 

a 

0 

0 
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Max. 

Mln. 
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s 

0 
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s 
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0 
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0 

; 

0 

5 

s 

0 
il 
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i\ 

■A 
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MEEKER 

71.1 

33.0 

32.1 

82 

4 

22 

28 

396 

0 

0 

12 

0 

,81 

.46 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

MEREDITH 

6*.  3 

M 

M 

78 

4 

21 

28 

0 

0 

0 

1.45 

.69 

31 

9 

31 

3 

2 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

71.3 

45.5 

58.4 

3.7 

85 

1 

33 

31 

212 

0 

o 

o 

0 

1.76 

.12 

.67 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

MONTROSE  NO  2 

72.9 

39.6 

56.3 

4.8 

85 

1 

32 

28 

263 

0 

0 

1 

0 

2.39 

1.46 

1.70 

20 

.0 

0 

1 

1 

NORTHDALE 

69.1 

35.1 

32.  1 

5.0 

82 

1 

24 

15 

393 

0 

0 

12 

0 

1.20 

■ 

.36 

.45 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

NORWOOD 

63.4 

35.9 

50.7 

78 

4 

26 

13 

438 

0 

0 

10 

0 

2.79 

1,18 

1.05 

19 

,0 

0 

4 

2 

2 

Ouray 

6S.9 

40.4 

53.2 

77 

2 

31 

31o 

339 

0 

0 

2 

0 

3.27 

1.56 

20 

4.0 

A 

31 

1 

2 

2 

68  .  OM 

32.0M 

50,  JM 

80 

1 

22 

14 

434 

0 

0 

1  7 

r 

2.47 

1.30 

19 

.0 

0 

3 

2 

1 

PALI 5ADE   1  S 

76.9 

48.1 

62.5 

90 

2 

42 

31o 

121 

l 

0 

0 

c 

.00 

• 

1.01 

.00 

.0 

0 

0 

C 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

69.1 

27.3 

46.2 

75 

8o 

20 

15 

575 

0 

0 

31 

c 

1.27 

.74 

19 

•  0 

0 

2 

0 

PAONIA 

7*.l 

39.9 

57.0 

85 

2 

31 

30 

240 

0 

0 

I 

0 

1,91 

1.43 

20 

.0 

0 

2 

1 

1 

PARADOX 

7S.7 

38.3 

57.  1 

88 

3* 

29 

16 

238 

0 

0 

A 

0 

.99 

.61 

20 

•  0 

0 

1 

1 

0 

PITKIN 

61.0 

24.8 

42.9 

72 

2 

18 

28. 

680 

0 

0 

30 

0 

1.20 

.20 

.65 

20 

3.0 

4 

31 

2 

2 

0 

RANGELY 

73.4 

36.1 

54.8 

86 

1 

28 

17. 

312 

0 

0 

7 

0 

.03 

.03 

19 

.0 

0 

0 

C 

0 

REDSTONE 

66.7 

29.2 

48,0 

79 

1 

2  1 

30 

32  1 

0 

0 

29 

0 

1.17 

1.04 

19 

T 

0 

1 

1 

1 

RICO 

64.  1 

28.9 

46.5 

78 

1 

21 

28o 

565 

0 

0 

2ft 

0 

1.40 

- 

1.00 

.65 

19 

T 

D 

4 

1 

0 

RIFLE  2  ENE 

73.3 

34.1 

53.7 

3.8 

86 

2 

26 

17. 

342 

0 

0 

10 

0 

1.51 

.42 

,89 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

SILVERTON 

62.4 

23.9 

44.2 

5.2 

71 

1 

19 

28o 

637 

0 

0 

2* 

0 

1.48 

- 

.78 

.58 

20 

T 

T 

31 

3 

I 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

67.8 

27.2 

47.3 

4,2 

79 

4* 

19 

28 

335 

0 

0 

29 

0 

1.15 

.64 

.43 

24 

.6 

0 

3 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

59.9 

27.1 

43.3 

69 

2 

11 

31 

657 

0 

0 

2" 

0 

1.65 

1.19 

19 

3 

1 

1 

TELLUR I DE 

65.0 

29.5 

47.3 

4.5 

75 

10o 

20 

28 

539 

0 

0 

23 

0 

3.32 

1.43 

1.90 

20 

10.0 

4 

2 

2 

URAVAN 

79.5 

41.5 

60.3 

98 

3 

34 

16 

132 

4 

0 

0 

0 

1.23 

.67 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

VALlECITO  DAM  // 

67.5 

34.4 

51.0 

81 

1 

27 

14 

429 

0 

0 

12 

0 

1.67 

1.12 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

YELLOW  JACKET  INW 

67.8 

41.4 

54,6 

82 

I 

32 

31 

316 

0 

0 

1 

c 

1.80 

.80 

20 

.9 

0 

3 

2 

0 

DIVISION  02 

31,4 

4.7 

1.22 

• 

,13 

.9 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

Akron  faa  airport 

74.0 

44.0 

59.0 

89 

4 

23 

31 

207 

0 

0 

2 

0 

.72 

.66 

20 

T 

0 

1 

1 

0 

BONNY  DAM 

77.9 

42.8 

60.4 

90 

it 

29 

28 

161 

2 

0 

2 

0 

.19 

.15 

21 

.0 

0 

t 

0 

0 

BURL INGTON 

81.7 

43.3 

62.6 

8.7 

91 

4 

31 

28 

123 

7 

0 

1 

0 

,30 

• 

.58 

.30 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

Cheyenne  wells 

77.6 

42.8 

60.2 

5,9 

91 

1 

21 

31 

176 

3 

0 

3 

0 

.09 

.69 

.05 

21 

T 

0 

0 

c 

0 

FlAGlER  2  NW 

74.9 

39.6 

57.3 

87 

So 

27 

31 

237 

0 

0 

3 

0 

.70 

.70 

21 

•  0 

0 

I 

1 

0 

holyokE 

79.0 

42.9 

61.0 

8.8 

94 

4 

27 

26 

149 

3 

0 

1 

0 

.93 

,03 

.62 

19 

•  0 

0 

3 

0 

0 

STRATTON  J  HI 

76.0 

43.5 

59.8 

89 

9o 

30 

28 

184 

0 

0 

3 

0 

•  24 

.24 

21 

T 

0 

1 

0 

0 

WRAY 

80.3 

M 

M 

92 

5* 

6 

0 

0 

.33 

,46 

.31 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

YUMA 

80.0 

43.6 

61.8 

94 

2 

29 

26 

133 

5 

0 

1 

0 

1.33 

.40 

1.31 

21 

■  0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION  03 

60.3 

7.3 

,53 

• 

,35 

T 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 

61. 1M 

33. 4M 

48, 3M 

69 

6* 

18 

31 

307 

0 

0 

8 

0 

.83 

.48 

31 

0 

31 

2 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

63.1 

24.8 

44,0 

72 

2 

IB 

22. 

644 

0 

0 

29 

0 

.90 

.75 

20 

4.0 

*• 

2 

1 

0 

BAKEY 

70.6 

30.3 

50.5 

78 

6 

21 

30 

443 

0 

0 

2  1 

0 

.46 

.27 

31 

1.0 

0 

2 

0 

0 

BOULDER 

72.7 

47,4 

60.1 

6.4 

66 

1 

32 

31 

191 

0 

0 

1 

0 

.34 

• 

1.05 

•  17 

31 

•  7 

T 

31 

2 

0 

0 

BRIGGSDALE  2  NW 

74.9 

37.6 

56.  3 

89 

1 

32 

28o 

262 

0 

0 

3 

0 

.98 

.69 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

byers 

73.5 

43.4 

58.5 

6.  1 

86 

J* 

30 

31 

214 

0 

0 

2 

0 

.13 

.59 

.06 

31 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

61.7 

34.8 

48.3 

71 

1 

14 

31 

313 

0 

0 

8 

0 

.43 

.38 

20 

3 

31 

1 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

73.6 

37,0 

55.3 

62 

9. 

26 

27 

292 

0 

o 

6 

0 

.54 

•  63 

31 

•  0 

0 

31 

2 

0 

0 

CHEESMAN 

73.5 

32.8 

33.2 

4.2 

81 

10. 

27 

27o 

339 

0 

0 

13 

0 

,78 

• 

•  07 

•  30 

31 

2 

2 

1 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

77.8 

39,3 

58.7 

89 

4 

27 

27 

196 

0 

0 

2 

0 

.82 

.66 

20 

T 

0 

2 

1 

0 

DENVER  wB  AIRPORT  //R 

73.8 

42.0 

57.9 

3.5 

65 

4  * 

23 

27 

229 

0 

0 

2 

c 

.31 

.70 

•  16 

31 

1.1 

0 

31 

2 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

72.0 

48,3 

60.3 

6,5 

84 

i* 

30 

31 

177 

0 

0 

1 

0 

.27 

• 

.66 

.16 

31 

1.4 

T 

2 

0 

0 

70.3 

34,  3 

52.3 

83 

4 

24 

27 

386 

0 

0 

8 

0 

•  23 

•  25 

31 

1«9 

0 

1 

0 

0 

ESTF5  PARK 

65.5 

32.8 

49.2 

3.9 

73 

4 

24 

27. 

483 

0 

0 

15 

0 

•  34 

■ 

.66 

.17 

20 

•  0 

0 

31 

2 

0 

0 

EVERGREEN 

69.8 

31.2 

50.5 

80 

1 

21 

30 

442 

0 

0 

15 

0 

.47 

.24 

31 

1.0 

1 

2 

0 

0 

FORT  COLLINS 

70.0 

39.3 

54,7 

4.9 

84 

4o 

31 

31o 

313 

0 

0 

4 

0 

.30 

.78 

.23 

20 

T 

0 

1 

0 

0 

FORT  LUPTON   1  N 

75.1 

37.4 

56.3 

89 

4 

26 

27 

266 

0 

0 

6 

0 

.05 

- 

.79 

.04 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

Fort  morgan 

75.  1 

41.2 

58.2 

7.0 

68 

So 

34 

23 

212 

0 

0 

0 

0 

•  20 

• 

.53 

.20 

21 

.0 

0 

31 

1 

0 

0 

GEORGETOWN 

63.8 

38.5 

51.2 

73 

10 

24 

31 

423 

0 

0 

9 

0 

•  91 

•  35 

20 

1.0 

1 

2 

0 

0 

GRANT 

64.8 

30.9 

47.9 

73 

40 

2t 

26 

325 

0 

0 

19 

0 

^•21 

•  13 

20 

2.0 

1 

31 

1 

0 

0 

GREELEY 

74.5m 

39. 3M 

56.  9M 

7.1 

86 

Jo 

32 

17 

244 

0 

0 

1 

0 

.90 

.35 

.50 

21 

.0 

0 

I 

1 

0 

GROVER  10  w 

73.1 

43.0 

58.1 

7.4 

87 

Jo 

30 

31o 

231 

0 

0 

3 

0 

.65 

.00 

.45 

20 

.0 

0 

2 

c 

0 

TnAUfft  4DBTNA*. 

66.  3 

34,8 

50.7 

5.1 

78 

4o 

23 

31 

439 

0 

0 

6 

0 

•  26 

* 

•  58 

.19 

20 

1.3 

0 

3  1 

'. 

0 

- 

JONES  PASS  2  E 

55.5 

27.0 

41.3 

63 

7 

17 

31 

730 

0 

0 

31 

0 

•  76 

.48 

3 1 

4.0 

2 

2 

0 

0 

JULES6URG 

78.2 

43.0 

60,6 

8.0 

93 

4 

26 

28 

160 

5 

0 

I 

o 

1.70 

.97 

1.65 

20 

.0 

0 

1 

1 

1 

KASSLER 

73.9 

46.4 

60.2 

5.2 

67 

4. 

30 

27 

179 

0 

0 

2 

0 

.66 

•  67 

.51 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

KAUFFMAN  *  SSE 

72.5 

36.3 

54.5 

66 

6o 

26 

31 

318 

0 

0 

9 

0 

.32 

.32 

20 

.  0 

0 

31 

1 

c 

0 

65.5 

32,1 

48.8 

74 

1 

25 

30. 

494 

0 

0 

1ft 

0 

.30 

.80 

•  19 

31 

3.9 

3 

2 

0 

0 

LAKFwOOD 

72.3 

44,4 

58.4 

5.7 

83 

4o 

27 

31 

227 

0 

D 

2 

0 

•  32 

* 

•  20 

20 

T 

0 

2 

0 

0 

LONC.MONT  2  ESE 

74.2 

39.4 

56.8 

6.2 

87 

5 

31 

30 

248 

0 

0 

3 

0 

.23 

.67 

.21 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARKER   9  E 

72.2 

39.3 

55.9 

83 

3 

23 

27 

280 

0 

c 

4 

0 

.10 

- 

.75 

.10 

31 

1.0 

T 

31 

1 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

62.3 

36.4 

49.4 

77 

7 

18 

28 

477 

0 

0 

6 

0 

.31 

.29 

20 

T 

0 

1 

0 

0 

5F0GWICK  5  S 

73.1 

44.6 

59.9 

91 

4 

27 

28 

187 

2 

0 

1 

0 

1.86 

.60 

1.35 

20 

.0 

0 

2 

1 

1 

SPICER 

62.7 

28.4 

45.6 

72 

4 

15 

28 

596 

0 

0 

24 

c 

.11 

.11 

21 

.0 

0 

1 

c 

0 

74.0 

38.4 

56,2 

5.4 

87 

2 

27 

28 

266 

0 

0 

1 

D 

1.05 

.30 

1.05 

21 

.0 

0 

1 

1 

1 

WALDEN 

62.8 

23.7 

43.3 

73 

4 

10 

28 

669 

0 

0 

10 

a 

.36 

.33 

20 

T 

0 

1 

0 

0 

WATERDAlE 

72.4 

40.1 

36.3 

6.2 

83 

4 

29 

28. 

267 

0 

0 

3 

0 

.42 

.70 

.22 

31 

.0 

0 

2 

- 

0 

WIGGINS  T  SM 

76.4 

37.6 

37.0 

89 

4 

28 

27 

241 

0 

0 

5 

0 

.10 

.06 

21 

.0 

0 

g 

: 

0 

DIVISION  0* 

33.7 

4.7 

.30 

•  49 

,  7 

Soo  Roforonco  Notn  Following  Station  Indox 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


COLORADO 
OCTOBER  1963 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 

Maximum 

#  E 

?  1 

f! 

i  5 

i 

i 

< 

■5 

} 

a 

I 

i 

& 

- 
S 

i 
J 

f 

I 

t 
b 
a 
| 

i 

No.  of  Day, 

J 

■5 

t  i 

9  f 

H 

a 
1 

J 

J 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day, 

Max. 

Mln. 

1 

J 

a."? 

•  3 

0  O 

1  5 

£ 

I 

0 

0 

0 

■ 

1 
0 

J 

e 

0 

5 : 

»] 

si 

si 

»J 
iJ 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN 

ALAMOSA  MB  AIRPORT  R 

68.5 

29.2 

48.9 

20 

16 

493 

0 

0 

2  3 

0 

.27 

»  33 

.19 

19 

,  7 

0 

0 

0 

BlANCA 

69.3 

30.2 

49.8 

79 

2e 

19 

14 

468 

0 

0 

19 

0 

,31 

.22 

20 

■  0 

0 

1 

0 

0 

CENTER 

69.7 

31  3 

50.0 

1 

25 

28* 

461 

0 

0 

19 

0 

,44 

,23 

19 

T 

0 

1 

0 

0 

DEL  NORTE 

66.6 

34.4 

50.5 

4.0 

76 

1 

28 

31. 

441 

0 

0 

11 

0 

,41 

-  .41 

.16 

19 

T 

0 

2 

0 

0 

67.0 

33.5 

50.3 

80 

5 

23 

31 

432 

0 

0 

12 

0 

,41 

,30 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

63.0 

22.5 

42,8 

3.6 

72 

1 

14 

28. 

682 

0 

0 

30 

0 

.55 

.  1.32 

.35 

20 

1.0 

1 

30 

J 

0 

0 

MANASSA 

68.6 

29.6 

49,1 

3.4 

78 

1 

19 

14 

485 

0 

0 

22 

0 

,29 

-  ,34 

.15 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONTE  VISTA 

67.7 

30.1 

48.9 

78 

5* 

23 

28. 

490 

0 

0 

21 

0 

.49 

.35 

19 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

68.7 

34.4 

51.6 

79 

1 

26 

30 

411 

0 

0 

10 

0 

,34 

-  ,38 

•  18 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

65. 7M 

23,  3M 

44.  5M 

77 

1 

15 

14 

626 

0 

0 

30 

0 

.47 

.25 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

53.0 

32.0 

42,5 

65 

2 

16 

31 

691 

0 

0 

u 

0 

1.68 

.63 

20 

5.0 

4 

2 

0 

DIVISION  05 

48.1 

4.0 

,51 

-  .31 

•  6 

iei.<> 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    98°  on  the  3d  at  Uravan 

Lowest  Temperature:     10"  on  the  28th  at  Walden 

Greatest  Total  Precipitation:     3.32  inches  at  Telluride 
Least  Total  Precipitation:      0.00  inch  at  3  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     1.70  inches  on  the  20th  at  Montrose  #2 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     13.0  inches  at  Ames 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     11  inches  on  the  31st  at  Ruxton  Park 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


1      2      3      4  5 


8  9 


ARKANSAS  DRAINAGE 
8*51  N 

AMY 

AROYA  6  NE 

AfER  RANCH 

BIG  SPRINGS  RANCH 

BRANDON 

BRANSON 
BUENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 
CAHPO  S  SH 
CANON  CITY 

COALDALE  2  if 
COLORADO  SPRINGS  WB  AP 
DELHI 

DOHERTv  RANCH 
EADS 

EVERSOLL  RANCH 
FOROER  «  S 
FOUNTAIN 
FOMLER 
GARDNER 

GUFFEY  10  SE 

HASMELL 

HOLLY 

JOHN  MART  IN  DAM 
KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 

LEAOvlLLE 
LIME  S  SE 
LIMON  10  SSw 
LI  HON 

MONUMENT  2  MSM 

NORTH  LAKE 
ORDWAY 

PENROSE   J  NNM 

PUEBLO  MB  AIRPORT  //R  | 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUKTON  PARK 
RYE 

SAL  IDA 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  MSM  / 
SPRINGFIELD  »  S 
ST0N1 NGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY  T  SE 
TRINIDAD 

TRINIOAO  FAA  AIRPORT 
TROY   1  SE 

T«IN  LAKES  RESERVOIR 
TmO  8UTTES  I  NM 
WALSENBURG  POMER  PLANT 
MESTCLIFFE 
METMORE  2  S 


ALTENBERN 
AMES 

ART  E  S I A  2  E 
ASPEN 

BERTHOUO  PASS 
BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
6RECKENRI0GE 
CEDAREOGE 
CIMARRON  3  SE 

CLIMAI  2  NW 
COCHCTOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  NAT  MON 
C0RTE2 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA   1  E 
DILLON 
DOLORES 

DURANGO 

E«GLE   FAA  AIRPORT 
ELECTRA  LAKE 
FORT  LEM1S 
ERASER 

FRUITA  2  N 
GATEMAY   1  Sa 
GLENMOOO  SPRINGS  1  N 
GORE  PASS  RANCH 
GRAND  JUNCTION  MB  AP 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE  1 
GRANC  LAKE  i  SSM 

green  mountain  dam 
Gunnison 

hamilton 

HAVDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  5- 
IGNACIO  1  N 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  S  NE 

LITTLE  HILLS 

MANCOS 

MAR VINE 

MAYBELL 

MEEKER 
MEREDITH 

NCSA  VERDE  NAT  PARK 


10  |  11  |  12 "   13  |  14  |  15~   16  [  17  ]  16     19  I  20  I  21     22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30 


MONTROSE  NO  1 


1.1.5 

2.31 


1." 

•  T8 
!•»« 
1.9* 


.61 
l.«2 
1.8* 


:»2i 

l.R*| 


.02     .02  T 


•  OS 
.20 


:: 


Sm  i*l*ianc*  nof«  following  Sutton  Indai 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MONTROSE  NO  2 
NORThOALE 
NORWOOD 
OURAY 

P»GOS»  SPRINGS 

PALISADE   1  S 
PALISADE  LAKE  2  SSE 
PAONIA 
PARADOX 

PAR5HALL   10  SSE 

PITKIN 

PL*CERvILLE 

PYRAMID 

RANGELY 

REDSTONE 

RICO 

RIFLE  2  ENE 

saPinero  a  e 

SARGENTS 
SHOSHONE 

SI LvERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 

taylor  park 
telluride 

URAvAN 

vallecito  dam  / 

winter  park 

wolf  creek  pass  <•  w 

YAMPA 

yellow  jacket  1nw 

kansas  drainage  basin 

akron  faa  airport 
bonny  oam 
burlington 
cheyenne  well5 
Flagler  2  nw 

fleming  i  s 

GENOA  1  W 
HOLYOKE 
10ALIA 
LEROY  7  WSW 

OTIS   11  NE 

STRATTON  3  NE 

VONA 

WRAY 

YUMA 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAKEY 
BOULDER 

BR IGGSOALE  2  NW 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEES«AN 

CHERRY  CREEK  OAM 

DENVER  WB  AIRPORT  / 
DENVER  WB  CITY 
EASTONVILLE   t  NNW 
EASTONVILLE  2  NNE 
EASTONvlLLE  6  WSW 

Elbert 

ELBERT  2  wnw 
ELBERT  3  SE 
ELBERT  -  SSw 
ELBERT  5  Sw 

ELBERT  A  Sw 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

F  A I  PPL  AY  /, 
FORT  COLLINS 

FORT  LUPTON   I  N 

FORT  MORGAN 

GEORGETOWN 

GRANT 

GREELEY 

GROvER   10  W 
HARTSEL 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 
KASSLER 

KAUFFMAN  <.  SSE 
KIOWA  S  SE 
KIOWA  A  SW 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

LAKEwOOD 

LONGMONT  2  ESE 

PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES 

SEDALIA  4  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 
STERLING 
WALDEN 

WATEROALE 
WIGGINS  7  SW 
WINDSOR 


13     14  15 


16     17  18 


19 

20 

— y — 

TTto- 

•  »J 

■*3 

\\\ 

1.05 

1.02 

.03 

l.JO 

•  OA 

• 

•  0 

61 

* 

i  50 

• 

*  12 

03 

T 

1.0* 

.09 

*  - 

•  oe 

T 

a  7  A 

.04 

.40 

•  se 

.28 

.60 

.60 

.0! 

1.19 

•  15 

1.50 

•  OA 

•  01 

I  12 

* 

•  5C 

•  TO 

.60 

T 

,05 

•  03 

• 

_ 

• 

• 

* 

* 

05 

•  7C 

.21 

1.07 

.05 

.62 

• 

1.08 

•  24 

*  ii 

I 

i»31 

T 

*7S 

•  l*i 

.15 

.02 

.69 

.27 

*  ,  . 

*20 

oa 

.66 

*  ,  . 
• 

* 

1C 

* 

T 

• 

* 

• 1 

*29 

\lt 

.03 

T 

•?| 

•  5C 

.0 

•21 

.01 

1.65 

.05 

•  ^  * 

.11 

.06 

T 

.11 

20 

■  21 

T 

1.05 

' 

.15 

.02 

•  08 

•  19 

.0) 

.0* 

•  22 

.23 

.09 

•  05 

.16 

.1* 

.06 

.30 

T 

.10 

.35 

•  1« 

.15 

.35 

•  OS 

.16 

.07 

.19 

•  25 

.26 

.63 

•  11 

29  I  30 


t 


ALAMOSA  KB  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

OEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  H 
WOLF  CREEK  PASS  1  C 


l.»0 
1.91 
1.00 


.66 
.3* 

.13 


.01  .OA 

T  T 

.01 
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DAILY  TEMPERATURES  Colorado 

OCTOBER  1963 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

9 

( 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

BRANSON 

MAX 
MIN 

BuENA  VISTA 

MAX 
MIN 

T7 
AO 

74 
40 

72 

71 

72 

72 

74 

74 
36 

70 

73 
33 

73 

67 

67 
32 

70 

69 

68 

70 

70 

65 
39 

6  2 

) 

64 
32 

62 
29 

70 
39 

70 
32 

70 
30 

68 

26 

63 
26 

56 

30 

62 
31 

56 
32 

68.4 

33.3 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

66 
56 

82 
56 

66 

84 

81 

83 

82 

55 

64 
56 

83 
6  6 

83 
54 

so 

78 

79 
5 1 

77 

74 

71 

81 

It 

76 

66 

71 

76 
48 

74 

69 

51 

73 
48 

71 
49 

69 

36 

58 
41 

73 
40 

74 
43 

70 
32 

76,7 
49.3 

COALDALE  2  SW 

MAX 
M  I  N 

78 
34 

79 
4 1 

79 
35 

79 
39 

79 
37 

79 
35 

78 

33 

72 
3  3 

76 

3  4 

43 

72 
32 

75 
3 1 

72 
30 

76 

j3 

71 

71 

65 

65 

66 

67 

71 
32 

75 
33 

6  6 

30 

65 
30 

63 
30 

69 
4 1 

39 

3  0 

71.8 
33.9 

COLORADO  SPRINGS  KB  AP 

MAX 

83 
50 

91 
51 

82 
49 

83 
S  l 

82 

78 
s  i 

79 

81 
49 

82 
48 

80 
32 

68 

77 

76 
47 

68 
40 

71 

69 

4  I 

73 

77 

67 

58 

72 

72 

64 

71 
38 

70 
39 

58 
34 

53 
38 

70 
42 

72 
43 

48 

27 

72.0 
44.4 

DELHI 

MAX 
MIN 

88 
49 

•  5 
46 

88 

Ay 

86 
S3 

85 

12 

82 

47 

65 

52 

88 
50 

64 
56 

79 
43 

83 

84 
47 

77 
39 

75 
38 

74 
38 

82 
4 1 

81 

70 

66 

70 

76 

77 

63 

77 

72 

66 

63 
39 

74 
46 

75 
47 

67 
32 

77.9 
45,0 

EADS 

MAX 

96 
*8 

90 
55 

68 

88 

87 

86 

85 
50 

85 
45 

86 
45 

88 

50 

80 

65 

90 

80 

75 

75 

80 

9  2 

80 

72 

75 

77 

78 

70 

75 
38 

67 
38 

6* 

38 

57 
35 

75 
36 

72 
40 

37 
33 

78.9 
43.5 

EvERSPLL  RANCH 

MAX 
HIN 

96 
49 

94 
54 

92 

91 
59 

86 

S3 

90 
S3 

90 

89 
48 

90 
50 

92 
57 

86 

53 

8-. 

84 
52 

81 

85 

83 

82 

85 

74 

74 

79 

94 

81 

77 
39 

80 
39 

62 
39 

57 
48 

65 
35 

80 

82 

63 

4  Q 

62.6 
46.5 

FORDER  8  S 

MAX 

92 
44 

90 
47 

88 
42 

89 
43 

88 

87 

85 

95 
4  1 

89 

40 

88 

47 

75 
42 

63 

64 
43 

74 
37 

77 

75 

73 
5 1 

75 

58 

31 

75 
35 

76 
35 

64 

32 

60.5 
41.0 

HOLLY 

MAX 

90 
AO 

99 
44 

93 
42 

92 

93 

90 
4  3 

90 
42 

66 
39 

9  8 
40 

92 
43 

92 

79 

81 

81 
42 

8  0 
38 

76 
40 

79 

85 
3  9 

86 

82 

74 

76 
38 

83 

73 

71 

80 

75 

32 

62 
39 

77 
36 

76 
35 

81.7 
41.8 

JOHN   WART  I N  DAM 

MAX 

91 
45 

90 
50 

01 

93 

90 
54 

87 
30 

67 
45 

89 

45 

90 
45 

88 
48 

85 
45 

68 

86 
5 1 

83 

78 

77 

63 

85 

81 

75 

73 

82 

80 

77 
6  1 

78 

78 
3  8 

70 
49 

61 

76 
4 1 

77 

73 
39 

82.0 
45.3 

KIT  CARSON 

MAX 

92 
A* 

90 
49 

89 

89 

89 

85 

68 

85 

96 
40 

67 

77 

84 

85 

79 

77 

76 

81 

84 

79 

73 

77 

81 
38 

81 

79 
36 

64 
36 

6: 
39 

58 

75 
36 

70 
39 

54 
33 

79.2 
41.9 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 
SO 

88 
56 

91 

92 

88 

87 

88 

89 

90 
5  0 

88 

79 
5 1 

87 

4<J 

88 

76 

78 

77 

83 

85 

77 

75 

77 
46 

81 

8o 

71 

48 

79 
39 

71 

63 
42 

64 
40 

76 
43 

80 
43 

54 
34 

80.6 
47.9 

LAMAR 

MAX 

9A 
AS 

92 
49 

93 

93 
48 

90 

91 

88 

90 

92 

92 

80 

97 

85 

79 

82 

39 

80 

84 
45 

86 

81 

59 

76 
50 

76 

82 
39 

82 

72 

4  *' 

81 
34 

75 
39 

61 
4  4 

62 
34 

74 
44 

76 
41 

50 
33 

81.5 
43.8 

LAS  ANIMAS 

MAX 

93 
42 

91 
44 

92 

93 

93 

98 

89 

90 

40 

90 

80 

88 

67 

78 

80 
39 

79 

82 

85 
3  8 

80 
49 

75 

76 

82 
38 

60 
39 

73 

79 
35 

73 
35 

64 

45 

63 
36 

80 

80 
37 

58 

36 

81.7 
42.1 

LA  VCTA 

MAX 
MIN 

79 
A2 

78 
40 

79 

81 

81 

10 

78 

79 

80 

78 

70 

78 
40 

78 

73 
33 

72 
3  3 

70 

76 
38 

76 

9  6 

66 
49 

57 
40 

64 

37 

66 
40 

65 
4 1 

63 
48 

70 
34 

68 

39 

61 

2  9 

67 
30 

66 

47 

59 
28 

59 
28 

71.6 
38.8 

LFADvILLE 

MAX 

65 
39 

66 
34 

64 

67 

60 

62 

66 

65 

64 

65 

61 

33 

59 
3  2 

56 

36 
26 

63 

63 
26 

62 

62 

53 
36 

47 
32 

47 
2  9 

52 
22 

48 
29 

48 

31 

57 
29 

58 

29 

54 

30 

59 
23 

52 
35 

53 
29 

36 

23 

57.6 
30.7 

LIMON  10  SSW 

MAX 
MIN 

83 

50 

83 
53 

91 

85 
50 

84 
45 

84 
49 

80 

83 

83 

S3 

72 
42 

76 
39 

78 

70 
37 

70 
3  7 

72 
36 

75 
42 

78 

78 

43 

60 
45 

71 
39 

75 
41 

73 
41 

70 
45 

74 
36 

65 
42 

56 
3  1 

50 
26 

74 
40 

70 
42 

70 
31 

74.5 
42.3 

LIMON 

MAX 
MIN 

83 
45 

65 

50 

64 

87 

85 

82 

81 

63 

84 

80 

72 

78 

77 

73 

73 

73 

76 

79 

70 

56 

72 

75 

74 

64 

74 

64 

35 

61 
3  2 

55 
3 1 

73 
35 

68 
39 

46 

23 

73.9 
39.9 

MONUMpNT  2  WSN 

MAX 
M IM 

79 

78 

81 

77 

80 

70 
39 

72 
38 

73 

72 

77 

78 

3  8 

63 

55 

70 

74 
41 

73 

62 

4  I 

74 
39 

71 
33 

70 
30 

53 

25 

67 
35 

69 
43 

39 
26 

70.7 
39.0 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

73 
38 

69 
44 

70 

71 

67 

68 

69 

70 

71 

71 

65 

69 

66 

67 

67 

65 

66 

68 

56 

51 

65 

2  8 

61 
30 

60 

55 
3  7 

68 

26 

66 
3  3 

57 

59 
2  8 

60 
32 

59 
24 

64.6 
32.8 

PUEBLO  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

98 
49 

87 
50 

88 

68 

86 

85 
4  9 

86 

85 

88 

87 

77 
49 

85 

84 

74 
41 

76 
42 

75 
41 

78 
41 

83 

75 
45 

68 
50 

73 
42 

78 
39 

78 

69 

30 

76 
36 

73 

62 
37 

59 
43 

74 
42 

78 
42 

55 
33 

76.0 
44.1 

ROCKY  FORO  2  ESE 

MAX 
MIN 

91 
42 

89 
46 

90 
4  1 

89 

86 

86 
43 

85 

88 

89 

87 

78 
46 

85 

84 

75 
39 

79 
3  9 

77 
42 

82 
41 

74 

74 

73 

73 
40 

79 
39 

79 

71 
53 

79 
35 

73 
38 

63 
40 

64 
38 

76 
38 

79 
35 

68 
35 

79.5 
42.2 

RUSH  2  NNE 

MAX 
MIN 

81 
45 

82 
45 

83 

64 

84 

80 

79 

83 

82 

83 

82 

86 

78 

81 
40 

83 
42 

81 

39 

63 

80 

74 

69 

71 
40 

69 
39 

74 

72 

72 
38 

63 
34 

62 
2  8 

59 
3 1 

73 

76 

58 

28 

76.4 
39.8 

RLXTON  PARK 

MAX 

MIN 

67 
35 

65 
34 

67 
3  7 

66 

67 

63 

64 

66 

67 

65 

63 

66 

61 

54 

29 

67 
31 

55 

62 

63 

59 

48 

50 

60 
29 

57 

53 
3  6 

60 
26 

55 

48 

42 

56 

57 
30 

50 
22 

59.1 
32.4 

RYE 

MAX 

M  I  N 

79 
44 

80 
46 

80 
40 

81 

78 
45 

77 
40 

78 
38 

76 

80 

78 

73 

78 
39 

74 

68 

31 

67 
3  5 

67 
38 

74 

73 

69 
39 

64 

62 
36 

68 
34 

66 

63 
3  4 

69 

30 

67 
36 

65 
3 1 

64 

67 

68 

32 

60 
30 

71.4 
37.3 

SAL  I  DA 

MAX 
M  I  N 

79 
33 

77 
35 

78 
3  5 

78 
32 

75 
33 

75 
3  2 

78 

32 

78 
32 

76 

77 

72 
3 1 

->4 

3  3 

73 

71 

74 

2  9 

71 

74 

74 

65 

65 

67 

69 
28 

66 

69 
3  6 

73 
30 

77 
29 

70 
26 

68 
3 1 

69 

3  3 

68 

62 
32 

72.3 
32.7 

SPRINGFIELD  7  WSH 

MAX 
MIN 

89 
49 

85 
54 

87 
48 

87 
53 

84 
5 1 

93 
9  1 

81 
5 1 

84 
48 

87 
4  8 

85 
5 1 

76 

81 

47 

80 
49 

80 
43 

80 
45 

75 

79 
45 

91 

71 

69 
53 

72 
43 

78 
44 

77 

68 

76 
39 

70 
42 

65 

60 
40 

80 
45 

77 
43 

64 

32 

77.6 
46.5 

SPRINGFIELD  9  S 

MAX 
M  |  N 

90 
50 

87 
53 

87 
47 

88 
45 

87 

85 

87 

84 

81 

82 

78 

77 

85 

82 

79 

79 

79 

79 

78 

75 

81 

80 

70 

81.7 
43.7 

Si  GAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

67 

30 

66 
28 

63 
30 

65 
28 

62 
27 

63 
27 

65 
30 

60 
28 

61 

3  0 

66 

60 
26 

39 

28 

56 

25 

69 
22 

61 
2A 

63 
25 

61 
2 1 

61 
2  8 

53 

44 

32 

49 

33 

54 
1  9 

50 

49 

32 

56 
24 

60 
26 

54 

2  6 

59 
18 

53 

27 

55 
25 

31 
25 

56.5 
26.5 

TACONY  7  SE 

MAX 
MIN 

88 
48 

87 
49 

89 

45 

90 
46 

90 
42 

85 
44 

86 

43 

87 
41 

88 

41 

86 
51 

85 

40 

84 
40 

73 
3  5 

78 
38 

78 
4 1 

79 

75 

83 

74 

36 

78 
34 

78 

69 

77 

70 

62 

54 

70 

76 

62 

78.7 
39.6 

TBINIOAO 

MAX 
MIN 

81 
48 

80 
44 

9  1 
46 

81 
47 

80 
48 

77 
4  5 

75 

79 

81 
96 

78 
43 

75 
46 

76 
AA 

78 
56 

76 
39 

67 
41 

70 
42 

75 

76 

73 

63 

6A 

69 

67 

65 

74 

70 

66 

60 

72 

68 

65 

73.0 
43.8 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
47 

83 
SO 

65 

82 
56 

81 

79 

81 

62 

83 

82 

75 

90 

82 

75 

74 

72 

79 

'9 

69 

57 

67 

74 

71 

68 

75 

72 

69 

62 

73 

73 

85 

74.6 
44.5 

TWO  BUTTES  1  NN 

MAX 

MIN 

91 
43 

89 
54 

89 

51 

89 

57 

86 
54 

84 

52 

89 
56 

83 
50 

94 

98 

86 
47 

86 
42 

86 
A3 

82 
45 

77 
43 

79 

44 

61 
44 

83 
40 

83 
42 

79 
40 

76 
42 

78 
40 

79 
44 

80 
46 

79 

A3 

79 
39 

75 
36 

63 
44 

60 
35 

75 
40 

80 
45 

65 
24 

80.6 
44.4 

MALSENBURG  POKER  PLANT 

MAX 
MIN 

93 

44 

61 
47 

83 

4  7 

64 

52 

79 
55 

78 

32 

80 
44 

81 
41 

82 

4  ' 

79 
30 

78 
42 

81 
42 

76 
40 

73 
33 

71 
33 

71 
39 

79 
41 

77 
49 

70 
47 

64 

47 

66 
39 

68 
43 

68 
49 

65 

51 

75 
36 

69 
43 

62 
34 

63 
38 

70 
41 

69 
51 

63 
30 

73.8 
43,6 

WFSTCLIFFE 

MAX 
MIN 

79 
31 

78 

32 

77 
38 

78 

33 

71 
36 

77 
30 

78 

29 

80 
29 

74 

36 

76 
29 

66 
34 

74 

36 

69 
42 

72 
24 

72 
24 

70 
24 

72 
25 

73 
30 

64 
33 

62 
31 

67 

27 

63 
2  7 

6  2 
32 

72 
20 

72 
25 

59 
28 

65 
24 

63 
35 

64 

35 

64 

26 

70.1 
30,2 

■FTMOBE  2  5 

MAI 
MIN 

92 
51 

81 

52 

82 

31 

83 
48 

79 
52 

90 

A3  1 

80 
50 

82 
49 

82 
50 

80 
51 

70 
46 

76 

46 

76 
46 

70 
40 

71 
92 

70 
44 

76 
42 

77 
43 

66 
46 

62 
40 

66 

38 

72 
39 

70 
39 

65 
AA 

73 
34 

70 
41 

60 
34 

55 
36 

70 
40 

70 
36 

64 
30 

72.9 
43.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


ggnjjjWjd  OCTOBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

9 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

86 

85 

85 

84 

77 

80 

82 

82 
34 

81 
37 

82 
33 

82 

77 

69 
33 

72 
27 

75 
29 

78 
26 

80 
26 

75 
33 

65 
45 

54 
44 

66 
3  \ 

68 

65 
3 1 

6  2 

66 

72 
28 

70 

69 

71 

69 

58 

73.8 

ARTE5IA  2  E 

MAX 
MIN 

81 

79 

81 

81 

73 

76 

77 
40 

77 

77 

78 

78 

77 

65 

69 

70 
33 

71 

71 
4 1 

69 
45 

63 

66 

65 

63 

67 

65 

55 

71.8 

ASPEN 

MAX 
MIN 

76 

74 

73 

73 

69 

71 

74 
35 

73 
35 

71 

74 
33 

71 

70 

63 
39 

65 
25 

69 
2  8 

68 

70 
29 

70 
31 

62 
37 

53 
36 

58 
37 

62 
25 

56 

27 

52 
3  $ 

65 

68 

63 

65 

62 

61 

48 

66.1 

8ERTHOUD  PASS 

MAX 
MIN 

61 
32 

59 
33 

59 
32 

56 
35 

58 
33 

58 
30 

57 
30 

57 
30 

57 
3  1 

56 

32 

58 
32 

56 
33 

55 
29 

49 

23 

31 
24 

53 
24 

55 
28 

54 
28 

53 
27 

50 
31 

38 
2  7 

40 
21 

47 
2 1 

42 
26 

42 
23 

49 

25 

50 
26 

46 
23 

51 

22 

44 
24 

45 
20 

91.8 
27.6 

Bond 

MAX 
MIN 

79 

81 

81 

81 

76 

78 

78 

80 
3  3 

75 
3  5 

80 
30 

79 
33 

75 

67 

69 
29 

73 
3  \ 

75 

27 

76 
27 

72 
28 

65 
38 

60 
45 

64 
39 

68 

60 
2  8 

60 

40 

70 
29 

69 
25 

69 

66 

67 

67 

57 

71.9 

CEDAREDSE 

MAX 
MIN 

83 

84 

83 

82 

78 

77 

79 
42 

80 

80 

78 

80 
45 

76 

69 
40 

70 
3  3 

74 
35 

76 

77 

75 
4  2 

65 

57 
40 

62 

61 

62 
40 

60 

62 

71 

68 

66 

67 

68 

54 

71.7 

CIMARRON  3  SE 

MAX 
MIN 

CLIMAX  2  NW 

MAX 
MIN 

58 

33 

57 

56 

57 
34 

33 

55 

54 

55 

56 

57 

55 

54 

50 

30 

51 

54 

53 

53 
28 

49 

32 

45 

32 

41 

46 

42 

36 

49 

49 

46 

51 

46 

45 

41 

50.5 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

77 

76 

75 

76 

75 

71 

73 

74 

74 

73 
23 

72 

73 

73 
24 

71 
19 

72 
2  6 

66 
1 8 

70 
20 

68 

23 

62 
2  7 

66 
32 

50 
33 

21 

60 
26 

62 
25 

64 

66 

64 

62 

67 

65 

62 

68.4 

COLLBRAN 

MAX 
MIN 

8S 

84 

85 

82 

78 

no 

82 

81 

FO 

83 

83 

77 

67 

73 

76 

78 

79 

76 

65 

57 
43 

67 

67 

66 

63 

70 

70 

7  3 

66 

70 

68 

57 

73.8 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 
MIN 

85 

84 
6 1 

83 

80 

79 

77 

80 

78 

78 

79 

78 

78 

75 

68 

73 

72 

74 

71 

70 

58 

68 

63 

62 

62 

62 

64 

69 

69 

69 

69 

63 

72.3 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

84 
39 

82 
40 

82 

79 

74 

76 

79 

80 

77 

78 

78 

73 

69 

71 

74 

78 

72 

71 
38 

67 

53 

63 

64 

63 

64 

66 

69 

71 

70 

69 

65 

53 

71.4 

CRAIG 

MAX 
MIN 

80 
34 

79 
33 

79 

80 

75 

76 

74 

78 

75 

76 

77 

74 

58 

67 

71 

73 

74 

73 

61 

48 

61 

66 

62 

56 

67 

57 

65 

65 

66 

63 

45 

68.4 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

7* 

73 

72 

70 

69 

67 

71 

72 

67 

75 
27 

74 

67 

65 

64 

66 

66 

66 

67 

2 

67 
33 

65 

64 

64 

22 

63 
26 

63 

61 

65 

63 

61 

60 

60 

58 

66.4 

DELTA  1  E 

MAX 
MIN 

8* 

84 

86 

86 

79 

81 

81 

83 
39 

81 
4  3 

83 
39 

S3 

80 

70 
39 

72 
34 

73 

3  3 

75 
32 

77 
33 

74 
42 

68 

61 

65 

67 
3  5 

66 
39 

63 

67 

71 
35 

70 

66 

68 

72 

60 

74.1 

DILLON 

MAX 
MIN 

71 
30 

69 

30 

70 
32 

71 
30 

68 
32 

73 
29 

70 
3 1 

71 
31 

67 
36 

70 
31 

67 
37 

64 
3  3 

62 
31 

62 

23 

65 
2  5 

67 
26 

66 
27 

66 

2  7 

59 
35 

55 
36 

94 
34 

60 
2 1 

57 
25 

52 
35 

60 
25 

65 
2  8 

57 
26 

64 
2  5 

59 

32 

59 
26 

52 

2  6 

63,6 

295 

DURANGO 

MAX 
MIN 

85 

84 

81 

80 

76 

77 

81 

80 

77 

80 

78 

7* 

70 
30 

74 
26 

76 
27 

77 

75 
36 

72 
34 

59 

61 
4 1 

63 

67 

62 

66 

69 

72 

73 

70 

65 

62 

59 

72.4 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 

79 

80 

82 

76 

77 

81 

81 

75 

79 

78 

77 

63 

71 

74 

75 

76 

74 

69 

49 

63 

64 

59 

58 

69 

71 

69 

69 

67 

66 

45 

70.8 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

79 

77 

72 

75 

69 

72 

73 

73 

72 

74 

73 

69 

64 
32 

66 

68 

71 

68 

66 
3  8 

60 

51 

56 

60 

56 

58 

61 

64 

66 

63 

63 

58 

47 

65.9 

ERASER 

MAX 
MIN 

69 

69 

67 

69 

66 

67 

69 

68 

68 

69 

67 

66 

60 

62 

63 

65 

64 

64 

62 

52 

53 

59 

58 

51 

61 

62 

57 

62 

57 

59 

47 

62.3 

FPU  I T A   2  N 

MAX 
MIN 

90 

88 

86 

85 

81 

82 

85 

85 

82 

84 

82 

82 

75 

73 

72 

78 

78 

77 
3  9 

66 

60 

68 

70 

68 

66 

70 

73 

75 

70 

72 

73 

57 

75.9 

GATEWAY  1  SW 

MAX 
MIN 

90 

89 

89 

79 

84 

84 

86 

87 

86 

85 

80 

74 
40 

75 
35 

78 
3  7 

78 

78 

77 
42 

70 
50 

55 
47 

65 

70 

67 

65 

72 

76 

75 

74 

63 

76.8 

GLENWOOD  SPRINGS  t  N 

MAX 
MIN 

82 
38 

82 
39 

91 
4  5 

81 
39 

75 
40 

77 
3  q 

79 
39 

80 
38 

77 

4  1 

SO 

37 

79 
39 

77 
3  g 

6S 
41 

69 
3 1 

72 
34 

75 
32 

76 
32 

74 
35 

69 
46 

62 
42 

73 
44 

65 
31 

60 
37 

60 
4  2 

65 
34 

65 
32 

67 

32 

65 
30 

67 
40 

65 
31 

56 
3  5 

71.7 
37,2 

GORE  PASS  RANCH 

MAX 
MIN 

76 

73 

73 

76 

73 
3 1 

70 
2  6 

70 
26 

73 
24 

70 
2  8 

73 
24 

72 
2  7 

70 
30 

63 
31 

64 
18 

67 
2  5 

69 
19 

70 
19 

69 
21 

65 
3 1 

59 
2  7 

61 
3  fr 

64 

60 
20 

53 

65 

22 

67 
1 9 

64 
29 

64 
1 6 

64 

29 

62 
26 

54 

66.9 

25  5 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 
MIN 

88 

50 

86 

53 

86 

5  3 

84 
5  3 

79 
59 

81 
52 

83 
49 

83 
50 

82 
54 

84 
51 

85 

52 

82 
50 

68 
44 

72 
41 

75 
43 

77 
42 

77 
45 

76 
5  1 

67 
53 

60 
48 

68 
48 

68 
42 

67 
49 

65 

48 

69 
39 

72 
44 

74 
41 

67 
40 

74 
50 

74 
46 

96 
34 

75.1 
47,5 

GRAND  JUNCTION  6  E5E 

MAX 
MIN 

87 

84 

85 

83 

78 

80 
5  3 

82 
48 

81 
49 

80 
56 

82 
48 

84 
52 

80 
5  8 

68 
38 

71 
39 

73 
4  2 

75 
41 

75 
46 

7* 

44 

69 
50 

60 
44 

68 

44 

67 
40 

66 
41 

65 

08 
39 

70 

74 
42 

66 
41 

69 

72 
45 

65 
3  g 

74.2 
46,4 

GRAND  LAKE  1  WNW 

MAX 
MIN 

71 

72 

72 
2  6 

72 

70 

66 
2  3 

67 
25 

69 
24 

68 
2  7 

69 

22 

68 
2  7 

69 
2  7 

61 
26 

69 
1 8 

69 

22 

68 
19 

69 

20 

65 

20 

64 
26 

58 
32 

54 
35 

58 

56 
21 

52 
34 

65 
2 1 

60 
1 9 

59 

2  Q 

62 
1 6 

55 
2  3 

59 

23 

91 

2  7 

64.1 
23,8 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

71 

68 

66 

70 

69 

65 

65 
30 

68 
29 

66 
34 

67 
27 

66 
3 1 

67 

63 
31 

59 
25 

59 
32 

63 
2  3 

63 
24 

63 
2  5 

62 
33 

58 
36 

53 
37 

56 

56 
27 

47 
33 

58 
2  5 

59 
25 

56 
2  8 

59 

22 

58 

29 

56 
28 

93 
3  0 

61.6 
29,0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

76 

75 

75 

78 

76 

75 

75 
36 

75 
34 

74 
36 

76 
34 

75 

72 

69 
35 

68 
29 

70 
3  i 

72 
29 

72 
28 

69 
29 

70 
37 

62 
41 

61 
39 

67 

62 
32 

56 

64 
29 

66 
32 

64 
3  i 

66 
26 

63 
35 

63 
35 

96 
32 

69.1 
33,9 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

76 

76 

74 

2  7 

74 

70 
2  5 

72 

32 

74 
25 

73 
24 

71 
25 

73 
22 

74 
25 

71 
3 1 

67 
27 

68 
17 

68 
1  6 

70 
22 

69 
2 1 

69 
2  5 

65 
41 

58 
39 

60 
33 

62 
24 

59 
29 

56 
34 

65 
24 

68 
22 

65 
2  3 

63 
19 

57 
29 

62 
1 8 

99 
33 

67,2 
26,1 

HAYDEN 

MAX 
MIN 

79 
35 

80 
35 

77 
3  5 

81 
35 

75 
40 

76 
3  5 

75 
35 

79 
32 

75 
36 

77 
31 

78 
34 

T5 
3  6 

65 
34 

67 
27 

71 
33 

73 
29 

73 
28 

78 

30 

64 
40 

64 
31 

61 
36 

66 
2  g 

61 
26 

54 
4  3 

67 
32 

59 

29 

62 
25 

67 
24 

67 
37 

64 
32 

41 

31 

69.4 
32,8 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 
MIN 

76 
26 

75 
27 

74 
3  \ 

76 
25 

74 
27 

73 
28 

74 
27 

73 
25 

71 
3  3 

73 
25 

72 
28 

73 
30 

64 
26 

66 
26 

68 
24 

73 
19 

70 
2 1 

69 

23 

62 
30 

48 
36 

59 
27 

63 
I 9 

59 
23 

57 
30 

64 
21 

67 
22 

62 
2  3 

65 
1  7 

61 
25 

61 
21 

39 
21 

66.5 
25,4 

IGNACIO  1  N 

MAX 
MIN 

8* 
34 

80 
35 

eo 

36 

79 
34 

75 
34 

76 

34 

78 
34 

77 
35 

75 
3  7 

78 
32 

77 
36 

74 
39 

72 
32 

72 
27 

74 
26 

74 
26 

73 
37 

71 

33 

66 
35 

57 
42 

62 
42 

65 
33 

66 
35 

64 

3  5 

67 
31 

69 
29 

72 
32 

66 
30 

64 
40 

61 

32 

56 
33 

71,2 
33,9 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

7* 
37 

72 
37 

72 
39 

71 

70 
37 

72 
35 

73 
37 

73 
35 

72 
39 

71 
36 

69 
32 

65 
39 

61 
25 

67 

20 

61 
24 

70 
24 

67 
31 

65 
29 

60 
36 

55 
33 

60 

3  Q 

60 
22 

57 
21 

58 

33 

63 
22 

65 
22 

60 
2  9 

62 
2 1 

61 
31 

62 
27 

30 

2  9 

65.1 
30,6 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

81 
29 

80 
30 

80 
30 

82 

30 

75 
34 

78 

30 

77 
28 

81  • 

26 

76 

33 

78 

30 

78 

29 

75 
41 

64 
31 

69 
20 

73 
25 

73 
18 

76 
20 

74 
22 

70 
28 

62 
46 

76 
33 

68 
21 

62 
27 

60 
39 

71 
24 

68 

25 

67 
22 

66 
17 

69 

33 

66 
30 

46 
31 

71.6 
28.5 

MARVINE 

MAX 
MIN 

73 
36 

76 
34 

74 
36 

75 
35 

73 

32 

76 
31 

76 
34 

74 
37 

75 
37 

73 
32 

74 
34 

75 
35 

76 
34 

74 
32 

68 
26 

59 

29 

60 
28 

66 
32 

67 
32 

60 
37 

60 
37 

57 
34 

55 
34 

59 
28 

60 
26 

59 
30 

57 
31 

55 
32 

54 
32 

58 
34 

43 
29 

65.8 
32.6 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

78 
32 

76 
■>2 

77 
30 

79 
33 

72 
37 

73 
31 

72 
32 

76 
27 

76 
36 

74 
27 

75 
30 

72 
39 

65 
36 

64 
24 

68 
28 

69 
21 

72 
22 

70 
30 

61 
39 

54 
41 

61 
30 

64 
24 

62 
30 

56 
39 

65 
29 

62 
27 

60 

21 

63 
18 

67 
37 

65 
33 

43 
31 

67.5 
30.5 

MEEKER 

MAX 
MIN 

81 
36 

81 
35 

81 

37 

82 
33 

74 
38 

77 
37 

79 
34 

81 
32 

76 
36 

79 
34 

78 
34 

75 
36 

67 
35 

69 
26 

73 
31 

74 
25 

76 
26 

74 
33 

65 
41 

58 
40 

63 
35 

66 
29 

61 

33 

60 
41 

69 

30 

68 
31 

67 
27 

68 
22 

67 
35 

66 
28 

48 

32 

71.1 
33.0 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

D>y  Ol  Monlh 

• 

I 

2 

3 

g 

g 

9 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

MPREOt  TH 

MAX 

77 

72 

75 

78 

70 

72 

75 

74 

72 

75 

75 

62 

60 

38 

39 

59 

58 

58 

66 

46 

59 

61 

56 

54 

62 

67 

62 

66 

60 

61 

43 

64 

,3 

MIN 

27 

29 

26 

29 

30 

31 

30 

34 

35 

22 

23 

35 

2  5 

24 

2  3 

21 

27 

22 

.'9 

mfsa  vErde  nat  Park 

MAX 

85 

83 

83 

81 

72 

77 

78 

80 

78 

79 

78 

73 

69 

69 

75 

77 

72 

to 

65 

46 

60 

64 

73 

62 

65 

69 

70 

68 

67 

67 

54 

71 

,3 

MIN 

51 

52 

52 

53 

47 

49 

49 

52 

50 

53 

54 

49 

42 

41 

*3 

48 

6  8 

43 

4  1 

18 

41 

43 

40 

38 

40 

45 

43 

41 

41 

33 

45 

,5 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

85 

82 

82 

82 

83 

79 

78 

79 

80 

79 

79 

80 

77 

67 

70 

72 

74 

It 

72 

62 

34 

64 

67 

65 

60 

68 

71 

70 

66 

70 

66 

T2 

,9 

MIN 

43 

43 

43 

43 

49 

45 

42 

43 

44 

43 

43 

*2 

35 

* 

36 

38 

4 

41 

4  1 

34 

57 

43 

37 

36 

36 

32 

33 

40 

34 

39 

.6 

ncrthoale 

MA 

82 

80 

79 

72 

76 

70 

72 

77 

73 

72 

73 

72 

69 

70 

72 

78 

s: 

79 

69 

56 

6  0 

61 

58 

59 

64 

60 

67 

65 

65 

61 

62 

69 

,1 

MIN 

41 

45 

35 

41 

33 

34 

34 

34 

41 

34 

34 

48 

26 

2* 

31 

45 

43 

48 

30 

32 

41 

30 

30 

31 

27 

44 

36 

34 

35 

■  1 

NTQwOOD 

MAX 

77 

76 

7* 

78 

71 

72 

73 

72 

72 

73 

74 

69 

63 

65 

64 

68 

67 

66 

59 

47 

58 

58 

58 

55 

61 

64 

63 

62 

64 

60 

46 

63 

,4 

MIN 

41 

39 

41 

43 

41 

42 

40 

40 

44 

38 

42 

36 

30 

35 

43 

35 

37 

31 

35 

36 

26 

32 

33 

28 

40 

32 

31 

33 

,9 

uray 

MAX 

73 

77 

70 

7* 

70 

Tl 

72 

72 

72 

71 

74 

68 

69 

65 

67 

69 

67 

70 

62 

52 

56 

58 

58 

55 

61 

68 

62 

65 

60 

62 

54 

65 

,9 

MIN 

44 

41 

47 

47 

46 

44 

44 

44 

46 

44 

48 

39 

43 

43 

33 

19 

35 

37 

16 

33 

37 

31 

34 

43 

38 

31 

40 

,4 

pagosa  springs 

80 

78 

78 

76 

74 

76 

75 

75 

76 

74 

72 

66 

60 

72 

70 

71 

n 

57 

54 

64 

61 

59 

65 

65 

65 

69 

64 

62 

59 

52 

68 

0 

MIN 

33 

35 

33 

31 

29 

31 

30 

33 

30 

33 

39 

23 

28 

33 

42 

42 

41 

29 

34 

32 

30 

26 

2  9 

28 

37 

28 

33 

12 

0 

pal  t  sade  i  s 

88 

90 

87 

87 

86 

80 

82 

85 

83 

83 

83 

85 

80 

69 

78 

76 

79 

77 

77 

68 

35 

68 

69 

66 

66 

66 

75 

76 

68 

78 

71 

76 

,9 

MIN 

5* 

55 

55 

55 

55 

53 

53 

52 

52 

52 

32 

" 

*' 

*3 

45 

45 

47 

" 

50 

7 

43 

43 

48 

43 

45 

46 

43 

43 

43 

42 

48 

,1 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

70 

65 

75 

74 

70 

68 

70 

75 

70 

74 

70 

67 

68 

69 

65 

55 

38 

60 

61 

65 

64 

60 

57 

Jt 

59 

61 

61 

60 

66 

65 

57 

65 

,1 

MIN 

31 

32 

29 

30 

28 

25 

26 

25 

27 

28 

29 

30 

28 

21 

" 

27 

26 

26 

28 

30 

26 

29 

30 

26 

2  9 

33 

25 

24 

24 

27 

,3 

PAON I  A 

MAX 

84 

85 

84 

84 

78 

80 

82 

81 

80 

81 

82 

78 

70 

72 

76 

78 

78 

77 

66 

60 

65 

68 

65 

63 

70 

71 

71 

70 

71 

68 

60 

74 

,1 

MIN 

46 

43 

46 

46 

46 

42 

45 

45 

46 

43 

45 

36 

37 

3* 

36 

46 

36 

42 

37 

37 

44 

35 

37 

3  B 

37 

36 

31 

37 

19 

,9 

B  a  o  a  n  r  ■ 

98 

85 

88 

85 

78 

83 

86 

85 

83 

84 

81 

76 

70 

77 

78 

81 

80 

76 

64 

60 

68 

61 

66 

68 

71 

75 

74 

73 

74 

69 

59 

75 

,7 

MIN 

38 

40 

40 

40 

40 

40 

39 

39 

46 

37 

39 

45 

30 

32 

29 

33 

40 

52 

46 

43 

3' 

36 

43 

35 

37 

35 

32 

43 

33 

40 

38 

5 

1TKIN 

71 

72 

69 

70 

66 

66 

68 

68 

67 

67 

67 

66 

60 

60 

62 

63 

66 

61 

57 

43 

53 

55 

33 

52 

58 

61 

57 

59 

55 

56 

42 

61 

0 

MIN 

2* 

28 

27 

26 

25 

29 

26 

26 

27 

25 

27 

18 

21 

30 

28 

2 1 

32 

22 

21 

2  3 

18 

24 

20 

24 

24 

8 

R ANGEL  ^ 

86 

84 

84 

85 

79 

80 

80 

81 

80 

82 

81 

76 

70 

69 

74 

76 

75 

76 

65 

64 

68 

69 

66 

60 

71 

68 

67 

65 

71 

66 

55 

73 

,4 

MIN 

44 

40 

38 

39 

41 

36 

35 

34 

41 

36 

36 

38 

30 

3 1 

28 

1 6 

36 

29 

36 

38 

30 

32 

36 

33 

33 

33 

1  9 

36 

,1 

Kr  US  1 U"E 

79 

78 

76 

75 

70 

76 

76 

73 

75 

76 

71 

65 

69 

69 

69 

72 

71 

64 

54 

55 

54 

61 

61 

56 

68 

68 

59 

60 

58 

54 

56 

66 

T 

MIN 

29 

30 

33 

31 

35 

30 

30 

34 

31 

31 

33 

23 

29 

23 

30 

29 

28 

39 

29 

28 

3  1 

22 

32 

21 

22 

29 

2 

tco 

78 

73 

69 

70 

67 

72 

70 

73 

68 

71 

68 

65 

60 

61 

68 

71 

69 

66 

53 

45 

61 

59 

53 

61 

65 

64 

68 

63 

56 

54 

47 

64 

1 

MIN 

31 

31 

32 

30 

29 

29 

31 

29 

33 

30 

31 

2  5 

2 1 

22 

1 

26 

29 

23 

25 

34 

26 

30 

28 

9 

RIFLE  2  ENE 

84 

86 

83 

83 

78 

78 

81 

80 

79 

82 

ao 

78 

71 

72 

74 

75 

78 

7S 

69 

62 

67 

66 

62 

63 

66 

70 

70 

67 

68 

68 

38 

73 

3 

MIN 

34 

35 

36 

33 

37 

34 

34 

33 

36 

33 

33 

36 

26 

30 

26 

34 

45 

46 

30 

32 

31 

30 

27 

39 

29 

34 

34 

1 

S I L VErTon 

71 

70 

70 

69 

70 

68 

69 

66 

67 

69 

67 

62 

65 

66 

65 

66 

65 

66 

56 

57 

53 

56 

54 

60 

56 

58 

60 

56 

58 

55 

43 

62 

4 

MIN 

27 

28 

28 

26 

28 

25 

28 

27 

30 

26 

30 

36 

20 

20 

26 

33 

32 

19 

27 

2 

25 

20 

19 

19 

20 

25 

2  8 

25 

9 

79 

78 

77 

79 

74 

74 

70 

78 

72 

75 

77 

72 

61 

65 

70 

74 

72 

70 

65 

56 

60 

65 

56 

56 

60 

61 

64 

65 

65 

66 

43 

67 

8 

MIN 

27 

28 

28 

26 

31 

28 

28 

25 

28 

25 

26 

20 

40 

2 1 

" 

25 

24 

2* 

1 9 

3 1 

27 

31 

27 

2 

Tivl  rtn     D  ft  D  ■- 

MAX 

68 

69 

66 

68 

64 

64 

66 

66 

63 

68 

64 

64 

59 

61 

61 

63 

64 

61 

56 

46 

63 

54 

51 

56 

56 

59 

57 

58 

50 

53 

48 

59 

9 

MIN 

29 

30 

28 

29 

31 

29 

29 

29 

26 

27 

29 

29 

22 

2  J 

2 1 

2  6 

3  i 

33 

35 

3  5 

27 

1 

TELLURIDE 

MAX 

75 

75 

68 

72 

70 

71 

75 

72 

72 

75 

72 

67 

64 

68 

70 

70 

62 

65 

53 

44 

59 

58 

58 

57 

65 

67 

66 

66 

57 

60 

-3 

65 

0 

30 

32 

31 

30 

33 

30 

29 

30 

35 

29 

31 

30 

33 

2 1 

22 

2  J 

30 

40 

33 

30 

29 

5 

95 

96 

98 

95 

80 

83 

85 

85 

85 

84 

81 

79 

74 

78 

79 

85 

79 

84 

82 

66 

68 

72 

69 

71 

73 

76 

76 

62 

72 

71 

63 

'9 

5 

MIN 

42 

44 

43 

46 

46 

43 

43 

43 

47 

41 

42 

46 

41 

36 

56 

34 

37 

44 

50 

45 

47 

37 

40 

46 

37 

36 

37 

35 

43 

36 

43 

41 

5 

U  A  1  1   Cf"  T  T  1"  -;u 
« u L L c L 1 IU 

81 

78 

76 

77 

71 

73 

75 

76 

74 

75 

74 

72 

65 

70 

71 

72 

70 

68 

62 

50 

58 

60 

37 

60 

63 

66 

69 

64 

59 

58 

30 

67 

5 

MIN 

38 

39 

38 

35 

34 

36 

37 

35 

39 

37 

39 

32 

27 

38 

29 

34 

4 

TF  LLtJH    .  -    "     I  1HW 

82 

79 

78 

76 

71 

72 

75 

76 

73 

76 

74 

70 

63 

71 

74 

69 

68 

61 

51 

60 

60 

57 

60 

62 

64 

68 

66 

66 

61 

51 

67 

8 

MIN 

48 

48 

48 

so 

42 

46 

43 

44 

48 

45 

46 

35 

38 

39 

38 

41 

4 

RlHUN    rAA    H 1KKUH | 

85 

85 

86 

89 

88 

83 

81 

83 

84 

80 

73 

80 

81 

73 

75 

74 

80 

81 

79 

66 

68 

74 

71 

60 

75 

58 

57 

53 

73 

60 

40 

74 

0 

MIN 

52 

52 

51 

53 

54 

52 

49 

50 

43 

49 

41 

*l 

39 

45 

46 

28 

39 

36 

44 

0 

BflNNV  0AM 

89 

90 

88 

87 

90 

88 

84 

85 

86 

85 

86 

74 

80 

81 

77 

78 

77 

78 

83 

80 

70 

72 

78 

75 

64 

77 

63 

58 

56 

73 

62 

77, 

9 

MIN 

48 

50 

48 

48 

48 

48 

45 

45 

44 

46 

43 

47 

* 

"2 

42 

39 

43 

49 

48 

43 

39 

41 

3* 

29 

3 1 

36 

34 

42 

8 

Burl i ngton 

MAX 

90 

90 

90 

91 

90 

89 

90 

88 

90 

89 

89 

83 

82 

82 

77 

79 

78 

61 

83 

84 

85 

83 

85 

79 

84 

78 

59 

58 

72 

70 

64 

81, 

7 

MIN 

50 

51 

53 

48 

46 

50 

51 

57 

52 

51 

44 

43 

* 

41 

41 

39 

38 

41 

41 

39 

39 

42 

31 

37 

37 

40 

43 

5 

oeyenne  hells 

MAX 

91 

90 

89 

90 

89 

84 

86 

87 

88 

85 

77 

82 

83 

76 

78 

77 

85 

77 

73 

68 

73 

78 

79 

76 

68 

60 

57 

57 

73 

71 

60 

77, 

6 

54 

50 

50 

48 

47 

48 

48 

43 

50 

45 

47 

50 

42, 

S 

PlAGLER  2  NW 

85 

85 

86 

87 

87 

82 

84 

84 

86 

81 

75 

81 

81 

74 

73 

75 

77 

81 

76 

67 

69 

67 

73 

65 

74 

60 

58 

55 

76 

63 

61 

74, 

9 

MIN 

43 

45 

45 

45 

43 

48 

42 

45 

36 

44 

35 

45 

47 

33 

37 

35 

38 

37 

42 

46 

42 

46 

35 

44 

36 

35 

28 

29 

36 

39 

2' 

39, 

6 

hplyokE 

MAX 

90 

89 

89 

94 

9  1 

87 

8  1 

85 

82 

82 

75 

77 

85 

77 

81 

79 

80 

83 

71 

72 

81 

61 

77 

76 

82 

81 

70 

56 

70 

61 

63 

79i 

0 

MIN 

51 

48 

47 

50 

47 

52 

46 

45 

42 

52 

43 

46 

42, 

9 

5TRATT0N    3  NE 

87 

85 

81 

89 

89 

83 

85 

85 

87 

84 

74 

82 

83 

76 

71 

76 

80 

81 

79 

68 

70 

78 

74 

64 

76 

66 

56 

57 

77 

64 

-e 

76, 

0 

M|N 

50 

51 

51 

52 

50 

50 

45 

52 

39 

48 

40 

51 

51 

39 

39 

38 

45 

4} 

47 

46 

45 

42 

39 

45 

39 

39 

3< 

30 

37 

41 

l. 

43, 

5 

WPAY 

MAX 
MIN 

90 

90 

92 

92 

92 

90 

84 

88 

83 

83 

85 

83 

85 

80 

83 

81 

78 

85 

84 

76 

72 

82 

79 

77 

61 

77 

61 

56 

70 

66 

61 

80, 

3 

YUMA 

MAX 

89 

94 

90 

91 

91 

90 

87 

88 

87 

80 

84 

81 

86 

85 

80 

78 

78 

85 

86 

80 

73 

79 

61 

73 

79 

77 

63 

60 

69 

63 

50 

80, 

0 

MIN 

51 

54 

48 

50 

50 

52 

47 

45 

42 

50 

41 

48 

40 

42 

42 

38 

4 1 

41 

44 

54 

4  8 

42 

4 1 

4  8 

42 

38 

3  6 

29 

37 

38 

35 

43, 

6 

PLATTE   DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 

MAX 

68 

66 

69 

69 

69 

69 

65 

67 

66 

67 

67 

64 

60 

60 

59 

63 

62 

61 

50 

54 

57 

54 

SO 

60 

37 

67 

59 

58 

57 

50 

61, 

1 

MIN 

38 

42 

40 

38 

40 

42 

40 

35 

36 

40 

30 

35 

3  1 

39 

30 

30 

3 

37 

36 

28 

42 

41 

40 

26 

20 

46 

40 

35, 

4 

ANTE RC  RESERVOIR 

MAX 

71 

72 

69 

70 

67 

69 

68 

69 

67 

69 

66 

65 

61 

65 

64 

65 

65 

65 

57 

52 

57 

63 

56 

55 

64 

64 

61 

59 

51 

57 

52 

63, 

1 

MIN 

24 

26 

25 

24 

25 

25 

25 

26 

30 

25 

28 

25 

26 

20 

21 

18 

20 

20 

30 

39 

27 

16 

21 

27 

27 

23 

20 

20 

35 

28 

20 

24, 

8 

BAUEY 

MAX 

76 

74 

74 

74 

75 

78 

76 

74 

74 

75 

72 

72 

69 

71 

70 

69 

70 

74 

72 

62 

68 

66 

67 

64 

69 

72 

68 

73 

66 

67 

36 

70, 

6 

MIN 

30 

33 

43 

39 

30 

41 

30 

30 

33 

28 

29 

34 

28 

34 

36 

40 

24 

29 

37 

29 

28 

22 

24 

29 

28 

30 

22 

27 

28 

21 

22 

<r. 

3 

BOULDER 

MAX 

86 

81 

81 

85 

83 

82 

81 

81 

?8 

83 

72 

74 

62 

75 

70 

72 

75 

78 

73 

59 

70 

74 

72 

65 

78 

63 

56 

57 

74 

67 

48 

72. 

7 

MIN 

62 

64 

50 

61 

57 

51 

56 

51 

48 

62 

47 

45 

52 

43 

48 

46 

44 

44 

46 

49 

43 

43 

42 

48 

42 

46 

34 

36 

40 

36 

12 

47, 

4 

BRIGGSDAlE  2  NX 

MAX 

89 

86 

85 

87 

87 

84 

86 

86 

82 

83 

77 

81 

77 

78 

76 

75 

79 

•0 

70 

64 

72 

73 

72 

6« 

74 

71 

57 

53 

61 

59 

6- 

74. 

9 

MIN 

39 

41 

40 

39 

40 

41 

41 

40 

40 

40 

37 

42 

40 

38 

35 

34 

34 

33 

39 

47 

43 

33 

33 

44 

32 

35 

32 

32 

35 

33 

11 

37, 

6 

t—  RolarttDC*  Noim  roUowlofl  SutlOD  lacU* 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1963 


Station 

Day  01  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave! 

BYERS 

8* 

82 

86 

86 

86 

82 

80 

80 

82 

80 

75 

82 

79 

73 

66 

72 

75 

re 

72 

59 

71 

74 

71 

61 

77 

62 

58 

61 

73 

62 

50 

73 

,5 

M1N 

'° 

32 

52 

49 

34 

45 

48 

46 

46 

42 

45 

49 

37 

43 

38 

* 

39 

3 

33 

39 

36 

30 

43 

4 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

71 

67 

69 

70 

60 

67 

67 

69 

68 

69 

62 

65 

59 

62 

59 

59 

61 

62 

61 

53 

53 

62 

58 

54 

62 

56 

55 

63 

58 

60 

51 

6  1 

,7 

MIN 

40 

39 

39 

38 

4 1 

42 

32 

37 

35 

36 

33 

32 

33 

31 

35 

31 

21 

39 

32 

14 

34 

8 

CASTLE  ROCK 

82 

80 

81 

82 

81 

79 

80 

78 

82 

80 

76 

78 

76 

71 

70 

73 

77 

'6 

71 

67 

69 

73 

72 

64 

76 

69 

59 

60 

71 

72 

54 

7  3 

.6 

M1N 

40 

40 

43 

39 

37 

39 

38 

39 

38 

45 

50 

29 

38 

32 

37 

3' 

30 

42 

36 

29 

37 

0 

CnEESmAN 

79 

79 

80 

79 

76 

80 

81 

80 

77 

ai 

74 

76 

72 

74 

70 

75 

78 

74 

70 

64 

69 

74 

68 

66 

77 

72 

65 

67 

67 

67 

64 

73 

,5 

MIN 

34 

34 

" 

33 

36 

" 

35 

35 

40 

29 

32 

28 

28 

27 

8 

37 

32 

31 

32 

8 

ChERRY  creek  dan 

S6 

86 

85 

89 

85 

84 

85 

86 

85 

87 

79 

82 

80 

81 

74 

79 

79 

79 

72 

66 

73 

76 

76 

68 

80 

71 

70 

66 

74 

74 

53 

.8 

MIN 

46 

44 

48 

44 

49 

42 

42 

43 

42 

40 

37 

35 

40 

36 

37 

8 

43 

38 

34 

* 

38 

40 

27 

33 

38 

36 

30 

39 

,5 

DENVER  WB  AIRPORT 

85 

82 

85 

85 

84 

83 

81 

81 

83 

82 

75 

81 

78 

74 

70 

76 

76 

80 

71 

56 

7  1 

73 

73 

62 

79 

63 

58 

59 

72 

63 

46 

•  8 

MIN 

3 1 

53 

52 

49 

51 

38 

38 

36 

35 

42 

.0 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

82 

81 

83 

84 

84 

82 

79 

79 

80 

80 

71 

78 

78 

72 

68 

74 

74 

78 

69 

55 

72 

71 

73 

62 

77 

59 

56 

54 

74 

56 

45 

•  0 

MIN 

59 

9  0 

52 

47 

48 

,5 

EL  BERT 

MAX 

77 

77 

80 

83 

79 

77 

77 

77 

79 

78 

67 

74 

72 

69 

67 

69 

73 

76 

64 

55 

66 

71 

70 

62 

72 

65 

59 

52 

68 

69 

54 

3 

MIN 

36 

36 

38 

35 

38 

A 1 

31 

^2 

26 

39 

39 

8 

34 

3 

ESTES  PARK 

MAX 

73 

71 

74 

75 

73 

72 

71 

71 

70 

72 

69 

69 

64 

63 

61 

63 

65 

67 

65 

61 

6*. 

64 

62 

56 

64 

64 

52 

54 

61 

62 

57 

,5 

MIN 

3  3 

32 

32 

30 

3* 

48 

30 

3' 

28 

2  4 

25 

38 

28 

32 

8 

evergreen 

MAX 

80 

75 

74 

77 

76 

75 

75 

73 

76 

75 

72 

74 

74 

67 

67 

66 

70 

72 

69 

66 

67 

70 

68 

63 

70 

70 

55 

55 

67 

65 

61 

.8 

MIN 

35 

" 

34 

33 

36 

33 

33 

35 

27 

32 

28 

28 

JO 

34 

40 

32 

2  3 

25 

33 

30 

2  8 

25 

2  8 

32 

31 

,2 

FORT  COLLINS 

MAX 

84 

81 

82 

84 

82 

79 

81 

81 

76 

79 

70 

70 

70 

71 

68 

70 

73 

76 

70 

54 

66 

69 

70 

60 

72 

55 

53 

51 

64 

56 

53 

70 

0 

MIN 

42 

42 

* 

45 

46 

40 

42 

36 

42 

3' 

43 

32 

* 

38 

40 

3 

35 

34 

3 

39 

3 

FCRT  LUPTON   1  N 

MAX 

88 

84 

87 

89 

88 

85 

83 

83 

81 

83 

77 

78 

77 

77 

69 

75 

77 

81 

71 

67 

7* 

75 

74 

65 

79 

61 

58 

57 

70 

68 

48 

,1 

MIN 

44 

45 

40 

44 

1,1 

*3 

41 

39 

36 

38 

41 

36 

35 

39 

39 

29 

31 

26 

34 

35 

35 

3 

37 

,4 

FORT  MORGAN 

MAX 

86 

88 

84 

86 

88 

86 

82 

83 

83 

81 

82 

76 

83 

80 

74 

72 

74 

75 

60 

75 

66 

70 

71 

72 

62 

77 

59 

51 

58 

65 

60 

,1 

MIN 

45 

45 

46 

44 

*5 

45 

45 

46 

39 

38 

38 

38 

37 

41 

,2 

GEORGETOWN 

MAX 

68 

66 

69 

71 

69 

70 

66 

72 

67 

73 

66 

67 

63 

65 

64 

64 

67 

65 

63 

56 

56 

60 

56 

55 

63 

62 

54 

68 

60 

59 

53 

63 

8 

MIN 

45 

45 

45 

46 

45 

42 

4 

45 

37 

45 

38 

39 

39 

34 

37 

43 

* 

30 

40 

38 

28 

34 

32 

* 

38 

,5 

GRANT 

MAX 

73 

69 

72 

73 

71 

70 

69 

71 

70 

71 

68 

66 

65 

65 

60 

65 

69 

68 

61 

52 

60 

64 

60 

57 

67 

65 

62 

62 

60 

63 

40 

■  8 

MIN 

33 

33 

34 

34 

35 

34 

34 

36 

31 

34 

29 

30 

8 

35 

2  9 

2  5 

31 

34 

2 1 

32 

26 

22 

30 

9 

GREELEY 

MAX 

86 

86 

82 

85 

86 

83 

82 

81 

78 

81 

77 

77 

74 

69 

73 

>5 

79 

67 

68 

70 

72 

62 

72 

56 

35 

60 

5 

MIN 

44 

44 

* 

45 

43 

4 1 

35 

39 

37 

37 

34 

38 

36 

39 

3 

GROVER  10  w 

MAX 

87 

84 

87 

85 

86 

82 

84 

83 

82 

77 

74 

78 

75 

73 

76 

74 

78 

78 

71 

65 

70 

73 

70 

64 

72 

62 

55 

50 

65 

57 

50 

1 

MIN 

* 

50 

56 

38 

3 

34 

30 

43 

0 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

78 

72 

74 

78 

75 

75 

73 

72 

74 

74 

67 

73 

65 

64 

64 

62 

70 

68 

64 

55 

61 

67 

62 

61 

70 

58 

58 

56 

59 

66 

45 

,5 

MIN 

40 

40 

39 

36 

37 

38 

37 

36 

36 

37 

38 

36 

32 

28 

7 

34 

32 

26 

35 

29 

25 

34 

8 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

61 

60 

60 

62 

59 

60 

63 

62 

58 

62 

59 

58 

51 

54 

57 

57 

37 

57 

60 

41 

45 

51 

55 

55 

54 

54 

50 

56 

48 

51 

42 

5  5 

,5 

MIN 

29 

29 

29 

28 

30 

27 

28 

28 

32 

30 

27 

29 

24 

25 

23 

25 

8 

31 

2 

19 

22 

' 

25 

26 

27 

24 

30 

30 

1  7 

27 

tO 

JULESBURG 

MAX 

92 

90 

91 

93 

91 

86 

83 

85 

81 

82 

78 

78 

84 

79 

79 

77 

79 

86 

82 

75 

72 

80 

79 

67 

79 

72 

58 

57 

67 

66 

56 

78 

,2 

MIN 

46 

45 

56 

47 

50 

48 

40 

49 

43 

41 

41 

8 

43 

54 

50 

43 

39 

* 

40 

39 

26 

35 

36 

3  7 

43 

0 

KASSLER 

MAX 

84 

82 

82 

87 

84 

82 

82 

'9 

83 

82 

73 

81 

77 

75 

72 

73 

74 

81 

72 

63 

72 

76 

73 

66 

77 

65 

57 

57 

70 

59 

50 

73 

9 

MIN 

5? 

5  8 

** 

58 

47 

53 

7 

54 

'3 

49 

43 

48 

37 

44 

6 

46 

0 

52 

47 

44 

45 

48 

45 

46 

34 

38 

41 

3  1 

46 

4 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 

85 

81 

86 

86 

85 

82 

82 

81 

82 

75 

71 

76 

78 

70 

75 

72 

75 

81 

73 

65 

66 

73 

73 

61 

75 

57 

57 

51 

71 

58 

".5 

72 

5 

MIN 

42 

46 

37 

42 

43 

6 

40 

40 

4 

46 

32 

36 

38 

37 

37 

37 

3 1 

35 

36 

43 

4  2 

29 

36 

41 

32 

29 

29 

27 

30 

33 

2  6 

36 

5 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

74 

70 

71 

72 

68 

70 

71 

72 

68 

71 

66 

67 

65 

68 

65 

65 

68 

66 

61 

59 

59 

63 

60 

60 

67 

65 

63 

60 

60 

60 

56 

6  5 

5 

MIN 

34 

36 

34 

34 

32 

32 

34 

35 

" 

33 

38 

34 

34 

30 

32 

28 

30 

31 

36 

42 

33 

25 

27 

34 

32 

30 

7 

30 

31 

25 

2  8 

32 

,1 

LAKEWOOD 

MAX 

85 

81 

83 

85 

84 

81 

79 

79 

78 

81 

70 

77 

78 

70 

70 

72 

74 

78 

66 

60 

70 

71 

73 

65 

75 

64 

55 

55 

72 

59 

48 

3 

MIN 

34 

58 

5 1 

56 

57 

*5 

46 

48 

54 

44 

42 

37 

44 

41 

42 

49 

45 

38 

39 

39 

* 

47 

39 

3 

34 

37 

36 

7 

44 

,4 

LflNGMONT  2  E5E 

MAX 

85 

86 

83 

86 

87 

86 

82 

81 

81 

79 

82 

76 

74 

74 

75 

69 

75 

77 

78 

70 

54 

71 

72 

75 

65 

75 

59 

57 

56 

71 

60 

,2 

MIN 

39 

43 

43 

43 

44 

43 

43 

43 

44 

41 

41 

42 

4 

35 

4 1 

36 

37 

* 

44 

46 

3  8 

32 

34 

** 

37 

37 

32 

35 

38 

3 1 

33 

39 

4 

PARKER  9  E 

80 

79 

83 

82 

80 

78 

77 

76 

80 

78 

72 

77 

75 

70 

68 

70 

73 

78 

68 

60 

68 

70 

70 

69 

75 

66 

61 

59 

71 

70 

54 

72 

2 

MIN 

47 

46 

48 

42 

50 

42 

41 

41 

42 

46 

40 

42 

48 

34 

40 

35 

39 

38 

44 

45 

36 

37 

30 

4 1 

38 

34 

23 

29 

43 

35 

28 

39 

5 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

70 

69 

69 

73 

70 

68 

77 

69 

66 

70 

61 

67 

59 

62 

61 

61 

67 

67 

60 

46 

59 

64 

58 

50 

61 

57 

56 

52 

61 

59 

41 

62 

3 

MIN 

44 

45 

40 

40 

47 

46 

40 

36 

38 

44 

32 

36 

37 

37 

33 

29 

30 

3  7 

37 

35 

37 

40 

41 

35 

39 

33 

2  7 

18 

37 

37 

2  2 

36 

4 

SEDGwlCK  5  S 

M 

88 

85 

89 

91 

90 

85 

80 

83 

81 

80 

72 

76 

83 

73 

80 

75 

78 

85 

82 

72 

69 

76 

76 

60 

76 

59 

57 

53 

68 

56 

50 

75 

1 

MIN 

5 1 

46 

50 

47 

51 

58 

52 

47 

43 

52 

44 

49 

47 

43 

42 

44 

42 

4 2 

52 

52 

49 

46 

4t 

46 

42 

38 

34 

27 

34 

36 

34 

44 

6 

SPtCER 

71 

71 

69 

72 

69 

69 

68 

70 

61 

69 

66 

69 

68 

68 

66 

64 

66 

65 

62 

52 

53 

59 

54 

47 

58 

59 

56 

61 

57 

57 

47 

62 

7 

MIN 

35 

30 

29 

35 

35 

30 

28 

33 

33 

30 

29 

32 

30 

23 

29 

19 

22 

27 

29 

29 

33 

25 

26 

33 

30 

28 

22 

15 

27 

29 

26 

28 

4 

STERLING 

MAX 

85 

87 

83 

83 

84 

84 

82 

81 

81 

78 

78 

73 

79 

79 

73 

74 

72 

75 

80 

79 

64 

68 

71 

74 

60 

75 

58 

56 

54 

66 

58 

0 

MIN 

42 

42 

40 

40 

4  I 

40 

39 

39 

39 

44 

38 

47 

43 

39 

37 

35 

35 

36 

36 

45 

45 

38 

35 

40 

35 

36 

33 

2  7 

34 

35 

34 

38 

4 

WALOEN 

MAX 

71 

73 

71 

75 

70 

68 

69 

70 

69 

70 

69 

69 

56 

61 

64 

68 

66 

67 

62 

45 

54 

59 

55 

48 

59 

60 

55 

62 

59 

58 

45 

62 

8 

MIN 

25 

2 1 

23 

22 

30 

25 

23 

18 

26 

30 

2  3 

26 

25 

1 9 

20 

14 

14 

7 

27 

35 

24 

27 

30 

30 

26 

10 

30 

2  8 

2  2 

23 

7 

WATERDALE 

MAX 

84 

82 

83 

85 

84 

81 

83 

80 

78 

81 

72 

73 

75 

73 

71 

75 

75 

79 

71 

58 

69 

74 

71 

63 

73 

57 

55 

54 

69 

67 

48 

72 

4 

MIN 

45 

48 

♦4 

45 

48 

48 

45 

45 

42 

41 

40 

49 

44 

35 

43 

36 

36 

40 

45 

42 

39 

34 

35 

39 

38 

40 

29 

29 

34 

35 

30 

40 

1 

WIGGINS  7  SW 

88 

86 

88 

89 

88 

84 

85 

85 

82 

84 

76 

84 

82 

76 

74 

77 

78 

83 

63 

67 

73 

75 

75 

65 

79 

67 

55 

62 

65 

63 

48 

76, 

4 

MIN 

44 

42 

42 

42 

43 

41 

4 1 

40 

38 

41 

41 

39 

45 

32 

35 

33 

35 

33 

38 

40 

41 

32 

30 

46 

30 

35 

28 

35 

37 

34 

34 

37 

6 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

77 

77 

75 

76 

73 

72 

75 

75 

75 

74 

75 

72 

69 

68 

69 

71 

71 

68 

63 

53 

62 

64 

62 

62 

65 

69 

67 

65 

65 

64 

51 

68, 

5 

MIN 

30 

30 

29 

31 

2 

28 

32 

33 

28 

3 1 

39 

32 

2 1 

22 

20 

28 

2  5 

42 

37 

36 

28 

26 

35 

25 

22 

26 

2 1 

37 

22 

23 

29, 

2 

Bl  ANCA 

MAX 

79 

79 

77 

76 

75 

7* 

76 

76 

75 

74 

74 

74 

73 

69 

70 

72 

70 

70 

61 

55 

61 

62 

62 

62 

65 

70 

68 

70 

63 

62 

54 

69, 

3 

MIN 

32 

34 

40 

31 

33 

32 

28 

30 

32 

34 

35 

34 

35 

19 

28 

21 

30 

28 

37 

35 

33 

2-7 

30 

3  3 

23 

25 

22 

26 

33 

29 

26 

30, 

2 

CENTER 

MAX 

78 

77 

76 

74 

73 

73 

75 

75 

75 

74 

75 

72 

68 

68 

68 

70 

70 

68 

55 

57 

66 

63 

63 

65 

66 

70 

70 

64 

65 

63 

51 

68, 

7 

MIN 

36 

38 

33 

32 

27 

35 

31 

33 

34 

34 

33 

34 

35 

25 

26 

30 

28 

28 

35 

39 

36 

27 

30 

30 

30 

30 

30 

25 

32 

26 

27 

31, 

3 

DFL  NORTE 

MAX 

76 

73 

70 

73 

72 

72 

74 

73 

72 

71 

71 

72 

66 

65 

67 

69 

69 

65 

56 

58 

62 

64 

59 

63 

67 

65 

68 

62 

63 

60 

47 

66, 

6 

MIN 

38 

40 

37 

36 

32 

39 

37 

37 

37 

37 

40 

35 

34 

30 

33 

33 

35 

33 

40 

39 

39 

33 

32 

30 

31 

32 

31 

30 

30 

26 

28 

34. 

4 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

77 

77 

73 

74 

80 

71 

73 

72 

71 

72 

72 

71 

67 

66 

66 

66 

68 

67 

72 

49 

57 

60 

59 

60 

64 

68 

65 

63 

61 

62 

62 

67. 

0 

MIN 

36 

39 

36 

37 

40 

34 

36 

36 

35 

36 

40 

4^3 

35 

26 

30 

29 

36 

35 

41 

35 

33 

29 

29 

34 

27 

26 

32 

29 

31 

27 

23 

33, 

5 

FUlvtmc*  NotM  Folio  wing  SUtton  Indax 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1963 


Station 

Day  01  Month 

\ 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HFRM I T  7  ESE 

MAX 

72 

71 

60 

69 

65 

68 

71 

70 

67 

69 

62 

60 

67 

68 

66 

63 

64 

57 

49 

96 

58 

52 

67 

64 

64 

64 

61 

60 

56 

47 

63.0 

MIN 

25 

21 

21 

23 

23 

25 

22 

29 

25 

23 

14 

16 

16 

25 

20 

30 

35 

31 

2  3 

22 

1 9 

20 

22 

20 

1 4 

25 

J  7 

2  3 

22.5 

MANASSA 

MAX 

Td 

76 

76 

71 

72  71 

77 

75 

72 

76 

64 

65 

71 

70 

72 

67 

69 

63 

54 

64 

65 

63 

64 

66 

71 

69 

67 

64 

60 

58 

68.6 

MIN 

JO 

30 

29 

39  38 

30 

23 

35 

29 

37 

32 

19 

22 

20 

2  f 

26 

35 

39 

30 

25 

27 

33 

24 

2  5 

25 

20 

4 1 

3  j 

30 

29.6 

NrNTE  VISTA 

MAX 

76 

75 

73 

7e 

78  73 

T4 

73 

74 

72 

72 

70 

68 

69 

70 

68 

68 

61 

51 

62 

62 

62 

61 

63 

62 

66 

64 

64 

63 

55 

67.7 

M  I  N 

30 

31 

33 

3 1 

27  32 

30 

31 

34 

33 

34 

33 

23 

24 

23 

26 

26 

37 

36 

36 

31 

31 

38 

26 

26 

29 

23 

35 

26 

26 

30.1 

SAGUACHE 

MAX 

70 

77 

75 

75 

72  74 

75 

75 

75 

75 

72 

70 

69 

68 

73 

71 

68 

58 

59 

61 

64 

63 

63 

67 

68 

67 

63 

58 

67 

56 

68.7 

42 

u 

39 

37 

32  32 

36 

40 

35 

39 

33 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

36 

42 

35 

32 

31 

39 

29 

33 

35 

28 

27 

26 

30 

34.4 

WAGON  WHEEL  SAP  J  N 

MAX 

7T 

75 

74 

71  67 

76 

73 

72 

70 

67 

64 

62 

69 

67 

67 

64 

64 

54 

50 

59 

60 

57 

98 

68 

69 

65 

63 

60 

58 

65.7 

MIN 

23 

28 

29 

23  23 

24 

26 

27 

23 

26 

23 

15 

18 

18 

18 

22 

23 

37 

32 

25 

24 

25 

22 

23 

22 

16 

17 

19 

20 

23.3 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

63 

65 

60 

61 

58  56 

«8 

60 

60 

61 

58 

54 

50 

54 

56 

57 

58 

52 

50 

37 

45 

44 

44 

45 

52 

53 

96 

52 

47 

42 

38 

53.0 

MIN 

36 

38 

38 

36 

34  33 

32 

40 

35 

34 

38 

36 

36 

26 

30 

31 

32 

31 

29 

30 

30 

28 

31 

27 

26 

29 

30 

31 

36 

32 

16 

32.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

e 

3 

StAhOD 

S 

•a 

> 
■ 

£ 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

tastes!  mile 

fastest  mile 

5,00  AM 
MST 

O  irt 
o  I 

5,00  PM 
MST 

11,00  PM 
MST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-  99 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

• 

i 
• 
i 

sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

72 

41 

33 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

4.3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

19 

9.2 

32++ 

NNE 

13 

54 

31 

30 

50 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

_ 

4.5 

DENVER  WB  AIRPORT 

S 

23 

7.5 

27 

N 

13 

59 

33 

31 

54 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

83 

4.1 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

SE 

22 

5.4 

32 

SW 

12 

51 

35 

27 

45 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

7 

75 

4.  1 

PUEBLO  WB  AI RPORT 

wsw 

9 

B.7 

43 

N 

31 

60 

32 

27 

46 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

79 

3.7 

8m  tUisraec.  Nous  rollowu*  lutlon  ban 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  ocroSSra 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
RASIN 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

L IMON  10  SSW 
PUFBLO  WB  AIRPORT 

RUXTON  PARK 
SAlIDA 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

WESTCLIFFE 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

ASPEN 
CORTFZ 

CRESTED  BUTTE 
DILLON 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

FRASER 

HAV8ELL 

OURAY 

SILVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

WOLF  CRFEK  PASS  4  W 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
AKRON  FAA  AIRPORT 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
BOULDER 

CHEESMAN 

DENVER  WB  AIRPORT 

FOPT  COLLINS 

HART  SEL 

IDAHO  SPRINGS 

JOKES  PASS  2  £ 

PARKER  9  E 

WALDEN 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
HASIN 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

3 

T 
T 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

T. 

T 

3,0 

0.8 
T 

12.0 
11 

4.0 

3 

2.0 

6.0 
4 

5.0 
3 

T 

5.0 
4 

2.0 

T 

3.0 

4.0 
4 

T 
T 

0.6 

2 

T 

0,7 

T 

2 

1.1 
T 

1.3 

4.0 

2 

1.0 
T 

T 
0,7 

S»»  reference  notaa  following  Satxm  IndiK. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  <*™s  »« 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

• 

> 
< 

TIME 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

FORT  COLLINS 

<  

3  INCHES 

7  AM 

58 

58 

58 

56 

57 

58 

58 

57 

57 

56 

56 

55 

56 

52 

53 

50 

51 

50 

53 

55 

51 

48 

♦7 

51 

49 

50 

47 

45 

46 

45 

52  .6 

7  PM 

65 

65 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

62 

62 

59 

59 

57 

58 

58 

59 

58 

55 

57 

5  5 

56 

54 

56 

54 

51 

50 

51 

51 

45 

5b!4 

6  INCHES 

7  AM 

61 

61 

61 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

59 

59 

59 

56 

56 

54 

55 

55 

56 

56 

54 

53 

52 

54 

52 

53 

51 

49 

49 

49 

50 

56 . 1 

7  PM 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

64 

64 

63 

63 

62 

61 

59 

59 

59 

59 

59 

56 

58 

57 

56 

56 

5  7 

55 

54 

52 

52 

52 

49 

59!  7 

12  INCHES 

7  AM 

63 

63 

63 

62 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

59 

59 

57 

57 

57 

58 

58 

56 

56 

55 

56 

55 

55 

54 

53 

52 

51 

5  2 

58 .4 

7  PM 

64 

64 

6* 

63 

6  5 

64 

64 

63 

63 

63 

62 

61 

61 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

5-, 

55 

56 

56 

55 

54 

52 

52 

52 

51 

58is 

24  INCHES 

7  AM 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

62 

61 

61 

40 

60 

60 

60 

59 

59 

58 

>  g 

58 

58 

57 

56 

56 

55 

61.1 

7  PM 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

62 

61 

61 

60 

60 

6  0 

60 

59 

5* 

58 

58 

58 

58 

57 

56 

56 

55 

55 

60.8 

36  INCHES 

7  AM 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

6C 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

62.2 

7  PM 

66 

65 

6  6 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

57 

62.1 

72  INCHES 

7  AM 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

6i 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

62.4 

7  PM 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

62.4 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


Day  of  month 


ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

J0-<N  MARTIN  DAM  (8) 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR  (8) 
SPRINGFIELD  7  wSW  ( F ) 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

Cl!""Ax  2  Nw 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MONTROSE  NO  I  (  E 1 

VALLEC I  TO  DAM 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
BONNY  DAM  (C) 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
ESTES  PARK 

FORT  COLLINS  (0) 

WIGGINS  7  SW 


RIO  GRANOE  DRAINAGE 
BASIN 


WAGON  WHEEL   GAP    3  N 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
M|N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


.26  .22 
29  58 
86  96 

45  I  43 


.26 


16 


12 
16 
62  59 
42  38 

24  .23 
37 
78 
V 


14  .13 
14  27 


,16  .12 

20'  12 


,26  .35  .41  .40  .17 

26     n  100  116  20 

85  I   85  87  83  84 

43  47  40  42 


,20  .20 

30  20 

83  82 

47  46 


,39  .45  .48  .46 

63  126  134  139 

80  78  76  76 

50  48  47  46 


,09  .14  .09 
23     32  20 


73  100 
65  62 
35  37 


,15  .15 
38 .  33 

36  57 

37  38 


.IS  .45 

113  212 
73 


03  .08 

55  71 

56  57 
34  33 


11 


,09  .13 
21  23 
64  60 
39  35 

,08  .08 
10  18 
60  »3 
55  53 

,21  .17 
14  B 
78  71 
45  40 


.30 
103 
75 


42 


29  .23 
92  121 
74  69 
47  32 


27  .16 

89  68 

59  59 

33  33 


,14  .15 

62  168 

69  73 

55  45 


.11  .05 
58  51 


.0<. 


.22  .18 

79 
75 
35 


,30  .20 
92  107 
70 

46 


1» 


,20  .15 

73  125 

71  68 
43 


.05 


07  .09 
81  121 
52  50 


45 


,19  .22 

61  67 
42 


,07  .11 
22  42 


16  27  61  682 
53  55  48 1  62.8 
48  1  47     46  55.3 


MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 
(6)      PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   PAINTED    INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(D)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL . 
(El      PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F)     PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


3m  rafaranoa  notaa  following  Station  Indax. 
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STATION  INDEX 


STATION 

i 

a 

COUNTY 

4! 
< 

< 

AKRON  *  E 

01  09 

WASHINGTON 

3 

40  09 

AKRON  FAA  AIRPORT 

Oil* 

WASHINGTON 

! 

*0  10 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

01  30 

ALAMOSA 

! 

37  27 

ALLENSPARK 

CIS? 

BOULDER 

*0  12 

ALTENBERN 

021* 

GARFIELD 

: 

39  30 

AMES 

OZ2I 

SAN  MIGUEL 

i 

37  5* 

0243 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

39  OC 

ARAPAHOE 

CHEYENNE 

! 

A ROTA  6  NE 

03*3 

CHEYENNE 

l 

38  55 

ARTESIA  2  E 

033* 

MOFFAT 

i 

*0  1* 

ASPEN 

0370 

PITKIN 

: 

39  11 

AVER  RANCH 

0437 

EL  PASO 

] 

39  01 

BAILEY 

BERThOUD  PASS 

GRAND 

3 

39  *9 

BIG  SPRINGS  RANCH 

0712 

EL  PASO 

1 

38  52 

BLANCA 

D  7  1 1 

COSTILLA 

! 

BONO 

ant 

EAGLE 

2 

BONHAH  RESERVOIR 

08  2  5 

MESA 

2 

39  06 

BONNY  DAM 

oast 

YUMA 

3 

39  36 

BOULDER  2 

OB43 

BOULOER 

< 

40  01 

BOULDER 

0B4( 

BOULDER 

BRANOON 

189! 

38  27 

BRANSON 

LAS  ANIMAS 

1 

37  01 

BRECKENR1DGE 

SUMMIT 

2 

BRIGGSDALE  2  NW 

0945 

WELD 

BUENA  VISTA 

1071 

CHAFFEE 

] 

38  31 

BURLINGTON 

1121 

KIT  CAR50N 

3 

39  18 

BURLINGTON  12  NNE 

1121 

kit  Carson 

3 

BUTLER  RANCH 

1137 

PUEBLO 

1 

38  02 

BYERS 

1179 

ARAPAHOE 

39  43 

CAMPO  a  WSW 

1268 

BACA 

1 

37  04 

CANON  CITY 

1294 

FREMONT 

1 

38  26 

CARIBOU  RANCH 

1342 

BOULDER 

4 

40  00 

CASCADE 

1384 

SAN  JUAN 

37  40 

CASTLE  ROCK 

1401 

DOUGLAS 

* 

39  22 

CEOAREOGE 

1440 

OELTA 

2 

38  5* 

CENTER 

i«.sa 

SAGUACHE 

! 

37  *3 

CHEESMAN 

1521 

JEFFERSON 

4 

39  13 

CHERAW 

1539 

OTERO 

1 

36  06 

CHERRY  CREEK  DAM 

154T 

ARAPAHOE 

4 

39  39 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

CHEYENNE 

3 

38  *9 

CIMARRON  3  SE 

1609 

MONTROSE 

3 

38  2* 

CLIFF  LAKES 

164* 

RIO  BLANCO 

3 

39  50 

CLIMAX  2  NW 

i  660 

EAGLE 

3 

39  23 

COALDALE  1  NW 

1  69  ! 

FREMONT 

1 

COALDALE  2  SW 

FREMONT 

1 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

GUNNISON 

COLLBRAN 

1741 

MESA 

3 

COLORADO  NAT  HON 

1772 

MESA 

2 

39  06 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

1778  EL  PASO 

] 

38  49 

COLUMBINE 

1792  ROUTT 

*0  51 

CORTEZ 

1886  MONTEZUMA 

37  21 

CRAIG 

1928 

MOFFAT 

2 

40  31 

CRESTED  BUTTE 

1959 

GUNNISON 

2 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

TELLER 

] 

CUCHARAS  DAM 

HUERFANO 

1 

CUMBRES 

2048  CONEJOS 

DEERTRAIL 

2162 

39  37 

DELHI 

2178 

LAS  ANIMAS 

1 

37  38 

DEL  NORTE 

2184 

RIO  GRANOE 

5 

37  40 

DELTA  1  E 

2192 

OELTA 

3 

38  45 

DENVER  WB  AIRPORT 

2220 

DENVER 

39  46 

■DENVER  WB  CITY 

2225 

DENVER 

* 

39  45 

OILLON 

2281 

SUMMIT 

2 

39  37 

DOHERTY  RANCH 

2312 

LAS  ANIMAS 

37  23 

DOLORES 

2326 

MONTE2UMA 

2 

37  28 

OURANGO 

2432 

LA  PLATA 

2 

37  17 

EADS 

2446 

KIOWA 

1 

38  29 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

245* 

EAGLE 

2 

39  39 

E ASTONV ILLE   1  NNW 

249* 

EL  PASO 

* 

39  05 

EASTONVILLE  2  NNE 

2*9( 

EL  PASO 

4 

39  03 

EASTONVILLE   J  NW 

EL  PASO 

4 

39  06 

EASTONVILLE  6  WSW 

2501 

EL  PASO 

* 

39  02 

ECKLEY 

2533 

3 

40  07 

ELBERT 

2593 

ELBERT 

39  13 

ELBERT  2  WNW 

2595 

ELBERT 

39  1* 

ELBERT  3  SE 

2397 

ELBERT 

39  12 

ELBERT  4  SSW 

2598 

ELBERT 

ELBERT  6  SSE 

Z60C 

ELBERT 

39  oa 

ELBERT  5  SW 

26o, 

ELBERT 

* 

39  10 

ELBERT  B  SW 

26C  9 

ELBERT 

ELECTRA  LAKE 

262* 

LA  PLATA 

3 

ELK  CREEK 

2633 

JEFFERSON 

ESTES  PARK 

2759 

LARIMER 

2790 

JEFFERSON 

EVERGREEN  2  SW 

2795 

JEFFERSON 

EVER  SOLL  RANCH 

260  1 

BACA 

] 

37  02 

FA1RPLAY 

281* 

FLAGLER  2  NW 

2932 

KIT  CARSON 

2 

39  19 

FLEMING  1  S 

2944 

LOGAN 

3 

40  40 

FORDER  8  S 

2997 

LINCOLN 

1 

38  33 

FORT  COLLINS 

3005 

LARIMER 

FORT  LEWIS 

3016 

LA  PLATA 

3 

FORT  LUPTON   1  N 

3027 

WELD 

* 

40  06 

FORT  MORGAN 

3038 

MORGAN 

40  15 

FOUNTAIN 

3063 

EL  PASO 

* 

38  41 

FOWLER 

3079 

OTERO 

i 

38  08 

FRASER 

3113 

GRANO 

*a 

39  57 

FRUITA  J  N 

31*6 

MESA 

2 

39  11 

GARDNER 

3222 

HUERFANO 

1 

37  *6 

GATEWAY  1  SW 

3246 

MESA 

2 

38  40 

GENOA   1  W 

3258 

LINCOLN 

3 

39  17 

GEORGETOWN 

3261 

CLEAR  CREEK 

* 

39  42 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

3359 

GARFIELO 

2 

39  34 

GORE  PASS  RANCH 

3423 

GRAND 

2 

40  09 

GRANADA 

PROWERS 

I 

38  04 

GRANO  JUNCTION  WB  AP 

3*88 

MESA 

2 

39  07 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3*89 

MESA 

2 

39  03 

GRAND  LAKE    1  WNW 

3*96 

GRAND 

2 

40  16 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

GRAND 

2 

2  li 

GRANT 

3530 

+ 

39  28 

GREAT  DIVIOE  12  SE 

3339 

MOFFAT 

2 

40  42 

GREAT  SAND  DUNES  NH 

33*1 

ALAMOSA 

3 

37  43 

GREELEY 

35*6 

WELD 

GREENLANO  8  SE 

3579 

EL  PASO 

i 

39  08 

GREENLANO  9  NE 

358* 

DOUGLAS 

* 

39  16 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592  SUMMIT 

3 

39  53 

GREYSTONE 

MOFFAT 

40  37 

GROVER  10  W 

3643  rtELD 

40  51 

GUFFEY  10  SE 

FREMONT 

1 

38  41 

GUNNISON 

366< 

GUNNISON 

2 

38  32 

HAMILTON 

3738 

MOFFAT 

3 

*0  22 

HARTSEL 

3811 

39  02 

HASWELL 

^a:i 

KIOWA 

] 

38  27 

HAWTHORNE 

3850 

BOULDER 

* 

39  56 

HAYOEN 

3867 

ROUTT 

2 

40  30 

HERMIT  7  ESE 

3951 

MINERAL 

3 

HOEHNE 

*047 

LAS  ANIMAS 

1 

37  16 

MOLLY 

4076 

PROWERS 

1 

38  03 

MOL  YOK  E 

40B2 

PHILLIPS 

3 

40  35 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

GRAND 

3 

40  03 

HOYT 

6155 

MORGAN 

40  00 

HUGO 

4172 

LINCOLN 

] 

39  08 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

CLEAR  CREEK 

4 

IDALIA 

4242 

YUMA 

3 

39  *2 

IGNACIO  1  N 

4250 

LA  PLATA 

2 

37  OB 

INDEPENDENCE  PASS  3  SW 

4270 

PITKIN 

2 

39  03 

JOES 

4380 

YUMA 

3 

39  39 

JOHN  MARTIN  DAM 

638B 

BENT 

1 

36  05 

07  48 

04  52 
07  56 
06  07 

05  17 

03  30 

04  51 


04  42 
06  58 
08  34 


06  21 
08  03 

04  53 

05  00 

03  53 
08  30 

07  53 


04  34 
04  3  3 
04  36 
04  40 
02  29 
04  33 
04  35 


05  22 
05  31 
05  19 

05  21 

02  05 

06  00 

03  05 


05  05 
08  03 
04  49 


05  48 

03  10 
05  17 
07  15 
07  08 

04  23 
02  07 


61  73 
8699 
61  77 

6260 

8500 
5995 
looi  b 


8288 
8687 
6912 
6120 

4648 

7350 
6723 

7  7*0 
6800 
5090 

8200 
766* 
6230 
8866 
4335 

-,32  3 
6  337 

9001 
3393 

37^6 

7800 
4995 
5034 
7547 
3935 
642* 
10590 
4200 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


DRY  LAND  FIELD  STA 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
MERRILL  LINDQUIST 


PARK  SER 
MELVILLE 


RALPI 


.1  ,i  w 


FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H  NUTT 
LINDEL  J  HUDSON 
AGENT  0+R  G  W  RY 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 


THOMAS  I 
CITY  OF 
MRS  ELS1 
CHARLES 
MRS  EL  V 
U  S  FORE 
LLOYO  ft 
RALPH  C 
SHI  RLE 


E  E  l 


11  TE 


MRS    W  J  IS 


ITCHELL 
ENYEART 
ST  SERVICE 
SWEDHIN 
BINARD 
M  JAMES 
FRED  ORR 


HARRY    W   NEW TON 
MR  MAC  JOHNSON 
WARDEN  PENITENTIARY 
CARIBOU  RANCH 
WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 
WILLIAM  8  SUTLEY 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL    A  LOVELL 

CARL  E  MC  M1LLEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALTITUDE  OBS 
R  L  BANT A 
B  C  CRAMER 
HAROLD  F  KREuGER 


TED  A  SMIT 
SUPT  COLO  I 


*T  HON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WfATMER  BUREAU 
MONTE1JMA  VAL  1RRIG 


CHARLES  F  SHAFFER 

LYNN  K  WOODS 
W  0  PRESTON 

,  s  weather  bureau 
u  s  weather  Bureau 
boaro  of  water  COMM 
MRS  M  A  CROWOER 
LLOYD  C  PYLE 
MALCOLM  R  DAYTON 
W1LLARD  C  ROBERTS 
FED  AVIATION  AGENCY 

CARL  R  GUY 
HAROLD  W  TwEEOY 
RALPH  H  EVANS 
DARWIN  D  WOOLLEY 
MRS  ROBERTA  M  MAY 
HANS  LARSEN 
FRANK  R  KELLY 
EARL  RAMEY 
HUGH  MUNDY 
LELAND  P  OLKJER 

CHARLES  A  MELBURN 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  C< 

SAMUEL  J  HARGIS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

RAY  S  FLEMING 

J  C  EVERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

A  E  GAINES  JR 

JOHN  G  MORI  SON 
MELVIN  B  SAVAGE 
COLORAOO  STATE  UNIV 
SAN  JUAN  BASIN  EX  STJ 
LEON  MOODY 
GT  WEST  SUGAR  CO 
ARTHUR  E  ORCUTT 


STEELE 


GIN 


FREO  G  WAGGONER 
MRS  M  S  HUBBARD 
WALTER  M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RAO10  STATION  KGLN 
MRS  J  M  HOHNHOLZ 
CLYDE  B  KENNEDY 

u  s  weather  bureau 

SLOPE  I 


.  NAT  l 


SERVICE 


u  s  bur  reclamation 
board  of  water  cohms 
frank  a  bochmann 
great  sand  dunes  nm 
gt  west  sugar  co 
frank  a  rogers 
kelsey  pottenger  jr 

U  S  BuR  RECLAMATION 

inactive  1/1/63 
mrs  doris  a  mcgemee 

mrs  Clara  g  nash 
city  of  gunnison 
mrs  ethal  m  jordan 
mrs  bessie  c  hanlin 
arthur  f  bailor 
mrs  laura  e  chesebro 
a  ray  goree 
mrs  mabel  wright 
charles  f  nicol 

W  R  DAVIS 

F    B  FLANAGAN 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

MRS  BERTHA  w  MEYER 

barbara  l  matt1x 
will ard  g  holmam 
theodore  w  clark 
consol  ute  agency 
Twin  lakes  r  ♦  c  co 
mrs  ruth  e  snyder 
corps  of  engineers 


STATION 

2 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TUMP 

PRECIP 

> 

u 

SPECIAL 

JONES  PASS  2  E 

4397 

CLEAR  CREEK 

BOARO  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

4*13 

SEDGWICK 

*1  00 

102  13 

3461 

5P 

5P 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

K AR VAL 

6*41 

LINCOLN 

38  4* 

103  32 

5130 

7A 

EMANUEL  S  INNESS 

KASSLER 

445t 

JEFFERSON 

39  30 

103  06 

5493 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE 

*46( 

WELD 

40  50 

103  36 

5250 

■is 

SS 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KIM  13  NNE 

4338 

LAS  ANIMAS 

37  27 

103  19 

ROBERT  L  PLATT 

KIOWA  1  W 

4581 

ELBERT 

39  21 

104  29 

6350 

U5  SOIL  CON  SERVICE 

4384 

ELBERT 

39  17 

104  27 

6707 

6P 

MRS  SUE  WATSON 

k!m!  1  siE 

4585 

ELBERT 

39  18 

104  31 

6350 

6P 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA  3  S 

4987 

ELBERT 

39  17 

104  28 

6613 

MR  A  B  LUCORE 

KIT  CARSON 

4603 

CHEYENNE 

38  46 

102  *7 

4284 

6P 

JOSEPH  J  ZIMMERMAN 

KUTCM  6  SSE 

66,11 

LINCOLN 

38  50 

103  50 

5390 

JAMES  R  PICKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

4720 

OTERO 

38  03 

103  31 

4188 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

473* 

HI NSDALE 

38  03 

107  19 

5P 

SP 

MRS  EMMA  L  L 1  SKA 

1  LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

PARK 

38  55 

105  29 

8500 

5P 

BA 

CHARLES  J  DAVIS 

LAKE  MORAINE 

4750 

EL  PASO 

38  49 

105  01 

10265 

:  s 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

L  AKEwOOD 

4762 

JEFFERSON 

39  45 

105  08 

5637 

6P 

6P 

BOARO  OF  WATER  COMM 

4770 

PROWERS 

38  0* 

102  37 

3633 

MIL 

Mil. 

CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

LAS  ANIMAS 

4634 

BENT 

38  05 

103  13 

3692 

5P 

SP 

AM  CRYS  SUGAR  CO 

LA  VETA 

<.a<--> 

HUERFANO 

105  00 

7026 

6P 

6P 

CHARLES  J  MAS  1 NTON 

LEAD Vt LLC 

4884 

LAKE 

; 

39  15 

106  16 

10177 

RADIO  STATION  KBftR 

LEAOvlLLE   10  WNW 

4886 

LAKE 

39  17 

106  28 

11000 

s 

LEROY  7  WSW 

694! 

LOGAN 

40  29 

103  01 

4390 

6P 

GILBERT  LINDSTROM 

LIME   3  SE 

3001 

PUEBLO 

3B  07 

10*  35 

8A 

MRS  MARY  WYATT 

LIMON  10  SSW 

3013 

ELBERT 

39  09 

103  46 

3560 

6P 

S  G  PETERSON 

LI  HON 

3017 

39  16 

103  41 

5360 

N1D 

Mil 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

LITTLE  DOLORES  3  NE 

50*1 

MESA 

2    39    0  3 

106  51 

6375 

SP 

CHARLES   V  ECKMAN 

LITTLE  MILLS 

RIO  BLANCO 

2   40  00 

108  12 

61*8 

6P 

6P 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

BOULDER 

40  10 

103  04 

4950 

8A 

BA 

g  r  west  sugar  co 

LONGHONT  6  NW 

5121 

BOULDER 

40  15 

105  09 

31*3 

: 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

S141 

LARIMER 

40  17 

105  33 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

5180 

SAGUACHE 

38  05 

106  57 

1020! 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MANASSA 

532! 

CONEJOS 

37  10 

105  56 

4P 

MANASSA    HIGH  SCHOOL 

MANCOS 

MONTEZUMA 

37  21 

108  18 

7018 

SP 

EDGAR  A  NOLANO 

HANI TOU  SPRINGS 

5352 

EL  PASO 

1  36  52 

10*  56 

6606 

MAN ] TOU  SPRGS  HYDRO  PL 

MAR VINE 

5401 

RIO  BLANCO 

2    "0  00 

107  33 

7200 

6P 

6P 

GUY  M  STEALEY 

MAY6ELL 

3446 

MOFFAT 

108  05 

5920 

6P 

JOHN   P  WIESE 

MEEKER 

54B4 

RIO  BLANCO 

2    40  02 

107  54 

62*2 

SS 

RICmARO  G  LYTTLE  JR 

MEREDITH 

5307 

PITKIN 

2    39    2  2 

106  45 

6P 

6P 

HOWARD   1  DEARHAMER 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

MONTEZUMA 

2  37  12 

108  29 

7070 

5P 

9F 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

3695 

CHAFFEE 

1  38  30 

106  20 

113*2 

S 

EARL  J  MILL1GAN 

1  MONTE  V  I STA 

'.7  06 

RIO  GRANDE 

5  37  35 

106  09 

7665 

5P 

5P 

MONTROSE  NO  1 

3717 

MONTROSE 

2   38  29 

107  53 

5830 

5P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

3722 

MONTROSE 

2  38  29 

107  53 

5830 

7A 

.  H 

UNCOMPAHGRE  v  w  u  a 

MONUMENT   2  WSW 

3730 

EL  PASO 

1     39  05 

104  55 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

MORRISON  1  SW 

5  765 

JEFFERSON 

39  39 

103  14 

6000 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

37  35 

105  10 

eeoo 

JOHN  A  ZEMBER 

NEW  RAYMER 

5922 

WELD 

40  36 

103  51 

4784 

R  D  SHEPPERO 

1  NORTHDALE 

5970 

DOLORES 

37  49 

109  01 

6693 

9F 

SP 

MRS   I    F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5 '3  90 

LAS  ANIMAS 

37  13 

105  03 

8800 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012 

SAN  MIGUEL 

38  08 

108  17 

7017 

JOSEPH   L  HANNIGAN 

WELO 

40  42 

104  47 

5185 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Office    P  0 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal   total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be    Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  arc  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,     sleet,     or  ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional     drifting     and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  In- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST . 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
(Pol  lowi  ng : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later     In  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

+<■    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•     Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

a     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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0 

HOLl  Y 

62.  1 

20.  7 

4  1.4 

75 

1  7 

9 

29 

699 

0 

0 

30 

0 

•  39 

.30 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

JOHN   MARTIN  DAM 

63.0 

26.2 

44.6 

80 

15 

1  5 

30. 

601 

0 

0 

2  7 

0 

.39 

.39 

16 

.  0 

0 

1 

0 

0 

KIT  CARSON 

60. RM 

21  .6M 

4l  .  3M 

74 

9 

3 

22 

706 

0 

0 

2  7 

0 

.35 

0 

0 

0 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

61.3 

30.2 

45.8 

79 

15 

20 

?9 

570 

0 

0 

18 

0 

.28 

.19 

17 

T 

0 

1 

0 

0 

LAMAR 

62.2 

23.8 

43.0 

2.6 

79 

15 

12 

29 

651 

0 

0 

30 

0 

.29 

.27 

•  1 5 

1  7 

0 

2 

0 

0 

LAS  ANIMAS 

62.5 

25.0 

43.8 

3.2 

78 

15 

14 

30 

631 

0 

0 

28 

0 

.42 

.06 

.42 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

LA  VETA 

59.6 

27.5 

43.6 

68 

15* 

10 

1 

636 

0 

0 

21 

0 

.16 

.15 

25 

3*0 

2 

25 

1 

0 

0 

LFAOVlLLE 

43.1 

19,0 

31.1 

4.7 

54 

2 

5 

1 8 

1010 

0 

2 

30 

0 

.26 

- 

.81 

.09 

05 

5.6 

4 

1 

0 

0 

0 

L I MfN   10  SSW 

57. 4K 

25.  2M 

4  1  .  3M 

4.4 

73 

15 

13 

30 

703 

0 

0 

28 

0 

•  77 

.21 

.46 

16 

6*0 

2 

0 

0 

L  IMpN 

56.9 

22.0 

39.5 

75 

15 

9 

23 

759 

0 

0 

30 

0 

.41 

.28 

16 

4*0 

3 

16 

I 

0 

0 

MONUMENT  2  WSW 

55.8 

25.8 

40.8 

4.0 

68 

27* 

12 

28 

719 

0 

0 

21 

0 

•  34 

■ 

.47 

•  1  9 

17 

2 

c 

0 

NORTH  LAKE 

53.8 

21.8" 

37.  AM 

65 

28 

7 

1 

806 

0 

0 

29 

0 

.27 

.65 

.15 

16 

3 

16 

2 

0 

0 

PUEPLO  WB  AIRPORT  //R 

60.0 

27.1 

43.6 

3.6 

77 

15 

17 

30 

6  37 

0 

0 

24 

0 

.53 

.00 

.24 

21 

T 

0 

2 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

61.9 

25.8 

43.9 

4.2 

77 

15 

13 

30 

626 

0 

0 

27 

0 

.  35 

.11 

.  35 

17 

2*0 

0 

1 

0 

0 

RUSH  2  NNE 

56.0 

24.3 

40.2 

75 

15 

13 

1 

740 

0 

0 

30 

0 

•  12 

■ 

.20 

.  1  2 

16 

1*0 

° 

1 

0 

0 

RUXTON  PARK 

RYE 

56.* 

24.2 

40.3 

68 

15 

12 

26. 

732 

0 

0 

28 

0 

.32 

.22 

25 

2 

0 

0 

SAL  IDA 

57.1 

21.4 

39.3 

68 

10 

9 

30. 

766 

0 

0 

25 

0 

.23 

- 

.32 

.15 

22 

2.0 

0 

1 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

62.0 

29.3 

45.7 

74 

16. 

16 

29 

575 

0 

0 

21 

0 

•  09 

,07 

2  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SPRINGFIELD  8  S 

M 

M 

M 

77 

15 

16 

26 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

43.9 

14. ft 

29.3 

53 

13* 

-  1 

26 

1066 

0 

1 

30 

1 

.24 

.10 

04 

3 

4 

1 

0 

0 

TACONY  7  SE 

59.4 

24.  4 

4  1.9 

74 

15 

11 

26 

687 

0 

0 

2  7 

0 

.08 

.08 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRIM  DAD 

59.1 

?0.9 

45.0 

73 

15 

19 

26 

593 

0 

0 

1  8 

0 

.22 

•  1  7 

2  5 

3.0 

1 

25 

I 

0 

0 

TRIM  DAD  FAA  MRPCRT 

60.3 

28.9 

44,6 

75 

15 

20 

29. 

605 

0 

0 

2  1 

0 

.09 

.08 

25 

1.1 

T 

25  ♦ 

0 

0 

0 

TWO  BUTTES  1  NW 

63.2 

28.1 

75 

5 

1 7 

2  8 

0 

0 

24 

0 

.  10 

- 

.43 

.10 

17 

.  0 

n 

1 

0 

0 

WALSENBuRG  POWER  PLANT 

59.6 

30.8 

45.2 

70 

27 

14 

1 

587 

0 

0 

15 

0 

•  20 

•  15 

25 

3.0 

T 

1 

1 

0 

0 

WESTCLIFFE 

54.7 

17.3 

36.0 

64 

10 

-  1 

1 

863 

0 

0 

29 

1 

•  20 

.18 

23 

1.5 

0 

1 

0 

0 

WETMORE  2  S 

57,9 

2V.  1 

43.5 

70 

15 

20 

17. 

640 

0 

0 

20 

0 

•  1  2 

,08 

1  7 

1 

17 

0 

0 

0 

DIVISION  01 

42.2 

4.4 

.25 

- 

•  36 

1.5 

COIORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTFNBERN 

54.0 

21.  ? 

37.9 

66 

14 

9 

18. 

805 

0 

0 

21 

0 

.96 

.79 

16 

2.0 

0 

2 

1 

0 

ARTFSIA  2  E 

50.5 

22.7 

36.6 

61 

15 

10 

30 

843 

0 

0 

30 

0 

.42 

.22 

05 

.  0 

0 

2 

0 

0 

ASPFN 

47.3 

IB. 2 

32.8 

59 

15 

2 

17 

960 

0 

0 

30 

0 

.89 

.31 

16 

12.5 

4 

17* 

3 

0 

0 

BERTHOUD  PASS 

35.6 

11.8 

23.7 

47 

16 

-  3 

18 

1229 

0 

11 

30 

2 

1.31 

.31 

05. 

16.0 

10 

2  5 

5 

0 

0 

BONr 

50.4 

17.2 

33.8 

64 

15 

1 

30 

925 

0 

0 

30 

0 

,80 

.42 

16 

1.0 

I 

18* 

2 

0 

0 

CEOAREDGE 

54.0 

28.1 

4  1.1 

3.6 

66 

14 

1  7 

30 

711 

0 

0 

2  1 

0 

.86 

,19 

.47 

16 

1.0 

0 

2 

0 

0 

CIMARRON  3  SE 

64.  1 

14.7 

39.4 

70 

7 

0 

30 

761 

0 

0 

30 

1 

.20 

.20 

15 

4.0 

0 

1 

0 

0 

Climax  2  nw 

36.0 

13.8 

24.9 

45 

13* 

-  4 

17 

1195 

0 

10 

30 

1 

•  64 

.16 

22* 

12.5 

9 

22 

3 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

47.3 

11.8 

29.6 

58 

13 

1 

28 

1054 

0 

0 

30 

0 

•  37 

.13 

04 

3.5 

2 

0 

0 

COLl BRAN 

54.7 

26.9 

40.8 

6.4 

67 

14 

12 

1  7 

719 

0 

0 

22 

0 

1  .75 

.77 

,80 

16 

2.5 

1 

19* 

4 

2 

0 

COLORADO  NAT  MON 

52.4 

34.4 

43.4 

65 

15 

23 

1  7 

641 

0 

0 

13 

0 

.44 

.37 

16 

1.0 

0 

1 

0 

0 

CORTEZ 

55.4 

24.1 

39.8 

2.6 

67 

13 

12 

1  7 

75  1 

0 

0 

27 

0 

.24 

- 

.51 

,09 

:i 

T 

0 

0 

0 

0 

CRAIG 

49.5 

19.6 

34.6 

63 

14 

1 

18 

907 

0 

1 

30 

0 

.91 

.45 

16 

6.0 

0 

3 

0 

0 

CRFSTED  BuTTF 

51.6 

14.6 

33.1 

7.4 

57 

2. 

2 

23. 

947 

0 

0 

30 

0 

.92 

- 

.60 

.61 

04 

12.5 

7 

4 

2 

1 

0 

DELTA   1  E 

55.9 

26.1 

4  1.0 

3.9 

68 

14 

1 1 

30 

713 

0 

0 

24 

0 

.35 

,05 

.25 

16 

0 

1 

0 

0 

DILI  ON 

46.0 

16.3 

31.2 

6,2 

57 

15 

2 

1  7 

1008 

0 

1 

30 

0 

.41 

.77 

.14 

05 

3 

4 

2 

c 

0 

DURANGO 

55.7 

21.8 

38.8 

2.7 

67 

10 

12 

29. 

783 

0 

0 

29 

0 

,88 

- 

.10 

.35 

21 

5.5 

2 

24* 

3 

0 

0 

EAGl E  FAA  AIRPORT 

51.1 

17.0 

34.  1 

65 

15 

1 

30 

923 

0 

o 

29 

0 

.73 

.41 

16 

3.0 

2 

17 

3 

0 

0 

FORT  LEWIS 

49.8 

22.5 

36.2 

3.0 

61 

9 

10 

22 

859 

0 

0 

30 

0 

1  .06 

.07 

.33 

04 

6.0 

4 

24 

4 

0 

0 

FRAsER 

44.0 

6.4 

25.2 

2.3 

54 

15* 

-  8 

17 

1188 

0 

3 

30 

1 1 

.77 

- 

•  36 

.33 

04 

3 

0 

0 

FRUITA  2  N 

56.2 

24.5 

40.4 

3.0 

68 

15 

11 

30 

733 

0 

0 

26 

0 

,05 

.53 

.03 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GATEWAY  1  SW 

58.5M 

29. 3« 

4  3.9M 

71 

14 

16 

30 

623 

0 

0 

22 

0 

.68 

.50 

16 

T 

0 

2 

I 

0 

Gl  ENWOOD  SPRINGS   1  N 

52.6 

24.4 

38.5 

2.1 

63 

12 

1 1 

29. 

785 

0 

o 

2ft 

0 

1.13 

• 

,08 

.51 

16 

T 

T 

16 

3 

1 

0 

GORE  PASS  RANCH 

46. OM 

13. 1M 

29. 6M 

60 

14 

-  5 

30 

1055 

0 

2 

2« 

5 

•  46 

.21 

16 

6.0 

2 

16 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

56.4 

31.6 

44.0 

5.2 

69 

15 

20 

29 

624 

0 

0 

1  7 

0 

.36 

- 

.22 

.29 

16 

T 

0 

1 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

56.6 

30.6 

43.6 

68 

16* 

19 

28 

637 

0 

0 

lfl 

0 

.41 

.21 

16 

2 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  WNW 

46.4 

11.8 

29.1 

57 

15 

-  4 

23 

1070 

0 

1 

30 

5 

.71 

.33 

04 

$ 

5 

3 

0 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

45.4 

17.7 

31.6 

53 

15* 

4 

30 

996 

0 

1 

25 

0 

.42 

•  26 

04 

4.7 

3 

5* 

1 

0 

0 

GREFN  MOUNTAIN  DAM 

48.5 

20.2 

34.4 

61 

15. 

8 

30. 

913 

0 

0 

28 

0 

.64 

.28 

04 

3 

0 

0 

GUNNISON 

48.9 

14.3 

31.6 

3.4 

61 

12 

-  1 

30 

994 

0 

0 

29 

1 

.  32 

.28 

.11 

04 

2.0 

T 

25* 

2 

0 

0 

HAYDEN 

50.1 

19.8 

35.0 

63 

14 

1 

1  7 

893 

0 

0 

29 

0 

.84 

.25 

.30 

16 

4.0 

3 

0 

0 

HOT   SULPHUR  SPRS  2  Sw 

46.0 

12.9 

29.5 

59 

14 

-  3 

19 

1059 

0 

1 

30 

5 

.34 

.15 

04 

6.5 

2 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

54.3 

20.6 

37.5 

2.3 

68 

2 

H 

20 

819 

0 

0 

28 

0 

.71 

.04 

.32 

21 

5.0 

0 

3 

0 

0 

LAKE  CITY 

48.3 

14.5 

31.4 

61 

12 

0 

23 

1001 

0 

1 

30 

1 

.59 

,30 

21 

9.0 

4 

26* 

3 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

55.3 

16.4 

35.9 

67 

14 

•  3 

17 

866 

0 

0 

30 

2 

.82 

.42 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

MAR  VINE 

50.7 

23.0 

36.9 

62 

14 

3 

17 

838 

0 

0 

29 

0 

1.51 

.64 

05 

e.i 

3 

2 

0 

MAYBFLL 

49.2 

18.2 

33.7 

62 

15 

m  4 

17 

930 

0 

2 

30 

1 

.98 

.66 

16 

7.0 

6 

18* 

3 

1 

0 

5m  lAma)  Notes  Following  Station  InoVa 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
NOVEMBER  1963 


Temperature 

Precipitation 

.  f 

5  E 

>  J 

•  | 

S  E 

<  i 

t 

< 

From  Normal 

j 
» 

X 

! 

Q 

i 

j 

t 

0 

a 

No.  of  Days 

! 

t 

i 

i. 
• 

- 

i 

z 

I 

a 
1 

t5 

Snow,  SImI 

No.  o*  Dajn 

e. 

Max. 

M 

n 

I 

a 

| 

o 

i 

s 

0 

I 

Z 

■ 

o 

• 

5 
o 

S 
1 
■ 
8 

D 

I 
■ 
• 

a 

»t 
S  -. 

>  i 

•  J 
H  1 

1 ; 

:;l 

»J 
„  1 

MEEKER 

20.7 

3  7.1 

0 

0 

.« 

0 

4. 

5 

s 

16 

3 

1 

0 

MFRFDITH 

48.6 

15.2 

31.9 

60 

12 

i 

IB 

986 

0 

0 

30 

0 

.78 

.44 

16 

4  , 

C 

( 

16 

2 

C 

0 

MFSA   VERDE   NAT  PARK 

53.6 

30.2 

41.9 

2.4 

72 

10 

17 

17 

685 

o 

o 

16 

0 

.71 

- 

.27 

.24 

21 

3. 

0 

2 

21 

3 

c 

0 

MONTROSF   NO  2 

54.3 

26.4 

40.4 

3.6 

68 

15 

17 

18 

734 

0 

0 

24 

1 

.53 

- 

.04 

.20 

22 

• 

1 

0 

4 

c 

0 

NORTHDALE 

51.8 

23.3 

37.6 

4.1 

63 

11 

10 

30 

613 

0 

0 

Q 

.39 

- 

.55 

.22 

16 

2  ■ 

2 

c 

NORWOOD 

60 

1 5 

5 

]  7 

950 

0 

0 

D 

.91 

.02 

.37 

1 6 

7, 

s 

3 

0 

0 

Ouray 

40.* 

26.5 

38.  1 

63 

15 

13 

17 

802 

0 

0 

1.21 

.34 

21 

12. 

C 

7 

22 

4 

0 

0 

PAGCSA  SPRINGS 

52.4 

18.4 

35.4 

63 

10 

4 

23 

882 

2  ) 

0 

.85 

.25 

21 

5. 

' 

3 

21 

4 

0 

0 

PALISADE   1  S 

56.4 

33.  1 

44.8 

68 

7 

22 

28 

598 

0 

D 

1.' 

j 

.66 

.26 

.51 

17 

0 

3 

1 

0 

PALISAOF   LAKE   2  SSE 

49.0 

17.5 

33.3 

61 

16 

0 

21 

945 

0 

0 

3  1 

1 

.58 

.28 

21 

6. 

0 

PAOMA 

5  7  .  6 

26.6 

42.1 

6  7 

15* 

1  4 

0 

a 

2. 

0 

3 

a 

0 

PARADOX 

59.  1M 

26. OM 

42. 6M 

71 

14 

12 

30 

664 

n 

26 

.84 

.65 

16 

* 

c 

: 

: 

0 

PITKIN 

44.0 

11.0 

27.5 

53 

10 

-  3 

26. 

1113 

0 

0 

30 

- 

.90 

.01 

.30 

05 

13. 

r 

6 

29. 

- 

( 

0 

RANGELY 

52.1 

22.8 

37.5 

64 

15 

o 

30 

819 

o 

o 

1.02 

.51 

04 

1. 

r. 

1 6 

2 

1 

o 

RFOSTONF 

RtCr 

51.4 

17.5 

34.5 

65 

12 

2 

17 

909 

0 

0 

30 

0 

.86 

- 

.78 

.40 

04 

5. 

5 

4 

4 

3 

0 

0 

R I Fl  E   2  ENE 

3.2 

6  5 

1  4. 

10 

773 

0 

0 

2  5 

0 

.78 

•  00 

■  49 

16 

' 

0 

2 

c 

0 

SlLvERTCN 

47.5 

13.0 

30.3 

3.7 

58 

9 

-  5 

23 

1034 

0 

1 

30 

5 

.90 

: 

.26 

.32 

21 

8. 

0 

8 

22 

4 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

48.3 

15.4 

31.0 

3.2 

61 

15 

- 

18 

988 

0 

0 

2(1 

; 

1.17 

.73 

.40 

16 

8. 

• 

17 

4 

0 

0 

TAYI  OR  PARK 

44.  1 

14.2 

29.2 

54 

8 

2 

30. 

1068 

0 

1 

SO 

0 

.40 

.10 

16. 

I 

0 

3 

0 

0 

TELI  URIDE 

50.1 

17.5 

33.8 

3.3 

61 

12* 

2 

26. 

928 

n 

2  9 

0 

1.08 

• 

.15 

.33 

21 

16. 

- 

10 

22 

4 

0 

0 

URAVAN 

57.9 

27.5 

42.7 

70 

14. 

15 

30 

661 

0 

0 

24 

0 

1.44 

.50 

16 

1 

4 

l 

0 

VALI  EC1TO  DAM  // 

51.8 

21.7 

36.8 

61 

12* 

9 

17 

836 

0 

0 

1.17 

.44 

21 

o 

YFLl OW  JACKET  1NW 

51.5 

27.3 

39.4 

62 

12* 

14 

17 

759 

0 

0 

24 

0 

.31 

.16 

04 

2. 

4 

T 

21 

1 

0 

0 

DIVISION  02 

35.9 

3.2 

.76 

.25 

4, 

5 

KArsAs  drainage  basin 

03 

AKRrN  FAA  AIRPORT 

54.9 

26.9 

40.9 

72 

15 

15 

22 

718 

0 

0 

23 

0 

.38 

.25 

21 

3. 

s 

3 

24. 

I 

0 

0 

BONNY  DAM 

5  7.7 

1 6 

30. 

668 

0 

0 

29 

0 

•  39 

•  27 

1  7 

1. 

0 

1 

17 

0 

0 

BlIRl  INGTON 

60.8 

28.2 

44.5 

4,8 

76 

15 

22 

28« 

607 

0 

0 

25 

0 

.15 

- 

.28 

.15 
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57.3 
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12 

1 

837 

0 

0 

26 

0 

.08 

.07 

17 

0 

0 

0 

CASTLE  POCK 

58.  1 

22.6 
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DENVER  wB  AIRPORT  //R 

58.0 
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2.5 

73 
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30 
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0 

29 

0 

3 

5 

3 

17 

1 

0 
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4.0 
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14 

23 

22 
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17 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
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Temperature 

Precipitation 
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26.5 
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31.8 
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.49 
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6.8 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:      80°  on  the  15th  at  John  Martin  Dam 


Lowest  Temperature:     -14°  on  the  30th  at  Hermit  7  ESE 


Greatest  Total  Precipitation:      2.48  inches  at  Wolf  Creek  Pass  4  W 
Least  Total  Precipitation:     0.00  inche     at  3  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     1.04  inches  on  the  22d  at  Wolf  Creek  Pass  4  W 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      34.0  inches  at  Wolf  Creek  Pass  4  W 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     16  inches  on  the  22d  at  Wolf  Creek 

Pass  4  w 


See  Inference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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BUTLER  RANCH 
CAWPC  8  5« 
CANQN  CITY 
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COLORADO  SPRINGS  mB  AP 
DELHI 

DOHERTv  RANCH 
FADS 

EVERSCLL  RANCH 
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FOUNTAIN 
FOULER 
GARDNER 

GuFFE*  10  SE 

HASMELL 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 
KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FA A  AIRPORT 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 

LEAOVILLE 
L IME  3  SE 
L I HON   10  SSM 
LI  HON 
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NORTH  LAKE 
MDMAV 

PENROSE    3  NNM 

POEBLO  MB  AIRPORT  //R 

PUEBLO  CITY  AFSERVOIR 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 
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MONTROSE  NO  2 
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OURAY 

PA&OSA  SPRING5 
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PAONIA 
PARADOX 

PARSMALL    10  SSE 

PITKIN 

PL*CERVILLE 

PYRAMID 

RANQELY 

REDSTONE 
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BONNY  DAM 
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CHEE5MAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
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FORT  COLLINS 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  1963 
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33 
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AS 

39 

36 

39 

42 

29 

27 

29 

40 

50 

25 

25 

3 1 

3  1 

36 

31 

26 

32 

32 

31 

38 

34 

26 

34 

34.6 

V.I  ■LL'HLC     t  3n 

MAX 

46 

58 

59 

59 

61 

62 

63 

57 

66 

66 

58 

56 

58 

64 

66 

60 

49 

53 

54 

51 

50 

47 

52 

54 

44 

58 

65 

54 

55 

62 

56.9 

MIN 

26 

40 

22 

2  2 

22 

20 

2  o 

3  i 

39 

1  7 

18 

12 

38 

35 

14 

3  8 

22 

13 

22 

2 1 

14 

24,9 

MAX 

A3 

60 

58 

62 

63 

64 

64 

49 

63 

63 

57 

49 

47 

69 

71 

65 

40 

53 

53 

60 

54 

39 

56 

52 

42 

55 

66 

45 

60 

59 

5  6  0 

MIN 

" 

' 

29 

34 

3 1 

2  5 

2  5 

2  9 

35 

32 

2  5 

22 

25 

25 

3 1 

24 

20 

29 

20 

34 

2 1 

25 

28  1 1 

DFLH1 

MAX 

64 

69 

62 

65 

65 

70 

60 

65 

70 

62 

54 

48 

69 

77 

70 

56 

56 

55 

66 

61 

45 

55 

61 

46 

59 

68 

67 

65 

65 

62,3 

MIN 

26 

40 

24 

3  g 

40 

30 

20 

2 1 

22 

38 

42 

28 

25 

22 

25 

32 

24 

19 

32 

3 1 

1  7 

26 

1 7 

15 

27.8 

EADS 

MAX 

54 

62 

60 

65 

70 

70 

70 

58 

70 

65 

60 

52 

50 

56 

75 

72 

55 

52 

55 

62 

58 

55 

57 

55 

50 

58 

70 

60 

60 

54 

60,3 

MIN 

23 

35 

30 

32 

35 

35 

27 

2  5 

20 

2  8 

40 

30 

25 

28 

23 

32 

23 

16 

23 

3  2 

18 

2  8 

30 

18 

27.2 

CVCK3ULL     N  *»  in  ^.  f 

MAX 

60 

64 

67 

73 

72 

78 

78 

68 

74 

71 

60 

60 

58 

62 

79 

78 

62 

64 

65 

71 

65 

51 

60 

68 

53 

63 

70 

50 

64 

6 1 

65,6 

MIN 

34 

38 

33 

39 

26 

24 

29 

30 

45 

37 

25 

37 

23 

45 

20 

35 

39 

1 8 

2 1 

32 

17 

30.8 

t  '  z"  *  ~   8  S 

MAX 

51 

60 

61 

66 

69 

66 

65 

55 

69 

63 

58 

53 

50 

61 

7* 

70 

48 

56 

58 

63 

59 

51 

55 

53 

49 

60 

69 

58 

59 

56 

59.5 

MIN 

2 9 

2  5 

27 

29 

26 

27 

29 

30 

2  i 

22 

1 B 

23 

35 

29 

15 

1 8 

1  7 

26 

24 

1 1 

1 1 

24 

13 

24 

17 

1 2 

14 

22.7 

HrLLY 

MAX 

45 

68 

66 

68 

67 

73 

73 

73 

61 

74 

68 

58 

57 

49 

60 

72 

75 

51 

60 

57 

65 

64 

47 

62 

60 

53 

58 

69 

50 

59 

62.1 

MIN 

2  g 

2  2 

2  3 

30 

26 

27 

28 

20 

1 8 

20 

23 

26 

32 

18 

22 

18 

21 

25 

10 

15 

1 8 

12 

1 4 

1 4 

14 

20.7 

JpHN   MARTIN  DAM 

MAX 

56 

63 

64 

67 

70 

7* 

73 

66 

70 

69 

65 

55 

55 

58 

80 

73 

69 

54 

53 

63 

64 

57 

57 

57 

52 

57 

66 

64 

60 

58 

63,0 

MIN 

2  5 

25 

31 

3  i 

3  J 

29 

32 

3  i 

30 

30 

32 

23 

22 

20 

25 

34 

32 

25 

26 

22 

33 

27 

16 

20 

33 

16 

24 

32 

15 

15 

26.2 

tt  t  t  cap  Son 

MAX 

59 

65 

60 

66 

71 

70 

70 

59 

7* 

67 

57 

49 

59 

57 

56 

64 

57 

52 

60 

53 

50 

64 

70 

53 

60 

59 

60,9 

MIN 

29 

2  3 

27 

29 

29 

31 

22 

18 

1  9 

25 

19 

23 

2 1 

28 

3 

1 3 

15 

32 

14 

22 

17 

12 

21.6 

LA    JUNTA    FAA   A  I R POP  T 

MAX 

57 

66 

63 

67 

70 

73 

69 

61 

69 

68 

59 

56 

56 

58 

79 

71 

49 

53 

57 

66 

63 

46 

56 

56 

51 

59 

70 

48 

63 

59 

61,3 

MIN 

36 

35 

40 

37 

44 

34 

35 

36 

35 

28 

26 

26 

33 

37 

3  l 

26 

28 

27 

33 

27 

2 1 

26 

26 

22 

30 

25 

20 

23 

30.2 

MAX 

57 

66 

66 

70 

72 

76 

73 

60 

72 

66 

62 

56 

50 

60 

79 

75 

51 

55 

56 

66 

63 

49 

58 

59 

54 

57 

67 

49 

59 

62 

62,2 

MIN 

2  5 

26 

3 1 

29 

28 

3  i 

22 

22 

23 

23 

32 

3  i 

23 

25 

20 

32 

2  2 

1 5 

1 7 

2  2 

1  5 

22 

1  9 

13 

23.8 

LAS   Aiv  I  M  A  5 

MAX 

57 

66 

63 

69 

71 

74 

70 

60 

70 

67 

60 

56 

60 

58 

78 

74 

64 

53 

54 

62 

65 

57 

59 

56 

52 

58 

68 

53 

63 

57 

62,5 

MIN 

27 

28 

29 

2  6 

28 

30 

23 

24 

2  i 

25 

39 

32 

23 

24 

22 

3 1 

2  7 

1 6 

34 

1 5 

22 

2  i 

14 

25,0 

LA  VETA 

MAX 

59 

60 

61 

57 

60 

66 

62 

57 

6* 

65 

64 

53 

63 

68 

68 

58 

56 

62 

63 

61 

56 

46 

56 

51 

41 

55 

63 

63 

63 

64 

59,6 

MIN 

3  5 

25 

32 

30 

30 

1  9 

23 

39 

37 

40 

26 

18 

20 

1 8 

35 

30 

27 

24 

2  6 

2 1 

30 

20 

19 

27.5 

1  C  A  riW  T  1  1  F 

MAX 

AS 

54 

44 

35 

39 

49 

47 

41 

42 

51 

48 

48 

53 

49 

52 

45 

33 

44 

40 

45 

38 

27 

44 

33 

30 

44 

47 

37 

39 

50 

43.1 

MIN 

27 

20 

24 

2  5 

23 

2  6 

2  5 

30 

24 

28 

18 

5 

1 2 

1 6 

1 9 

1  3 

20 

1 1 

1 2 

24 

1 3 

14 

19.0 

L  T  MON    10    S Sto 

MAX 

46 

65 

56 

61 

60 

68 

67 

67 

62 

53 

54 

49 

70 

73 

72 

46 

56 

51 

59 

56 

36 

56 

46 

42 

59 

67 

49 

57 

57 

57,4 

MIN 

32 

29 

2  H 

26 

29 

2  9 

34 

22 

2 1 

20 

35 

32 

24 

15 

24 

26 

30 

1  7 

27 

2  8 

22 

29 

24 

22 

13 

25.2 

L  T  MON 

MAX 

52 

67 

55 

63 

63 

70 

63 

59 

69 

64 

53 

55 

50 

70 

75 

68 

40 

*9 

51 

60 

46 

34 

55 

44 

43 

60 

68 

42 

60 

59 

56.9 

MIN 

I  7 

1  7 

30 

30 

26 

2  5 

30 

25 

25 

2  9 

28 

24 

2 1 

18 

28 

30 

2  l 

11 

22 

20 

24 

12 

9 

20 

20 

1  7 

26 

20 

1 8 

16 

22.0 

Mf.NUMFNT   2  WSW 

MAX 

44 

62 

54 

59 

62 

64 

62 

50 

64 

60 

54 

50 

56 

66 

68 

60 

37 

54 

54 

60 

51 

40 

59 

50 

40 

57 

68 

47 

61 

61 

55,8 

MIN 

3  3 

34 

36 

25 

34 

36 

2  7 

2  i 

22 

27 

38 

32 

1  3 

20 

25 

24 

26 

1  6 

28 

24 

I  7 

33 

12 

33 

25,8 

INl  W  1  H     L     K.  t 

MAX 

46 

59 

49 

48 

55 

60 

55 

55 

61 

59 

54 

52 

61 

57 

60 

49 

42 

52 

50 

56 

44 

42 

55 

53 

34 

51 

64 

65 

62 

64 

5  3  8 

MIN 

26 

26 

2  8 

25 

1  9 

25 

32 

2  7 

3  i 

14 

23 

1  9 

2 1 

2  2 

1 5 

2  5 

2  i 

1 6 

20 

21  le 

PUEBLO  wq  airport 

MAX 

51 

63 

63 

67 

70 

70 

67 

58 

67 

66 

62 

54 

51 

69 

77 

69 

44 

54 

55 

65 

58 

44 

59 

55 

49 

59 

64 

46 

66 

59 

60,0 

MIN 

27 

27 

35 

34 

35 

29 

35 

30 

30 

32 

33 

25 

2  7 

28 

34 

2  6 

22 

2  2 

3 1 

26 

2  0 

22 

2  7 

2  0 

26 

22 

1  8 

17 

27.1 

orftfv  cnon  ?  f^p 

Kl  L  n.  "     r  UKU     C  CJC 

MAX 

55 

66 

64 

68 

69 

71 

68 

60 

69 

67 

62 

55 

54 

62 

77 

70 

61 

S3 

57 

64 

64 

52 

59 

55 

52 

59 

69 

55 

61 

59 

61.9 

MIN 

29 

29 

26 

34 

23 

23 

2  3 

24 

53 

30 

22 

2  3 

2 1 

29 

25 

1  7 

15 

22 

29 

13 

25.8 

Rl'SH   ?  NNE 

MAX 

38 

65 

60 

61 

63 

62 

61 

51 

59 

63 

55 

51 

63 

69 

75 

57 

44 

46 

48 

51 

52 

53 

52 

53 

55 

54 

58 

56 

58 

46 

56,0 

MIN 

28 

2  3 

2  7 

3 1 

24 

20 

1 8 

2  8 

30 

28 

26 

20 

2 1 

23 

24 

2  5 

2  3 

22 

22 

26 

26 

16 

24.3 

Ru x  T on  park 

MAX 

MIN 

RVE 

MAX 

52 

60 

53 

57 

59 

62 

64 

59 

60 

60 

60 

52 

50 

65 

68 

60 

54 

54 

56 

55 

56 

46 

56 

54 

4'' 

49 

60 

51 

55 

58 

56,4 

MIN 

30 

30 

35 

26 

32 

3 1 

2 1 

22 

2  9 

3  3 

1 6 

16 

1 7 

26 

20 

1  6 

23 

26 

12 

2  3 

1  8 

20 

24.2 

SAL  IDA 

MAX 

52 

62 

60 

53 

57 

64 

64 

58 

63 

68 

62 

64 

60 

65 

64 

58 

49 

55 

55 

57 

50 

44 

54 

51 

44 

52 

63 

55 

55 

56 

57,  1 

MIN 

2  5 

33 

2  J 

25 

2  8 

2  i 

1 8 

1 8 

26 

36 

33 

15 

17 

10 

21 

2  5 

»  2 

1 1 

1  7 

9 

21.4 

SPRINGFIELD  7  WSw 

MAX 

55 

65 

60 

65 

65 

74 

73 

65 

69 

66 

57 

54 

55 

65 

74 

74 

63 

60 

58 

65 

56 

47 

62 

65 

48 

59 

67 

54 

59 

58 

62,0 

MIN 

3  9 

2  & 

27 

38 

44 

32 

21 

26 

2  5 

1 8 

1  9 

25 

3 1 

1  g 

22 

29.3 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

58 

67 

68 

76 

74 

67 

58 

65 

77 

68 

63 

52 

59 

60 

68 

67 

67 

MIN 

2o 

34 

32 

24 

24 

26 

36 

21 

24 

23 

28 

1 9 

1  6 

2 1 

20 

32 

SUGAR  LOAF  RESERVOIW 

MAX 

43 

50 

45 

39 

41 

'.9 

49 

44 

46 

53 

48 

51 

53 

49 

52 

40 

33 

42 

41 

45 

36 

30 

45 

35 

33 

44 

49 

39 

43 

46 

43.9 

MIN 

2  3 

2  i 

18 

26 

26 

24 

23 

1  7 

25 

19 

25 

5 

5 

_  i 

1 1 

1 1 

2 

14.6 

TACONY  7  5E 

MAX 

52 

58 

60 

65 

67 

70 

69 

55 

67 

62 

63 

53 

50 

67 

74 

64 

54 

54 

54 

62 

63 

46 

56 

54 

47 

59 

67 

46 

63 

59 

59.4 

MIN 

28 

24 

20 

26 

1 1 

17 

24.4 

TRINIDAD 

MAX 

48 

55 

56 

63 

65 

tt 

63 

60 

64 

65 

63 

52 

56 

70 

'3 

65 

49 

SB 

59 

62 

53 

43 

62 

59 

43 

56 

bi 

54 

59 

64 

59,1 

MIN 

36 

24 

29 

24 

30.9 

TCINIDAD   FAA  AIRPORT 

MAX 

50 

65 

61 

61 

66 

71 

65 

60 

69 

67 

59 

55 

58 

70 

75 

65 

48 

60 

60 

65 

58 

44 

63 

62 

42 

58 

67 

43 

61 

62 

60,3 

MIN 

34 

29 

35 

32 

2  5 

2  7 

33 

30 

2  5 

2  3 

2  0 

24 

26 

28.9 

TWO  BuTTES  1  NW 

MAX 

62 

70 

73 

73 

75 

72 

70 

74 

68 

70 

69 

54 

58 

56 

64 

61 

58 

56 

57 

66 

61 

60 

65 

60 

56 

54 

56 

58 

60 

59 

63.2 

MIN 

26 

30 

35 

36 

34 

29 

32 

36 

32 

30 

26 

26 

29 

27 

36 

30 

28 

2  6 

25 

23 

3  3 

26 

30 

2  6 

22 

21 

20 

17 

24 

26 

28.1 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

50 

61 

56 

60 

64 

68 

65 

60 

65 

66 

58 

54 

59 

67 

68 

66 

47 

5i 

57 

64 

56 

44 

59 

61 

47 

55 

70 

54 

61 

66 

59.6 

MIN 

14 

31 

35 

37 

40 

1  3 

42 

29 

34 

34 

34 

24 

24 

33 

43 

44 

25 

25 

24 

35 

35 

28 

24 

39 

27 

25 

33 

26 

20 

28 

30.8 

WFSTCL IFFE 

MAX 

40 

52 

53 

53 

57 

61 

57 

SO 

63 

64 

61 

60 

57 

63 

63 

52 

46 

52 

53 

57 

49 

44 

54 

60 

41 

55 

60 

49 

54 

60 

54.7 

MIN 

-  1 

10 

20 

29 

27 

23 

28 

20 

?  J 

22 

19 

15 

18 

27 

2  3 

35 

7 

12 

5 

19 

30 

9 

6 

2U 

21 

2 

15 

18 

12 

6 

17.3 

WFTMORE  2  S 

MAX 

43 

59 

57 

58 

64 

66 

69 

54 

65 

62 

55 

49 

49 

67 

70 

60 

51 

55 

57 

59 

55 

45 

60 

67 

44 

56 

66 

49 

62 

63 

57.9 

MIN 

20 

29 

39 

34 

34 

J  9 

33 

30 

33 

40 

35 

25 

27 

31 

37 

44 

20 

21 

23 

25 

3C 

25 

21 

32 

26 

22 

33 

27 

23 

26 

29.1 

Following  SuOoa  fadu 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  1963 


Day  Oi  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

• 

COLOR»00  DRAINAGE 

Al TENBERN 

MAX 

53 

57 

54 

57 

60 

65 

65 

58 

62 

65 

62 

62 

54 

66 

65 

56 

38 

43 

47 

45 

92 

45 

46 

44 

49 

48 

51 

53 

50 

49 

54.0 

MIN 

1  5 

15 

25 

35 

37 

26 

30 

25 

25 

26 

24 

2  1 

2 1 

29 

24 

30 

9 

9 

14 

20 

24 

25 

14 

24 

30 

15 

17 

22 

10 

10 

21.7 

AR  TES 1  A   2  E 

MAX 

49 

55 

55 

53 

52 

56 

58 

52 

58 

59 

59 

56 

54 

59 

61 

57 

38 

43 

43 

46 

47 

42 

43 

42 

46 

45 

48 

46 

49 

41 

50.5 

20 

20 

25 

28 

26 

26 

29 

26 

29 

30 

28 

26 

27 

30 

32 

29 

14 

15 

13 

21 

2  5 

21 

16 

25 

25 

17 

16 

19 

12 

10 

22.7 

A5PEN 

MAX 

40 

48 

49 

44 

49 

57 

57 

50 

54 

58 

57 

58 

49 

58 

59 

43 

36 

34 

40 

46 

47 

36 

45 

39 

41 

42 

50 

41 

44 

42 

47.3 

1  3 

1 5 

22 

30 

29 

23 

28 

2  1 

23 

30 

24 

24 

24 

26 

24 

25 

2 

4 

8 

10 

24 

19 

7 

18 

14 

9 

14 

12 

10 

1  2 

16.2 

BFRTHCUD  pass 

MAX 

25 

32 

45 

39 

31 

31 

43 

*0 

32 

39 

45 

40 

41 

46 

43 

47 

36 

21 

35 

32 

39 

35 

19 

33 

26 

26 

39 

41 

29 

39 

35.6 

MIN 

4 

4 

15 

19 

17 

18 

20 

1 5 

19 

24 

20 

20 

20 

20 

18 

18 

-  2 

-  3 

8 

7 

10 

9 

2 

1 1 

5 

9 

11 

7 

6 

8 

11.1 

BPND 

MAX 

50 

56 

57 

58 

53 

55 

60 

54 

58 

62 

62 

60 

59 

61 

64 

56 

35 

39 

38 

41 

45 

42 

42 

40 

45 

41 

46 

49 

44 

42 

90.4 

1  5 

15 

1  8 

21 

3 1 

28 

30 

24 

31 

28 

2  3 

20 

18 

19 

22 

29 

4 

6 

5 

10 

12 

24 

7 

17 

21 

10 

11 

12 

5 

1 

17.2 

CFDARFDGE 

MAX 

52 

58 

57 

51 

58 

63 

63 

56 

59 

63 

62 

63 

61 

66 

64 

'53 

52 

46 

51 

55 

54 

45 

49 

38 

44 

44 

49 

47 

48 

50 

54.0 

MIN 

24 

27 

36 

37 

38 

35 

42 

3 1 

3 1 

3  1 

30 

29 

29 

36 

35 

33 

18 

18 

20 

28 

33 

26 

26 

26 

25 

19 

22 

20 

18 

17 

21.1 

CIMARRON   J  SE 

MAX 

68 

65 

68 

63 

64 

69 

70 

65 

66 

66 

67 

66 

65 

69 

64 

65 

66 

68 

65 

69 

38 

67 

69 

65 

63 

62 

60 

59 

55 

54 

64.1 

MIN 

15 

20 

18 

17 

IB 

19 

22 

17 

18 

18 

1  7 

1  9 

1 5 

20 

24 

10 

1  5 

1  8 

16 

20 

15 

16 

10 

1  •> 

10 

5 

5 

5 

4 

14.7 

CLIMAX   2  NW 

MAX 

37 

43 

37 

28 

31 

41 

40 

35 

41 

45 

40 

41 

45 

40 

44 

40 

25 

35 

32 

37 

32 

24 

35 

27 

24 

37 

41 

32 

32 

39 

36.0 

MIN 

4 

1  3 

17 

20 

20 

16 

2  3 

1  7 

19 

24 

18 

16 

19 

22 

22 

19 

-  4 

6 

8 

12 

17 

9 

3 

14 

6 

5 

21 

7 

9 

1 1 

13.1 

CPCHETOPA  CREEK 

MAX 

50 

SO 

52 

52 

48 

50 

55 

57 

51 

56 

56 

56 

58 

53 

50 

31 

40 

38 

41 

.  48 

45 

45 

35 

41 

34 

39 

38 

43 

42 

43 

47.3 

MIN 

17 

15 

15 

22 

25 

22 

20 

1 5 

16 

1 5 

16 

12 

1 1 

20 

15 

12 

7 

2 

2 

12 

20 

6 

4 

6 

6 

3 

9 

1 

5 

11.6 

CTLLBflAN 

MAX 

55 

58 

58 

56 

58 

60 

65 

59 

64 

65 

65 

65 

58 

67 

65 

55 

39 

45 

50 

47 

47 

46 

49 

41 

50 

49 

S  1 

52 

52 

48 

54.7 

MIN 

24 

23 

35 

37 

38 

35 

43 

30 

32 

35 

3 1 

30 

26 

35 

35 

25 

1 2 

1 5 

19 

23 

27 

27 

16 

25 

23 

20 

2/ 

24 

18 

2 

26,9 

CCLORADO  NAT  HON 

MAI 

54 

53 

54 

52 

58 

60 

61 

59 

60 

62 

62 

58 

56 

61 

65 

47 

45 

42 

44 

46 

47 

45 

44 

45 

48 

48 

49 

54 

45 

48 

52.4 

MIN 

34 

31 

42 

38 

41 

46 

47 

38 

38 

40 

41 

40 

39 

41 

34 

30 

23 

25 

27 

33 

36 

31 

25 

31 

31 

26 

I  . 

33 

31 

30 

34.4 

CrRTF? 

MAX 

54 

60 

56 

55 

58 

62 

62 

59 

65 

64 

64 

63 

67 

65 

63 

56 

46 

91 

52 

54 

48 

44 

50 

41 

47 

44 

49 

53 

56 

53 

55.4 

MIN 

24 

24 

40 

33 

3  1 

31 

44 

27 

28 

26 

25 

25 

27 

22 

20 

24 

12 

16 

19 

22 

i  2 

24 

16 

23 

26 

17 

18 

19 

19 

16 

24.1 

CRAIG 

MAX 

52 

58 

56 

51 

47 

59 

54 

48 

59 

60 

57 

61 

62 

63 

61 

46 

32 

37 

44 

47 

46 

36 

41 

se 

37 

46 

50 

43 

48 

47 

49.5 

MIN 

14 

21 

22 

31 

31 

31 

28 

22 

32 

3 1 

2  3 

21 

2  3 

31 

26 

18 

4 

1 

6 

18 

17 

19 

1  3 

25 

19 

16 

13 

13 

to 

10 

19.6 

CRESTFD  BUTTE 

MAl 

57 

57 

56 

56 

55 

54 

54 

52 

51 

54 

56 

55 

54 

53 

49 

53 

54 

52 

51 

50 

49 

49 

47 

46 

45 

45 

49 

40 

46 

47 

51.6 

MIN 

6 

12 

20 

29 

29 

12 

27 

18 

17 

20 

19 

18 

17 

24 

20 

26 

2 

9 

6 

10 

16 

21 

2 

1  3 

9 

* 

10 

11 

5 

14,6 

DFLTA  1  F 

MAX 

53 

59 

59 

59 

62 

66 

66 

60 

61 

64 

64 

63 

55 

68 

66 

66 

44 

45 

52 

56 

53 

50 

49 

41 

48 

48 

51 

50 

49 

50 

55.9 

MIN 

26 

26 

35 

40 

40 

32 

44 

32 

28 

26 

28 

25 

24 

33 

30 

33 

2  1 

17 

18 

24 

24 

32 

1  7 

23 

27 

18 

11 

16 

14 

26.1 

DILLON 

MAX 

39 

48 

48 

4] 

44 

52 

52 

44 

49 

56 

50 

52 

55 

55 

57 

52 

31 

38 

42 

50 

43 

37 

46 

37 

35 

45 

49 

41 

43 

47 

46,0 

MIN 

10 

13 

20 

27 

27 

18 

25 

17 

25 

26 

21 

20 

22 

26 

24 

24 

2 

6 

6 

1 1 

17 

16 

15 

13 

16 

5 

15 

9 

7 

16.3 

DliRANC-0 

MAX 

57 

60 

58 

5T 

61 

63 

64 

64 

64 

67 

65 

65 

64 

66 

64 

46 

46 

51 

55 

53 

38 

40 

50 

42 

48 

45 

50 

55 

56 

58 

55.7 

MIN 

23 

20 

29 

30 

29 

25 

35 

26 

24 

23 

23 

22 

23 

28 

24 

28 

1 2 

15 

17 

19 

2  3 

24 

12 

17 

28 

15 

16 

16 

12 

21.1 

EAGLE    FAA  AIRPORT 

MAX 

50 

5fl 

54 

49 

54 

61 

60 

54 

58 

63 

59 

58 

52 

64 

65 

51 

35 

38 

42 

44 

51 

43 

47 

38 

51 

45 

51 

46 

46 

43 

51.1 

MIN 

19 

U 

24 

35 

28 

23 

28 

23 

26 

29 

21 

18 

10 

27 

23 

24 

6 

6 

6 

10 

14 

14 

7 

17 

16 

9 

10 

10 

3 

17.0 

FCRT  LEwIS 

MAX 

49 

54 

52 

50 

53 

58 

57 

54 

61 

59 

60 

60 

58 

59 

57 

40 

40 

39 

46 

45 

39 

41 

40 

36 

42 

40 

47 

52 

50 

53 

49.8 

MIN 

23 

2  1 

27 

30 

28 

29 

29 

26 

25 

28 

2  5 

27 

28 

27 

28 

26 

12 

17 

18 

22 

29 

10 

1 1 

20 

25 

12 

14 

18 

20 

22.5 

ERASER 

MAX 

39 

51 

49 

41 

40 

50 

40 

42 

49 

54 

49 

52 

53 

53 

54 

38 

32 

40 

41 

45 

47 

30 

43 

31 

33 

45 

90 

38 

43 

47 

44.0 

MIN 

-  2 

1 

1  3 

25 

1  3 

5 

12 

12 

29 

20 

1  6 

12 

10 

1  U 

1 1 

1  5 

-  8 

-  6 

•  5 

-  2 

4 

0 

-  6 

3 

-  1 

-  2 

1  3 

4 

-  5 

6.4 

FRUITA    2  N 

MAX 

57 

59 

56 

58 

61 

67 

66 

59 

65 

67 

65 

63 

57 

65 

68 

58 

44 

46 

50 

49 

50 

49 

49 

50 

53 

50 

51 

55 

31 

48 

56.2 

MIN 

25 

23 

34 

37 

37 

31 

35 

29 

27 

27 

26 

24 

25 

32 

28 

32 

20 

IB 

17 

19 

23 

32 

15 

23 

24 

18 

15 

14 

15 

1  I 

24.  5 

GATEhAY   1  Sw 

MAX 

60 

64 

61 

60 

64 

65 

67 

61 

66 

68 

65 

60 

71 

67 

61 

46 

48 

56 

57 

56 

53 

47 

54 

52 

54 

56 

51 

49 

58.5 

M  J  N 

26 

30 

35 

4  1 

37 

45 

43 

32 

32 

3 1 

28 

3  1 

36 

36 

34 

25 

24 

23 

30 

29 

24 

27 

27 

21 

22 

1  7 

18 

1 6 

29.3 

Gl ENuOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

52 

56 

55 

52 

55 

60 

61 

55 

59 

60 

62 

63 

59 

62 

61 

52 

39 

44 

47 

47 

52 

43 

47 

40 

48 

49 

52 

49 

50 

47 

52.6 

MIN 

27 

24 

32 

37 

37 

27 

35 

27 

30 

37 

29 

26 

25 

3 1 

27 

32 

1 8 

1 1 

1 2 

20 

23 

30 

16 

24 

20 

18 

20 

13 

1 1 

1 4 

24,4 

GCRE  pass  RANCH 

MA. 

46 

53 

54 

47 

47 

55 

55 

50 

51 

58 

52 

60 

58 

52 

30 

32 

35 

38 

46 

36 

38 

36 

41 

40 

39 

46,0 

M  1  N 

5 

5 

1 1 

28 

27 

2  1 

20 

16 

33 

33 

1  3 

24 

19 

24 

-  1 

•  4 

-  4 

3 

9 

17 

-  1 

16 

19 

2 

_  5 

13.1 

GRAND   JUNCTION  KB 

»P 

MAX 

56 

60 

58 

58 

62 

64 

65 

59 

63 

66 

66 

63 

59 

66 

69 

62 

43 

47 

50 

50 

31 

48 

48 

46 

52 

51 

52 

54 

53 

50 

56.4 

MIN 

31 

30 

41 

40 

42 

43 

40 

35 

35 

36 

35 

34 

35 

38 

45 

30 

25 

25 

24 

30 

30 

28 

24 

29 

3 1 

24 

22 

23 

20 

2  l 

31,6 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

57 

58 

58 

59 

61 

65 

65 

58 

64 

65 

66 

62 

58 

65 

68 

68 

43 

44 

51 

52 

49 

48 

49 

47 

51 

52 

53 

55 

53 

53 

56.6 

MIN 

27 

30 

37 

38 

39 

40 

47 

34 

34 

38 

37 

35 

32 

37 

40 

30 

20 

24 

24 

28 

27 

32 

23 

26 

2  7 

24 

24 

19 

24 

2 1 

30,6 

GRAND   LAKF    1  WNtu 

MAX 

41 

52 

50 

45 

40 

51 

49 

41 

48 

52 

53 

53 

54 

55 

57 

51 

32 

40 

43 

47 

50 

47 

43 

38 

38 

48 

41 

40 

42 

45 

46.4 

MIN 

1  1 

6 

15 

27 

25 

13 

16 

17 

31 

28 

22 

14 

16 

19 

16 

24 

2 

-  2 

-  1 

3 

7 

14 

-  4 

13 

6 

1 

6 

9 

0 

_  3 

11.8 

GRAND   LAKE    6  SS» 

MAX 

4] 

50 

49 

46 

41 

50 

49 

47 

47 

52 

51 

51 

52 

53 

53 

52 

31 

39 

40 

43 

48 

41 

43 

42 

35 

41 

43 

49 

40 

42 

45.4 

MIN 

18 

17 

20 

32 

31 

22 

22 

22 

39 

31 

24 

19 

19 

25 

22 

28 

7 

1 1 

6 

1 1 

12 

13 

1 1 

16 

14 

7 

12 

10 

5 

17.7 

GREEN   MOUNTAIN  DAV 

MAX 

46 

53 

53 

51 

48 

56 

53 

51 

54 

61 

56 

58 

53 

60 

61 

55 

33 

33 

40 

44 

45 

42 

43 

38 

43 

43 

41 

47 

44 

43 

46.5 

MIN 

16 

18 

27 

30 

31 

26 

26 

24 

36 

30 

26 

24 

23 

33 

30 

28 

6 

9 

8 

14 

15 

21 

9 

20 

21 

10 

S 

15 

1  1 

20.2 

GUNNISON 

MAX 

45 

52 

53 

49 

53 

56 

57 

53 

57 

57 

57 

61 

53 

60 

59 

51 

41 

44 

46 

46 

49 

37 

42 

38 

60 

36 

47 

46 

42 

41 

46.9 

MIN 

17 

15 

22 

33 

29 

19 

30 

19 

18 

18 

16 

14 

13 

25 

16 

19 

9 

7 

6 

8 

14 

19 

5 

1 1 

4 

7 

6 

2 

.  1 

14.3 

HAYDEN 

MAX 

52 

58 

59 

52 

50 

62 

54 

50 

57 

59 

57 

60 

61 

63 

62 

40 

33 

41 

46 

45 

48 

39 

44 

38 

36 

47 

51 

42 

49 

49 

50.1 

MIN 

16 

19 

24 

32 

32 

27 

27 

21 

34 

29 

23 

22 

23 

27 

25 

27 

1 

5 

10 

1  4 

17 

1  7 

1  2 

27 

21 

14 

13 

1 1 

12 

j  2 

19.8 

MOT   SULPMLR    SPRS  2 

SW 

MAX 

43 

51 

52 

41 

47 

56 

51 

48 

53 

58 

53 

57 

54 

59 

58 

39 

30 

34 

39 

45 

42 

34 

44 

36 

41 

41 

47 

43 

43 

40 

46.0 

MIN 

10 

11 

19 

28 

25 

22 

21 

18 

31 

27 

18 

16 

16 

24 

17 

19 

0 

1 

-  3 

6 

7 

7 

0 

11 

10 

3 

t 

16 

0 

o 

12.9 

IPNACIO    1  N 

MAX 

56 

68 

57 

55 

59 

61 

61 

59 

62 

65 

63 

64 

60 

64 

62 

54 

44 

49 

52 

52 

46 

40 

46 

42 

42 

42 

55 

53 

54,3 

MIN 

20 

19 

34 

31 

27 

23 

33 

25 

23 

23 

24 

21 

24 

25 

22 

27 

14 

13 

16 

1 1 

24 

23 

1  3 

13 

25 

1 3 

13 

12 

13 

20,6 

LAKE  CITV 

MAX 

42 

47 

53 

47 

52 

58 

55 

52 

57 

60 

60 

61 

52 

58 

57 

49 

32 

42 

43 

50 

43 

40 

39 

35 

40 

39 

4  V 

47 

45 

48.3 

MIN 

14 

11 

22 

27 

25 

11 

29 

22 

18 

23 

22 

15 

11 

19 

16 

27 

8 

1 

1  3 

6 

25 

19 

0 

1 

14 

3 

6 

7 

12 

3 

14.5 

LITTLF  MILLS 

MAX 

55 

59 

58 

36 

57 

62 

57 

57 

61 

62 

63 

65 

63 

67 

62 

58 

57 

48 

49 

51 

52 

41 

52 

48 

45 

50 

56 

47 

53 

48 

55.3 

MIN 

1 2 

12 

18 

30 

32 

25 

26 

19 

24 

24 

18 

16 

1  7 

29 

27 

26 

-  3 

S 

7 

l  e 

17 

12 

10 

25 

18 

10 

1  :■ 

8 

2 

-  2 

16.6 

MARVINE 

MAX 

50 

47 

47 

4T 

45 

55 

56 

52 

51 

54 

56 

57 

61 

62 

61 

48 

57 

41 

47 

48 

49 

47 

46 

44 

47 

48 

46 

45 

46 

51 

50.7 

MIN 

29 

18 

16 

30 

31 

23 

28 

12 

28 

30 

34 

31 

22 

29 

32 

34 

3 

23 

21 

16 

la 

26 

30 

20 

9 

19 

20 

20 

18 

11 

23.0 

MAYBELL 

MAX 

51 

57 

59 

53 

52 

60 

52 

52 

58 

59 

55 

35 

60 

61 

62 

51 

28 

32 

41 

45 

49 

38 

44 

42 

41 

45 

49 

42 

44 

43 

49.2 

MIN 

10 

14 

16 

31 

29 

32 

31 

19 

25 

27 

20 

18 

19 

29 

27 

24 

-  4 

3 

3 

17 

20 

17 

13 

20 

21 

16 

14 

12 

9 

5 

18.2 

MFEKER 

MAX 

54 

58 

57 

54 

54 

60 

57 

55 

58 

62 

61 

64 

64 

65 

61 

53 

37 

42 

48 

48 

49 

45 

51 

41 

45 

50 

94 

47 

53 

52 

53.5 

MIN 

17 

1) 

24 

32 

33 

27 

30 

22 

26 

27 

24 

22 

23 

33 

27 

28 

4 

6 

13 

IS 

It 

20 

16 

2  H 

18 

15 

16 

14 

1 1 

10 

20.7 

Sm  R*t*r*nc*  Not** 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  1963 


Day  Oi  Monlh 


at  a  non 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MFREDI TH 

MAX 

46 

51 

52 

45 

49 

58 

56 

50 

53 

57 

56 

60 

56 

58 

59 

38 

35 

40 

44 

49 

50 

36 

49 

38 

42 

42 

49 

45 

47 

M  I N 

2 1 

24 

19 

2 1 

29 

20 

19 

1 8 

25 

16 

25 

2 

1 

2 

4 

16 

15 

3 

12 

1 1 

15 

1 1 

5 

1  6 

\l 

MFSA  VERDE   NAT  PARK 

MAX 

53 

56 

53 

51 

56 

60 

61 

57 

62 

72 

64 

66 

59 

63 

60 

49 

43 

58 

51 

49 

44 

38 

46 

38 

41 

43 

53 

55 

54 

52 

5  3 

.6 

MIN 

38 

3 1 

34 

33 

4  1 

33 

37 

38 

35 

35 

39 

39 

39 

30 

17 

23 

26 

29 

31 

23 

22 

28 

26 

22 

24 

25 

28 

27 

30 

,2 

MCNTROSE  NO  2 

MAX 

49 

54 

58 

58 

59 

63 

63 

65 

59 

61 

62 

62 

63 

56 

68 

65 

47 

41 

44 

53 

55 

54 

44 

49 

37 

45 

43 

51 

50 

MIN 

26 

35 

35 

3  i 

30 

30 

30 

27 

25 

27 

35 

38 

1  9 

17 

19 

18 

26 

30 

1 6 

18 

25 

2  l 

21 

23 

19 

18 

26 

.4 

ncrthdale 

MAX 

52 

54 

57 

51 

53 

54 

57 

57 

59 

61 

63 

62 

58 

59 

56 

52 

43 

44 

46 

49 

42 

41 

42 

40 

43 

47 

50 

51 

54 

55 

MIN 

2  5 

1 9 

38 

3  3 

32 

3  1 

32 

28 

30 

26 

24 

18 

22 

25 

3 1 

31 

15 

15 

15 

22 

30 

21 

1 1 

20 

23 

20 

16 

24 

13 

10 

2  3 

'.3 

NORWOOD 

A3 

53 

51 

49 

53 

57 

55 

53 

54 

55 

60 

59 

33 

40 

48 

50 

43 

35 

41 

37 

40 

43 

44 

44 

46 

MIN 

1 8 

2  i 

33 

36 

32 

26 

29 

26 

5 

9 

18 

22 

25 

19 

1  3 

20 

20 

1  7 

16 

15 

1  3 

16 

20 

,4 

Ouray 

MAX 

45 

50 

52 

48 

53 

58 

57 

54 

58 

56 

58 

61 

56 

61 

63 

51 

39 

43 

46 

51 

43 

36 

45 

36 

36 

40 

48 

50 

47 

m  ;  n 

22 

2 1 

34 

3  3 

33 

29 

40 

29 

30 

32 

27 

33 

34 

37 

34 

27 

13 

17 

24 

24 

31 

25 

1  7 

25 

26 

16 

20 

22 

20 

19 

2  6 

[i 

pagosa  spr ings 

54 

57 

54 

50 

55 

58 

57 

56 

61 

63 

62 

62 

59 

61 

59 

43 

42 

49 

51 

50 

42 

41 

44 

40 

41 

44 

52 

57 

52 

MIN 

1 9 

1  9 

26 

33 

29 

22 

26 

23 

2 1 

2 1 

22 

20 

20 

23 

18 

24 

14 

9 

13 

14 

20 

26 

4 

10 

20 

9 

11 

1  4 

14 

6 

16 

,4 

PALISADE   1  S 

MAX 

54 

58 

57 

60 

63 

68 

66 

60 

67 

66 

67 

65 

59 

67 

67 

42 

39 

44 

52 

47 

50 

51 

50 

50 

50 

52 

54 

54 

MIN 

3  3 

42 

4  1 

3  9 

40 

39 

39 

4  1 

39 

36 

37 

36 

40 

41 

23 

25 

26 

27 

31 

34 

26 

27 

36 

28 

28 

22 

23 

25 

33 

.1 

PALISADE  lake  2  5SC 

MAX 

55 

52 

55 

50 

53 

55 

56 

50 

45 

34 

40 

41 

45 

50 

55 

61 

60 

50 

50 

47 

45 

46 

46 

44 

48 

44 

49 

51 

50 

42 

MIN 

1 6 

1 0 

1  - 

20 

24 

20 

28 

29 

30 

20 

25 

24 

20 

26 

2 1 

7 

4 

12 

10 

6 

o 

4 

6 

4 

1 5 

19 

20 

24 

20 

26 

17 

'.5 

P  A  ON  I  A 

58 

61 

62 

62 

61 

66 

65 

60 

62 

64 

64 

67 

61 

67 

67 

53 

52 

49 

55 

59 

58 

46 

53 

48 

46 

49 

54 

51 

54 

54 

57 

•  6 

MIN 

24 

36 

36 

32 

38 

32 

37 

28 

29 

3  1 

32 

26 

27 

36 

30 

31 

15 

19 

20 

23 

26 

32 

21 

25 

22 

21 

20 

17 

1  7 

14 

26 

.6 

PARADOX 

MAX 

61 

63 

60 

60 

65 

65 

67 

65 

68 

69 

68 

62 

61 

7  1 

65 

57 

48 

48 

55 

50 

54 

39 

55 

54 

56 

61 

55 

52 

MIN 

2<, 

38 

37 

35 

32 

38 

31 

28 

28 

26 

24 

26 

32 

30 

32 

22 

21 

20 

24 

17 

26 

30 

19 

20 

18 

1  5 

12 

it 

!o 

PIT  IN 

39 

45 

46 

40 

45 

51 

50 

46 

51 

53 

51 

52 

52 

52 

52 

44 

35 

40 

42 

47 

40 

34 

40 

40 

35 

38 

44 

38 

37 

42 

MIN 

1 0 

15 

28 

22 

14 

22 

15 

16 

1  7 

16 

14 

1  9 

19 

16 

17 

2 

3 

3 

6 

13 

20  . 

3 

7 

6  - 

3 

9 

2  - 

2  . 

1 

1  1 

.0 

RANGEL  Y 

55 

56 

59 

62 

55 

62 

54 

55 

61 

61 

59 

57 

53 

61 

64 

58 

39 

43 

44 

42 

46 

41 

44 

50 

48 

47 

49 

48 

45 

43 

52 

1 

MIN 

1  9 

1  7 

22 

34 

32 

30 

32 

27 

28 

27 

26 

23 

26 

25 

27 

30 

15 

18 

18 

21 

23 

24 

17 

27 

24 

20 

16 

14 

1  2 

9 

2  2 

.8 

MIN 

RICO 

53 

55 

51 

40 

52 

55 

57 

57 

63 

59 

62 

65 

56 

57 

53 

4  3 

43 

45 

45 

46 

42 

40 

51 

36 

43 

51 

57 

54 

55 

5  7 

5 1 

MIN 

1  6 

1  6 

30 

29 

27 

20 

30 

2  1 

23 

2  1 

20 

19 

21 

25 

22 

23 

2 

7 

11 

14 

27 

10 

6 

14 

1  5 

6 

17 

15 

6 

9 

1  7 

,5 

mCi  £     5  ChiC 

H  I  r  Lt    c  t"Nt 

54 

59 

55 

55 

58 

61 

62 

57 

63 

64 

64 

65 

54 

65 

64 

57 

43 

47 

51 

48 

53 

48 

48 

40 

51 

51 

54 

54 

54 

5  i 

it 

MIN 

2 1 

2  1 

2  5 

38 

34 

26 

34 

26 

28 

33 

26 

22 

21 

31 

24 

35 

17 

17 

16 

20 

23 

30 

15 

22 

19 

1  5 

16 

15 

1  2 

10 

23 

.1 

S T  L VERTON 

50 

51 

52 

42 

49 

50 

51 

53 

58 

55 

53 

50 

55 

55 

50 

45 

45 

42 

42 

42 

32 

38 

42 

42 

42 

47 

50 

48 

47 

47 

MIN 

12 

14 

25 

25 

2  3 

19 

28 

20 

20 

19 

15 

16 

17 

23 

17 

19 

0 

3 

5 

1 1 

20 

1  7  - 

5 

14 

0 

6 

0 

0 

2 

13 

.0 

STEAmPOAT  5PRING5 

48 

53 

S3 

49 

45 

58 

54 

50 

53 

58 

55 

56 

60 

60 

61 

47 

36 

35 

40 

43 

47 

46 

42 

36 

38 

45 

51 

42 

44 

45 

MIN 

1  3 

1  3 

23 

33 

32 

22 

25 

26 

35 

30 

23 

18 

17 

24 

19 

26 

2  - 

4  ■ 

2 

5 

e 

18 

2 

20 

12 

1 

9 

3 

2 

:  5 

,4 

TaylOR  Park 

40 

46 

47 

39 

40 

50 

49 

54 

49 

52 

51 

53 

46 

50 

50 

45 

45 

38 

40 

44 

37 

34 

41 

36 

32 

40 

48 

40 

43 

43 

MIN 

14 

1  9 

30 

27 

1 5 

26 

20 

20 

26 

18 

17 

17 

23 

19 

22 

7 

5 

4 

7 

14 

22 

2 

10 

1 3 

2 

11 

9 

2 

2 

14 

,2 

tflluride 

47 

50 

49 

49 

57 

56 

55 

54 

57 

60 

61 

61 

56 

60 

54 

42 

42 

49 

50 

52 

40 

42 

47 

35 

43 

45 

50 

45 

46 

49 

6  0 

B  l 

MIN 

9 

1 5 

32 

29 

28 

26 

35 

22 

22 

2  1 

20 

19 

21 

27 

26 

22 

2 

6 

11 

15 

28 

16 

2 

18 

15 

2 

13 

9 

6 

6 

17 

.5 

UK  A  V  AN 

62 

65 

63 

65 

64 

66 

70 

69 

66 

68 

66 

66 

63 

70 

65 

58 

46 

49 

50 

5 1 

49 

47 

49 

42 

55 

47 

50 

56 

54 

5? 

MIN 

27 

28 

29 

40 

37 

33 

40 

33 

31 

31 

29 

27 

26 

33 

31 

32 

22 

22 

22 

21 

27 

26 

21 

30 

26 

22 

22 

22 

1  7 

15 

27 

\b 

V**LLtv.l  ID  U**^ 

52 

56 

52 

50 

55 

58 

59 

55 

59 

61 

61 

61 

58 

60 

57 

48 

42 

49 

49 

50 

42 

38 

46 

41 

40 

41 

50 

58 

52 

55 

51 

MIN 

2 1 

22 

25 

30 

28 

25 

32 

25 

26 

27 

26 

26 

26 

26 

25 

29 

9 

12 

16 

1  9 

23 

1  5 

1 1 

16 

23 

12 

17 

23 

1  7 

19 

21 

,7 

YFLLOto   JACKET  lNW 

50 

54 

50 

50 

53 

57 

58 

55 

61 

61 

62 

62 

59 

59 

59 

45 

43 

47 

49 

50 

42 

40 

46 

34 

44 

45 

51 

55 

51 

MIN 

25 

26 

38 

33 

32 

32 

39 

28 

32 

31 

29 

30 

34 

35 

34 

27 

14 

18 

19 

24 

30 

21 

16 

25 

27 

20 

21 

26 

25 

23 

27 

^3 

03 

MIN 

Ak RON  FAA  AIRPQRT 

53 

70 

'  5 

65 

59 

7  : 

55 

57 

68 

62 

49 

50 

50 

68 

72 

54 

41 

52 

55 

56 

35 

35 

49 

46 

44 

61 

63 

40 

54 

56 

MIN 

2  i 

27 

3  I 

3  3 

35 

35 

33 

24 

32 

35 

29 

28 

24 

24 

40 

30 

25 

25 

22 

28 

22 

1 5 

17 

25 

25 

23 

31 

22 

22 

23 

26 

9 

8rNNY  DAM 

44 

57 

61 

58 

66 

6  6 

68 

65 

59 

73 

67 

51 

52 

49 

57 

78 

58 

44 

68 

55 

56 

37 

40 

63 

52 

48 

61 

69 

45 

MIN 

20 

2  3 

2  - 

30 

3  1 

3 1 

29 

28 

2  b 

31 

3  1 

2  g 

22 

2  3 

25 

34 

32 

25 

25 

23 

25 

22 

22 

24 

3 1 

20 

24 

27 

1  9 

19 

26 

'o 

Bl  RL  I NGTON 

57 

69 

5a 

65 

66 

67 

70 

60 

7? 

66 

67 

65 

55 

72 

76 

65 

49 

56 

54 

64 

58 

40 

62 

5  1 

48 

60 

68 

52 

55 

MIN 

24 

2  ^ 

24 

30 

35 

32 

34 

27 

34 

34 

33 

27 

26 

22 

30 

28 

26 

2  5 

31 

3  1 

26 

2  3 

2  7 

28 

25 

32 

28 

22 

25 

31 

28 

2 

Cv-EYENNE  wells 

55 

62 

59 

64 

66 

70 

73 

58 

70 

66 

55 

54 

49 

51 

74 

72 

47 

55 

55 

62 

57 

51 

58 

52 

47 

59 

68 

62 

64 

60 

MIN 

24 

28 

27 

2  9 

27 

28 

29 

32 

32 

32 

24 

17 

2  1 

32 

38 

30 

23 

25 

25 

33 

21 

19 

24 

30 

20 

34 

34 

1 5 

19 

28 

26 

7 

FL  AGLER  2  NW 

54 

68 

5* 

62 

61 

69 

66 

55 

69 

65 

52 

'  3 

50 

66 

70 

75 

44 

54 

53 

60 

46 

38 

59 

49 

45 

58 

67 

57 

56 

MIN 

16 

25 

2  g 

2  7 

29 

2  - 

30 

26 

28 

29 

30 

2  ^ 

2  1 

2 1 

34 

35 

22 

23 

27 

24 

29 

1  7 

20 

2  5 

29 

1  9 

2  7 

22 

1  7 

16 

24 

9 

holyokE 

MAX 

59 

62 

6  '. 

66 

60 

71 

53 

53 

69 

65 

54 

52 

49 

61 

'3 

57 

49 

5  2 

59 

57 

44 

40 

61 

51 

48 

62 

72 

51 

54 

59 

57 

5 

22 

25 

"  7 

2  8 

30 

2  7 

30 

28 

32 

33 

30 

23 

1  6 

24 

3L 

32 

33 

25 

24 

23 

24 

1  9 

20 

26 

28 

24 

3 : 

29 

21 

3 

5TRATT0N   3  NE 

55 

65 

65 

64 

79 

69 

57 

70 

66 

55 

52 

52 

59 

75 

63 

54 

55 

55 

57 

45 

39 

60 

5; 

46 

60 

69 

56 

55 

MIN 

19 

22 

32 

29 

32 

48 

29 

26 

3 : 

29 

30 

2  3 

19 

22 

38 

38 

25 

22 

22 

24 

19 

19 

25 

2  6 

28 

20 

2  5 

17 

22 

19 

26 

1 

WRAY 

59 

72 

65 

67 

65 

72 

68 

58 

72 

70 

63 

5? 

52 

60 

79 

73 

51 

56 

58 

60 

55 

40 

61 

56 

50 

61 

68 

65 

56 

MIN 

20 

26 

26 

2  7 

29 

27 

30 

27 

28 

26 

28 

7  3 

16 

22 

35 

30 

32 

1  9 

22 

2  1 

28 

22 

1  8 

2 1 

30 

20 

2  7 

29 

1  7 

16 

24 

9 

YUMA 

56 

68 

69 

67 

64 

t  ; 

66 

58 

70 

72 

70 

53 

51 

64 

74 

72 

52 

50 

55 

62 

45 

40 

48 

51 

51 

57 

64 

56 

55 

MIN 

2  3 

£4 

35 

3  2 

35 

32 

25 

31 

30 

29 

28 

22 

2  3 

35 

3  l 

35 

20 

2  l 

23 

2  5 

1  7 

12 

25 

27 

22 

2  ; 

32 

20 

20 

26 

6 

PLATTE  drainage  basin 

04 

al  lensRark 

42 

53 

45 

40 

50 

52 

44 

4  7 

52 

50 

5  0 

54 

52 

54 

46 

34 

44 

44 

49 

43 

53 

44 

42 

39 

55 

58 

42 

45 

3 

MIN 

1 0 

g 

32 

3  i 

35 

27 

2  1 

3  7 

40 

39 

i  e 

2  3 

38 

40 

23 

15 

20 

1  7 

29 

2  r, 

2  1 

23 

2 1 

1  7 

1  7 

25 

2 1 

28 

30 

25, 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

30 

50 

49 

45 

4B 

52 

52 

50 

54 

51 

55 

51 

57 

54 

55 

47 

42 

45 

48 

46 

42 

36 

45 

43 

33 

41 

52 

43 

48 

52 

47, 

3 

MIN 

2 

2 

16 

27 

25 

17 

18 

14 

18 

18 

15 

12 

13 

20 

15 

18 

4 

5 

1 

16 

15 

18 

1 

13 

6  - 

6 

5 

6 

6 

0 

11. 

2 

BAILEY 

MAX 

43 

63 

5t 

52 

54 

64 

57 

54 

56 

63 

52 

55 

62 

62 

66 

54 

36 

4  6 

50 

57 

50 

40 

53 

43 

38 

54 

61 

43 

54 

56 

53, 

0 

MIN 

5 

13 

1 ' 

18 

24 

19 

21 

15 

23 

20 

21 

13 

15 

28 

24 

5 

6 

( 

2 

10 

24 

12 

8 

1  1 

16 

5 

18 

14 

20 

12 

14. 

a 

BOULDER 

MAX 

55 

66 

54 

63 

61 

70 

65 

56 

63 

65 

54 

54 

49 

71 

72 

57 

45 

52 

54 

58 

45 

44 

58 

51 

49 

66 

69 

59 

60 

59 

58. 

1 

MIN 

30 

27 

34 

37 

40 

K 

32 

28 

38 

37 

34 

27 

27 

26 

44 

33 

26 

25 

29 

27 

26 

25 

24 

29 

33 

25 

34 

26 

25 

23 

30. 

0 

BPIGGSDAlE  2  NW 

MAX 

55 

69 

91 

63 

60 

6  4 

60 

52 

68 

62 

53 

50 

50 

68 

70 

55 

43 

58 

54 

59 

41 

45 

56 

5  0 

48 

60 

6  6 

62 

60 

55 

57. 

3 

MIN 

17 

16 

30 

31 

32 

26 

29 

21 

2  5 

29 

29 

19 

18 

21 

26 

27 

20 

16 

15 

18 

23 

20 

13 

20 

25 

14 

18 

23 

10 

12  | 

21. 

4 

See  Reference  NottM  Following  SUtJOD  Lnd«t> 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

t 

■ 

! 
: 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

l  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

■ 

BvERS 

MAX 

53 

72 

53 

61 

60 

71 

61 

55 

67 

66 

51 

52 

55 

70 

72 

60 

44 

5< 

54 

62 

37 

- : 

63 

45 

44 

62 

44 

58 

63 

S  7 

,2 

M  I  N 

23 

29 

31 

35 

36 

33 

42 

25 

33 

31 

3d 

* 

3* 

16 

2  B 

25 

1 8 

23 

24 

25 

2  3 

31 

21 

23 

21 

27 

,4 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

44 

59 

51 

44 

42 

54 

51 

46 

48 

56 

54 

53 

58 

55 

56 

47 

38 

46 

47 

50 

45 

33 

48 

39 

37 

58 

45 

46 

53 

.6 

MIN 

12 

26 

26 

32 

22 

31 

29 

22 

41 

34 

18 

25 

M 

33 

27 

13 

1 9 

17 

24 

2  2 

21 

2 1 

2  * 

1 5 

16 

31 

20 

29 

27 

2! 

.0 

CASTLF  ROCK 

MAX 

»9 

68 

60 

60 

61 

71 

56 

67 

65 

55 

58 

57 

69 

72 

62 

38 

52 

57 

46 

42 

61 

52 

44 

62 

64 

56 

59 

57 

58 

.1 

MIN 

14 

22 

25 

27 

29 

30 

33 

22 

30 

28 

8 

2 

28 

30 

35 

8 

1 2 

12 

2  2 

26 

20 

21 

24 

23 

1  6 

26 

17 

16 

14 

22 

.6 

CHEESKAN 

MAX 

42 

66 

58 

58 

60 

66 

63 

52 

70 

64 

57 

60 

67 

67 

6g 

61 

45 

52 

56 

58 

50 

50 

57 

51 

45 

61 

67 

50 

63 

65 

58 

t4 

MIN 

13 

19 

24 

29 

31 

27 

30 

25 

26 

25 

1 

23 

29 

29 

36 

1 2 

1 2 

2 1 

25 

18 

16 

20 

22 

1 1 

21 

18 

14 

12 

21 

,5 

cherry  creek  dam 

MAX 

54 

71 

67 

61 

66 

74 

68 

60 

71 

71 

72 

56 

56 

73 

71 

60 

39 

56 

56 

62 

47 

47 

64 

66 

46 

61 

67 

59 

54 

67 

60 

,7 

MIN 

19 

28 

29 

28 

34 

32 

29 

25 

31 

30 

* 

22 

26 

31 

39 

1 5 

1 7 

25 

29 

20 

24 

25 

27 

22 

21 

22 

20 

23 

25 

.2 

DENVER  wB  AIRPORT 

MAX 

53 

71 

53 

63 

64 

72 

67 

48 

71 

69 

55 

57 

49 

71 

73 

61 

38 

46 

54 

35 

43 

61 

49 

46 

63 

69 

48 

63 

66 

5  B 

.0 

MIN 

23 

29 

27 

28 

32 

28 

30 

23 

32 

29 

20 

24 

23 

* 

30 

1 9 

28 

26 

24 

27 

2  J 

27 

2  1 

29 

19 

22 

15 

25 

B4 

DFNVER  wB  C I  TV 

MAX 

53 

69 

53 

61 

62 

68 

64 

50 

68 

66 

50 

54 

48 

71 

70 

56 

43 

it 

53 

57 

35 

40 

61 

47 

46 

65 

48 

60 

66 

56 

,9 

MIN 

28 

36 

39 

37 

42 

37 

40 

32 

42 

39 

* 

32 

3S 

6 

29 

25 

° 

28 

32 

26 

23 

31 

32 

33 

30 

40 

30 

32 

29 

13 

a4 

El  BERT 

MAX 

47 

65 

52 

68 

58 

67 

61 

58 

65 

62 

54 

54 

62 

62 

70 

60 

39 

54 

55 

57 

48 

60 

45 

40 

59 

if 

52 

57 

62 

.3 

MIN 

10 

21 

20 

27 

25 

27 

29 

20 

22 

24 

20 

24 

* 

32 

12 

18 

26 

20 

1 8 

2  7 

22 

1  1 

23 

1 1 

1  3 

12 

1  9 

.6 

E5TES  PARK 

MAX 

49 

59 

56 

47 

45 

56 

55 

53 

65 

57 

52 

51 

58 

72 

59 

57 

39 

48 

48 

52 

48 

43 

49 

47 

41 

61 

60 

55 

52 

55 

.0 

MIN 

6 

u 

34 

31 

31 

37 

27 

19 

42 

40 

* 

17 

38 

22 

10 

26 

20 

30 

3  I 

2 1 

1 2 

14 

26 

35 

29 

26 

.3 

evergreen 

MAX 

50 

65 

63 

56 

58 

67 

65 

55 

62 

63 

59 

54 

63 

66 

67 

63 

48 

54 

56 

50 

45 

58 

43 

59 

64 

61 

57 

57 

.7 

MIN 

12 

u 

21 

25 

25 

21 

25 

20 

30 

25 

22 

* 

19 

30 

25 

25 

10 

8 

1 

20 

20 

1  7 

2  0 

24 

9 

19 

1  5 

13 

19 

.2 

FCRT  COLLINS 

MAX 

52 

65 

51 

61 

62 

59 

61 

52 

69 

60 

50 

49 

48 

65 

66 

50 

42 

54 

52 

56 

36 

42 

54 

47 

46 

62 

6  7 

57 

55 

55 

54 

,9 

MIN 

ie 

19 

28 

34 

3- 

32 

35 

26 

31 

31 

23 

22 

33 

24 

21 

' 

2 

22 

2 1 

I  7 

27 

33 

16 

2  2 

24 

1 3 

13 

25 

. 

FCRT  LUPTCN   1  N 

MAX 

56 

66 

55 

66 

63 

72 

63 

53 

70 

66 

60 

53 

50 

72 

74 

54 

41 

52 

55 

57 

42 

46 

56 

45 

54 

57 

70 

61 

57 

MIN 

17 

33 

22 

31 

32 

22 

28 

19 

25 

28 

25 

17 

14 

2  2 

2  T 

26 

16 

1 8 

16 

20 

22 

1 4 

2  0 

26 

16 

2 . 

16 

1 1 

9 

i  1 

,4 

FCRT  MORGAN 

MAX 

42 

54 

71 

55 

64 

63 

67 

58 

51 

70 

63 

50 

54 

67 

70 

54 

44 

50 

52 

54 

35 

46 

54 

51 

52 

6C 

66 

44 

5' 

.6 

MIN 

18 

21 

28 

33 

32 

29 

34 

24 

28 

30 

24 

23 

28 

31 

29 

18 

16 

22 

1 6 

19 

25 

1  7 

2  2 

25 

1  3 

15 

23 

•  8 

GEORGETOWN 

MAX 

46 

57 

48 

44 

43 

55 

52 

49 

52 

59 

53 

5( 

60 

56 

59 

49 

34 

47 

45 

52 

44 

39 

48 

41 

38 

54 

57 

44 

47 

54 

,4 

MIN 

16 

33 

31 

30 

32 

28 

26 

35 

35 

29 

29 

36 

27 

18 

16 

22 

27 

26 

2  2 

20 

2  5 

1 8 

2 1 

3  E 

20 

25 

26 

26 

.6 

GRANT 

MAX 

46 

57 

49 

45 

45 

57 

51 

47 

54 

55 

47 

54 

62 

54 

58 

50 

40 

45 

46 

49 

43 

35 

47 

43 

38 

45 

55 

45 

46 

48 

.5 

MIN 

10 

20 

22 

25 

27 

19 

25 

23 

27 

26 

23 

7 

2 

2 

27 

2 

10 

3 

1  ' 

1 8 

1  7 

2  3 

9 

16 

9 

8 

24 

10 

12 

9 

18 

,5 

CREELE* 

MAX 

41 

55 

62 

63 

63 

63 

60 

48 

71 

50 

50 

50 

67 

69 

51 

50 

53 

55 

30 

44 

54 

49 

6i 

67 

55 

,4 

MIN 

19 

20 

24 

34 

29 

32 

25 

25 

" 

24 

* 

2 1 

30 

31 

19 

20 

2 1 

2  1 

2  1 

1 6 

23 

1  9 

2 1 

14 

15 

23 

.2 

GROVER  10  M 

MAX 

52 

67 

56 

61 

59 

63 

63 

55 

66 

60 

51 

48 

50 

68 

70 

58 

40 

57 

56 

56 

44 

43 

59 

49 

48 

62 

72 

57 

56 

56 

.8 

MIN 

20 

26 

33 

43 

42 

31 

37 

23 

33 

36 

2  6 

2  3 

2  3 

28 

38 

32 

20 

2 1 

2  3 

27 

2  3 

1  6 

19 

30 

25 

25 

2  9 

20 

2 1 

22 

27 

,3 

Ir.AHO  SPRINGS 

MAX 

53 

63 

49 

49 

49 

61 

57 

54 

59 

60 

47 

54 

59 

61 

66 

51 

41 

47 

50 

52 

47 

40 

55 

45 

42 

56 

60 

59 

52 

57 

53 

.2 

MIN 

15 

22 

25 

26 

32 

23 

25 

22 

33 

41 

28 

19 

2  8 

35 

3 1 

27 

13 

5 

13 

22 

2 1 

28 

1  9 

1  9 

1  9 

2  8 

24 

2 1 

29 

24 

.2 

jrNES  PASS  2  E 

MAX 

34 

45 

39 

32 

32 

45 

44 

37 

48 

46 

44 

44 

47 

41 

48 

42 

27 

39 

38 

42 

38 

27 

38 

35 

26 

41 

44 

32 

37 

99 

,1 

MIN 

6 

12 

15 

23 

22 

15 

23 

15 

26 

27 

24 

21 

2 1 

2  I 

* 

23 

1 

5 

2 

1 0 

1 0 

9 

8 

2 1 

1 1 

7 

12 

9 

14 

,3 

Jl  LESBURG 

MAX 

57 

70 

S 

65 

60 

69 

65 

54 

68 

63 

59 

52 

50 

57 

75 

65 

49 

58 

58 

59 

50 

41 

53 

54 

46 

64 

57 

54 

59 

56 

,7 

MIN 

23 

21 

29 

32 

26 

34 

27 

29 

30 

29 

22 

1  7 

22 

33 

28 

32 

1 9 

16 

1 9 

2  3 

1 9 

1  4 

26 

27 

2  3 

26 

28 

19 

14 

24 

.5 

KASSLER 

MAX 

52 

69 

5  "* 

63 

64 

69 

65 

57 

68 

70 

58 

55 

53 

70 

73 

63 

44 

54 

56 

61 

47 

43 

63 

50 

47 

63 

68 

50 

63 

65 

59 

,3 

MIN 

28 

33 

3  1 

30 

36 

32 

43 

25 

37 

40 

36 

2  3 

22 

26 

35 

39 

1 5 

2  3 

28 

2  8 

27 

22 

27 

27 

31 

24 

40 

18 

22 

33 

29 

,5 

KAUFFMAN  *  SSE 

MAX 

*4 

69 

5' 

61 

57 

65 

62 

51 

65 

61 

49 

49 

69 

71 

SO 

43 

57 

58 

•  I 

36 

41 

60 

49 

46 

61 

70 

56 

57 

56 

,3 

MIN 

16 

19 

:  - 

33 

35 

21 

28 

21 

28 

26 

23 

2 1 

10 

16 

34 

29 

14 

19 

I  5 

1  5 

1  9 

19 

12 

24 

22 

16 

22 

24 

1  9 

13 

21 

,  4 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

MAX 

28 

40 

46 

48 

55 

53 

52 

55 

56 

54 

53 

55 

55 

57 

53 

41 

43 

43 

50 

45 

37 

47 

42 

34 

35 

44 

43 

46 

46 

,7 

MIN 

10 

11 

:  • 

23 

24 

20 

23 

23 

24 

26 

26 

20 

26 

28 

26 

30 

1  1 

10 

1 9 

1 8 

1  5 

8 

13 

20 

* 

15 

1 1 

10 

12 

17 

,7 

LAKEwCOO 

MAX 

50 

68 

54 

61 

61 

68 

68 

55 

69 

65 

53 

53 

49 

71 

70 

59 

44 

48 

54 

55 

41 

43 

60 

48 

44 

61 

61 

57 

61 

57 

MIN 

21 

28 

32 

33 

36 

29 

35 

25 

38 

34 

33 

24 

24 

29 

40 

29 

1 9 

1 

21 

2  * 

25 

2  5 

24 

2  6 

29 

24 

34 

2  1 

26 

25 

2  B 

.0 

LPNGMCNT  2  ESE 

MAX 

39 

55 

53 

64 

63 

72 

62 

5  2 

67 

67 

51 

53 

48 

70 

72 

51 

40 

50 

52 

56 

30 

45 

56 

47 

48 

65 

70 

42 

60 

55 

.6 

MIN 

20 

21 

34 

36 

29 

23 

29 

33 

30 

2  3 

2  3 

26 

34 

32 

1  6 

1 7 

2 1 

2  3 

25 

24 

1 9 

2  1 

32 

20 

2  5 

25 

1 5 

15 

24 

9 

PARKER  9  E 

MAX 

51 

66 

6c 

59 

63 

63 

56 

64 

68 

55 

'  3 

60 

68 

7: 

60 

53 

52 

55 

60 

45 

45 

60 

57 

43 

60 

-'■ 

55 

56 

58 

6 

MIN 

15 

26 

2  1 

28 

30 

< : 

3b 

21 

1  i 

28 

2  3 

2  1 

25 

38 

34 

1 2 

20 

1  8 

2  5 

25 

1 5 

2  3 

25 

26 

20 

2  7 

12 

1  8 

16 

23 

•  6 

RFD  FEATHER  LAKES 

MAX 

47 

60 

44 

41 

52 

43 

42 

53 

55 

57 

'  : 

57 

55 

57 

48 

40 

47 

48 

50 

34 

50 

39 

35 

56 

55 

42 

47 

48 

5 

MIN 

17 

26 

30 

29 

29 

28 

25 

3- 

30 

28 

'■ c 

26 

24 

3  * 

24 

1  5 

1  9 

2  2 

20 

16 

1 8 

2  5 

1 8 

1 5 

2  5 

24 

27 

32 

24 

,1 

SFDGWICK  5  S 

MAX 

56 

69 

5* 

64 

58 

5  2 

52 

50 

67 

62 

50 

1 

47 

58 

73 

60 

48 

54 

56 

36 

37 

60 

5 

41 

62 

68 

45 

52 

55 

2 

MIN 

23 

24 

3- 

34 

36 

32 

28 

28 

32 

36 

30 

25 

2  1 

20 

36 

3  1 

3 1 

2 1 

1  6 

20 

2  2 

1  3 

1 8 

1  - 

2 1 

2  5 

2 1 

30 

24 

24 

26 

•  0 

SPICEP 

MAX 

52 

50 

43 

40 

52 

52 

45 

48 

49 

54 

53 

53 

55 

55 

55 

42 

29 

38 

39 

44 

46 

35 

40 

37 

36 

42 

40 

43 

45 

MIN 

19 

23 

25 

25 

26 

27 

18 

22 

32 

34 

2  3 

19 

22 

30 

24 

22 

6 

1 

1 1 

13 

14 

1 3 

1 0 

2  2 

19 

12 

20 

12 

7 

18 

9 

STERLING 

MAX 

42 

55 

70 

56 

64 

59 

68 

54 

51 

67 

64 

51 

52 

51 

6  7 

71 

53 

»[ 

51 

57 

60 

28 

41 

54 

49 

47 

61 

68 

42 

55 

2 

MIN 

19 

23 

28 

31 

29 

24 

28 

24 

27 

27 

26 

23 

1  9 

24 

2  7 

26 

3 1 

1  * 

1  6 

1 9 

2  3 

1  9 

13 

19 

19 

20 

24 

26 

16 

15 

22 

9 

NALDEN 

MAX 

45 

51 

69 

43 

42 

52 

52 

45 

51 

53 

50 

c5 

55 

55 

56 

46 

30 

15 

39 

45 

46 

34 

43 

36 

36 

43 

50 

42 

42 

45 

6 

MIN 

2 

20 

23 

25 

27 

20 

22 

13 

29 

31 

1 8 

1  2 

1 4 

27 

24 

23 

12 

1 

8 

1 1 

2* 

18 

6 

2 

14 

9 

xATERDALE 

MAX 

53 

64 

55 

63 

60 

65 

68 

56 

TO 

66 

54 

1 : 

50 

66 

73 

57 

46 

55 

65 

64 

44 

43 

57 

46 

46 

64" 

70 

55 

60 

56 

2 

MIN 

21 

23 

25 

31 

33 

35 

25 

30 

35 

30 

21 

20 

27 

3  7 

34 

2 1 

2  3 

24 

3 1 

20 

2  1 

1  8 

22 

26 

20 

2  B 

20 

1  6 

17 

25 

7 

w I GG IN S  7  5w 

MAX 

56 

73 

56 

64 

63 

6  1 

51 

6  ? 

62 

55 

54 

55 

72 

7H 

57 

44 

53 

55 

58 

41 

47 

56 

48 

48 

67 

55 

60 

58 

5 

MIN 

16 

17 

25 

24 

29 

33 

29 

18 

2  4 

25 

16 

1 5 

20 

2  5 

27 

19 

16 

* 

22 

1 9 

1 

2  ' 

25 

* 

20 

25 

8 

10 

2 

RtO  GRANDE  DRAINAGE 

PASIN  05 

ALAMOSA   wB  AIRPORT 

MAi 

48 

55 

58 

55 

56 

63 

57 

54 

M 

61 

60 

5g 

55 

60 

63 

48 

39 

41 

47 

51 

39 

40 

44 

45 

40 

43 

50 

50 

46 

47 

51 

2 

MIN 

12 

13 

U 

27 

17 

19 

18 

16 

15 

16 

1 5 

1  ' 

12 

2  1 

13 

1 8 

3 

1 9 

1  1 

1 3 

1 

1  - 

3 

10, 

8 

Bl  ANCA 

MAX 

46 

55 

56 

53 

53 

61 

55 

54 

64 

60 

60 

59 

54 

61 

64 

57 

42 

45 

47 

52 

46 

42 

46 

40 

44 

46 

49 

49 

47 

46 

51, 

9 

MIN 

19 

12 

21 

30 

20 

21 

16 

20 

17 

16 

17 

n 

16 

20 

19 

32 

15 

2 

1 

9 

20 

1 

10 

21 

1 

2 

4 

9 

6  - 

2 

13. 

7 

CENTER 

MAX 

49 

54 

58 

53 

58 

61 

58 

55 

63 

61 

62 

59 

49 

59 

63 

51 

41 

42 

46 

49 

38 

42 

44 

.« 

41 

39 

49 

53 

46 

47 

51, 

3 

17 

1  5 

20 

25 

18 

16 

19 

2  3 

24 

22 

26 

15 

17 

21 

17 

32 

13 

5 

3 

6 

16 

16 

7 

5 

16 

3 

8 

17 

3 

5 

OFL  NORTE 

MAX 

47 

53 

58 

57 

60 

60 

57 

54 

61 

61 

60 

60 

55 

62 

61 

50 

42 

43 

46 

47 

36 

48 

44 

42 

41 

37 

45 

54 

45 

44 

51. 

1 

MIN 

17 

18 

28 

32 

24 

21 

23 

25 

28 

28 

28 

25 

23 

29 

27 

33 

11 

13 

14 

11 

20 

18 

12 

10 

19 

10 

11 

20 

16 

12 

20, 

2 

GREAT  SAND  DUNES  N» 

MAX 

45 

50 

53 

49 

54 

59 

55 

49 

St 

58 

60 

56 

51 

53 

6C 

51 

39 

43 

44 

46 

43 

38 

37 

43 

36 

37 

47 

45 

44 

46. 

4 

MIN 

17 

17 

22 

30 

22 

25 

23 

22 

22 

25 

27 

21 

22 

25 

2  1 

33 

14 

8 

9 

14 

25 

19 

5 

10 

22 

3 

: : 

11 

11 

6 

0 

following  SuUoq  Index 

173  - 


i 
i 

r 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

• 

Oi 

2 

3 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

31 

Ave] 

HERMIT  7  ESE 

MAX 
MIN 

52 

56 

53 

47 

59 

56 

56 

57 

57 

61 

60 

60 

53 
10 

58 
1 1 

59 
1 1 

45 

3T 

36 
-  1 

46 

46 

43 
10 

35 
0 

33 
-13 

32 
-  5 

40 
1 1 

34 
-1 1 

39 
-  4 

30 
3 

35 
-11 

31 
-14 

46,9 
7  •  1 

MANASSA 

MAX 
MIN 

45 

53 

55 
1 8 

53 

60 

62 

59 

62 

60 

63 

69 

64 

60 
1 3 

64 

65 

20 

56 

40 
1 6 

43 
3 

50 

53 

50 
2 

45 
1 

48 

1 

47 
1 

40 
1 

44 

0 

51 

0 

52 
1 

50 
2 

49 

3 

53.7 

MPNTE  VISTA 

MAX 
MIN 

46 

52 

56 

54 

57 

62 

56 

54 

60 

59 

59 
20 

59 
1 5 

56 
1  7 

59 
2  1 

62 
1  8 

52 
29 

40 
16 

43 

6 

47 
7 

48 
1 0 

43 
15 

42 
7 

42 
5 

44 

7 

38 
24 

40 
-  2 

44 
5 

48 

9 

45 
7 

44 
5 

50.4 
14.4 

SAGUACHE 

MAX 
MIN 

50 
17 

54 
19 

56 
24 

52 
28 

55 
18 

60 
20 

55 
23 

57 
26 

62 
33 

62 
30 

63 
30 

60 
17 

57 
24 

62 
26 

59 
20 

5* 

20 

42 
15 

45 
13 

49 
11 

48 
11 

41 
14 

42 
23 

40 
11 

40 
11 

43 
17 

39 

5 

45 
7 

51 
21 

45 
10 

45 
8 

51.1 
18.4 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 
MIN 

45 
13 

50 
10 

55 
17 

54 

20 

48 
19 

57 
15 

59 
18 

57 
17 

56 
16 

67 
14 

62 
13 

61 
9 

61 
10 

51 
11 

66 
12 

57 
12 

42 
2 

39 

0 

38 

0 

46 

0 

46 

5 

31 
-  <, 

41 
-  8 

35 
-  3 

36 
-  3 

38 
-  9 

32 
-  8 

40 
-  2 

42 
-  9 

36 
-11 

48.3 
5.9 

WCLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

39 
24 

42 
20 

38 
29 

34 
26 

37 
24 

42 
28 

45 
24 

44 
19 

53 
28 

52 
25 

50 
26 

50 
26 

44 

26 

46 
26 

42 
30 

37 
6 

21 

2 

34 
10 

32 
11 

34 
16 

30 
20 

29 
9 

36 
9 

33 
19 

32 
17 

46 
6 

50 
23 

42 
18 

46 
14 

47 
17 

40.2 
19.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  irom 
prevailing 

Average 

Faslest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00  AM 

MST 

11 ,00  AM 
MST 

£ 
a. 

O  l/l 

o  :• 

o. 

O  I- 

o  vi 

Trace 

01-09 

10-49 

SO- 99 

66  1-00  I 

200 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA   W8  AIRPORT 

76 

49 

43 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

3.5 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

18 

8.7 

29++ 

N 

28 

59 

34 

43 

61 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

4.5 

DENVER  WB  AIRPORT 

S 

29 

7.8 

29 

NW 

4 

71 

40 

45 

65 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

85 

4.9 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

SE 

18 

5.4 

29 

s 

15 

67 

45 

43 

61 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

71 

4.9 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

WSW 

11 

8.3 

38 

E 

16 

74 

39 

37 

65 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

89 

3.5 

c 

St*"" 

c 

(•»•*' 

C 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  1963 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

r 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

— 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2'i 

24 

29 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

36 
45 

37 
46 

40 
46 

43 
48 

43 
46 

42 
48 

42 
48 

41 
46 

41 

49 

43 
48 

42 
46 

39 
44 

38 
44 

39 
47 

41 
48 

42 
43 

36 
4Q 

35 
40 

35 
30 

34 
39 

34 
36 

33 
37 

31 
37 

33 
36 

3, 

39 

32 
39 

33 
42 

35 

3  7 

30 
37 

29 
36 

37.3 
42.6 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

44 
45 

43 
46 

44 
47 

45 
49 

46 
49 

46 
49 

46 
49 

46 
47 

44 
49 

46 
49 

46 
48 

44 
46 

42 
4$ 

42 
47 

44 
48 

45 
45 

•.2 

43 

40 
42 

39 
41 

38 
40 

38 
38 

36 
39 

35 
3d 

36 
38 

38 
41 

36 
40 

37 
41 

39 
40 

35 
36 

34 
37 

41.2 
43.! 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

49 
48 

47 
48 

47 
48 

47 
49 

48 
49 

48 
49 

46 
49 

48 
47 

47 
49 

48 
49 

48 
48 

47 
4  7 

46 
46 

45 
46 

46 
47 

47 
47 

45 
45 

44 
43 

-.2 

42 

42 
42 

41 
40 

40 
40 

3  1 
3  9 

39 
39 

40 
4  1 

40 
40 

> 

41 

41 
41 

39 
39 

36 
36 

44.2 
44. 5 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

55 
54 

53 
53 

53 

52 

52 
» 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
49 

49 
48 

48 
47 

47 
47 

47 
46 

46 
45 

45 
45 

45 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

43 
43 

48.  £ 

46.: 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

57 

56 
56 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

54 

54 

54 
54 

54 
54 

53 
54 

S3 
53 

53 
53 

s  a 

53 

53 
53 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

51 
51 

51 
51 

50 
50 

50 
50 

49 
49 

49 
48 

48 
48 

48 
48 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

31.! 
31.4 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

60 
60 

60 
60 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

58 
58 

56 
56 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
•  56 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

33 
33 

53 
53 

56.6 
56.! 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N. 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

°°i 

EVAP 

.02 

.08 

.10 

.0, 

.12 

.09 

.11 

.08 

.08 

.11 

.11 

.10 

.09 

.07 

.05 

.15 

.15 

.07 

.02 

.05 

.10 

.15 

•  3 C' 

.03 

.10 

2.60B 

WIND 

45 

22 

55 

24 

28 

13 

29 

36 

46 

21 

66 

22 

35 

30 

45 

101 

76 

23 

55 

34 

64 

115 

37 

67 

80 

56 

51 

95 

55 

35 

1463 

MAX 

55 

59 

61 

39 

62 

62 

62 

63 

61 

61 

60 

56 

54 

49 

58 

63 

61 

52 

51 

59 

61 

55 

46 

47 

54 

57.2 

MIN 

34 

37 

36 

38 

42 

42 

42 

36 

37 

36 

37 

35 

35 

33 

38 

35 

39 

34 

34 

33 

42 

35 

32 

33 

38 

36.7 

EV«P 

.03 

.06 

.06 

.10 

.19 

.16 

.08 

.09 

.02 

.13 

.12 

.09 

.06 

.06 

.12 

.16 

.18 

.10 

.C 

.05 

.09 

.06 

.07 

.01 

.04 

.01 

.09 

.08 

.07 

.  39 

2.49 

WIND 

30 

30 

30 

40 

no 

40 

20 

60 

20 

30 

40 

50 

20 

20 

40 

80 

160 

50 

2C 

50 

50 

60 

40 

40 

90 

40 

4C 

40 

40 

50 

1430 

MAX 

45 

56 

60 

61 

60 

64 

64 

57 

54 

62 

68 

61 

56 

54 

60 

63 

60 

52 

49 

52 

55 

55 

48 

49 

47 

53 

54 

57 

46 

so 

55.8 

MIN 

32 

31 

34 

36 

35 

39 

34 

36 

34 

35 

35 

32 

34 

32 

34 

35 

35 

30 

26 

31 

33 

32 

31 

30 

31 

31 

31 

34 

32 

32 

33.0 

EVAP 

.07 

.15 

.20 

.21 

.18 

.23 

.17 

.17 

.13 

.19 

.19 

.12 

.15 

.14 

.19 

.38 

.14 

.13 

.11 

.16 

.27 

.15 

.12 

.17 

.18 

.14 

.11 

.16 

.12 

.15 

5.00 

WIND 

61 

66 

112 

73 

76 

96 

69 

65 

63 

67 

129 

49 

95 

113 

78 

172 

119 

124 

74 

83 

176 

193 

93 

109 

20C 

64 

55 

174 

72 

70 

3012 

MAX 

62 

61 

61 

63 

63 

63 

61 

61 

65 

62 

60 

57 

54 

58 

65 

65 

61 

53 

55 

57 

54 

50 

52 

55 

51 

50 

58 

55 

48 

52 

57.7 

MIN 

32 

36 

40 

38 

38 

38 

37 

42 

38 

39 

40 

35 

35 

33 

38 

44 

35 

32 

35 

34 

39 

32 

32 

35 

35 

31 

31 

35 

31 

34 

35.8 

EVAP 

.08 

.06 

.09 

.01 

.11 

.15 

.18 

.12 

.08 

.10 

.10 

.08 

.11 

.07 

.01 

.14 

.14 

.14 

.05 

.04 

.04 

.  7 

.03 

.  v 

.08 

.01 

.09 

2.47B 

WIND 

37 

37 

23 

27 

43 

106 

79 

38 

44 

54 

43 

47 

40 

29 

126 

96 

31 

52 

46 

60 

41 

50 

5C 

32 

34 

47 

43 

47 

64 

61 

1527 

MAX 

57 

57 

55 

59 

59 

60 

61 

58 

60 

61 

61 

59 

55 

60 

62 

54 

44 

56 

MIN 

37 

38 

42 

43 

43 

39 

45 

39 

38 

39 

39 

38 

38 

40 

38 

37 

32 

40 

EVAP 

.04 

.05 

.04 

.08 

.06 

.11 

.10 

.09 

.06 

.06 

.06 

.07 

.06 

.05 

.12 

.07 

.05 

.03 

.03 

.03 

.03 

.04 

.04 

.02 

.01 

.03 

.04 

.02 

.03 

.03 

1.59 

WIND 

9 

7 

7 

15 

12 

15 

33 

10 

9 

10 

8 

8 

7 

6 

29 

49 

16 

12 

21 

24 

16 

14 

12 

9 

23 

15 

19 

21 

15 

471 

EVAP 

.06 

.05 

.04 

.05 

.05 

.05 

.06 

.04 

.05 

.05 

.06 

.06 

.04 

.06 

.06 

.01 

WIND 

15 

12 

15 

17 

19 

13 

10 

18 

15 

15 

13 

17 

10 

10 

20 

31 

14 

11 

14 

10 

11 

0 

8 

5 

14 

U 

17 

17 

15 

29 

433 

EVAP 

.08 

.20 

.14 

.13 

.23 

.21 

.07 

.08 

.16 

.14 

,0S 

.07 

WIND 

68 

56 

98 

64 

51 

105 

127 

63 

52 

47 

56 

44 

25 

143 

130 

101 

139 

83 

62 

52 

40 

138 

1*0 

97 

135 

98 

80 

105 

130 

;  a 

2619 

EVAP 

.09 

.06 

.10 

.06 

.29 

.09 

.04 

.08 

.10 

.06 

.08 

.08 

.05 

WIND 

28 

91 

68 

74 

165 

140 

53 

37 

130 

69 

37 

26 

38 

102 

132 

57 

121 

95 

49 

132 

25 

79 

137 

78 

44 

24 

34 

100 

114 

82 

2421 

EVAP 

.07 

.05 

.06 

.08 

.10 

.05 

.06 

.04 

.05 

.06 

.06 

.05 

.05 

.05 

.04 

.02 

.05 

.04 

.05 

.03 

.02 

WIND 

22 

11 

25 

42 

61 

21 

34 

20 

38 

28 

31 

17 

14 

13 

15 

50 

31 

9 

22 

17 

16 

63 

19 

36 

47 

13 

18 

72 

22 

16 

823 

MAX 

49 

31 

49 

50 

51 

49 

49 

47 

51 

52 

48 

47 

46 

50 

51 

44 

45 

46 

45 

44 

MIN 

43 

42 

43 

43 

44 

43 

43 

42 

42 

44 

43 

42 

41 

41 

42 

42 

40 

37 

37 

36 

36 

1  41.2 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

JOHN  MARTIN   DAM  <8> 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR  <B) 

SPRINGFIELD  7  wS«  (F) 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MONTROSE  NO  1 <E> 

VALLEC I  TO  DAM 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

BONNY  DAM  (C) 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
04 

ESTES  PARK 

FORT  COLLINS  (D) 


MAX  AND  MIN    IN  ABOVE   TABLE   REFER   TO  EXTREMES   OF   TEMPERATURE   OF   WATER    IN   PAN  AS  RECORDED   DURING   THE   24   HOURS   ENDING  AT    THE    TIME   OF  OBSERVATION. 

(B)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED    INSIDE   WITH  BLACK  ENAMEL. 

(D)  SUNKEN  PAN   3  FEET    BY   3   FEET.    PAINTED    INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH  BLACK  ENAMEL. 
<E>  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED    INSIDE   WITH  LIGHT   BLUE   METALLIC  LACQUER. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
NOVEMBER  1963 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

C0L0RA00  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.8 

T 

1 

2.4 
T 

T 

T 
T 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

L I MON    10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 

2.0 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

SAL  IDA 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

1.0 

1.0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 
T 

T 

1.0 

T 

WESTCL1FFE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

1.5 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

2.0 
1 

1.0 
T 

4.0 

3.0 

3 

3 

2 

2 

1.0 

2 

2 

0.5 

2 

1.0 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

0.5 

T 

0.5 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 
T 

1.5 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

1 

1 

1 

0.5 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

7.0 
7 

3.0 
4 

2 

1 

0.5 
1 

T 

1 

1 

T 
T 

2.0 

2 

1 

1 

1 

1 

DILLON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1 

T 

T 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

2.5 

2 

2 

1 

1.5 

2 

1.0 
1 

1 

T 

T 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

5 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

GLENUOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

^ 

T 

GRAND  LAKE   1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

4 

2 

2 

1 

HAMILTON 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

6.0 

T 

MAY8ELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.0 

6 

6 

6 

3 

2 

1 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.5 

5 

3 

1 

1 

T 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,0 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

2.3 

1.7 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2 

T 

T 

T 
T 

1.0 

l 

T 

T 

4.0 

4.0 
7 

4 

1.0 
4 

2.0 
6 

9 

4 

4 

3 

3 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

6.0 

6 

2.0 
8 

6 

T 

6 

T 

4 

4 

T 

T 

T 

1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

1.2 

1.1 

4.0 

2.6 
6 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

KANSAS   DRAINAGE  BASIN 
03 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

3.0 

3 

3.0 

2 

2 

2 

1 

1 

6.0 

4 

3 

3 

1 

T 

T 
T 

T 

8.0 

16 

13 

10 

9 

U 

10 

3 

4 

4 

AKRON   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
1 

T 

3.0 

T 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

4 

Sao  raaaraace  notaa  tolloanng  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  oi  matxth 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1 

2 

- 

- 

T 

: 

- 

1*0 

3*5 

T 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2*3 

0.2 

T 

T 

T 

* 

2 

- 

3.5 

T 

T 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

_ 

•  4 

.3 

T 

T 

T 

T 

1.0 

- 

- 

- 

T 

m 

T 

2 

T 

T 

4.0 

- 

- 

- 

3.0 

- 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

1 

3 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

2 

2 

3.0 

T 

T 

3.0 

2 

2.0 

T 

T 

1 

T 

T 

2.5 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

0.2 

0.7 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

0.7 

i 

1 

'. 

1 

1 

T 

T 

: 

3.0 

2.0 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

H0LY0KE 
YUMA 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
04 

80UL0ER 

BYEBS 

ChEESMAN 

DENVER  WS  AIRPORT 

E5TES  PARK 

FORT  COLLINS 

FORT  MORGAN 

GRCVER   10  W 

HARTSEL 

I5AHC  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

PARK  FR  9  E 

SEDGWICK  5  S 

SPICER 

wALOEN 

RIO  GRANDE  DRAK.AGE 
9ASIN  05 

ALAMOSA  w<3  AIRPORT 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

M4NA  SS A 

SAGUACHE 

■AGON   WHEEL   GAP   3  N 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
wTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


AKRON  4  E 

AKRON  FAA  AlRPOR? 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

ALLENSPARK 

ALTENBERM 

AMES 

ANTCRO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

AROYA  6  NE 

ARTESI A  2  E 
ASPEN 
ATGR  RANCH 
■AILEY 

BERThOuO  PASS 
810  SPRINGS  RANCH 
BLANCA 
|  BONO 
BONHAM  RESERVOIR 
BONNT  OAM 

BOULOER  2 
BOULDER 
BRANDON 
BRANSON 
1  8RECKENRIDGE 


BRI& 
BUEN, 


Burl i ngton 
■  6urlingt0n  12  nne 
butler  ranch 

ayers 
,  campo  a  sw 

CANON  CITY 
CARIBOU  RANCH 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEDAREDGE 
CENTER 


CHERRY  CREEK  DAI 
CHEYENNE  WELLS 
CIMARRON  J  SE 
CL IFF  LAKES 
CLIMAX  2  NW 
COALDALE   1  NW 
COALDALE  2  SW 
COCHETOPA  CREEK 
C0LL8RAN 
COLORAOO 


MON 

COLORAOO  SPRINGS  MB  ( 

COLUMBINE 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTCO  BUTTE 

CRIPPLE  CREEK  9  nm 

CUCHaRAS  DAM 

CUHBRES 

DEER  TRAIL 

DELHI 

DEL  NORTE 


OILLON 

DOHERTY  RANCH 
DOLORES 
DURANGO 
EADS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

CASTONVILLE  1  NNW 
EASTONVILLE  2  NNE 
EAST0NV1LLE  J  NM 
EASTONVILLE  6  WSW 
ECKLEY 
ELBERT 

ELBERT  2  wnw 
EL8ERT  )  SE 
I  ELBERT  A  SSW 
ELBERT  6  SS£ 

1  ELBERT  5  SM 

ELBERT  a  SW 

ELECTRA  LAKE 
;  CLK  CREEK 
,  ESTES  PARK 

EVERGREEN 

EVERGREEN  2  Sw 
,  E vprsoll  Ranch 

FAIRPLAY 

FLAGLER  2  NM 


0109  WASHINGTON 
OU*  WASHINGTON 
01304  ALAMOSA 
01S)|  BOULOER 
021*j  GARFIELD 
0226  SAN  MIGUEL 
02*2  LINCOLN 
026)  PARK 
O30*J  CHEYENNE 
034*  CHEYENNE 

03**J  MOFFAT 

0)70j  PITKIN 
1  0*37  EL  PASO 

0*S*i  PARK 

0»?J  GRAND 

0712  EL  PASO 
I  077sJ  COSTILLA 

0810  EAGLE 

082  S|  MESA 

oas*!  YUMA 

oa*j.  BOULOER 
j  06*»  BOULDER 

089*  KIOWA 
I  0B9d  LAS  ANIMAS 

0909  SUMMIT 

09*51  WELO 
I  1071  CHAFFEE 

1121  KIT  CARSON 
I  11261  KIT  CARSON 
|  113*  PUEBLO 

11791  ARAPAHOE 

1266:  BACA 
|  12»*J  FREMONT 

13*2  BOULDER 
,  1)6*1  SAN  JUAN 
i  1*01  DOUGLAS 

l**Ol  DELTA 

1*56  SAGUACHE 

152&  JEFFERSON 

153*  OTERO 

15*7  ARAPAHOE 
156*  CHEYENNE 
1609  MONTROSE 
16**  RIO  BLANCO 
1660  EAGLE 
16931  FREMONT 
1696'  FREMONT 
1713!  GUNNISON 
17*1  MESA 
1772|  MESA 

17  7  9  EL  PASO 
1792  ROUTT 
1866  MONTEZUMA 
1926  MOFFAT 
1959  GUNNISON 
1976  TELLER 
20*0  HUERFANO 
20*8  CONEJOS 
2162  ARAPAHOE 
2178  LAS  ANIMAS 


218*  RIO  GRANDE 
2192  DELTA 
7720  DENVER 
2225'  DENVER 
2261  SUMMIT 


OBSERVER 


2312 


NIM 


2326]  MONTE2UMA 
2*32  LA  PLATA 
2**6  KIOWA 

,  2*5*]  EAGLE 

.  2*9*j  EL  PASO 
2*96.  EL  PASO 
2*9*  el  PASO 
2501  EL  PASO 
253M  YUMA 
2593  ELBERT 
2595  ELBERT 

2597  ELBERT 

2598  ELBERT 

2600  ELBERT 

2601  ELBERT 
2603  ELBERT 
262*1  LA  PLATA 
2633j  JEFFERSON 
2759]  LARIMER 
2790  JEFFERSON 
279*  JEFFERSON 
2803  BACA 
281*  PARK 
2932  KIT  C 


'  CARSON 


LEWIS 
LUPTON  1 
MORGAN 


FRUITA  2  N 

GARDNER 
GATEWAY  1  SH 
GENOA  1  W 
GEORGETOMN 
1  GLENwOOD  SPRINGS   1  N 
GORE  PASS  RANCH 
GRANAOA 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  WNM 

GRAND  LAKE  6  SSW 
GRANT 

GREAT  OIVIDE  12  SE 
GREAT  SAND  OUNES  NM 
GREELEY 

GREENLANO  8  SE 
GREENLAND  9  NE 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GAEYSTONE 
G ROVER  10  H 

;  GUFFEY  10  SE 
GUNNISON 

'MILTON 

'R7SEL 
HASWELL 
HAWTHORNE 
HAYOEN 


J  LOGi 


I  3027  WELO 
30)8!  MORGAN 
3063  EL  PASO 
30  7-)  OTEOQ 


3222  HUERFANO 
,  32*6,  MESA 
32381  I 


 i    CLEAR  CBt 

3359  GARFIELD 
3*231  GRAND 
3*77'  PROWERS 
3*66  MESA 
,  3*691  MESA 
)*96  GRAND 

3500  GflANO 
,  3990,  PARK 
35391  MOFFAT 


35 


HIT 

MOEHNE 


ESE 


IDAHO  SPRINGS 

I0ALIA  I  „„l 

1GNACI0  I  N  '  *25o1 

INDEPENDENCE  PASS  3  Sw  4270 
JOES  „,J 
JOHN  MARTIN   DAM  ...c  i 


1  ARKANSAS,     2  COLORADO. 


. AMOSA 

WELD 
35791  EL  PASO 
I  358*1  DOUGLAS 

3592.  SUMMIT 
,  360*  MOFFAT 
I  364)1  WELD 

3636!  FREMONT 
3662.  GUNNISON 
3738  MOFFAT 
1  361 U  PARK 
3*26  KIOMA 
3850  BOULDER 
J867  ROUTT 
39*1  MINERAL 
1  *0*T  LAS  ANIMAS 
I  *076j  PROWERS 

I  *082  PHILLIPS 
-. .  -  GRAND 
*15)  MORGAN 

'  *172|  LINCOLN 

J  CLEAR  CREEK 


k  PLAT, 


.  103  00  5221 


CRT  LAND  FIELD  STA 
ID  AVIATION  AGENCY 
S  HEATHER  BUREAU 
LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENOERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
8EN  H  MARSHALL 
BOARD  OF   WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
MERRILL  LlNDOUIST 

U  S  NATL  PARK  SfcR 
RALPH  p  MELVILLE 
RALPH  J  AVER 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H  NUTT 
L1NDEL  J  HUDSON 
AGENT  D*R  G  W  RY 
U  S  8UR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 

THOMAS  L  PLATT 
CITY  OF  BOULDER 
MRS  ELSIE  E  WHI TE 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  ELVA  J  ENYEART 
U  S  FOREST  SERVICE 
LLOYD  R  SWEDHIN 
.  JACK  W.  BROWN 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  WINIFRED  ORR 

HARRY   H  NEWTON 

,  BURT  L.  SALISBURY 
WARDEN  PENITENTIARY 
CARIBOU  RANCH 
"EST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 
WILLIAM  B  SUTLEY 
BOARO  OF  WATER  COMM 
SIMON  8  SCMULTZ 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
CARL  E  MC  MILLEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALTITUDE  OBS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MONTEZUMA  VAL  I  BR  I  & 
.IVE  JEAN  SMI  TH 
kRV  A  YELENICK 
WILLI  AM  W  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 


LYNN  K  WOODS 
W  0  PRESTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
u  s  weather  bureau 
BOARD  OF  WATER  COMM 
MRS  M  A  CROWOER 
LLOYD  C  Pyl  f 
MALCOLM 


WIL 


FED  AVIATION  AGENCY 
CARL  R  GUY 

harold  w  tweedy 
Ralph  h  Evans 
OARwlN  D  WOOLLEY 


FRANK   R  KELLY 
EARL  RAMEY 
HUGH  MUNDY 
LELAND  P  OLKJER 

CHARLES  A  MELBURN 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

SAMUEL  J  HARGIS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CHAMBER  OF  LOMMERCc 

RAY  S  FLEMING 

J  C  EVERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

A  E  GAINES  JR 

JOHN  G  MORI  SON 
MELVIN  B  SAVAGE 
COLORADO  STATE  UNIV 
SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 
LEON  MOODY 
•1  WEST   SUGAR  CO 
RTHUR  E  ORCUTT 
JS  SOIL  CON  SERVICE 
RONALO  R  TUCKER 
S  STEELE  8URGIN 

FRED  C  WAGGONER 


.ic  service  co 
10  station  kgln 
j  m  hohnmolz 
)e  8  kennedy 
weather  bureau 
w  slope  branch  exp  st 
us  nat  park.  service 

u  s  bur  reclamation 
board  of  water  comms 
frank  a  80chmann 
great  sand  dune  s  nm 
gt  west  sugar  co 
frank  a  rogers 
kelsey  pottenger  jr 
u  s  bur  reclamation 

INACTIVE  1/1/63 
MRS  DORIS  A  MCGEHEE 

MRS  CLARA  G  NASH 
CITY  OF  GUNNISON 
MRS  ETHAL  M  JORDAN 
MRS  BESSIE  C  HANL IN 
ARTHUR  F  BAILOR 
MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

f  GOREE 
MRS  MABEL  WRIGHT 
CHARLES  F  NICOL 
R  DAVIS 


COLO  GAME  ♦  FISH 
MRS  BERTHA  w  MEYE 
BARBARA  L  MATTIX 
W ILL ARD  G  HOL MAN 
THEODORE  W  CLARK 
CONSOL  UTE  AGENCY 
S  THIN  LAKES  R  ♦  C 
MRS  RUTH  E  SNYDER 
CORPS  OF  ENGINEER 


STATION 


KARVAL 
K ASSLER 
KAUFFMAN  *  SSE 
MM    |9  NNF 
K IOWA    )  W 
KIOWA  3  SSE 
KIOWA  *  SW 
KIOWA  3  S 

KIT  CARSON 
KUTCH  6  SSE 
LA    JUNTA    FAA  A 
LAF._  CITY 
LAKE  GEORGE  6 
LAKE  MORAINE 
LAKEWOOD 
LAMAR 


LITTLE  DOLORES  *  NE 
|  LITTLE  HILLS 
1  LONGMONT  2  ESE 

LONGMONT  6  NW 

LONGS  PEAK 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

MANASSA 

MANCOS 

MAN I TOU  SPRINGS 

MARVINE 

MAY8ELL 

MEEKER 

MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MONARCH  PASS 

MONTE  VISTA 

MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 

MONUMENT  2  WSW 

MORRISON  1  SW 

MULE  SHOE  LODGE   1  SSE 

NEW  RAYMER 

NORTHOALE 

NORTH  LAKE 

NORWOOD 


GOSA  SPRINGS 
LISADE   1  S 
LISADE  LAKE  2  SSE 


COUNTY 


CLEAR  CREEK 

SEDGWICK 

LINCOLN 

JEFFERSON 

WELO 

LAS  ANIMAS 

ELBERT 

ELBERT 

EL8ERT 

ELBERT 


•  603  CmEUNNF 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


47341 


NSDALE 


750  EL   P  A  b  L' 
JEFFERSON 
PROwERS 
BENT 

HUERFANO 


LOGAN 
PUEBLO 
ELBERT 
LINCOLN 


51601  SAGUACHE 
5322!  CONEJOS 
5327[  MONTE2UMA 
3332  EL  PASO 
5406  RIO  BLANCO 


21  36  03 
*J  36  35 
1    38  49 


39 


39  17 

40  29 

38  07 

39  09 
39  16 

2  39  03 


103  31 
107  19 
103  29 
105  01  I 
105  08 

102  37 
10)  13 

105  00 

| 106  18 

106  2B 

103  01 

104  35 


10)24 
3*69 
3130 
3*99 
9Z30 
5240 

6  ibO 
6707 
65S0 
661* 


OBSERVER 


BOARD  OF  WATER  COMM 
MUNICIPAL  PwR  PLANT 
EMANUEL  S  INNESS 
DENVER  WATER  COM 

NELSON 


'ICE 


RAB8IT  EARS  PASS 
RANGELY 

REO  FEATHER  LAKES 

REDSTONE 

RICO 

RIFLE   2  ENE 

RIO  GRANDE  RESERV' 

RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  z  NNE 
&UXTON  PARK 


SARGENTS 
SEOALIA  4  SSE 
SEOGWICK  5  S 
SEIBERT 
SHAW  6  SSE 
SHOSHONE 
SILVER  LAKE 

SILVER  LAKES  TROUT  CLU 
SILVERTON 


SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  7  WSW 
SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  <»RINGS 
STERLING 
STONI NGTON 
STRATTON  3  NE 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 


PITKIN 


i  5706,  RIO  GRANDE 
3717j  MONTROSE 
5722  MONTROSE 
5730;  EL  PASO 
376*1  JEFFERSON 
5819  HUERFANO 
5922  WELD 
5970  DOLORES 
9990  LAS  AN  I  MAS 

6012   SAN  MIGUEL 
6023  WELD 
6131  CROWLEY 
6192  WASHINGTON 
6203  OURAY 
6258  ARCHULETA 
6266  MESA 
6271  HINSDALE 
6299  PHILLIPS 
6  306  DELTA 

6315  MONTROSE 
6326  ELBERT 
6342  GRAND 


6560  CONEJOS 
6591  MONTEZUMA 
6740  PUEBLO 
67*3  PUEBLO 

673b| 

6763  PUEBLO 
6  79*  ROUTT 
681 1|  ROUTT 
6832  RIO  BLANCO 
69Z5  LARIMER 
6966<  PITKIN 
DOLORES 
GARFIELO 
HINSDALE 


ROBERT 
US  SOIL  CON  SE 
MRS  SUE  WATSON 
MERLE  E  HENRY 
MR  A  B  LUCORE 


WILLIAM  H.  HOL THUS 
JAMES  R  PICKENPAUGH 
FED  AVIATION  AGENCY 

CHARLES  J  DAVIS 
.  COLO  SPGS  WTR  WORKS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
CHAS   E    MC   PHERSON  JR 
AM  CRYS  SUGAR  CO 
CHARLES  J  MA S I N T ON 


Radio  : 


TIO 


KflHR 


21  40  00 

108  12 

6146 

6P 

*  *0  10 

103  0* 

B* 

BA 

*J  AO  1* 

!  109  09 

31*5 

«  40  17 

1  105  33 

6960 

21  38  05 

106  37 

10205 

*]  37  10 

1  105  96 

7676 

4* 

2  37  21 

108  18 

7018 

1    36  52 

i  104  56 

6606 

2i  40  00 

107  35 

7200 

6P 

6P 

2|  *0  31 

108  05 

39201 

6P 

6P 

2  40  02 

1  107  94 

62*2 

SS 

SS 

I;  39  22 

106  45 

6P 

6P 

2  37  12 

108  29 

707o' 

5P 

9P 

1    38  30 

,  106  20 

113*2 

5  37  35 

106  09 

7665 

5P 

5P 

2   38  29 

107  53 

5630 

SP 

2  36  29 

107  53 

5830 

7A 

1   39  05 

104  55 

7*00 

9P 

5Pl 

103  U 

6000 

105  10 

8600 

*  *0  36 

103  51 

2  37  49 

109  01 

6693 

5P 

l|  37  13 

105  03 

8600 

2  38  08 

108  17 

7017 

*  *0  42 

10*  *7  , 

5165 

1    36  13 

103  45 

4300 

3  40  16 

102  31 

4263 

2   36  01 

107  40 

7  7*0 

SP 

5P 

2  37  16 

107  01 

7238 

2   39  06 

108  21 

*7*0 

5P 

3P! 

2  37  30 

107  10 

7721 

$p 

*P 

3  40  37 

102  28 

3698 

2  36  32 

107  35  J 

5685 

'  S  WEATHER  ejREAu 

1  s  weather  bureau 

ANASSA   HI&H  SCHOOL 


U  S  BUR  RECLAMATION 
COLO  WATER  CON  BOARD 
UNC OMPAHGRE  V  W  U  A 
U  S  FOREST  SERVICE 


5309  7P  7P 
6300     9P  9P 


TACOMA 


SE 


TAYLOR  I 
TELLUR IDE 
TERCIO  *  NW 
TRINIDAD 
TRINIDAD   FAA   A  |  E 
TROUT  LAKE 
TROY  1  SE 
TWIN  LAKES  RESER 

TWO  BUTTES  1  NH 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP 
|  WALDEN 
WALSENBURG  POWER 
WATERDALE 
WESTCL I FFE 
WETMCRE  2  S 


WOLF  CREEK 
WOLF  CREEK 
'  WOODLAND  Pi 


701  7 
70  il 
7050 

7094 


.  PASO 
7315  PUEBLO 
,  7337  SAGUACHE 

7370  CHAFFEE 
|  74281  COSTILLA 
I  7450'  MINERAL 
74M  GUNNISON 
j 

7*60  SAGUACHE 
7510  DOUGLAS 
7513  SEOGWICK 
751*  KIT  CARSON 
755*  LINCOLN 
7616  GARFIELD 
7648  BOULDER 
76S0|  CONEJOS 
I  7656)  SAN  JUAN 
766*!  ELBERT 

78*ej  JACKSON 
i  7862)  BACA 

7866:  BACA 

786*  BACA 
I  7936,'  ROUTT 
1  7950:  LOGAN 

7992  BACA 

6008  KIT  CARSON 
I  6064  LAKE 

8092  RIO  GRANDE 

615*i  LA  PLATA 
8137,  PUEBLO 
618*  GUNNISON 
820*  SAN  MIGUEL 
6220  LAS  AN  I MAS 


1  38  27  105  04 

2  36   36  106  32 

2  38  02  106  03 

3  37  21  106  32 
2l  37  33  108  46 


1    36   16  ,  104  21 


2  39  33  107 


Si  37  05  106 


1,  38  51  ,  104 


E  E  LINDGREN 


CHALMER  M  GARBER 
LOUIS  D  RUGGLES 
JONAS  A  RUSSELL 


WIN 


TERS 


8365  6P 
7200  SS 
8642  6P 


.  U   S   WEATHER  BUREAU 
TOWN  OF  RANGELY 
JOSEPH  E  0 * L T ON 
GEORGE  A  WHI TE 
CHARLES  M  ENGEL 


»OLL 


IP  SON 


2l  38  2* 
*>'  39  23 
,     4i  40  31 

)J  39  IB 
3l  39  27 
2i  39  3* 
*  *0  02 

I     »  37  2  3 

i  2  37  48 

i     1|  39  09 

j  J  *0  27 
I    1  37  2* 

I  37  23 
I     1    37  17 

[    2i  *0  30  t 

■     *|  *0  37  I 

II  37  17  I 
3  39  20 

I  lj  39  15 
3  37  Z6 


106  lb 

104  58  ' 
102  31 

102  52 

103  19  j 

107  1* 

105  33 

106  24  I 

107  40  ; 


102  37  i 
106  50  I 

103  12  | 
102  11 


7965 

9706. 
7720j 

64631 
6175! 
3990 
4703, 
9197 
9923! 
10200 


CLARENCE  R  ICKES 

chamber  of  commerce 
mrs  nea  g  gallegos 

colo  game  *  fish  oep 

bernard  irbt 
mrs  gwendolyn  nichols 
layton  0  munson 
fosma  s  gorton  jr 
charles  e  schoonovlr 
public  service  co 

i  CITY  OF  BOULDER 
!  SILVER  LAKES  TROUT  CLUt 
ROBERT  K  WYMAN 


OIL  CON  SEfi 


ICE 


II  37  05     105  03 


22     10000     6P!    6P  6P 


5000  5P  SP 

9206  SP  SP 

8756  6P 

60401 


57*6!  I 
9660 
9460: 
9300 

4079  6P 

90191 
7650  5P 


8*00!    7A,  7A 


6997  PUEBLO 

902*  WELD 

90**  DELTA 

91*7^  WELD 

9175  GRAND 

91B1  MINERAL 

91B3  MINERAL 
I  9Z10I  TELLER 
,  92*3'  YUMA 

926*  ROUTT 

9273  MONTEZUMA 

9295  YUMA 


•  PLATTE,     5  RIO  GRANDE. 


1|  37  52  |  10*  07 
*j  *0  09  I  10*  11 
2  38  *3  107  31 
*l  *0  29     10*  5* 

2  39  5*     103  46  1 

3  37  29  |  106  *7  j 
2|  37  29  !  106  32 
*\  )9  06     109  03 
3i  40  04     102  13  1 
2  AO  09  106 
2[  37  33  10B 

40  07  102 


4696 

90561 
10642 


7890 
6636 
4120  4P 


HERBERT  E  mOmsmlr  jr 
SE  COLO  BRCH  ExP  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 


WEATHER  BUREAi 


UNC OMPAHGRE    V  W  U  A 
HARRY   8  WRIGHT 
JUAN  I T  A  G  TORRES 
CITY  OF  TRIN10AD 
FED  AVIATION  AGENCY 
i  WEST  COLO  POWER  CO 
CECIL  SHANNON 


TWIN 


CO 


JOHN  P  NUTT 

UNION  CARBIDE  CORP 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lmatologl st  at  Weather  Bureau  Office  P  0 
Box  1079,   Denver  1,  Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  1 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

thlsiissuePPearlnB  ^  IndeX'  but  ,or  whlch  dat"  are  not  Usted  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be    included  in 

Divisions,   as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table.  * 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,     sleet,     or  Ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional     drifting     and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  In- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the 
•Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  In  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at   5:00  a.m.   MST . 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f ol lowi  ng : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 


S 


Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  Indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL I MATO LOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of 
Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  182  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
DECEMBER  1963 


CONTINUED 


Tompvrature 

Precipitation 

Station 

H 

| 

< 

_ 

E 

c 

I 

g 
■ 

> 
< 

i! 
h 

s 

i 

I 

& 

i 

J 

& 

1 
S 

f 

a 

No.  of  Day* 

a 

1 

J 

1 1 

E  z 

1 

i 

5 

t 

j 

Snow.  SUot 

No.  ot  Day. 

Max. 

Mm. 

2 

J 
1  I 

• 

a 

j 
1 
I 
o 

! 

1 
5 
o 
"1 

1 

1 

Q 

s 

'1 

S  1 

ii 

11 

MEEKER 

39.5 

e 

,5 

24.0 

53 

5 

-13 

13« 

1264 

0 

5 

31 

5 

.  72 

.20 

10 

12. 

5 

4 

22. 

4 

0 

0 

MEREDITH 

36.  1 

2 

.  A 

19.3 

48 

4 

-14 

12 

14  13 

0 

1  3 

31 

1 

.69 

.26 

10 

10. 

0 

3 

0 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

43.4 

20 

.4 

31.9 

•  0. 

.' 

67 

25 

2 

14 

1019 

o 

3  i 

.62 

-  1.09 

.49 

10 

8. 

0 

7 

10 

2 

0 

0 

MONTROSE  NO  2 

41.5 

13 

.1 

27.3 

-  La 

) 

54 

10 

0 

13. 

1  162 

0 

4 

31 

2 

.23 

-  .36 

.13 

11 

4. 

0 

3 

13. 

2 

0 

0 

NORTHDALE 

41.0 

9 

.6 

25.3 

•  0, 

5e 

24 

-10 

12 

1225 

0 

4 

31 

3 

.27 

-  .80 

.  14 

11 

t 

o 

g 

NORWOOD 

35.6 

11 

.  A 

23.5 

46 

5 

-  6 

14 

1277 

0 

9 

31 

2 

,4V 

•  58 

.  37 

2  \ 

6. 

9 

2 

0 

0 

OURAY 

39.1 

16 

,2 

27.7 

49 

2 

12 

1150 

D 

8 

31 

0 

1.41 

.50 

21 

23. 

0 

20 

22 

4 

1 

0 

PAQ05A  SPRINGS 

42.3 

5 

.  j 

23.8 

60 

6 

-  16 

14 

1269 

■ 

3 

*  1 

.41 

.21 

10 

8. 

0 

8 

11 

2 

0 

0 

PALISADE   1  S 

41.3 

It 

30.1 

54 

2 

9 

14 

1072 

0 

5 

)1 

0 

.42 

-  .04 

.22 

21 

2 

0 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

35.6 

.4 

18.0 

50 

27. 

-  7 

27. 

1440 

0 

12 

31 

16 

,  33 

.33 

10 

5. 

0 

PAOMA 

42. 8 

13 

.  1 

28.0 

56 

5 

0 

14 

1  142 

4 

31 

1 

,4  1 

•  28 

2 1 

6. 

3 

3 

12. 

1 

0 

0 

PARADOX 

4  3.8V 

12 

■  4M 

28.1* 

55 

5. 

3 

14 

1137 

0 

2 

1 1 

0 

.25 

.25 

21 

2. 

3 

1 

23. 

1 

0 

0 

PITKIN 

29.9 

.  2 

13.8 

44 

4 

-21 

13 

1584 

0 

19 

31 

20 

1  .  10 

-  .09 

.70 

10 

16. 

0 

lb 

30. 

3 

1 

0 

RANGELY 

3*. 3 

4 

19.4 

46 

1 

-10 

13 

1407 

0 

14 

3 1 

9 

.29 

.29 

21 

4. 

0 

I 

o 

o 

REOSTONE 

38.5 

6 

.3 

22.4 

49 

6 

-  6 

22. 

1315 

0 

7 

31 

6 

.98 

15. 

0 

0 

RICO 

41.8 

6 

.5 

24.2 

55 

1 

-13 

1  3 

1259 

0 

5 

31 

6 

.78 

-  1.53 

.52 

10 

9. 

5 

6 

21. 

2 

1 

0 

RIFLE   2  ENE 

38.5 

7 

•  8 

23.2 

-  3. 

s 

53 

5. 

•  6 

12 

1  288 

0 

4 

31 

6 

•  40 

.44 

.15 

21 

6. 

4 

1 

29 

2 

0 

0 

S I LVERTON 

38.5 

.8 

19.7 

48 

3 

-17 

14. 

1398 

0 

5 

31 

13 

.69 

-  .81 

.32 

10 

13. 

o 

11 

4 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

34.3 

4 

.0 

19.2 

0. 

J 

49 

4 

-13 

?0 

1415 

0 

14 

31 

1 1 

1.29 

-  1.16 

.54 

29 

19. 

3 

13 

29 

S 

i 

0 

TAYLOR  PARK 

31.1 

-  7 

.4 

11.9 

44 

4 

-33 

13 

1639 

0 

19 

31 

23 

.  30 

.45 

10 

4 

0 

0 

TELLURIDE 

38.6 

5 

.5 

22.1 

-  1. 

4 

47 

6. 

-13 

13 

1324 

0 

3 1 

1 .28 

-  .46 

.57 

10 

19. 

0 

15 

21. 

3 

1 

0 

URAVAN 

41.4 

12 

.1 

26.8 

51 

10* 

1 

14 

1179 

0 

2 

31 

0 

D  .62 

.32 

21 

3 

23. 

3 

0 

0 

VALLECITO  DAM  // 

40.9 

9 

.3 

25.  1 

53 

4 

-  3 

24. 

1  22h 

0 

5 

31 

6 

.67 

.41 

10 

9. 

0 

YELLOW  JACKET  INK 

40.  1 

13 

,  A 

26.8 

51 

5. 

~  4 

12 

1  1  79 

0 

5 

31 

3 

.42 

.41 

10 

9 , 

6 

g 

10 

1 

0 

0 

DIVISION  02 

?2.4 

-  2, 

0 

.64 

-  .60 

10. 

4 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

AKRCN  FAA  AIRPORT 

36.9 

12 

24.7 

61 

5 

-11 

13 

1246 

c 

13 

i  1 

5 

.  16 

.06 

10 

6. 

5 

3 

23. 

0 

0 

0 

BONNY  DAM 

38.4 

1 1 

,9 

25.2 

67 

o 

-11 

14 

1  2  30 

0 

13 

1 1 

5 

•  1 5 

.04 

29 

6. 

5 

S 

16. 

D 

0 

0 

BURL INGTON 

4  1.2M 

14 

•  9V 

28.lv, 

67 

5 

-  4 

15 

1141 

0 

B 

i  1 

4 

.20 

-  .23 

.11 

21 

3 

10 

1 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

40.6 

1  1 

.6 

26.1 

-  6. 

1 

63 

5 

-  6 

1  I 

1197 

0 

10 

31 

4 

.20 

-  .03 

.07 

21 

3 

21 

0 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

41.9 

12 

.1 

27.0 

65 

25 

-13 

12 

1169 

0 

7 

31 

4 

.  10 

.07 

22 

2 

11 

0 

c 

0 

HOLYOKE 

39.8 

1  3 

•  2 

26.5 

-  3. 

Q 

67 

5 

-  6 

12 

1185 

0 

1 1 

31 

6 

*.  1  5 

-  .24 

.  1 1 

10 

3. 

5 

3 

12. 

1 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

39.  4 

13 

.0 

26.3 

65 

5 

-  9 

13 

1195 

0 

9 

31 

6 

.  35 

.20 

10 

5. 

8 

3 

14. 

2 

0 

0 

WRAY 

43.5 

13 

•  2 

28.4 

-  2. 

4 

69 

5 

-10 

1  3 

1  127 

0 

7 

31 

6 

.28 

-  .14 

.08 

11 

5. 

3 

1 1 

c 

rj 

o 

YUMA 

44.  1 

12 

•  6 

28.4 

66 

2. 

-13 

1  3 

1  127 

0 

6 

31 

6 

.22 

-  .18 

.  16 

11 

1 

0 

0 

DIVISION  03 

26.7 

-  4, 

' 

.20 

-  .20 

5. 

6 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
0* 

ALLENSPARK 

34. r. 

15 

. 

24.8 

50 

4 

-10 

1  1 

1239 

0 

10 

31 

4 

.  faO 

.18 

29 

17. 

0 

5 

0 

0 

ANTE RO  RESERVOIR 

35.8 

-  2 

.1 

16.9 

51 

6 

-35 

1  1 

148  7 

0 

1  1 

31 

18 

.  34 

.21 

21 

2 

0 

0 

BA I  LEY 

41.7 

8 

.2 

25,0 

56 

6 

-26 

1  1 

1236 

o 

5 

3  i 

.£2 

.34 

21 

3 

c 

0 

BOULDER 

46.5 

20 

.0 

33.3 

-  2. 

5 

65 

24 

0 

14. 

975 

0 

4 

28 

2 

.61 

-  .01 

.23 

10 

11. 

2 

4 

22. 

2 

0 

0 

BRIGGSDALE  2  NW 

40.2 

8 

.1 

24.2 

61 

5 

-17 

14 

1259 

0 

10 

31 

6 

.37 

.12 

10 

1 0 

2 

o 

BYERS 

43.5 

14 

.5 

29.0 

-  2. 

9 

•  7 

14. 

1  107 

0 

4 

3^ 

4 

.38 

•  02 

.17 

21 

5. 

R 

3 

21. 

2 

c 

0 

CARIBOU  RANCH 

36.7 

16 

.4 

26.6 

51 

4 

-12 

1  1 

1185 

0 

9 

31 

2 

0  .45 

0  .31 

10 

7. 

9 

1 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

44.9 

Q 

.  7 

27.3 

64 

6 

-15 

1  1 

1 160 

o 

k 

3  i 

.57 

,28 

21 

5 

21 

3 

0 

0 

ChEESMAN 

47.2 

9 

.7 

28.5 

-  3. 

1 

62 

25 

-16 

1  1 

1125 

0 

3 

31 

6 

■  iS 

.28 

,24 

29 

7 

29 

4 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

45.0" 

12 

•  OP 

28.  5* 

65 

6 

-11 

1  1 

1 124 

0 

4 

31 

4 

.43 

3 

22 

o 

DENVER  wB  AIRPORT  //R 

43.9 

13 

.1 

28.5 

-  4. 

6 

64 

Q 

-11 

1  1 

1 125 

0 

7 

31 

5 

.51 

.04 

.23 

2 1 

5. 

9 

2 

23. 

2 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

43.  7 

2  1 

.1 

32.4 

-  3, 

4 

66 

24 

1 

13 

1C04 

0 

7 

27 

0 

.42 

.02 

.18 

21 

6. 

3 

2 

23. 

2 

0 

0 

ELBERT 

43.2 

7 

,  1 

25.2 

bl 

25 

-10 

1  3 

1229 

o 

5 

3 1 

.71 

.32 

21 

3 

0 

0 

ESTES  PARK 

40.4 

It 

.3 

29.4 

-  0. 

4 

53 

4. 

-10 

22 

139  7 

0 

5 

27 

; 

.49 

-  .16 

.20 

10 

9. 

8 

3 

0 

0 

EVERGREEN 

46.2 

1C 

.5 

28.4 

62 

25 

-19 

11 

1 1  30 

0 

4 

31 

5 

1  .'35 

.48 

29 

19. 

1  0 

29 

Q 

o 

FORT  COLLINS 

40.0 

1  1 

.5 

25.8 

-  4, 

6 

6  1 

24 

-13 

12 

1  209 

0 

11 

31 

6 

.55 

.  1  3 

•  30 

10 

9. 

9 

5 

23. 

2 

c 

0 

FORT  LUPTON   1  N 

44.0 

9 

.6 

26,8 

66 

6 

-17 

12 

1 176 

0 

10 

31 

7 

.26 

-  .09 

.09 

21. 

3 

14. 

0 

0 

0 

FORT  MORGAN 

37.3 

9 

•  0 

23,4 

-  4, 

6 

61 

6 

-14 

12 

1284 

19 

.22 

-  .07 

.14 

29 

1 

0 

0 

GEORGETOWN 

38.7 

16 

.6 

28.7 

54 

2 

-14 

11 

1119 

D 

10 

i  1 

1 

.92 

.30 

29 

A) 

29* 

3 

0 

0 

GRANT 

35.4 

9 

.3 

22.4 

48 

6 

-22 

11 

1316 

0 

10 

3  1 

3 

.65 

.29 

29 

16. 

* 

* 

29 

GREELEY 

3  7 .  Rv 

7 

•  OM 

22.4V 

-  5. 

2 

60 

-13 

12 

1315 

0 

9 

31 

.16 

.17 

.12 

1  j_ 

1 

c 

0 

GROVER  10  W 

4  1.2 

15 

.1 

28.2 

-  2. 

6 

64" 

5 

-  8 

14. 

1  135 

rj 

9 

11 

4 

.28 

-  .02 

.16 

29 

12. 

5 

S 

22. 

1 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

4  1.7 

16 

.  8 

29.3 

57 

1 

-15 

1  1 

1 102 

.80 

.40 

.31 

29 

3 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

2  7.3V 

5 

.3M 

16.  3M 

40 

6 

-20 

1  1 

1504 

0 

31 

1.5S 

,84 

29 

*  4 

'. 

0 

JULESBURG 

41.0 

12 

.0 

26.5 

66 

25 

-14 

14 

1138 

0 

11 

31 

5 

.  19 

-  .23 

.19 

10 

1 

c 

0 

USSIER 

45.5 

1  7 

.3 

31.4 

-  4, 

5 

-10 

1  1 

1033 

, 

39 

4 

21 

4 

c 

0 

KAUFFMAN  *  SSE 

39.9 

10 

.1 

25.0 

65 

5 

-13 

14 

1234 

0 

9 

31 

7 

.61 

.35 

28 

10. 

5 

3 

c 

0 

3 

18.7 

48 

6 

-  1  7 

1  I 

1426 

.  35 

.15 

21 

6. 

0 

3 

LAKE wOOD 

45.8 

17 

.0 

31.4 

-  3. 

6 

63 

25. 

-  8 

1  1 

1C34 

0 

30 

A 

.-7 

.02 

.23 

21 

3 

22. 

3 

0 

0 

LONGMONT  2  ESE 

40.2 

10 

.2 

25.2 

-  5, 

4 

-11 

14. 

1229 

a 

1  1 

31 

.15 

2? 

7. 

5 

3 

2  3. 

PARKER  9  E 

45.6 

1 0 

.9 

28,3 

6  2 

-2  1 

1  1 

1  1  34 

3 

31 

.  26 

•  03 

•  1 5 

21 

9. 

0 

3 

22* 

1 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

35.7 

14 

.5 

25.1 

50 

6- 

-10 

1  1 

1227 

0 

1 2 

31 

2 

.  3  7 

.12 

29. 

9. 

5 

4 

29 

3 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

37,8 

1  3 

.  6 

25,7 

64 

-10 

14 

1213 

0 

13 

i  1 

7 

11. 

4. 

0 

4 

13. 

0 

0 

0 

SPICER 

31.0V 

7 

•  7M 

19,4k 

46 

4 

-12 

22 

1408 

0 

1  B 

31 

6 

.53 

-  .65 

.15 

27 

7 

30. 

3 

0 

0 

2  3,7 

-   4  , 

5 

61 

6 

- 1  5 

14 

1275 

0 

12 

31 

6 

.  32 

-  .03 

.11 

21 

2 

0 

0 

WALDEN 

34.4 

S 

•  B 

20,1 

49 

1 

-  8 

e 

1386 

a 

1  2 

3  1 

12 

.10 

.06 

29 

2. 

3 

1 

30. 

0 

c 

0 

MATERDALE 

44.2 

12 

.5 

28.4 

-    1  . 

5 

69 

25 

-10 

14. 

1126 

D 

8 

30 

5 

.52 

.10 

.20 

9 

5 

11. 

3 

0 

0 

WIGGINS  7  Sw 

42.0 

8 

•  0 

25.0 

64 

5 

-20 

1  2 

1235 

0 

9 

31 

7 

.31 

.12 

10 

4. 

9 

2 

0 

0 

DIVISION  04 

25.9 

.51 

.03 

9. 

A 

Sm 

R.f.r 

•  nc» 

■lotw 

Following  Station  Indue 
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c 

c 
Z 

c 

c 

w 

< 

c 

r 
w 

f 

0 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
DECEMBER  1963 


Temperature 


•  | 

a  | 

k  | 
<  i 

•  E 

a  3 

II 

•<  £ 

e 

| 
< 

.  | 

i  z 

h 

- 

s 

0> 

X 

t 

a 

S 

| 

° 

| 

0 

! 

£ 

39.4 

-  2.6 

18.4 

-  0.8 

48 

24 

•15 

14 

14  37 

*o. a 

.6 

20.7 

49 

24 

-14 

14 

1366 

'1.2 

*«'o 

22.6 

49 

27. 

-  7 

14 

1  306 

39.6 

9.0 

2*. 3 

0.6 

49 

27 

-  7 

13 

1256 

37.8 

9.8 

23.8 

46 

4 

-  5 

13 

1271 

31.7 

-  6.7 

1  1.5 

-  3.6 

43 

23 

-25 

14. 

1653 

43. 2N 

-  2.0" 

20, 6M 

-  0.9 

52 

27. 

-12 

16. 

1337 

39.1 

2.1 

20.6 

47 

27. 

-10 

14. 

1  367 

39.3 

9.3 

24.3 

47 

27. 

-  5 

14 

1256 

30.9 

-11.3 

9.8 

44 

24 

-29 

13 

1705 

32.8 

7.3 

20.1 
19.7 

-  0.5 

45 

3 

-15 

31 

1386 

Precipitation 


& 

a 

| 
1 

t 

0 

o 
a 

.03 

29 

T 

29 

T 

29. 

.07 

10 

.08 

29 

.25 

10 

T 

29. 

.00 

.06 

10 

.15 

10 

.76 

11 

No.  of  Days 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

BlAnCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 
DIVISION  05 


.00 

.11 


.0 
T 
1.0 


.0 
2.1 


34.5 
4.9 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        72"  on  the  25th  at  Delhi 

Lowest  Temperature:       -35°  on  the  11th  at  Antero  Reservoir 

Greatest  Total  Precipitation:       2.66  inches  at  Berthoud  Pass 
Least  Total  Precipitation:       0.  00  inches  at  Monte  Vista 

Greatest  One-Day  Precipitation:        0.  84  inch  on  the  30th  at  Jones  Pass  2  E 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     41  inches  at  Berthoud  Pass 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      31  inches  on  the  29th  at  Berthoud  Pass 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


WOYA  6  NE 
WER  RANCH 
JRANDON 

jranson 

SuENA  VISTA 
JUUER  RANCH 

AMpO  8  S* 

ANQN  CITY 

oaldalE  2  sw 

0L0RAO0  SPRINGS  NB  AP 
»LH1 

)OHEPTY  ranch 
ADS 

VERSOLl  RANCH 

ORDER  8  S 
OUNT  A  I N 
OhLER 
ARONER 
UFFE  y   10  SE 

<AS«ELL 

*OLLV 

JOHN  MARTIN  DAM 
LARVAL 

[IT  CAHSOV 

A  JUNTA  F A A  AIRPORT 
MUM 

AS  A N  I  "*AS 
A  VETA 
EADvlLlE 

IME  3  SE 

IMON   10  SSM 

IHON 
lONu^ENT  2  mSm 
(OR TW  lA<€ 

)RD*AY 

>fNR0SE   5  NNK 
MJEBLO  WB  AIRPORT  //R 
>UEBL0  CtTY  RESERVOIR 
>UEBLO  army  depot 

tOCKY  FORD  2  ESE 
1USH  2  NNE 
1UXT0N  PARK 

we 

»ALIDA 
PRINSFIElO 

>PR  JN6F  I  ELD   T  wS»  / 
iPRINGFIELO  S  S 
iTONINGTOS 

■MR  loaf  reservoir 

f ACONY   7  SE 
fRINlDAD 

f RlNI DAD  FA A  AIBPORT 
rflOY   1  SE 

r^tN  LAKES  RESERVOIR 
rwO  BuTTES  I  Nw 

(Acsf nburg  power  plant 

(ESTCLtFFE 
<ETMO"E  2  S 


»LT£NBERN 

tRTESIA  2  E 
ISPEN 

JERTMOuD  PASS 
)0N0 

10NHAM  RESERVOIR 

JRECkEnR 106E 
EDABEOGE 
IMABRON  1  SE 

1 1  MAX  2  NM 

ocmetopa  cree< 

OLLBBAN 

OLORAOO  NAT  "ON 
0RTE2 

OA  1 6 

RESTEO  BUTTE 
FLTA    1  E 
ILLON 
OLORES 

URAhGO 

AGLE  FAA  AIRPORT 
LECTRA  lake 


.52 
.42 


10  I  11  I  12 


.02  .08 


.08     T  T 


13     14  15 


.03  T 
T 

.13  .05 


.03 

.01 

.01 

.02  .05 


16     17  18 


19     20     21     22     23  I  24 


si 


25  I  26     27     28     29  30 


.02     .52     .Oli  T 


Y   1  SW 

00  SPRINGS  1  N 
ASS  RANCH 
JUNCTION  W8  AP  //R 

JUNCTION  6  ESE 


lPmur  SPRS  2  S- 


vEROE   NAT  PARK 
OSE  NO  1 
OSE  NO  2 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     U  12 


13     14  15 


16     17  18 


25     26  27 


NORTHOALC 

NORWOOD 

OuRAv 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE    1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAONIA 

PARADOX 

par  shall  io  sse 

PITKIN 

PLACERVILLE 
PYRAMID 
RANGE LV 
REDSTONE 
RICO 

RIFLF  2  ENE 
SAPINERO  A  E 
SARGE1TS 
SmOSMONE 
SILVERTOn 

STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 

taylor  park 

TEILL"*I0E 
URA V At 

VALLECI  TO  OAM  /, 
WINTER  PARK 

wolf  Creek  pass  *  w 

YftMpA 

YELLOW  JACKET  INW 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

03 

AKRON  FAA  A  I  0 PORT 
BONNY  OAM 
BURLINGTON 
ChEYE"*NE  nFLLS 
FLAGLER  2  NH 

FLEMING  1  5 
GENOA   1  W 
MOL YOKE 
IOALIA 
LEROY  T  NSta 

OTIS  11  NE 

STRAT TON  5  NE 

VONA 

WRAY 

YUMA 

0LATTE  DRAINAGE  BASIN 
04 

ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSOALE  2  Nw 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CMtES*AN 

CHERRY  CREEK  OAM 

DENVER  Wd  AIRPORT  / 
DENVER  W8  CITY 
EASTO^V ILLE   1  NNW 
E ASTONV ILLE   2  NN£ 
E ASTONV IlLE  6  hSm 

ELBERT 
ELBERT 
ELBERT 

fcLBERT  *  SSW 
ELBERT  5  SW 

ELBERT  8  SW 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FAlflPLAY 
FORT  COLLINS 

FORT  LuPTON   1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 
GRANT 
GREELEY 

GROVER  10  w 
MARTSEL 
HAWTHORNE 
IO*HO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JULESflURG 
KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
KlOwA  5  SE 
KIOWA  *  SW 

LAKE  GEORGE  8  SW 
LAKEwOOO 
LONGhONT  2  ESE 
PARKER  9  E 
RED  FEATHER  LAKES 

SEOALIA  4  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 
STERLING 
WALDEN 

waterDale 
wiggins  t  sw 

WINDSOR 


.80 
1.28 
.62 


WNW 


ALAMOSA  W«i  AIRPORT 
BL*NCA 

CENTER 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  HM 

HERMIT  T  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 


.52 
.  AS 
1.05 
•  *1 


OA     .12     .06  .15 


•  20 
,30D  .20 


.16 

.10 

.21 

.34 

.03 

.20 

•  05 

.06 

.ii 

•  02 

0 

.08 

.20 

.10 

.331  .10 
.11  .01 
.13  .03 


.31 
.11 
.31 


S«  i*l«r*nc«  nol«a  following  Station 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


SAGUACHE 

-AGON  WHEEL  GAP  i  H 
HOLE  CREEK  «SS  1  E 


Day  ol  Month 


til 

.90 
l.»t> 


10     11  12 


13     U  IS 


16     17  18 


29  1  30 

31 

.05 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

• 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
MSI*  01 

SPRINGFIELD  »  wSk (F) 

EVAP 
■  I  NO 
MAI 
"UN 

.17 
153 
•  8 
35 

»6 
47 
32 

98 
49 
31 

63 
'1 
3S 

67 
55 
33 

104 
53 
33 

237 

53 

117 

1*2 

1*1 

92 

87 

32 

61 

62 

105 

75 

96 

68 

163 

86 

7* 

73 

87 

69 

99 

73 

130 

9* 

97 

298* 

CCLC-RADC  DRAINAGE 

MO'ITRCSE  NO  1  (E) 

EVAP 
HIND 

.03 
10 

.05 

22 

.07 
19 

.OS 
17 

.05 
18 

.05 
21 

.05 
35 

.08 

23 

.09 
40 

.02 
1* 

.05 

9 

.08 
* 

.09 
13 

.07 
16 

.05 

2 

.06 
11 

.06 
15 

.05 
9 

.02 
3 

* 

.13 
5 

.02 
* 

.  - 

31 

.0* 

13 

.03 
12 

.0* 
9 

.02 
6 

.0* 
10 

.05 
25 

.0* 

13 

.0! 
1* 

1.69 
**7 

MAX  AND  HIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(E)  PAN  PAINTED    INSIDE   WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER . 


Sm  r*faf.nc  MM.  following  Station  Inon 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4RKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

55 

46 

50 

52 

60 

60 

45 

44 

57 

35 

11 

28 

25 

40 

40 

50 

51 

45 

50 

48 

40 

31 

.  46 

57 

70 

55 

57 

44 

33 

37 

36 

45 

1  2 

M  1  N 

30 

32 

2  i 

7 

1 

I 

1 

20 

2  3 

32 

10 

28 

32 

18 

4 

1  8 

32 

37 

27 

28 

22 

2  1 

1 1 

28 

20 

.5 

8LENA  VISTA 

MAX 

53 

48 

50 

50 

50 

51 

47 

42 

41 

33 

26 

26 

27 

38 

36 

43 

45 

44 

45 

39 

33 

46 

52 

47 

42 

34 

39 

47 

41 

M1N 

1 2 

1  s 

14 

12 

7 

0 

•  11 

4 

g 

3 

6 

6 

4 

15 

1 1 

20 

1 

14 

12 

14 

24 

20 

1  1 

11 

9 

.8 

CANON  CITY 

MAX 

59 

52 

60 

58 

63 

65 

61 

39 

36 

31 

16 

31 

21 

44 

36 

53 

54 

37 

59 

47 

38 

41 

59 

63 

67 

62 

54 

51 

41 

52 

61 

48 

7 

MIN 

3  3 

34 

30 

13 

14 

14 

_  £ 

-  2 

-  3 

12 

12 

30 

17 

21 

22 

15 

8 

26 

41 

37 

33 

24 

26 

25 

2  1 

31 

21 

,2 

COALDALE  2  SW 

MAX 

48 

54 

56 

5S 

53 

53 

43 

44 

44 

40 

21 

31 

37 

42 

43 

50 

47 

48 

49 

46 

38 

38 

52 

53 

58 

49 

47 

48 

38 

45 

53 

45 

MIN 

1 2 

1  2 

12 

26 

27 

10 

-10 

g 

•  7 

-12 

5 

7 

33 

21 

19 

12 

20 

-  4 

12 

12 

14 

16 

26 

7 

1  7 

6 

20 

12 

,0 

COLORADO  SPRINGS  wB  it 

MAX 

56 

49 

55 

54 

59 

54 

45 

33 

33 

20 

9 

24 

14 

32 

30 

44 

40 

41 

45 

39 

27 

30 

48 

55 

60 

48 

42 

38 

32 

39 

57 

40 

4 

MIN 

22 

26 

22 

18 

10 

1 3 

_  5 

-  6 

_  i 

-  7 

_  5 

10 

12 

15 

12 

24 

21 

10 

6 

3 

28 

23 

22 

18 

18 

1  4 

1  3 

29 

13 

.9 

DELHI 

MAX 

49 

56 

55 

57 

65 

63 

49 

43 

38 

25 

15 

30 

22 

43 

35 

*9 

45 

48 

53 

43 

25 

55 

59 

62 

72 

56 

47 

48 

32 

45 

49 

46 

2 

MIN 

2  B 

24 

1 1 

3 

_  2 

5 

o 

6 

18 

13 

1 2 

12 

10 

_  1 

3 

35 

27 

1 8 

17 

14 

23 

g 

20 

13 

,0 

EADS 

MAX 

50 

55 

60 

60 

62 

60 

50 

40 

32 

27 

15 

25 

20 

30 

20 

34 

20 

28 

45 

30 

20 

30 

45 

58 

60 

50 

45 

46 

40 

42 

62 

40 

MIN 

" 

16 

27 

30 

1 5 

1  5 

12 

5 

5 

-  5 

-15 

-  8 

- 1  0 

-  5 

-  8 

-  P 

5 

-  2 

-  8 

-  8 

26 

25 

30 

20 

25 

28 

16 

23 

10 

!t 

EVERSCLL  RANCH 

MAX 

57 

55 

54 

66 

69 

67 

47 

46 

51 

32 

20 

35 

31 

43 

25 

43 

28 

52 

28 

23 

30 

42 

62 

70 

60 

50 

50 

45 

50 

52 

MIN 

? 

2 1 

24 

31 

18 

1  6 

15 

-  3 

0 

3 

$ 

13 

14 

7 

1  7 

14 

6 

4 

24 

30 

32 

24 

21 

28 

2 1 

23 

16 

,9 

FORDER  8  S 

MAX 

51 

53 

60 

61 

63 

59 

40 

39 

32 

23 

17 

32 

19 

37 

28 

53 

38 

37 

57 

38 

26 

33 

48 

60 

60 

47 

47 

48 

40 

42 

55 

43 

3 

MIN 

* 

1 0 

5 

1 1 

1  4 

16 

22 

g 

13 

.  2 

-12 

•  5 

-1  1 

0 

-  2 

15 

12 

1  1 

1  3 

12 

-  6 

-  2 

21 

15 

26 

IB 

1  1 

26 

g 

16 

9 

^3 

HOLLY 

MAX 

62 

55 

53 

63 

61 

63 

65 

41 

41 

37 

20 

16 

33 

25 

31 

18 

34 

21 

16 

47 

11 

12 

27 

33 

45 

50 

48 

45 

46 

37 

44 

38 

7 

MIN 

1 3 

\  3 

1 9 

22 

12 

7 

1 3 

7 

-12 

-  6 

0 

0 

5 

-  1 

1 

7 

-  l 

0 

.  1 

0 

10 

21 

1  7 

15 

19 

15 

14 

7 

.9 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

55 

52 

61 

59 

63 

62 

59 

41 

39 

33 

17 

31 

27 

32 

29 

38 

38 

34 

47 

42 

21 

28 

35 

45 

60 

52 

45 

48 

45 

44 

57 

43 

,  2 

MIN 

20 

i  s 

1 6 

1 8 

1 6 

17 

31 

1  3 

1  i 

14 

9 

•  5 

3 

_  3 

2 

.  2 

1  1 

4 

1  1 

16 

12 

.  2 

-  3 

16 

15 

30 

20 

17 

26 

15 

20 

12 

.4 

KIT  CARSON 

MAX 

48 

53 

58 

59 

65 

63 

44 

38 

31 

22 

16 

29 

22 

35 

20 

42 

23 

35 

45 

31 

20 

30 

44 

58 

59 

46 

42 

45 

36 

46 

60 

40 

MIN 

20 

1  2 

17 

19 

16 

16 

24 

6 

6 

10 

4 

-14 

3 

-1 1 

0 

-  3 

12 

2 

9 

18 

8 

0 

0 

24 

12 

29 

22 

15 

26 

12 

21 

10 

if 

LA   JUNTA   FAA  AIRPORT 

MAX 

50 

51 

61 

59 

63 

64 

46 

45 

40 

19 

19 

32 

21 

34 

23 

47 

27 

36 

51 

24 

23 

27 

38 

46 

57 

46 

47 

46 

39 

47 

57 

41 

5 

MIN 

24 

22 

22 

2  3 

23 

27 

25 

1  3 

10 

12 

1 

.  2 

6 

-  2 

7 

3 

16 

1  3 

16 

1  8 

6 

1 

1 

24 

18 

27 

22 

20 

24 

18 

24 

14 

.9 

LAMAR 

MAX 

55 

51 

63 

61 

64 

63 

42 

41 

38 

20 

16 

32 

23 

30 

17 

34 

29 

34 

46 

21 

19, 

26 

34 

47 

54 

48 

45 

47 

40 

44 

58 

40 

MIN 

1 7 

1 9 

26 

13 

1 3 

13 

_  5 

-10 

-  3 

-  8 

o 

_  3 

7 

0 

7 

14 

6 

_  2 

o 

19 

1 2 

25 

2 1 

17 

23 

16 

20 

10 

,5 

LAS  ANIMAS 

MAX 

51 

52 

60 

59 

61 

61 

51 

43 

40 

31 

18 

30 

21 

32 

24 

42 

30 

35 

48 

37 

20 

28 

34 

49 

57 

48 

47 

46 

40 

45 

57 

MIN 

16 

18 

20 

1 0 

g 

15 

g 

-  5 

g 

-  4 

2 

0 

1 1 

g 

10 

10 

1 1 

-  3 

-  3 

18 

1 3 

20 

19 

18 

15 

1 3 

1  9 

10 

9 

LA  VETA 

MAX 

48 

50 

54 

56 

55 

56 

48 

50 

53 

44 

14 

30 

30 

37 

40 

48 

49 

51 

50 

48 

38 

49 

50 

51 

52 

52 

52 

47 

45 

48 

50 

MIN 

2 1 

16 

20 

1 

-17 

_  i 

_  5 

20 

19 

30 

25 

20 

19 

6 

10 

32 

30 

28 

27 

g 

g 

2  1 

15 

.0 

LEADVILLE 

MAX 

40 

37 

40 

48 

40 

42 

24 

28 

30 

28 

18 

15 

14 

21 

25 

34 

33 

40 

36 

29 

22 

22 

36 

46 

45 

33 

24 

26 

20 

25 

30 

MIN 

I  I 

is 

1  5 

1  5 

3 

_  3 

1 1 

_  g 

_  5 

-  3 

_  3 

.  5 

10 

g 

14 

14 

14 

g 

g 

0 

3 

12 

18 

9 

9 

3 

1 1 

_  2 

6 

8 

LtMON    10  SSH 

MAX 

42 

49 

53 

54 

60 

56 

46 

37 

29 

20 

8 

27 

20 

40 

34 

50 

35 

44 

50 

41 

33 

32 

49 

59 

65 

43 

40 

43 

36 

43 

57 

MIN 

27 

1 9 

21 

2 1 

25 

2 1 

22 

9 

1 1 

7 

_  5 

*  8 

0 

_  5 

2 

B 

15 

9 

21 

1  9 

1 1 

6 

6 

33 

21 

20 

1  8 

14 

24 

1 2 

22 

13 

7 

LIMON 

MAX 

43 

51 

54 

57 

63 

59 

38 

33 

30 

15 

14 

25 

20 

36 

28 

49 

25 

45 

50 

45 

24 

34 

55 

61 

65 

45 

44 

45 

32 

48 

58 

41 

MIN 

22 

1 8 

20 

19 

19 

1  8 

17 

1 1 

12 

5 

-12 

-12 

-10 

-  s 

3 

1 

10 

7 

16 

1  7 

1 1 

9 

5 

26 

2 1 

22 

20 

1 5 

13 

1  1 

23 

11 

4 

MONUMENT    2  HSU 

MAX 

50 

54 

56 

58 

62 

55 

41 

33 

35 

19 

6 

27 

22 

39 

44 

49 

45 

45 

47 

51 

28 

40 

59 

60 

60 

47 

47 

41 

34 

46 

57 

43 

8 

MIN 

26 

1  4 

25 

28 

27 

30 

18 

5 

g 

3 

-12 

-  6 

-  8 

6 

13 

15 

24 

12 

14 

20 

18 

10 

21 

32 

33 

20 

15 

19 

14 

1  1 

22 

15 

4 

NORTH  LAKE 

MAX 

58 

54 

49 

51 

55 

55 

44 

45 

45 

38 

26 

28 

29 

42 

41 

50 

45 

45 

46 

44 

35 

33 

51 

57 

56 

44 

46 

42 

33 

40 

46 

MIN 

1  9 

1 2 

20 

1  7 

22 

17 

1 0 

I  7 

3 

-  4 

5 

•  4 

-  i 

2 

10 

22 

1 1 

18 

1  7 

1  3 

9 

25 

20 

12 

1  5 

12 

_  4 

1 1 

11 

3 

PLEBLO  WB  AIRPORT 

MAX 

47 

53 

60 

55 

63 

60 

'49 

40 

34 

23 

17 

28 

19 

29 

27 

4g 

37 

35 

52 

33 

22 

26 

41 

56 

65 

44 

46 

42 

38 

41 

62 

41 

MIN 

22 

16 

18 

18 

19 

20 

21 

1 1 

12 

8 

-  8 

-  8 

.  5 

-10 

2 

3 

16 

15 

16 

19 

4 

_  3 

-  5 

21 

19 

24 

22 

19 

22 

1  5 

21 

11 

7 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

52 

52 

62 

59 

64 

64 

51 

42 

39 

30 

15 

31 

25 

36 

28 

49 

38 

36 

52 

41 

23 

30 

41 

52 

58 

45 

47 

45 

41 

46 

58 

43 

MIN 

1 8 

14 

13 

1  4 

1  4 

17 

31 

g 

9 

1  4 

7 

-  5 

5 

-  3 

3 

2 

1 3 

14 

10 

1  7 

10 

-  6 

-  8 

1 3 

10 

22 

1  7 

13 

21 

12 

1  7 

10 

8 

RI.SH  2  NNE 

MAX 

43 

48 

55 

59 

64 

65 

60 

47 

37 

12 

20 

24 

28 

38 

43 

54 

40 

45 

48 

43 

24 

36 

50 

60 

65 

42 

40 

45 

43 

53 

60 

MIN 

16 

1  5 

16 

16 

3 

g 

6 

_  7 

-  6 

0 

10 

15 

12 

17 

17 

1  8 

6 

_  2 

25 

2 1 

26 

15 

1 2 

7 

12 

24 

11 

2 

RLX  TON  PARK 

MAX 

35 

43 

43 

44 

47 

51 

44 

26 

40 

29 

16 

21 

20 

28 

34 

36 

44 

37 

38 

35 

24 

31 

48 

54 

55 

41 

39 

34 

32 

36 

47 

MIN 

1  4 

1 2 

1 5 

14 

13 

g 

0 

14 

a  4 

-17 

-  4 

0 

12 

2 1 

1 5 

14 

10 

1 6 

-  2 

10 

10 

12 

1 1 

8 

8 

RYE 

MAX 

50 

47 

50 

51 

55 

54 

53 

48 

47 

43 

37 

29 

25 

34 

38 

46 

45 

42 

49 

43 

34 

33 

55 

53 

63 

51 

50 

41 

36 

38 

54 

g 

MIN 

23 

I  1 

19 

1 9 

2  i 

2  l 

22 

1 3 

5 

-14 

0 

_  7 

g 

14 

14 

1  i 

19 

1 6 

1 8 

22 

1  7 

16 

1 2 

1 6 

11 

8 

SAL  I  DA 

MAX 

55 

48 

54 

54 

54 

56 

48 

45 

47 

40 

20 

32 

34 

40 

43 

46 

49 

50 

49 

48 

40 

27 

47 

52 

57 

50 

46 

44 

38 

43 

50 

45 

4 

MIN 

16 

7 

7 

18 

g 

15 

10 

_  7 

5 

5 

_  i 

2 

2 

17 

14 

12 

10 

25 

-  2 

2 

10 

10 

2 1 

1  7 

3 

1  1 

9 

0 

SPRINGFIELD  T  MSN 

MAX 

50 

50 

57 

57 

65 

63 

48 

42 

47 

36 

13 

30 

21 

42 

29 

44 

38 

35 

49 

36 

25 

26 

43 

58 

68 

48 

48 

45 

35 

42 

60 

43 

5 

MIN 

28 

1 6 

2i 

28 

25 

3  i 

26 

1 0 

1 3 

9 

3 

_  3 

I 

-  3 

1  1 

10 

18 

9 

18 

18 

g 

2 

7 

28 

28 

28 

23 

2  i 

24 

24 

16 

1 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

61 

58 

60 

62 

68 

55 

45 

15 

33 

26 

46 

45 

34 

51 

39 

46 

63 

64 

68 

50 

47 

60 

49 

MIN 

2 1 

18 

24 

20 

1  8 

1 1 

9 

4 

0 

3 

-  2 

20 

7 

15 

1  3 

3 

30 

29 

28 

32 

1 5 

24 

15 

5 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

41 

40 

44 

47 

43 

42 

29 

31 

29 

17 

16 

12 

15 

23 

28 

35 

33 

38 

34 

29 

22 

25 

33 

42 

41 

32 

21 

27 

21 

26 

36 

30 

MIN 

4 

3 

6 

4 

3 

3 

g 

7 

4 

2 

-25 

-  8 

.  2 

-  1  0 

1  7 

15 

4 

-  6 

1 3 

-22 

0 

g 

0 

5 

1 

0 

-25 

_  4 

0 

TACONv  7  SE 

MAX 

6  0 

50 

58 

55 

63 

59, 

50 

39 

32 

24 

17 

27 

19 

34 

49 

45 

36 

37 

55 

37 

22 

30 

41 

55 

61 

45 

45 

42 

36 

40 

42 

MIN 

\  £ 

1 2 

1 8 

1  g 

1  9 

1  9 

20 

2 

14 

1 1 

1 6 

13 

i 

TRINIDAD 

MAX 

50 

52 

54 

57 

61 

61 

50 

40 

48 

37 

15 

28 

24 

32 

41 

52 

54 

47 

56 

50 

40 

36 

53 

60 

70 

57 

60 

45 

36 

45 

57 

MIN 

24 

16 

1  8 

22 

26 

26 

27 

g 

18 

9 

3 

3 

0 

1  i 

19 

28 

16 

23 

30 

2  3 

2  5 

17 

4 

TRINICAD   FAA  AIRPORT 

MAX 

49 

53 

56 

57 

63 

62 

44 

45 

46 

17 

20 

31 

23 

44 

44 

56 

57 

49 

55 

52 

26 

35 

55 

62 

68 

45 

59 

46 

33 

46 

55 

MIN 

1  Q 

14 

24 

25 

18 

26 

15 

14 

g 

-  3 

5 

1 

-  2 

1  4 

1 7 

1 1 

1 1 

23 

20 

1 0 

14, 

7 

ThO  BuTTES  1  NW 

MAX 

53 

50 

52 

54 

53 

48 

42 

35 

24 

12 

9 

25 

24 

42 

28 

43 

35 

33 

45 

32 

26 

28 

32 

40 

55 

47 

45 

40 

34 

40 

44 

37 

7 

M  I  N 

28 

15 

19 

24 

20 

21 

20 

15 

12 

3 

-  3 

0 

5 

4 

8 

10 

18 

5 

10 

1 

6 

10 

15 

20 

28 

28 

20 

24 

26 

24 

26 

15, 

0 

•fALSENBURG  POhER  plant 

MAX 

51 

54 

54 

5  7 

59 

57 

52 

45 

57 

38 

12 

28 

22 

37 

40 

54 

53 

50 

53 

51 

37 

37 

50 

58 

60 

52 

60 

49 

40 

41 

54 

47, 

2 

MIN 

35 

13 

26 

21 

26 

26 

27 

7 

15 

8 

-12 

-  6 

-  2 

-  5 

21 

2  0 

28 

13 

24 

23 

1  3 

7 

20 

34 

32 

25 

24 

17 

25 

10 

26 

17, 

5 

WE STCl IFFE 

MAX 

46 

50 

54 

53 

55 

56 

46 

43 

45 

39 

12 

28 

28 

30 

36 

39 

45 

44 

45 

37 

31 

21 

37 

44 

53 

37 

37 

38 

34 

29 

39, 

f 

1  7 

4 

6 

5 

6 

4 

16 

-  2 

12 

6 

-20 

-10 

-17 

-  3 

-  1 

10 

8 

9 

3 

10 

-  6 

-11 

4 

6 

1 

-  1 

-  1 

1 

-12 

1, 

1 

WETMORE  2  S 

MAX 

50 

51 

58 

55 

60 

60 

57 

39 

37 

29 

14 

31 

15 

41 

39 

49 

48 

47 

53 

44 

33 

41 

57 

61 

65 

46 

50 

45 

33 

45 

57 

45, 

5 

MIN 

28 

18 

28 

30 

30 

31 

27 

8 

14 

9 

-  8 

-  3 

-  3 

-  2 

14 

13 

14 

10 

25 

21 

13 

9 

19 

32 

19 

24 

24 

16 

22 

10 

24 

16, 

7 

S—  R«f«tr«QC«  Nottt  following  Sutton  ladox 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued 


Station 

Day  Ot  Month 

• 

0) 
1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  0? 

Al TENPERN 

MAX 

MIN 

54 

12 

49 

1 3 

47 
7 

50 

50 
10 

44 

10 

38 
1 1 

35 
2 

40 

7 

34 

13 

26 
_  3 

26 

a  6 

31 
_  4 

21 
_  5 

35 

1  7 

35 
5 

41 
1 2 

45 

1  0 

35 
1 2 

32 

37 

39 

37 

44 

43 

42 

45 

40 

39 

37 

37 

39,0 
8.5 

APTESIA    2  E 

MAX 
MIN 

*T 

13 

42 
12 

43 

44 

10 

44 

42 
14 

40 
6 

32 
8 

39 

29 
1 1 

20 

_  4 

19 
_  7 

24 

23 
1 

35 
12 

32 
10 

40 
15 

43 
15 

39 
17 

32 
14 

31 
22 

35 
1 5 

31 
1 1 

38 

36 

35 

39 

36 

42 

36 

36 

35.5 
10.9 

ASPEN 

MAX 
MIN 

45 

1  2 

41 
7 

41 

43 
1 3 

47 
1 2 

46 

1  0 

32 
12 

29 
_  2 

38 
15 

27 
20 

20 
-  6 

20 
-10 

23 
-  8 

29 
_  5 

33 

36 
3 

39 
1  1 

44 
1 4 

38 

1 2 

34 

26 
1  7 

29 
i  5 

33 

42 

45 

40 

29 

26 

32 

29 

34.4 
7.6 

9FRTHOUD  PASS 

MAX 
M  1  N 

39 

31 

31 

34 

36 

37 
10 

36 

o 

5 

- 1 0 

21 
- 1  3 

31 
7 

9 

-10 

6 
- 1 0 

2 

4 

m  5 

12 
3 

20 

26 

5 

25 
1 5 

2? 

27 

2 : 

16 

12 

28 

34 

34 

23 

16 

16 

12 

18 

22.3 
2.6 

BPND 

MAX 
M  I  N 

A3 

43 

40 

44 

44 

38 

44 

1 8 

26 

32 

31 
1 4 

21 

25 

26 

29 

37 

34 

52 

»7 

36 

30 

33 

34 

32 

35 

38 

38 

39 

34 
-  1 

35 

31 

29 

35.5 
4.0 

CFOARfDGE 

MAX 
MIN 

48 

46 

47 
1 5 

50 

51 

48 

37 
14 

34 

51 

20 

40 
28 

30 

27 

28 
2 

30 

40 
It 

41 
1 3 

40 
16 

43 
1 7 

41 
1 9 

38 
1 5 

33 

39 

37 

45 

44 

45 

40 

42 

40 

41 

42 

40.6 
15.3 

CIMARRON   3  SE 

MAX 
MIN 

54 

55 

51 

50 

49 

48 

o 

49 

o 

47 

48 

1 2 

39 
1 5 

45 
1 2 

50 
- 1 0 

40 
- 1  7 

42 
- 1  8 

38 

38 

o 

38 

27 

42 

35 

CLIMAX  2  NN 

MAX 

35 

31 

33 
I  I 

39 
1 3 

33 

34 

10 

28 

o 

21 
-10 

27 

18 
3 

9 

-  6 

4 

•11 

6 

- 1  1 

16 

18 

29 

28 
1 0 

31 
1  o 

26 
10 

24 

18 
1 2 

14 

31 

36 

37 

29 

16 

15 

12 

22 

27 

24.2 
4.1 

CrCMETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

43 

43 

41 

42 
_  2 

46 

o 

41 

38 

28 
-10 

32 
_  5 

45 

5 

29 
7 

25 
•  12 

20 
-25 

15 
-23 

15 
- 1  q 

26 
-13 

21 
-10 

35 
_  5 

32 

27 
-11 

26 

30 
0 

25 
- 1  8 

19 

25 

23 

27 

33 

36 

30 

22 

30.3 
-  8.0 

CCLLBRAN 

MAX 
MIN 

52 

51 

51 

53 

53 

49 
1 7 

44 
1 2 

41 

42 

1  7 

37 
1 5 

23 

2 

26 

o 

31 
2 

30 

37 
1 8 

40 
1 1 

42 
16 

46 
1 5 

40 
1 8 

36 
1  5 

35 
25 

40 

20 

38 

1 0 

46 
14 

46 
14 

43 

46 

25 

43 

41 

39 

37 

41.2 
14.1 

COLORADO   NAT  MON 

MAX 
MIN 

50 
26 

50 
3 1 

47 
26 

48 

47 
2  7 

46 
25 

42 
23 

40 
17 

42 
24 

37 
22 

25 

25 

23 
12 

28 

35 
18 

35 
18 

39 
22 

42 
24 

38 
25 

36 
2  3 

37 
22 

40 
27 

40 

20 

38 
26 

41 

23 

39 
2 1 

40 
26 

41 

40 

55 

54 

40.0 
21,6 

CCRTE2 

MAX 

49 
1 8 

49 

49 
14 

52 

51 

49 
1 3 

40 
20 

41 

50 
1  s 

47 
27 

32 
1 9 

29 
3 

29 

31 
_  5 

36 

40 
5 

43 

42 
1  □ 

44 
14 

37 
1 3 

35 
24 

40 
1  o 

44 

47 

12 

51 
12 

42 

51 

47 

42 

41 

48 

42.8 
12.2 

CRAIG 

MAX 
MIN 

43 

44 

46 

44 

49 

47 

30 
1  6 

27 

37 
16 

22 
2 

13 

- 1  4 

23 
- 1 2 

26 
- 1 2 

26 

\  I 

35 
1 5 

32 
0 

44 

22 

45 
12 

40 
12 

32 
5 

33 
21 

33 

30 

40  36 
5  5 

32 

38 

29 

35 

26 

31 

34.5 
4.7 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

45 

43 

43 

3 

49 
5 

46 

5 

47 
3 

47 
1 2 

46 
_  2 

44 
10 

44 
18 

43 
7 

40 

40 
•  1 8 

39 
-16 

38 

o 

47 
-  6 

37 

37 

37 
1 

36 
m  4 

35 
1 1 

35 

34 
- 1 1 

36 
-  3 

38 
-  3 

38 

34 

34 

33 

32 

38 

40.0 
.3 

OFLTA  1  E 

MAX 

49 

47 

46 

48 

10 

50 

46 

40 
20 

35 

46 

1 2 

43 
22 

25 

28 

30 

Q 

30 

41 

40 
1 0 

40 
1 2 

44 

10 

39 
14 

38 

10 

37 
27 

41 

38 
1 2 

43 
11 

43 
10 

44 

44 

42 

43 

40 

39 

40,6 
12.3 

DILLON 

MAX 

39 

39 
1 

43 
2 

44 
5 

43 

45 

40 
10 

27 

41 

32 
13 

15 
-  8 

15 

20 
0 

28 
-11 

33 
10 

36 
_  i 

38 

20 

39 
17 

35 

33 
3 

29 
17 

25 
- 1 1 

30 

44 
-  1 

45 

3 

39 

30 
1 3 

33 
.  2 

26 

30 
- 1 0 

29 

33,8 
3.0 

Dl  RANpO 

MAX 
MIN 

54 

52 
1 3 

52 
1  3 

58 
1  $ 

56 

1  4 

48 

12 

42 

22 

39 

45 
1 2 

42 
27 

35 

30 

30 

32 

39 

45 

7 

45 

49 
10 

46 
14 

42 
1 1 

40 
26 

41 

41 

5 

49 
10 

55 
12 

46 

54 

1  (, 

47 

44 

44 

5  0 

44,9 
1  1.4 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

50 

45 

44 

47 
_  1 

47 

46 
1 

31 
1  I 

28 

27 

29 
5 

22 
_  3 

25 
•  10 

26 

27 
_  5 

36 

34 

47 
1 6 

50 
1  *. 

35 

30 
3 

34 

32 

35 
- 1 1 

34 
-  8 

37 
-  6 

37 
_  3 

39 

33 

41 
_  2 

31 

21 

35.6 
-  .2 

FORT  lEulS 

MAX 
MIN 

47 

46 

47 

51 

46 

a  i 
1  s 

38 
1 6 

36 

42 
1  5 

37 
2  l 

26 
10 

26 

27 

29 

35 

41 
5 

40 

44 
1 2 

43 
1 3 

40 
10 

33 

35 

38 

50 
10 

48 

15 

43 

46 

41 

37 

36 

38 

39.8 
10.8 

FRASER 

MAX 
MIN 

38 

39 

42 

45 

43 

42 
_  5 

37 
6 

23 
- 1  9 

41 
_  4 

26 
12 

14 
-10 

12 
-11 

15 
-  8 

21 
_  5 

28 

33 

34 
15 

39 
5 

35 

30 

27 
_  5 

22 
-20 

29 
- 1  7 

35 
-12 

40 
-12 

32 
a  7 

25 
5 

26 
1 1 

23 

26 

28 
- 1 3 

30,6 
-  5.5 

FPU  I TA  2  N 

MAX 

51 

51 

1 0 

49 
3 

50 

49 

44 
|  r 

41 
19 

35 

43 
1 1 

35 
20 

25 
2 

26 
_  2 

29 
_  3 

28 
_  i 

37 
1 9 

37 
6 

40 
1 3 

43 
10 

38 
1 3 

34 
9 

39 
26 

44 
2  3 

36 
1 6 

41 
9 

41 
6 

42 

45 
1 7 

41 

46 
1 2 

39 
1 0 

40 
1 1 

40.0 
10,7 

GATEWAY    1  Sta 

MAX 

52 
20 

50 

49 
1 4 

52 
1 4 

51 
1  5 

43 
1 1 

50 
16 

40 
24 

33 
16 

33 

1  0 

35 

34 

41 
1 1 

45 

45 

12 

46 

12 

42 

1  7 

40 

13 

37 
2  5 

44 

20 

42 
1 2 

46 
13 

47 
16 

46 

1 3 

50 
2  D 

47 
12 

47 

46 

1 2 

43 
1 3 

44,0 
14,2 

Gl  ENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

50 

1  3 

47 
1 3 

48 
I  2 

50 
1  3 

50 

1  4 

46 
<  4 

42 
22 

35 

41 
20 

33 
1  7 

21 
6 

23 
3 

27 
7 

28 
4 

36 
19 

37 
7 

42 
13 

46 
19 

38 

14 

36 
12 

33 
24 

34 
12 

35 

41 
9 

43 
11 

41 
10 

36 
26 

35 
1 3 

40 
26 

36 
5 

33 
g 

38.2 
12.7 

GCRE  PASS  RANCH 

MAX 

45 

38 

36 

37 
_  5 

41 

37 
_  } 

37 

29 
1 1 

21 
m  i 

19 
-12 

22 
0 

30 

30 

o 

24 

-to 

24 

33 
_  3 

40 

43 

34 

3 

31 

29 

26 

32.1 

GRAND  JUNCTION  NB  AP 

MAX 
MIN 

51 

50 

SO 

50 

49 

45 

42 
1  7 

37 
1 3 

46 

35 
1  7 

23 

28 

29 
_  i 

26 

35 
1  5 

33 
1 1 

40 
1 5 

42 
14 

37 
1  g 

34 
14 

36 
25 

43 

35 
1 5 

41 
12 

40 
13 

41 

43 
20 

42 

43 

39 

39 

39.5 
14.7 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
M  i  N 

44 

52 

52 

55 

51 

50 

46 
16 

38 
1 3 

49 
16 

36 
1 8 

27 

29 

2 

32 
3 

27 

36 
1  ft 

37 
10 

43 
1 5 

42 
1 5 

38 
1 6 

37 
1 1 

35 
2 1 

42 
20 

36 
15 

44 
17 

42 
17 

44 

43 

43 

43 

42 

38 

41.1 
15.2 

GRAND  LAKE   1  UNN 

MAX 

43 

38 

42 

44 

43 

43 

28 

26 

43 

30 
1 1 

15 
1 

15 

17 

o 

20 

23 
1  <• 

34 

2 

31 
20 

39 
24 

34 

29 
_  2 

32 

22 
1 1 

34 
-10 

43 

-  6 

42 
-  2 

33 

32 

27 

42 

28 

34 

32.5 
2.8 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

42 

38 

39 

40 

42 

41 

38 

24 

39 

34 

17 

14 

16 

21 

26 

29 

34 

3d 

35 

33 

30 

27 

26 

30 
-  2 

39 
-  2 

38 

30 

25 

26 

21 

23 

30.6 
5.1 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MA* 

42 
8 

38 

39 
3 

41 

41 

47 

44 

26 

35 

34 

22 

21 

25 

26 

36 

32 

43 

45 

39 

33 

2  m 

28 

26 

28 

0 

34 
-  2 

34 

3  2 

34 

33 

26 

20 

33.4 
6.0 

Gl NNISON 

MAX 

45 

2 

40 

40 
•  3 

43 

44 

39 

32 

32 

37 

34 

30 

18 

16 

16 

29 

25 

29 

34 

26 

26 

2  8 

25 

22 

23 
-14 

20 
-14 

24 

3". 

34 

37 

25 

25 

30.1 
-  4.6 

HAVDEf- 

MAX 
MIN 

43 
8 

46 

47 
9 

46 

45 

52 

43 

29 

40 

30 

12 

20 

25 

29 

37 

35 

40 
22 

45* 
1  ^ 

40 
1  1 

33 

34 

34 

20 

34 

39 
-  4 

36 
6 

37 

3' 

33 

32 

29 

29 

35.8 
6.7 

HrT  Sulphur  sprs  2 

SW 

MAX 
MIN 

43 

38 

38 

39 

42 

41 

24 

25 

39 
1 3 

23 

18 

19 

19 
_  i 

26 
5 

29 

1  2 

30 
_  2 

39 
19 

34 

13 

37 
5 

27 
2 

29 

21 

„  5 

24 
-  8 

25 
-10 

27 
-  7 

34 
_  2 

30 
1 1 

31 

30 

23 

1  9 

29.8 
1.7 

IGNAClO  1  N 

MAX 
MIN 

50 

49 

50 

55 

53 

47 

38 
1  s 

37 

49 

43 

2  5 

31 
14 

27 
_  i 

28 

2 

29 
_  7 

35 
1 

42 

41 
g 

46 
1  0 

42 
1  3 

40 
10 

33 
2 1 

37 

35 
7 

46 

7 

50 
9 

45 

49 
14 

45 

43 
1  7 

39 
5 

44 

41.9 
10.3 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

45 

42 

41 

45 

42 

41 

37 

34 

35 

31 
1 5 

25 
_  j 

21 
•  15 

27 
-  20 

25 
-17 

30 

32 

42 
_  3 

39 
1 

30 
_  3 

31 
g 

29 

31 
- 1 2 

28 
m  3 

33 
4 

35 
-  6 

34 

37 

42 

36 
_  2 

39 

38 
_  3 

34,7 
-  1.9 

LtTTLF  HILLS 

MAX 
MIN 

47 
-  2 

48 
-  2 

49 
-  5 

50 
•  2 

55 
•  1 

51 

3 

'  43 
7 

36 
-  8 

37 

7 

34 
11 

28 
-14 

29 
-11 

33 
-18 

34 
•  10 

44 
21 

42 

2 

49 
11 

50 
6 

40 
8 

35 

3 

33 
20 

39 

20 

40 
-10 

45 
-  3 

46 
-  4 

4M 

5 

44 
16 

39 

3 

39 
•  11 

39 
2 

41.5 
1.5 

MARVINE 

MAX 
MIN 

46 

19 

44 

17 

43 
18 

44 

22 

46 
23 

47 
24 

48 
18 

46 
19 

44 

17 

46 
12 

47 

-10 

32 
-10 

30 
-14 

34 

0 

41 

22 

38 
9 

47 
21 

46 

12 

36 

16 

31 
26 

29 
17 

39 
6 

40 
9 

37 
10 

42 
21 

38 
24 

37 
19 

36 
16 

35 
34 

34 

22 

35 
26 

39.9 
15.0 

maybel  l 

MAX 
MIN 

45 

7 

40 
4 

41 

3 

42 

2 

47 
3 

46 
7 

37 
19 

32 
-  1 

42 
* 

33 
7 

11 

-17 

20 
-16 

26 
-17 

30 
.  5 

39 

20 

36 

0 

44 
18 

44 

e 

41 
10 

35 
8 

33 
26 

34 
1  1 

27 
-  8 

33 

-  3 

44 

-  2 

33 
-  6 

38 

15 

30 
-  1 

33 
21 

31 
-  6 

33 

6 

35.5 
3.8 

MEEKER 

MAX 
MIN 

47 
12 

47 
8 

50 
6 

52 
6 

53 
7 

50 
1  3 

42 
11 

34 
4 

44 
14 

32 
10 

It 
.12 

27 
.13 

28 
.13 

30 

-  4 

41 

22 

40 
7 

49 

22 

48 

11 

41 
13 

33 
12 

35 
2k 

37 
23 

39 
4 

4  4 

8 

45 
7 

42 
4 

39 
25 

33 
6 

37 
15 

36 
-  1 

35 

9 

39.5 
8.5 

Sm  Ralwcnc*  NotM  Following  Su»oo  LocUx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Contlnu»d 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

i 

e 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MEREDITH 

MAX 

44 

42 

44 

48 

47 

47 

35 

32 

43 

27 

20 

19 

23 

31 

31 

38 

39 

45 

39 

38 

29 

29 

37 

45 

45 

40 

32 

3 1 

30 

36 

32 

36 

,  1 

MIN 

3 

1 1 

1 3 

15 

_  i 

-14 

-12 

-12 

1 

-  2 

10 

11 

2 

3 

20 

-  3 

-  4 

4 

3 

0 

14 

1 

10 

-10 

1 

2 

4 

MF5A  vEPOE  NAT  PARK 

MAX 

52 

49 

48 

54 

54 

48 

37 

41 

46 

40 

27 

27 

31 

32 

36 

42 

45 

45 

47 

38 

35 

39 

46 

53 

67 

42 

49 

44 

38 

42 

50 

43 

,4 

MIN 

29 

31 

25 

23 

1  7 

23 

23 

16 

1 1 

7 

2 

10 

16 

18 

20 

24 

21 

24 

15 

13 

18 

20 

24 

25 

26 

25 

28 

20 

20 

,4 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

48 

49 

49 

48 

48 

51 

46 

37 

35 

34 

36 

23 

30 

31 

32 

42 

43 

44 

48 

40 

35 

35 

42 

41 

45 

44 

44 

44 

42 

40 

41 

41 

,5 

MIN 

1  9 

1 9 

16 

16 

1  7 

17 

15 

9 

9 

17 

10 

0 

0 

1 

1 

13 

15 

14 

14 

14 

17 

25 

11 

12 

14 

14 

14 

17 

18 

13 

14 

13 

1 

NrRTHDAlE 

MAX 

52 

30 

51 

50 

51 

42 

33 

34 

40 

35 

25 

28 

26 

28 

37 

38 

44 

42 

41 

37 

34 

34 

39 

58 

52 

46 

47 

46 

42 

40 

49 

41 

,0 

MIN 

\  i 

20 

20 

5 

9 

9 

9 

-10 

-  8 

-  2 

3 

1 

10 

10 

9 

8 

22 

13 

7 

14 

10 

14 

14 

1  3 

20 

9 

17 

9 

>6 

NORWOOD 

MAX 

45 

43 

44 

43 

46 

42 

31 

34 

41 

36 

22 

21 

23 

26 

32 

34 

36 

37 

38 

34 

32 

30 

32 

35 

42 

38 

44 

37 

33 

33 

40 

35 

»6 

MIN 

1 5 

1 3 

1 6 

2 1 

15 

13 

7 

13 

20 

1 1 

2 

3 

-  6 

12 

7 

7 

12 

20 

12 

23 

4 

-  1 

8 

15 

10 

17 

18 

14 

10 

10 

11 

,4 

OURAY 

MAX 

49 

42 

45 

49 

45 

47 

36 

36 

41 

33 

29 

26 

30 

32 

30 

40 

43 

43 

46 

3 1 

32 

32 

44 

47 

42 

42 

40 

34 

4  1 

43 

39 

,1 

MIN 

17 

1  7 

22 

20 

15 

10 

24 

24 

2 

4 

3 

13 

13 

20 

18 

21 

21 

23 

16 

10 

19 

21 

12 

25 

15 

2  1 

1  1 

15 

16 

,2 

n«£ACi  inrtiC; 
rtuUJ*     3KH  |  r»U3 

MAX 

46 

45 

50 

53 

52 

60 

36 

37 

46 

42 

25 

20 

29 

50 

37 

45 

41 

43 

38 

41 

36 

36 

43 

50 

52 

44 

47 

47 

38 

38 

43 

42 

,3 

MIN 

13 

10 

g 

17 

9 

_  i 

8 

23 

10 

2 

8 

-16 

7 

-  9 

-  9 

4 

5 

3 

22 

.  3 

4 

4 

5 

4 

7 

2 

7 

-  2 

5 

5 

3 

PALISADE   1  S 

MAX 

49 

54 

53 

53 

51 

52 

46 

41 

39 

48 

3 1 

25 

27 

30 

30 

38 

38 

42 

45 

39 

35 

38 

4 1 

38 

43 

40 

42 

45 

41 

45 

40 

41 

,3 

MIN 

25 

25 

24 

22 

24 

24 

20 

16 

16 

21 

12 

10 

10 

9 

10 

19 

19 

20 

22 

21 

21 

27 

17 

17 

20 

17 

20 

22 

21 

18 

17 

IB 

,9 

dai  t  e a n c    i  Aire    7  cc,c 

MAX 

35 

38 

36 

30 

25 

30 

30 

28 

30 

33 

30 

30 

22 

25 

40 

36 

39 

42 

40 

45 

40 

41 

40 

4  1 

50 

41 

50 

41 

29 

35 

32 

35 

■  6 

MIN 

7 

_  i 

0 

6 

4 

2 

_  5 

6 

10 

4 

6 

.  7 

.  5 

_  5 

6 

10 

10 

5 

-  1 

-  5 

-  1 

-  3 

-  s 

-  7 

-  2 

-  7 

-  2 

-  3 

-  5 

-  4 

,4 

P  u  C'N  I  A 

MAX 

52 

50 

50 

55 

56 

48 

38 

36 

49 

40 

27 

29 

32 

30 

45 

43 

<•(. 

47 

41 

39 

39 

38 

40 

46 

46 

46 

45 

45 

44 

44 

42 

42 

•  8 

MIN 

1 3 

12 

12 

15 

14 

1 1 

g 

1  b 

25 

1 1 

4 

1 

0 

15 

11 

14 

13 

16 

14 

20 

18 

7 

11 

14 

12 

24 

13 

18 

12 

14 

13 

,1 

BAD!  V 
Kfl  KUDU* 

MAX 

55 

53 

53 

54 

55 

48 

44 

38 

48 

39 

30 

35 

36 

30 

45 

43 

48 

50 

42 

37 

40 

43 

39 

44 

45 

48 

44 

45 

39 

43 

1 8 

MIN 

12 

13 

10 

1 1 

12 

1  3 

20 

g 

12 

23 

19 

12 

4 

3 

9 

8 

10 

11 

15 

12 

22 

13 

8 

12 

17 

12 

18 

9 

11 

12 

,4 

MAX 

37 

38 

38 

44 

39 

37 

29 

29 

39 

24 

20 

18 

19 

19 

26 

26 

36 

3  5 

30 

29 

26 

19 

27 

35 

37 

28 

26 

31 

2  7 

24 

35 

29 

t9 

MIN 

•  1 

.  2 

3 

_  i 

1 

-11 

I 

14 

5 

-12 

-21 

-19 

-  6 

-  6 

-  2 

1 

0 

-  3 

10 

-13 

-10 

-  1 

-  1 

7 

13 

-  7 

-  4 

-13 

-  3 

-  2 

,4 

PANGEl V 

MAX 

46 

45 

44 

43 

45 

42 

38 

30 

34 

30 

18 

24 

27 

23 

31 

33 

42 

42 

34 

32 

34 

36 

28 

32 

29 

30 

35 

31 

41 

32 

33 

34 

.  3 

MIN 

1 1 

9 

7 

7 

7 

9 

1 1 

9 

12 

4 

-  5 

-10 

-  6 

13 

3 

10 

7 

9 

6 

22 

12 

.  7 

-  2 

-  7 

•  6 

10 

-  3 

2 

-  5 

4 

.4 

RFPSTONE 

MAX 

48 

44 

45 

48 

46 

49 

45 

31 

42 

35 

31 

24 

28 

29 

32 

36 

41 

46 

39 

33 

39 

34 

38 

42 

41 

46 

41 

39 

38 

34 

29 

38 

.5 

MIN 

1  1 

6 

5 

7 

9 

15 

9 

10 

11 

5 

-  6 

-  5 

-  4 

12 

1 

9 

12 

14 

11 

12 

-  6 

1 

5 

9 

8 

19 

9 

6 

.  2 

6 

,3 

RICO 

MAX 

55 

50 

51 

53 

50 

52 

32 

38 

3  3 

32 

2 1 

29 

30 

36 

40 

45 

44 

4  5 

42 

38 

33 

34 

52 

52 

50 

44 

45 

45 

35 

40 

50 

41 

.  8 

MIN 

1  i 

8 

7 

9 

9 

7 

13 

12 

18 

9 

•  12 

-13 

-11 

0 

3 

7 

9 

8 

4 

17 

-  3 

-  2 

11 

9 

12 

12 

15 

14 

1 

14 

6 

.5 

ntci  C    7    r>  r 
N  I  P  L  t    *  t™t 

MAX 

51 

52 

51 

53 

53 

44 

39 

33 

3? 

34 

21 

26 

31 

26 

36 

35 

42 

4  7 

39 

34 

35 

39 

35 

4  3 

42 

34 

37 

34 

39 

36 

35 

38 

,  5 

MIN 

10 

10 

3 

10 

I  0 

9 

1  7 

10 

15 

_  i 

-  6 

.  5 

-  5 

16 

4 

12 

14 

12 

8 

24 

3 

0 

4 

6 

5 

22 

6 

17 

-  l 

6 

7 

,e 

31 Lvt»  1  UN 

MAX 

45 

44 

48 

46 

45 

47 

35 

38 

35 

33 

25 

28 

25 

30 

40 

40 

39 

43 

39 

35 

34 

30 

44 

46 

47 

40 

37 

39 

35 

35 

46 

38 

,5 

MIN 

o 

3 

1 

1 

1 

8 

5 

7 

8 

-15 

-17 

-17 

.  1 

.  5 

1 

4 

2 

.  1 

4 

.  4 

.  1 

0 

0 

0 

15 

5 

16 

-  8 

6 

.8 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

44 

42 

46 

49 

48 

45 

38 

21 

41 

28 

15 

18 

24 

27 

32 

33 

44 

46 

37 

30 

33 

32 

30 

36 

36 

37 

29 

32 

33 

25 

31 

34 

,3 

MIN 

1 

_  i 

2 

5 

1  7 

12 

9 

0 

-12 

3 

3 

12 

3 

15 

20 

8 

.  1 

3 

12 

-10 

-  5 

0 

_  4 

12 

12 

20 

-13 

_  5 

4 

.0 

TAYLOR  PARK 

MAX 

43 

40 

41 

44 

42 

40 

34 

30 

32 

25 

15 

25 

19 

12 

28 

28 

34 

35 

26 

28 

25 

25 

30 

28 

39 

32 

30 

32 

29 

33 

39 

31 

,  i 

MIN 

0 

_  2 

2 

2 

_  1 

10 

m  g 

3 

12 

-  8 

-22 

-33 

-28 

-  6 

-18 

-  9 

0 

•  5 

-13 

10 

-22 

-19 

-  4 

-14 

-14 

g 

-17 

_  g 

-20 

-  8 

-  7 

,4 

TFLLURIDE 

MAX 

47 

45 

45 

46 

45 

47 

31 

31 

37 

28 

24 

26 

32 

33 

38 

42 

44 

44 

42 

35 

35 

34 

42 

44 

45 

39 

36 

40 

36 

40 

43 

38 

•  6 

MIN 

e 

4 

6 

6 

6 

5 

10 

0 

17 

18 

10 

-11 

-13 

-11 

6 

2 

6 

8 

8 

4 

19 

2 

-  2 

7 

8 

3 

17 

4 

1  8 

-  3 

10 

5 

,5 

URAVAN 

MAX 

51 

49 

45 

45 

48 

48 

42 

38 

50 

51 

32 

36 

32 

33 

38 

38 

42 

40 

41 

41 

42 

42 

35 

37 

39 

38 

42 

40 

45 

43 

41 

41 

,  4 

MIN 

18 

15 

14 

1  3 

14 

14 

17 

10 

14 

25 

16 

1  1 

2 

1 

11 

9 

11 

11 

16 

1 3 

23 

13 

5 

7 

9 

10 

10 

10 

14 

8 

11 

12 

.  1 

VALLECITO  DAM 

MAX 

50 

48 

50 

53 

52 

46 

38 

35 

38 

38 

27 

26 

28 

29 

35 

43 

41 

45 

43 

40 

32 

38 

40 

50 

49 

43 

48 

43 

39 

38 

44 

40 

,  9 

MIN 

18 

14 

15 

17 

17 

16 

16 

5 

1  3 

23 

1  1 

.  3 

5 

-  2 

.  3 

8 

9 

12 

12 

12 

21 

_  1 

_  l 

-  3 

9 

6 

10 

1  5 

2 

12 

9 

.3 

YELLOU    JACKET  1NW 

MAX 

49 

49 

47 

51 

51 

45 

45 

40 

45 

35 

27 

27 

26 

29 

34 

40 

40 

43 

42 

35 

30 

38 

40 

42 

49 

40 

47 

41 

34 

38 

44 

40 

,1 

MIN 

25 

21 

20 

2  1 

21 

18 

1  1 

9 

18 

21 

6 

-  4 

-  2 

-  2 

7 

8 

13 

15 

18 

14 

20 

10 

6 

14 

19 

13 

19 

10 

1  9 

9 

17 

13 

4 

KANSAS   DRAINAGE  BASIN 

03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

MAX 

44 

49 

55 

54 

61 

59 

37 

36 

29 

15 

9 

24 

12 

30 

17 

43 

21 

30 

45 

32 

20 

30 

43 

51 

54 

42 

34 

41 

32 

41 

54 

36 

9 

MIN 

1  8 

18 

22 

24 

29 

25 

17 

14 

13 

5 

-10 

-  4 

-11 

-  7 

1 

1 1 

1 

0 

15 

13 

8 

4 

8 

29 

27 

25 

19 

17 

17 

1  3 

24 

12 

4 

BPNNY  DAM 

MAX 

59 

49 

52 

58 

59 

67 

62 

38 

37 

33 

15 

19 

28 

18 

28 

12 

43 

18 

35 

32 

21 

15 

32 

44 

55 

61 

48 

32 

45 

32 

43 

38 

4 

MIN 

23 

17 

20 

28 

2 1 

22 

23 

1  9 

9 

1 1 

1 

.  5 

-  6 

-1 1 

-  I  0 

1 

6 

•  3 

2 

8 

8 

3 

7 

28 

27 

25 

22 

19 

22 

1  6 

15 

11 

,9 

BIjRL  I NGTON 

MAX 

50 

50 

54 

57 

67 

63 

52 

37 

12 

27 

20 

32 

29 

41 

33 

36 

33 

26 

24 

30 

47 

57 

58 

54 

39 

45 

39 

42 

41 

2 

MIN 

1  8 

27 

24 

24 

27 

25 

17 

1 1 

_  2 

•  1 

.  3 

3 

_  t. 

7 

3 

14 

9 

1 1 

3 

g 

32 

29 

29 

18 

29 

I  g 

26 

14 

.9 

Cheyenne  wells 

MAX 

50 

55 

57 

58 

63 

61 

49 

39 

33 

29 

13 

30 

18 

38 

22 

45 

31 

31 

43 

27 

21 

26 

39 

50 

58 

50 

39 

44 

38 

43 

58 

40 

6 

MIN 

I  5 

24 

23 

22 

21 

23 

1  3 

10 

10 

2 

-  6 

2 

-  2 

3 

0 

6 

3 

12 

11 

5 

_  2 

5 

10 

15 

13 

25 

18 

14 

1  3 

23 

30 

11 

6 

Flagler  2  nw 

MAX 

44 

50 

55 

55 

63 

60 

45 

38 

30 

19 

10 

27 

21 

35 

42 

47 

29 

40 

47 

36 

31 

38 

52 

6  1 

65 

43 

39 

43 

33 

45 

55 

41 

9 

MIN 

22 

17 

20 

24 

21 

19 

18 

1  3 

10 

8 

.  5 

-13 

-11 

-  6 

5 

9 

8 

6 

12 

16 

9 

8 

8 

22 

25 

24 

25 

14 

20 

8 

20 

12 

1 

holyokE 

MAX 

47 

53 

58 

60 

67 

63 

50 

35 

30 

25 

18 

28 

15 

34 

11 

45 

23 

35 

27 

22 

17 

30 

50 

57 

65 

49 

35 

44 

35 

45 

60 

39 

8 

MIN 

25 

20 

26 

25 

24 

26 

26 

14 

8 

10 

.  5 

-  6 

_  4 

-  5 

1 

1 

8 

4 

0 

0 

9 

2 

9 

30 

28 

27 

23 

1  9 

22 

15 

27 

13 

2 

STRATTON    3  NE 

MAX 

46 

52 

56 

57 

65 

62 

45 

38 

33 

20 

10 

25 

16 

33 

19 

43 

31 

37 

37 

28 

23 

31 

45 

57 

61 

45 

34 

42 

33 

42 

57 

39 

5 

MIN 

27 

17 

22 

23 

23 

22 

26 

16 

9 

8 

-  6 

-  6 

-  9 

-  8 

-  2 

0 

10 

5 

17 

13 

9 

2 

8 

29 

27 

25 

19 

18 

19 

18 

22 

13 

0 

HRAY 

MAX 

48 

53 

59 

59 

69 

66 

64 

36 

34 

30 

15 

30 

24 

37 

27 

46 

36 

40 

34 

27 

24 

34 

49 

57 

63 

53 

43 

45 

43 

45 

60 

43 

5 

MIN 

24 

19 

20 

26 

22 

20 

18 

1  7 

7 

1  2 

.  5 

-  8 

-10 

-  8 

2 

_  1 

12 

•  2 

15 

g 

12 

10 

5 

32 

23 

3 1 

20 

20 

26 

18 

25 

13 

2 

YUMA 

MAX 

66 

66 

58 

60 

65 

65 

61 

36 

37 

35 

20 

26 

26 

34 

30 

41 

44 

37 

39 

40 

25 

30 

44 

52 

50 

56 

37 

42 

44 

45 

56 

44 

1 

MIN 

23 

23 

24 

22 

23 

21 

28 

19 

17 

8 

.  7 

-  7 

-13 

-  9 

2 

-  3 

10 

-  2 

9 

7 

10 

5 

9 

2  fe 

24 

26 

20 

18 

1  5 

1  7 

27 

12 

6 

platte  drainage  basin 

Al LENSPARK 

MAX 

42 

49 

48 

50 

43 

48 

36 

28 

40 

13 

15 

12 

16 

24 

30 

38 

35 

41 

39 

35 

33 

38 

46 

45 

40 

38 

26 

24 

29 

34 

19 

34 

6 

MIN 

22 

15 

16 

18 

18 

28 

1  1 

8 

12 

.  5 

-10 

.  1 

6 

8 

9 

22 

20 

28 

22 

19 

1  8 

0 

5 

28 

31 

20 

20 

1  8 

1 5 

1  3 

30 

15 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

46 

46 

50 

49 

49 

51 

37 

37 

35 

30 

10 

20 

18 

30 

36 

35 

42 

40 

40 

37 

30 

30 

39 

30 

42 

35 

35 

28 

28 

32 

42 

35 

8 

MIN 

8 

•  4 

•  4 

0 

-  1 

-  4 

8 

6 

0 

0 

-35 

-10 

2 

0 

-  2 

-  9 

11 

10 

1 

4 

18 

-26 

-21 

-  9 

-17 

5 

-  2 

10 

10 

-14 

1 

-  2 

1 

BAILEY 

MAX 

37 

47 

50 

50 

53 

56 

43 

41 

43 

31 

13 

26 

26 

37 

40 

48 

48 

48 

44 

44 

34 

34 

52 

53 

55 

45 

40 

40 

29 

38 

47 

41 

7 

MIN 

22 

1 

4 

8 

19 

5 

4 

9 

15 

-  1 

-26 

-  2 

7 

5 

3 

19 

19 

18 

9 

10 

18 

-  7 

-  6 

13 

26 

10 

12 

11 

16 

-  6 

19 

8 

2 

BOULDER 

MAX 

50 

59 

61 

60 

63 

62 

55 

37 

31 

27 

16 

35 

25 

44 

33 

50 

46 

38 

54 

48 

34 

37 

61 

65 

62 

52 

47 

46 

40 

45 

60 

46. 

S 

MIN 

33 

23 

31 

29 

29 

31 

23 

15 

15 

7 

1 

2 

0 

0 

11 

16 

17 

11 

24 

22 

19 

10 

12 

47 

33 

27 

26 

26 

27 

24 

29 

20 

0 

BBIGGSOALE  2  NW 

MAX 

48 

51 

0 

56 

61 

55 

47 

38 

31 

23 

18 

20 

16 

23 

28 

41 

28 

30 

44 

38 

33 

30 

50 

53 

58 

48 

42 

43 

37 

40 

55 

40 

2 

MIN 

20 

13 

13 

13 

13 

12 

14 

12 

8 

7 

-  1 

-15 

-13 

-17 

2 

-  2 

12 

5 

5 

6 

14 

.  7 

25 

13 

22 

21 

16 

15 

5 

15 

8. 

1 

Bm  fUlwiDC*  Noltrt  FoUovrlnfl  Sutlon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14 

15 

16  | 

17 

16 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BYERS 

46 

'* 

55 

So 

61 

64 

44 

38 

38 

22 

12 

26 

18 

60 

35 

48 

36 

50 

S3 

>j 

34 

37 

55 

61 

62 

45 

42 

44 

35 

46 

57 

HIN 

22 

16 

23 

24 

18 

7 

9 

5 

_  4 

-  4 

-  7 

_  7 

4 

1 1 

10 

10 

20 

1  7 

1  8 

12 

54 

30 

22 

2  3 

1 7 

14 

!s 

CARIBOU  RANCH 

43 

*I 

50 

51 

48 

47 

38 

33 

44 

13 

18 

16 

18 

29 

40 

33 

39 

46 

42 

38 

29 

35 

48 

SO 

45 

54 

31 

29 

28 

35 

40 

MIN 

22 

22 

22 

22 

2 1 

1  3 

10 

11 

-  3 

-12 

6 

7 

9 

24 

1 9 

29 

24 

2  i 

17 

2 

21 

26 

24 

2  3 

24 

1 8 

5 

16 

,4 

57 

56 

57 

62 

64 

54 

41 

35 

24 

15 

27 

27 

42 

36 

51 

41 

50 

46 

44 

33 

38 

55 

63 

62 

44 

43 

44 

31 

41 

56 

Ml  N 

I  I 

12 

1 4 

1 6 

20 

22 

1 1 

3 

6 

7 

-15 

-  6 

-10 

•  7 

4 

12 

19 

10 

17 

1  «- 

20 

3 

o 

9 

,  7 

45 

53 

59 

58 

61 

58 

54 

41 

50 

29 

21 

34 

32 

44 

47 

49 

56 

45 

48 

38 

42 

SO 

59 

62 

48 

47 

45 

37 

43 

55 

MIN 

8 

1 0 

1 2 

1 6 

1 3 

21 

14 

9 

-16 

-  2 

23 

15 

14 

13 

24 

2 

* 

9 

,7 

CHERRY  CREEK  DAm 

64 

65 

53 

45 

33 

22 

17 

31 

22 

44 

37 

54 

43 

47 

48 

49 

39 

40 

55 

60 

55 

55 

46 

41 

48 

56 

MIN 

2  3 

1 1 

5 

7 

g 

-11 

_  i 

-  5 

_  5 

1 1 

12 

1 2 

20 

2 

26 

13 

12 

' : 

df  n ve  p  *b  airport 

55 

57 

59 

58 

63 

64 

39 

45 

31 

18 

10 

28 

14 

41 

32 

50 

47 

37 

SO 

46 

27 

35 

51 

61 

62 

47 

48 

47 

34 

46 

59 

MIN 

19 

1 0 

- 1 1 

-10 

1 3 

1 3 

29 

8 

7 

16 

28 

13 

l 

UrNVt"   wd   u i' 

49 

55 

57 

60 

61 

65 

35 

44 

28 

17 

15 

29 

13 

41 

32 

49 

40 

38 

50 

42 

29 

37 

61 

66 

63 

48 

47 

45 

35 

48 

57 

MIN 

3 1 

20 

1 5 

I  7 

4 

2 

3 

1 

3 

1  6 

1  9 

1 5 

15 

28 

27 

1  7 

16 

40 

36 

2  7 

29 

22 

33 

21 

!i 

L  RT 

46 

49 

57 

54 

56 

58 

45 

37 

40 

23 

18 

22 

24 

40 

44 

48 

43 

46 

45 

41 

33 

38 

55 

59 

61 

45 

42 

41 

32 

43 

55 

MIN 

1 2 

1 1 

1 1 

j  I 

-10 

1 4 

1  J 

1 3 

J  Q 

' 

7 

,i 

estes  park 

55 

51 

53 

53 

50 

50 

44 

39 

37 

22 

21 

22 

22 

33 

36 

41 

42 

47 

44 

42 

34 

33 

50 

50 

50 

47 

36 

34 

32 

39 

46 

40 

MIN 

2  g 

1  6 

1 0 

18 

1  7 

1 3 

19 

_  7 

12 

10 

14 

2  7 

33 

33 

18 

2  s 

2  1 

-10 

25 

37 

27 

24 

18 

3 

MAX 

*I 

51 

55 

56 

58 

61 

59 

44 

36 

26 

20 

31 

29 

40 

45 

50 

46 

51 

49 

46 

58 

40 

59 

59 

62 

57 

45 

44 

38 

47 

51 

MIN 

2  5 

1 2 

12 

1 9 

1 0 

- 1 9 

1 2 

23 

1 5 

1 5 

I  2 

25 

1 5 

3 

16 

20 

13 

' 

10 

',5 

CrDT     r  "  i   1  luC 

55 

55 

57 

57 

60 

52 

53 

36 

29 

23 

9 

25 

15 

25 

27 

39 

30 

31 

44 

34 

29 

28 

46 

61 

56 

46 

45 

38 

58 

39 

59 

MIN 

1 6 

26 

1  3 

14 

- 1 5 

_  J 

-12 

5 

12 

1 1 

1 3 

1  8 

_  3 

11 

\i 

FORT  i UPTON   1  N 

53 

56 

60 

61 

65 

66 

54 

40 

34 

26 

15 

29 

20 

22 

52 

39 

29 

50 

54 

39 

30 

29 

53 

62 

63 

59 

47 

47 

39 

50 

61 

MIN 

19 

1  3 

1 5 

1 3 

15 

19 

1  i 

7 

-13 

- 1  7 

-15 

-13 

_  2 

0 

14 

12 

10 

1 1 

1  9 

5 

.  5 

2 1 

1  Q 

19 

9 

■  6 

FCRT  MORGAN 

58 

51 

52 

59 

56 

61 

54 

37 

41 

32 

17 

12 

28 

19 

19 

23 

33 

19 

26 

41 

31 

23 

30 

39 

51 

55 

46 

37 

45 

38 

39 

MIN 

14 

1 5 

22 

\  7 

13 

10 

_  4 

-14 

-  8 

-  1  3 

_  7 

2 

5 

12 

15 

1 2 

0 

3 

15 

1 7 

2  3 

14 

1 2 

9 

!c 

GF  CPGF TO wN 

MAX 

45 

54 

52 

52 

47 

SO 

43 

34 

40 

33 

22 

20 

19 

29 

32 

40 

41 

45 

42 

43 

42 

30 

45 

47 

48 

42 

32 

32 

29 

32 

40 

MIN 

2  7 

2  5 

26 

27 

14 

1  1 

22 

3 

-14 

10 

2 1 

1 1 

31 

29 

23 

20 

16 

24 

3 1 

1 7 

24 

20 

18 

.6 

GRANT 

MAX 

41 

41 

43 

42 

43 

48 

34 

34 

36 

29 

22 

20 

20 

•>7 

35 

40 

39 

40 

38 

38 

30 

26 

44 

46 

47 

34 

32 

30 

23 

36 

41 

MIN 

11 

18 

18 

16 

18 

'* 

9 

3 

GREELF V 

MAX 

57 

52 

58 

57 

60 

51 

34 

15 

21 

25 

15 

26 

32 

19 

26 

42 

28 

37 

52 

44 

41 

42 

1 8 

MIN 

* 

" 

16 

1 2 

1 0 

2 

- 1 3 

- 1 0 

1 

-10 

1 2 

12 

7 

■  0 

GDOVEP   10  W 

MAX 

48 

55 

58 

61 

64 

56 

45 

37 

28 

22 

10 

24 

14 

29 

27 

40 

37 

56 

45 

41 

32 

37 

49 

60 

60 

48 

39 

43 

37 

45 

55 

MIN 

1 3 

1 2 

5 

7 

22 

3  J 

15 

!i 

57 

50 

51 

49 

52 

56 

55 

40 

39 

25 

12 

24 

24 

34 

39 

48 

44 

48 

45 

44 

35 

34 

49 

49 

55 

42 

37 

36 

33 

40 

47 

MIN 

1 8 

1 5 

1 7 

o 

- 1 5 

1 2 

20 

20 

30 

3 1 

20 

1 9 

20 

2 

22 

30 

25 

16 

MAX 

33 

34 

37 

39 

38 

40 

20 

22 

33 

25 

15 

6 

7 

17 

20 

51 

29 

35 

29 

27 

21 

18 

32 

38 

39 

MIN 

1 

_  2 

15 

-20 

-  4 

I 

16 

19 

20 

1 5 

1 2 

5 

3 

II    1    C  CD  1 

MAX 

48 

52 

59 

60 

64 

57 

47 

34 

31 

26 

16 

27 

18 

26 

18 

55 

21 

36 

32 

32 

20 

38 

51 

56 

66 

57 

44 

44 

48 

47 

60 

MIN 

26 

16 

20 

18 

10 

3 

-  1  <. 

1 0 

8 

10 

20 

2  3 

12 

0 

KASSLER 

MAX 

50 

56 

60 

59 

63 

62 

58 

45 

38 

27 

10 

31 

20 

39 

37 

49 

43 

45 

44 

46 

37 

37 

52 

63 

63 

51 

45 

49 

38 

40 

57 

MIN 

33 

30 

2  5 

10 

- 1 0 

_  3 

5 

1 9 

1 3 

2  3 

o 

17 

',3 

n*Urr*"*N   •»  Dae 

MAX 

48 

52 

56 

58 

65 

58 

45 

36 

27 

20 

9 

23 

13 

35 

24 

58 

30 

41 

51 

42 

29 

29 

47 

57 

59 

48 

37 

40 

35 

37 

49 

MIN 

31 

* 

1 8 

17 

3 

-13 

_  2 

1 9 

3 

2  5 

1 7 

10 

',1 

i  • » r    rCfln^c    □  c 
L  *-  '  t    C'EUWot     B  3W 

MAX 

?7 

38 

36 

40 

40 

48 

45 

35 

38 

34 

8 

25 

21 

28 

33 

50 

42 

40 

37 

36 

33 

21 

40 

39 

45 

42 

36 

31 

28 

31 

43 

8 

MIN 

* 

8 

-14 

8 

2 

b 

lake  *uuu 

MAX 

54 

56 

57 

56 

61 

63 

56 

42 

31 

23 

10 

33 

24 

42 

36 

49 

44 

47 

51 

46 

33 

40 

59 

61 

63 

54 

47 

45 

40 

43 

55 

MIN 

2  5 

25 

17 

>o 

LPNG^oNT   2  ESE 

MAX 

55 

49 

57 

60 

60 

61 

60 

40 

39 

30 

15 

14 

29 

20 

21 

28 

37 

18 

30 

53 

36 

25 

29 

45 

55 

60 

44 

46 

46 

37 

49 

MIN 

23 

10 

1 1 

10 

- 1 1 

_  7 

-11 

_  i 

1 5 

1 4 

14 

15 

_  i 

_  3 

25 

10 

! 

PARKER  9  E 

MAX 

55 

51 

53 

55 

60 

62 

46 

52 

43 

26 

12 

32 

40 

40 

36 

48 

40 

51 

50 

45 

40 

55 

52 

58 

60 

45 

43 

52 

38 

41 

55 

MIN 

22 

2 

.2 1 

1  3 

17 

1 8 

1 5 

o 

10 

9 

RFD  FEAThER  lakes 

42 

45 

45 

49 

47 

50 

36 

31 

31 

13 

20 

17 

18 

30 

33 

58 

39 

45 

40 

37 

28 

28 

46 

48 

45 

43 

31 

28 

25 

37 

42 

35 

MIN 

2  3 

25 

22 

20 

10 

_  7 

-10 

5 

3 

15 

1  9 

18 

24 

18 

20 

1  7 

19 

20 

18 

20 

1 5 

1  2 

14 

S 

3^  yvj"  I         ■*  3 

MAX 

46 

51 

57 

59 

63 

60 

46 

32 

29 

23 

11 

22 

16 

21 

16 

59 

25 

31 

26 

24 

17 

34 

48 

54 

64 

48 

55 

41 

35 

44 

58 

37 

MIN 

29 

25 

22 

1 7 

_  3 

- 1  0 

3 

3 

g 

_  5 

30 

25 

25 

13 

6 

SPtC  B 

MAX 

39 

39 

45 

46 

44 

42 

25 

38 

38 

14 

14 

12 

20 

30 

52 

34 

36 

30 

32 

27 

24 

29 

39 

41 

51 

27 

26 

24 

27 

24 

MIN 

20 

1 2 

7 

7 

c  t  Cat  t  •,  r 

MAX 

57 

46 

54 

58 

59 

61 

55 

33 

36 

30 

17 

22 

27 

12 

17 

20 

34 

16 

27 

38 

31 

18 

32 

42 

49 

59 

45 

35 

43 

36 

43 

MIN 

19 

19 

20 

18 

* 

9 

2 

1 1 

* 

19 

17 

10 

2 

MALDEN 

49 

40 

46 

46 

45 

45 

35 

25 

39 

28 

28 

IS 

14 

27 

28 

33 

37 

39 

38 

32 

56 

34 

34 

45 

44 

55 

50 

28 

24 

31 

37 

MIN 

8 

10 

1 

8 

* 

° 

8 

12 

5 

8 

TE  RDAI.E 

MAX 

52 

57 

60 

65 

62 

S3 

49 

39 

32 

29 

16 

30 

19 

28 

28 

44 

35 

34 

55 

39 

30 

35 

56 

68 

69 

50 

45 

42 

41 

45 

64 

MIN 

23 

13 

18 

8 

* 

m  1 

1 5 

1 6 

1  0 

18 

12 

5 

W  I  (JO  IN3     '  3M 

MAX 

49 

55 

59 

60 

64 

59 

40 

40 

35 

27 

10 

26 

20 

23 

28 

39 

28 

27 

51 

37 

31 

58 

55 

63 

60 

46 

42 

45 

40 

48 

57 

MIN 

19 

1 5 

1 5 

7 

g 

- 1 1 

-20 

-17 

3 

3 

22 

8 

0 

pto  granoe  drainage 

8ASIM  05 

MAX 

41 

40 

44 

45 

45 

46 

32 

35 

47 

39 

30 

28 

30 

33 

57 

40 

45 

46 

40 

44 

35 

54 

40 

48 

46 

45 

45 

42 

34 

52 

36 

39 

MIN 

' 

3 

6 

_  3 

-15 

-14 

-  2 

6 

81  ANCA 

MAX 

45 

44 

44 

43 

48 

45 

33 

40 

42 

42 

32 

28 

28 

33 

36 

41 

44 

47 

40 

34 

42 

'.5 

48 

49 

48 

44 

48 

41 

35 

55 

*' 

40 

a 

MIN 

1 

3 

-  1 

0 

•  3 

-  4 

13 

-  2 

4 

8 

2 

2 

-  5 

-14 

-  7 

-  7 

4 

0 

2 

.  3 

-  3 

■  5 

•  2 

-  1 

-  2 

6 

1  3 

1  1 

13 

6 

CENTER 

MAX 

43 

42 

45 

46 

46 

45 

31 

35 

39 

37 

34 

30 

35 

35 

39 

42 

45 

49 

49 

43 

34 

59 

42 

48 

46 

46 

49 

45 

58 

35 

44 

41 

2 

MIN 

9 

4 

2 

2 

2 

1 

13 

-  4 

-  4 

11 

-  1 

•  3 

-  6 

■  7 

0 

2 

6 

12 

8 

11 

16 

7 

-  1 

5 

2 

5 

6 

10 

15 

1 

4 

0 

OFL  NORTE 

MAX 

45 

39 

44 

44 

44 

45 

31 

33 

37 

55 

27 

29 

31 

31 

38 

40 

42 

48 

45 

41 

37 

59 

40 

48 

46 

45 

49 

43 

54 

35 

42 

39 

6 

MIN 

14 

12 

10 

13 

13 

13 

18 

-  1 

7 

21 

.  5 

•  3 

-  7 

-  2 

2 

8 

11 

14 

16 

16 

17 

5 

3 

a 

15 

13 

13 

5 

18 

6 

9 

0 

GREAT    SANO   OUNES  NM 

MAX 

44 

40 

44 

46 

44 

42 

29 

30 

40 

40 

26 

24 

26 

29 

35 

40 

40 

44 

43 

-  ] 

34 

32 

37 

45 

4' 

45 

43 

38 

30 

32 

44 

37 

8 

MIN 

6 

17 

6 

8 

10 

7 

7 

5 

6 

5 

0 

0 

-  5 

3 

8 

10 

:  2 

17 

16 

16 

19 

10 

8 

16 

14 

18 

15 

21 

18 

2 

a 

9 

1 

Sm  fUferancaj  Nottw  Following  Station  lad" 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1963 


SUtton 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HERMIT  7  ESE 

MAX 
MIN 

39 
-  6 

31 
•  12 

32 
•  12 

33 
•  11 

32 
-10 

32 
-11 

36 
5 

33 
-13 

35 
-  5 

30 
17 

26 
.19 

24 
-25 

Z* 
-24 

17 
-25 

24 
-19 

25 
-15 

39 
-  5 

32 
-  8 

28 
-  8 

28 
-  7 

25 
2 

26 
-12 

43 
-  6 

37 
-  1 

34 
-11 

34 
-10 

41 
-  3 

38 
-  6 

31 
5 

33 
-11 

40 
-  3 

31.7 
-  S.7 

MANASSA 

MAX 
MIN 

*7 
6 

*3 

10 

46 
3 

49 
.  2 

49 
-  1 

48 
-  3 

45 
11 

36 
-  7 

35 

10 

34 
•  6 

34 
-  8 

32 
-  8 

34 
-10 

35 
-12 

34 
-11 

43 
-12 

46 

1 

49 
-  8 

44 

46 
4 

52 
0 

43 
_  5 

49 

51 

52 

52 

44 

41 

40 

43.2 
-  2.0 

MCNTE  VISTA 

MAX 
MIN 

3« 
10 

41 

2 

45 

0 

AS 
2 

44 
3 

44 

2 

31 
1 

32 
-  5 

38 
4 

36 
19 

32 
-  4 

27 
-  5 

32 
-10 

33 
-10 

35 
-  8 

42 
.  4 

45 
3 

47 
6 

43 

5 

42 

5 

33 
1  7 

37 
7 

37 
_  2 

47 
A 

44 
3 

44 

3 

47 
6 

43 
3 

33 
12 

33 
_  3 

42 

0 

39.1 
2.1 

SAGUACHE 

MAX 
MIN 

40 

u 

AO 
2 

44 

2 

45 

5 

46 

9 

42 

e 

36 
15 

35 
5 

37 
8 

32 
15 

29 
6 

31 
5 

30 
6 

33 
-  5 

37 
8 

42 
10 

43 
5 

46 
17 

42 
12 

41 
17 

32 
1  7 

34 
1 1 

40 
10 

46 
1  0 

47 
6 

47 
16 

47 
1 1 

41 
1  7 

36 
16 

35 

41 
5 

39.3 
9.3 

WAGON  WHEEL  GAP  J  N 

MAX 
MIN 

34 
-11 

3* 
-10 

36 
-11 

37 
-11 

36 
-10 

36 
-11 

35 
-  7 

24 
-  9 

35 
-  6 

33 
-  1 

28 
•  15 

15 
-22 

17 
-29 

26 
-28 

16 
-18 

24 
-18 

26 
-16 

33 
-  7 

33 
-  7 

27 
-  8 

26 
-  5 

28 
-13 

28 
-14 

44 
-  3 

37 
-11 

32 
-11 

31 
-11 

40 
-  6 

41 
1 

30 
-15 

36 
-  6 

30,9 
-11.3 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

A3 
16 

39 
12 

45 
14 

42 
16 

40 
15 

39 
14 

26 

0 

30 
4 

27 
18 

26 
10 

12 
6 

16 
-  6 

23 
-  2 

23 
-  2 

29 
4 

32 
9 

34 
12 

38 
12 

37 
13 

34 
10 

28 
13 

27 
0 

41 
4 

42 
16 

39 
16 

34 
11 

32 
10 

32 
7 

28 
2 

37 
-14 

41 
-15 

32.8 
7.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 



Day  of  month 

Average 

TIMt 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

.6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7AM 

31 

28 

28 

28 

28 

28 

31 

28 

26 

31 

29 

26 

27 

23 

26 

25 

28 

25 

26 

29 

30 

30 

26 

28 

30 

31 

30 

28 

31 

26 

29 

26 

1 

7PM 

37 

36 

35 

36 

36 

36 

34 

34 

31 

31 

28 

28 

27 

28 

29 

31 

27 

29 

31 

32 

30 

30 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

7 

6  INCHES 

7AM 

34 

33 

32 

33 

32 

32 

34 

32 

31 

32 

31 

30 

29 

28 

28 

28 

30 

28 

28 

31 

31 

31 

29 

30 

30 

32 

31 

31 

32 

29 

30 

30 

7 

7PM 

38 

37 

36 

37 

37 

36 

35 

35 

33 

32 

31 

30 

30 

29 

30 

30 

29 

30 

30 

31 

31 

31 

30 

31 

32 

32 

32 

31 

32 

31 

32 

32 

3 

12  INCHES 

7AM 

38 

38 

37 

37 

36 

36 

37 

35 

35 

35 

34 

33 

33 

32 

31 

32 

32 

31 

31 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

7 

7PM 

38 

38 

37 

37 

37 

36 

37 

35 

34 

34 

34 

33 

32 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

32 

33 

32 

31 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

5 

24  INCHES 

7AM 

43 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

39 

39 

38 

38 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

38 

1 

7PM 

43 

42 

42 

41 

41 

40 

41 

40 

40 

39 

39 

38 

38 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

9 

36  INCHES 

7AM 

46 

46 

45 

45 

45 

44 

44 

44 

43 

A3 

43 

42 

42 

42 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

41 

5 

7PM 

46 

46 

45 

45 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

41 

3 

72  INCHES 

7AM 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

48 

48 

47 

47 

47 

47 

46 

46 

46 

49 

4 

7PM 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

47 

47 

47 

47 

*7 

47 

46 

46 

46 

49 

3 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5  i00  AM 
MST 

£ 
< 

O  K 
-  ? 

O. 

O  IA 
O  £ 

£ 
O. 

o  i- 

O  l/> 
•■  £ 

Trace 

.01-09 

10-.49 

[ 
o 
tn 

1  00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
1  sky  cove, 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

72 

51 

48 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3  1 

3'.4 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

25 

8.1 

35++ 

WNW 

7 

55 

41 

52 

60 

8 

1 

2 

0 

0 

0 

11 

4.4 

DENVER  WB  AIRPORT 

S 

30 

8.1 

43 

W 

7  + 

66 

47 

55 

67 

4 

5 

2 

0 

0 

0 

11  | 

76 

5.0 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

SE 

13 

3.9 

20 

E 

10 

68 

54 

52 

64 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

63 

5.0  I 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

WSW 

11 

7.2 

34 

NW 

7 

72 

54 

55 

71 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

80 

3.8 

S«*  R«ti*r«QC*  NoUft  Following  SUUoo  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

p— ^  ■  

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

0.5 

3.! 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

2.5 
T 

T 

? 
.2 

T 

2 
.1 

T 

2 

.1 

T 

2 
.1 

2 
•  1 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

6.! 

1 

T 

« 

3 
,! 

3 
,< 

3 
.4 

2 
.3 

T 

2 
.3 

J 

.; 

0.2 
2 
.3 

; 

,i 

2 
.2 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

4.C 

- 

~ 

" 

l.C 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2 

1 

I 

1 

1 

T 

T 

3.C 
A 

3 

3 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

JOHN   HART  IN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

o.: 

LAS  ANIMAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 

2.3 

3 

0.3 

3 

T 

L1M0N    10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

0.8 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

»t* 
1 

1 

1 

0.2 
1 

1 

1 

1 

T 
T 

0.1 

T 

T 

T 
T 

3.5 

1 

0.1 
4 
.3 

4 
.2 

3 
.2 

1 

T 

T 

T 

0.6 

1 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
4 

9.0 
9 

9.0 
18 

" 

~ 

4.3 
14 

■ 

RYE 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

SAL  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

5 

1.0 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1.0 
1 

SPRINGFIELD  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

s 

4 

4 

4 

5 

12 

10 

13 

1* 

13 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

1 

T 

T 
T 

4.0 

T 

4 

3 

T 

1.0 

1 

wESTCL IFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.5 
6 

1.0 
5 

2.0 

2 

3.0 
3 

• 

2.0 
6 

COLORAOO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

1.0 
1 

1 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

1 

1 

1 

I 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

5.5 
4 

1.0 
4 

4 

T 

4 

4 

T 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3.0 
S 

5 

S 

4 

4 

4 

1.0 
3 

3 

4.0 
« 

7 

7 

BONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 

2 

2 

2 

CEOAREOGE 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

1 

1 

2.0 

2 

1 

1 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

4.0 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2.0 
5 

1.0 
6 

6 

5 

5 

5 

9 

S 

1.0 
6 

6 

6 

COLLBRAN 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3 

2 

2 

2 

2 

0.5 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2.0 
3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

0.1 

1 

1 

1 

C0RTE2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 

2.0 

T 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
1 

6.0 
6 

0.5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

T 

* 

3 

3 

T 

3 

2.5 
5 

5 

5 

3 

5 

5 

1.5 

6 

5 

5.0 
I 

a 

7 

DILLON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■ 

2 

2 

T 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.5 

4 

1.0 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

0.5 

I 

T 

T 

T 

T 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

2 

2.0 

2 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

0.3 
1 

2.4 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

2 

0.6 
3 

3 

3 

FRASER 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

3.0 

3 

1.0 
4 

1.0 
5 

5 

5 

5 

T 

5 

5 

1.0 
6 

T 

4 

3 

2.0 
5 

«..o 

9 

9 

9 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

1 

T 

1 

1 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

GRAND  JUNCTION  MS  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

3.8 

3 
.2 

T 

3 
.2 

3 
.2 

0.3 
2 
.2 

T 

2 
.2 

2 
.3 

2 
.3 

2 
.3 

2 
.3 

T 

1 

2.1 
3 
.4 

3 
.5 

3 
.4 

3 
.3 

1 
.3 

3 
.3 

3 
.3 

T 

2 
.  i 

2 
.3 

1 

1 

GRAND   LAKE    1  WNM 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

2.0 

3 

3 

4 

4 

4 

2.5 

7 

0.3 

6 

0.3 
5 

4 

4 

0.3 
4 

0.5 
5 

5 

5 

5 

4 

4 

4.0 
8 

a 

10.3 
16 

14 

12 

HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 

1.0 

3.0 

4.0 

HAYBELL 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
1 

0.3 

1 

0.6 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.7 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

MEEKER 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

*,0 
4 

3 

1.0 

3 

3 

2 

T 

2 

2 

1 

I 

T 

T 

4.0 
4 

1.0 
4 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

2.5 

2 

2 

2 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.5 

3 

T 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

1.5 

2 

1 

T 

T 

NORTHOALE 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

2 

1 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
DECEMBER  1963 


Staho 


Day  of  month 


14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5.2 

9.5 

4.5 

2.0 

a 

a 

1 

7 

7 

6 

6 

17 

20 

18 

16 

15 

14 

14 

13 

15 

13 

13 

2.0 

1 

1 

1 

. 

1.0 

3.0 

a 

a 

» 

8 

6 

4 

4 

3 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

2.5 

3.3 

2.0 

1.8 

6.5 

6 

7 

6 

5 

4 

4 

4 

6 

6 

5 

3 

3 

5 

7 

7 

13 

12 

11 

4.0 

6.0 

T 

T 

13 

11 

10 

10 

9 

7 

7 

10 

14 

12 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

T 

T 

0.2 

T 

0.5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

7 

7 
- 

7 

1 

T 

T 

-2 
T 

0.5 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

_ 

3.2 

1.0 

0.7 

3 

'3 

2 

1 

1 

T 

T 

4 

4 

2 

T 

T 

7 

7 

T 

1 

T 

1.5 

0.5 

0.5 

2 

2 

2 

I 

T 

3 

5 

2 

1 

7 

6 

2 

T 

T 

2.3 

0.1 

T 

0.6 

2 

1 

.2 

.2 

.1 

2.8 

1.0 

US 

0.2 

0.2 

2.3 

1.0 

0.3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2.0 

3.0 

T 

3.0 

3 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

5 

5 

T 

4 

3 

3.0 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6.0 

T 

T 

5.0 

T 

T 

T 

T 

4.0 

1.0 

• 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

10 

11 

10 

9 

9 

23 

3.0 

1.0 

2.0 

T 

T 

T 

T 

3 

3 

2 

T 

T 

7 

T 

2 

1 

7 

T 

T 

T 

7 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

2.0 

2.0 

5.0 

7 

4.0 

3 

4 

2 

5 

5 

7 

7 

6 

1 

I 

1 

7 

7 

1 

1 

T 

0.6 

- 

2.0 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

7 

0.5 

0.6 

1.0 

c 

C 


c 


r 


NORWOOD 
0UR4Y 
PARADOX 
5IIVERT0N 
STEAMBOAT  SPRINGS 
WOLF  CREEK  PASS  *  w 

KANSAS  0RA1NAGE  BASIN 

03 

AKRON   FAA  AIRPORT 
BURLIN670N 
H0LY0KE 
YUMA 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
04 

BOULDER 

BYERS 

CHEESMAN 

DENVER  «B  AIRPORT 

ESTES  PARK 
FORT  COLLINS 
FORT  MORGAN 
GROVER  10  H 
HARTSEL 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
PARKER  9  E 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 
WALDEN 

rio  Grande  drainage 

BASIN  05 
ALAMOSA   NB  AIRPORT 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MANASSA 

SAGUACHE 

■AGON  WHEEL  GAP  3  N 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOwcALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


5.0  5.0 
6  11 


8.0  1.0, 

a 


3.2 


0.3 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

M 
*  i 
<  $ 

Average 

Minimum 

■ 

I 
> 
< 

Departure 
From  Normol 

9 

| 

{ 

o 

a 

e 

O) 

a 

No.  of  Days 

1 

„  I 

1  2 
|| 

a 

i 

(3 

c 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day. 

Max. 

Min. 

s 

X 
0, 

J 
J 

1 

o 
% 

2 

0 

a 

I 

5 
2 

s 

5 

0 

s 

o 

s : 
M 

1 1 
.  J 

'A  £ 

1 1 
"J 

•'J 

JANUARY  1963 

MANASSA 

34.8 

-  0.5 

17.2 

-  0.9 

51 

31 

-34 

12 

1478 

U 

2  g 

20 

FEBRUARY  1963 

HANASSA 

46. 2M 

_  3^9 

21  .2M 

_  3^7 

69 

9  + 

-3? 

21 

1209 

0 

2 

28 

12 

MARCH  1963 

BURLINGTON 

56.1 

25.5 

40.8 

1.9 

86 

29+ 

9 

5 

719 

Q 

1 

25 

o 

2.39 

1.40 

1.15 

12 

14  0 

MANASSA 

46.4 

17. 5M 

32.  OM 

-  0.8 

65 

27 

0 

6 

1014 

0 

4 

28 

1 

MONUMENT  2  WSW 

51  .OM 

19. 7M 

35.  4M 

1.5 

75 

28 

1 

5 

882 

0 

1 

26 

0 

.  76 

-  .70 

.  56 

& 

2.6 

1 

° 

APRIL  1963 

MANASSA 

60.  3 

26.4 

43.4 

1.2 

72 

14 

8 

2 

643 

0 

0 

23 

0 

MAY  1963 

BRANSON 

79.  1 

49.5 

64.3 

90 

8 

35 

24 

91 

1 

0 

0 

0 

1.67 

1.18 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

BURL  1 NGTON 

79.9 

47.3 

63.6 

4.6 

9  3 

35 

20 

109 

4 

0 

0 

0 

.0 

3 

1 

1 

MANASSA 

70. 2M 

36. 8M 

53.  5M 

2.7 

75 

18  + 

22 

12 

358 

0 

0 

9 

0 

JUNE  1963 

8RANSON 

85.4 

56.9 

71.2 

98 

28 

45 

10 

23 

1 1 

0 

0 

0 

.88 

.30 

13 

.0 

0 

s 

0 

0 

BURLINGTON 

90.5 

55.6 

73.1 

3.7 

107 

28 

45 

9 

4 

1  9 

n 

o 

o 

.87 

-  1.65 

.52 

16 

.0 

Q 

MOT   SULPHUR  SPR  2  SW 

75.  4M 

35. 4M 

55. 4M 

85 

30+ 

283 

0 

0 

9 

0 

2.24 

.68 

15 

.0 

0 

5 

2 

0 

LAMAR 

93.  3M 

60.1M 

76. 7M 

3.2 

107 

29+ 

44 

10 

1  0 

24 

0 

0 

0 

1.93 

•  14 

.  82 

21 

.0 

o 

0 

LIMON 

83.9 

51.3 

67.6 

97 

28 

42 

11  + 

42 

8 

0 

0 

0 

1.12 

.39 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

MANASSA 

74.9 

41.3 

58.1 

_  »  i 

87 

27 

30 

9 

206 

0 

0 

2 

0 

JULY  1963 

BRANSON 

92.3 

78.0 

100 

31 

55 

28 

0 

2  g 

o 

.38 

.28 

24 

2 

BURLINGTON 

96.9 

64.1 

80.5 

5.0 

106 

18 

55 

16 

0 

2  9 

0 

0 

0 

1.81 

-  .76 

.75 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

LAMAR 

99.7 

66.  1 

82.9 

3.8 

107 

31  + 

59 

28+ 

0 

29 

0 

0 

0 

1.81 

—     .  04 

1.06 

1 1 

.0 

o 

3 

J 

LIMON 

90.8 

58.6 

74.7 

98 

22  + 

51 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

1.95 

.81 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

MANASSA 

81.5 

47.1 

64.  3 

0.8 

38 

26 

37 

AUGUST  1963 

BURLINGTON 

90.9 

59.2 

75.1 

1.3 

99 

51 

17 

0 

24 

0 

0 

0 

_  ^  ^  3£ 

.51 

1 8 

.0 

Q 

0 

JULESBURG 

90.1 

60.1 

75.1 

0.6 

102 

1 

50 

13 

0 

I  7 

0 

Q 

o 

!74 

-  1.19 

.42 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

MEREDI TH 

M 

M 

M 

0 

0 

.0 

0 

SEDGWICK  5  S 

87.5 

60.5 

74.0 

98 

1 

53 

30+ 

0 

I  2 

Q 

o 

o 

2.27 

1.25 

5 

SPRINGFIELD  8  S 

92. 5M 

59. 5M 

76. OM 

100 

5+ 

.80 

.37 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

SEPTEMBER  1963 

BURLINGTON 

82.9 

54.4 

68.7 

2.9 

96 

6 

37 

29 

41 

6 

0 

0 

0 

3.76 

2.53 

1.80 

7 

.0 

0 

3 

2 

2 

GRANT 

M 

M 

M 

28 

29 

0 

0 

.0 

0 

RUSH  2  NNE 

78.5 

46.3 

62.4 

86 

4 

35 

29 

91 

0 

0 

0 

0 

2.48 

1.30 

.90 

7 

.0 

0 

4 

3 

0 

OCTOBER  1963 

BRANSON 

72.0 

48.8 

60.4 

83 

9+ 

28 

31 

168 

0 

0 

1 

0 

.77 

.64 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

CIMARRON  3  SE 

70.3 

30.1 

50.2 

75 

7 

24 

29 

449 

0 

0 

26 

0 

.70 

.25 

20+ 

7.0 

0 

3 

0 

0 

NOVEMBER  1963 

BUENA  VISTA 

53. 5M 

19. 9M 

36.  7M 

2.5 

62 

11 

8 

23 

842 

0 

0 

30 

0 

.34 

-  .11 

.22 

22 

6.0 

0 

2 

0 

0 

RUXTON  PARK 

47.1 

19.0 

33.1 

60 

15 

5 

17+ 

951 

0 

0 

26 

0 

.75 

.50 

17 

4.0 

9 

1 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
DELAYED  DATA 


Station 

■3 

Day  of  Month 

o 

H 

'  1 

2  1 

3 

4  | 

S  [ 

6 

7  1  8   1  9 

10 

11 

12 

13  14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

JANUARY  1963 

HANASSA 

FEBRUARY  1963 

HANASSA 

MARCH  1963 

BURLINGTON 
HANASSA 

MONUMENT   2  HSW 

2.39 
.76 

.ie 

T 

•  20 

.61 

.56 

.62 

T 

1.15 

.03 

APRIL  1963 

HANASSA 

MAY  1963 

BRANSON 

BURLINGTON 

HANASSA 

1.67 
2.17 

T 

•  09 

T 

1.25 

T 

.05 

.13 
.33 

T 

.27 
T 

.02 
T 

T 

T 

1.16 

.07 
.49 

JUNE  1963 

BRANSON 
BURLINGTON 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

KIOWA  4  SW 

LAHAR 

•  66 
.87 
2.2* 
1.43 
1.93 

T 

•  25 
.03 

T 

T 

•  40 

•  63 

•  15 
.21 
.02 

.08 
.04 

•  30 

.35 
T 

.03 

•  13 

.68 
1.05 
.60 

.10 
.52 

.28 

.15 

.10 

.32 
•  13 
T 

.82 

LI  HON 
HANASSA 

1.12 

.13 

.22 

.16 

.39 

.22 

JULY  1963 

AMES 

BRANDON 

BRANSON 

BURLINGTON 

FOUNTAIN 

2.70 
1.71 
•  38 
1*61 
2.64 

.05 

T 

T 

•  18 

.25 
.06 

■  10 
.10 
.20 

•  13 

•  27 

•  27 

•  11 

.37 
.06 

.55 
.40 

.27 
.21 

.11 

.31 
.06 

.03 

•  37  .02 

•  07 

.04 

.53 

.09 
.01 

.07 

.04 

.11 
.98 

.21 

.13 
T 

.03 
.10 
.28 

.09 

.02 

.12 
.09 

.75 

T 

.57 

LAKE  MORAINE 
LAHAR 
LIHON 
HANASSA 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

2.71 
1.81 
1.93 

.76 

•  05 

•  08 

.21 
.15 

.02 

.27 

•  08 

•  37 

•  15 

•  31 
.11 

.41 

.30 
1.06 
.23 

•  08 

.39 
T 

•  05 

.20 

.07 
.07 

.03 

.01 

.30 

.03 
.17 

.07 

.02 
.13 

.26 

.42 

T 

.05 

.38 
T 

T 
1 

SPRINGFIELD 

2.01 

.01 

T 

.02 

.10 

.39 

•  04 

.10 

1.35 

AUGUST  1963 

BURLINGTON 

BUTLER  RANCH 

FAIRPLAY  // 

JULESBURG 

LAKE  MORAINE 

.87 
1.88 
7.11 

•  7* 
7.68 

T 

toa 

.36 

T 

•  67 

•  48 

2*24 
.3* 

.80 

T 

•  63 

•  05 
•40 

.25 
.10 
.12 
.28 

.17 

•  25 
.20 
.17 

•  32 
T 

.31 

.40 
T 

•  50 

•  62 

.23 
.18 

•10  .04 
.06  T 

.36 

.07 
•  OS 

.03 
.40 

T 

.30 

.51 
T 

.42 
.06 

T 

.11 

T 

•  44 

•  90 
.24 

.51 
.02 

.03 

.01 

.20 

.05 
.10 
.48 

.24 
.35 

.14 

.15  T 
.17  .22 

T 

.03 

T 

.18 

.72 

HEREOITH 
SEDGWICK  3  S 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  6  S 

2.27 
2.41 
.80 

.10 

1.25 

.05 

.32 

.03 
•  10 

.30 

.12 

■  01 

T 

.75 
•  06 

.09 

.62 

•  16 

.54 
.37 

T 

.03 

.59 

SEPTEMBER  1963 

BURLINGTON 
FAIRPLAY 

RUSH  2  NNE 
SAPINERO  8  E 

3.76 
2*63 

2.48 
•  32 

•  ie 

T 

T 

1.20 
.15 

•  31 
.17 

1.80 
.66 

•  90 
.01 

.05 
•  10 

•  09 

T 

T 

•02 

.12 

•  11 

T 

.06 

1.65 
.45 

.80 
.01 

.68 

.06 
.01 

OCTOBER  1963 

BRANSON 
BUTLER  RANCW 
CIMARRON  3  SE 

.77 
•  17 
.70 

.25 

.64 
.17 
.25 

.20 

.13 

NOVEHBER  1963 

BRANDON 
BUENA  VISTA 
ELBERT  2  WNW 
RtJXTON  PARK 
SEOALIA  A  SSE 

.40 

•  34 

•  30 
.75 
.54 

.08 

.40 

.30 
.50 
.46 

.22 
.25 

.12 

S*«  tafarance  notoi  lollowing  Station  IndtM. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Sutton 

Day  Of  Month 

• 

a 
* 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

•n 
10 

11 

12 

14 

1  " 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

I 

JANUARY  1963 

MANASSA 

MAX 
MIN 

37 
-  6 

48 
8 

48 
15 

37 
-  2 

33 
-  8 

31 
-  4 

36 
-  7 

40 
-  8 

40 
19 

36 
6 

29 
-31 

2 

-34 

10 
-20 

21 
-16 

24 
-15 

27 
-13 

34 

0 

33 
1 

24 

-12 

28 
-  6 

42 
-  2 

46 
0 

40 
-  5 

40 
16 

40 

s 

31 
-13 

32 
-  6 

40 
21 

46 

28 

50 
33 

51 
34 

14.8 

-  .5 

FEBRUARY  1963 

MANASSA 

MAX 
MIN 

5* 

15 

50 

7 

52 
17 

56 

14 

58 
14 

60 
A 

69 
4 

68 

10 

69 
14 

42 
4 

35 
-10 

22 
-24 

47 

-20 

25 
-19 

35 
-29 

36 
-22 

-25 

42 
-21 

34 
-18 

45 
-27 

43 

-12 

36 
-21 

38 
10 

41 

12 

42 

S 

50 
8 

57 
16 

41 
4 

46.2 
-  3.9 

MARCH  1963 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

57 
25 

51 
27 

43 
30 

32 
19 

37 
9 

38 
19 

43 

14 

54 

15 

52 
20 

45 

IS 

52 

20 

40 
25 

35 
18 

40 
17 

51 
13 

50 
28 

50 
22 

44 

31 

54 
31 

60 
28 

66 

29 

73 
30 

73 
29 

75 
42 

70 
28 

70 
22 

73 
35 

86 
40 

86 
46 

84 

39 

56.1 
25.5 

MANASSA 

MAX 

40 
8 

40 

43 
6 

23 

9 

27 

2 

32 
0 

36 

15 

10 

19 

20 

38 
16 

35 
6 

5 

22 

50 
1 2 

43 

21 

47 

41 
■  0 

50 
10 

54 
14 

5  5 
19 

54 
28 

57 
32 

10 

28 

16 

29 

36 

34 

30 

35 

17.5 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 
MIN 

51 

22 

51 

25 

38 

12 

22 
5 

45 
1 

37 
10 

35 
10 

39 
15 

51 
IS 

43 
17 

44 

21 

36 
13 

36 
3 

54 
21 

44 
20 

45 
25 

35 
11 

51 
19 

S3 
16 

68 

23 

67 

25 

60 

22 

62 
30 

57 

20 

67 
21 

60 

35 

75 
34 

58 
34 

68 

32 

71 
33 

51.0 
19.7 

APRIL  1963 

MANASSA 

MAX 
MIN 

66 

30 

60 
8 

30 
)0 

58 

32 

49 
19 

63 
36 

65 
42 

65 
40 

60 
30 

55 
19 

56 
19 

65 
20 

70 
16 

72 
64 

66 

30 

56 
29 

60 
20 

52 
14 

48 

26 

56 
26 

65 

23 

57 
14 

60 
21 

66 
18 

61 
36 

63 
24 

59 
2-, 

37 
16 

61 
22 

68 

37 

60.3 
26.4 

MAY    196  3 

BRANSON 

MAX 
MIN 

72 
65 

72 
42 

84 

63 

84 

55 

87 

52 

78 
AS 

66 

58 

90 
61 

85 
60 

83 

52 

85 
64 

BO 
65 

80 
43 

67 

52 

84 
53 

85 
52 

83 
45 

63 
48 

75 
40 

70 
38 

63 
38 

51 
36 

77 
40 

60 

35 

60 

50 

77 
50 

78 

SO 

80 
48 

80 
50 

72 
54 

79 

79.1 
49.5 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

77 
37 

81 

36 

87 
40 

92 
51 

61 

50 

84 

43 

90 
56 

93 

60 

83 
53 

86 

52 

93 

53 

50 

51 

42 

85 

59 

75 

81 

77 
68 

73 
42 

70 
35 

63 
40 

50 
38 

50 
41 

42 

43 

47 

47 

44 

46 

45 

5  5 

47.3 

MANASSA 

MAX 
MIN 

60 
24 

68 

30 

70 
30 

72 
28 

72 
30 

74 

40 

75 
45 

75 
49 

71 
40 

72 
45 

72 
37 

69 

22 

69 
34 

72 
43 

72 
42 

71 

72 

75 
32 

71 
35 

68 
38 

70 
44 

68 

37 

67 

35 

67 
35 

67 

37 

67 

34 

67 
35 

66 
34 

72 
40 

74 
66 

70.2 
36.8 

JUNE  1963 

BRANSON 

MAX 
MIN 

78 
46 

68 
50 

79 
52 

84 

S3 

87 

52 

85 

55 

87 
55 

87 

57 

80 

56 

84 
45 

85 
58 

90 
6C 

67 
65 

93 
60 

60 

55 

65 
50 

66 

80 

53 

82 
53 

83 

52 

88 

60 

90 
58 

94 

to 

93 
62 

90 
65 

93 
62 

93 
65 

9  8 

67 

97 
67 

95 
66 

85.4 
56.9 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

85 
47 

76 
55 

87 

57 

90 
47 

87 
60 

92 
48 

92 

55 

92 
59 

79 

45 

S3 

57 

92 
56 

92 
S3 

98 

57 

94 
59 

64 

56 

77 
52 

75 
53 

62 
56 

84 

52 

90 
54 

93 
62 

91 
67 

90 
69 

1  00 
59 

91 
57 

101 
58 

104 

57 

107 
51 

105 
58 

102 
62 

90.5 
55.6 

HOT   SULPHUR   SPR   2  SW 

MAX 

75 
27 

76 
29 

73 
30 

76 
29 

68 

32 

72 
49 

71 
39 

72 
33 

77 
33 

79 
35 

75 
41 

72 
38 

59 
40 

63 
36 

68 
32 

73 
35 

75 
32 

78 

39 

76 
36 

82 
36 

61 

35 

79 

35 

60 

35 

85 

33 

83 
41 

80 
38 

65 

35 

75.4 
35.4 

LAMAR 

MAX 
MIN 

87 
47 

78 

56 

93 
49 

96 
63 

95 
62 

98 
54 

100 

52 

96 
66 

92 

59 

89 
44 

98 

63 

98 

56 

99 

55 

101 
66 

91 
59 

62 
55 

69 
53 

85 
56 

86 
55 

90 
54 

93 
61 

95 
62 

92 
69 

100 
66 

95 
71 

100 
70 

104 
68 

107 
74 

107 
70 

104 
65 

93.3 
60.1 

LIMON 

MAX 
MIN 

81 
42 

72 
50 

82 
45 

85 
44 

80 

53 

86 

'0 

52 

85 
51 

47 

80 

42 

42 

51 

' : 

52 

73 

57 
46 

65 

74 
51 

79 
49 

63 
48 

90 
52 

88 
56 

89 

62 

57 

84 
59 

93 
5S 

54 

52 

61 

60 

51.3 

MANASSA 

MAX 
MIN 

73 
40 

68 
41 

70 
42 

72 
44 

69 
44 

72 
42 

74 
40 

70 
31 

66 

30 

70 
33 

71 
40 

76 
47 

80 
42 

76 
44 

78 
46 

73 

33 

70 
38 

71 
40 

67 
34 

78 
37 

75 
46 

76 
46 

80 

78 
42 

80 
45 

82 
42 

87 

52 

82 

50 

60 
42 

80 
39 

74.9 
41.3 

JULY  1963 

BRANSON 

MAX 
MIN 

93 
69 

92 
66 

92 
63 

90 
60 

90 
58 

91 
6* 

87 
60 

90 
62 

91 
65 

92 
68 

91 
65 

65 
60 

90 
58 

90 
63 

96 
60 

96 
72 

93 
63 

96 
66 

95 
65 

91 
63 

95 
64 

99 
67 

98 
66 

92 
60 

91 
68 

93 
65 

83 
56 

90 
55 

93 
60 

95 
67 

100 
71 

92.3 
63.6 

BURLINGTON 

MAX 

102 
67 

96 

62 

98 
62 

98 
67 

102 
62 

98 
64 

95 
61 

98 

62 

95 
63 

89 
62 

90 
63 

92 
61 

89 
62 

92 
61 

93 
63 

99 
55 

98 

06 

64 

90 
65 

96  100 
61  66 

104  105 
71  72 

101 
74 

99 
79 

100 
64 

90 
61 

94 
65 

96 
65 

98  100 
58  65 

96.9 
64.1 

LAMAR 

MAX 
MIN 

103 
71 

98 

62 

99 
70 

101 

72 

98 
63 

100 
61 

96 

70 

99 

62 

97 
70 

95 
68 

100 
64 

89 

64 

94 
64 

97 

60 

101 

59 

105 
69 

97 
64 

107 
68 

98 
64 

.00  105 
70  66 

107  106 
74  66 

101 
66 

106  104 
66  65 

93 
65 

88 

59 

98  103  107 
64     66  74 

99.7 
66.1 

LIMON 

MAX 
MIN 

89 

63 

90 
59 

91 
58 

94 
61 

55 

61 

62 

58 

i  0 

63 

61 

£  3 

55 

61 

92 
54 

96 
55 

91 

96 

60 

86 
61 

90 
62 

95 
55 

98 
60 

95 
64 

93 
60 

96 
59 

93 
56 

7  g 
$4 

84 

60 

90 
57 

95 
51 

96 
SS 

58.6 

MANASSA 

MAX 
MIN 

85 
45 

82 
48 

80 

50 

77 
48 

78 
46 

83 
49 

80 
48 

82 

50 

76 

52 

80 

53 

77 
54 

77 
42 

76 
42 

79 
42 

80 
41 

82 
47 

62 

84 

5  4 

65 

50 

62 
45 

62 
46 

80 
48 

84 

47 

86 
44 

84 

45 

63 
38 

86 
40 

61 
45 

86 

49 

86 
49 

83 
52 

81.5 
47.1 

AUGUST  1963 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

94 
60 

98 
65 

92 
58 

91 
61 

90 
58 

55 

90 
59 

93 
63 

92 
61 

91 
60 

91 

59 

83 
63 

89 

62 

91 
52 

94 
54 

99 

90 

84 

59 

87 

55 

93 
62 

94 
64 

96 
60 

92 
63 

9  2 
60 

90 
66 

92 
68 

95 
60 

91 
58 

80 
55 

85 
54 

87 
57 

90.9 
59.2 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

102 
66 

98 
66 

81 

59 

90 
58 

91 
61 

89 
65 

86 
64 

97 
62 

95 
63 

89 
64 

93 
64 

89 
68 

85 

50 

91 

55 

98 

59 

92 

67 

78 

57 

86 

52 

94 
58 

93 
57 

92 
61 

94 

61 

92 
36 

92 
63 

91 
66 

89 
63 

87 

53 

83 
58 

86 

56 

82 
58 

90.1 
60.1 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

78 
42 

79 

81 

75 
45 

78 
46 

62 
38 

7  2 
■.1 

78 
54 

76 

78 
18 

78 
42 

73 
55 

69 
52 

75 
36 

75 
35 

72 
43 

69 
39 

SEDGWICK   5  S 

MAX 
MIN 

98 
67 

92 
69 

78 

60 

85 
58 

87 

62 

85 
66 

86 
64 

94 

62 

88 

62 

88 

61 

93 
59 

87 
67 

BO 
55 

90 
53 

96 
58 

90 

86 

75 
56 

84 
57 

93 
56 

«8 
59 

91 
62 

91 
J 

92 
63 

92 
65 

87 
60 

85 
56 

67 
64 

77 
64 

87 

53 

82 
56 

87.5 
60.5 

SPRINGFIELD  6  S 

MAX 
MIN 

99 
70 

100 
68 

100 
57 

97 
64 

95 
49 

98 

66 

94 

60 

92 
SS 

SO 
59 

82 
54 

96 
53 

95 
54 

94 

55 

93 
59 

93 
64 

94 
62 

95 
63 

90 
63 

93 

59 

90 

59 

83 
62 

79 
54 

92.5 
59.5 

SEPTEMBER  1963 

MAX 
MIN 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

94 
58 

91 
57 

90 
56 

80 

57 

85 
54 

96 
57 

89 
60 

87 

60 

83 

59 

89 

57 

93 
58 

89 
59 

85 

55 

67 
56 

84 

55 

85 
59 

89 

55 

92 

60 

84 

55 

80 

52 

5  8 
54 

64 

55 

59 
55 

65 

55 

84 
46 

83 

53 

85 
46 

86 
46 

75 
37 

77 
42 

62.9 
56.4 

GRANT 

MAX 
MIN 

62 
34 

69 

33 

72 
32 

71 
33 

30 

69 
28 

76 
33 

RUSH  2  NNE 

MAX 
MIN 

76 
46 

80 
48 

S3 
*9 

86 

54 

82 

52 

5* 

74 
52 

78 

50 

81 

SO 

82 
48 

60 

50 

77 
51 

76 
44 

79 
44 

60 

45 

81 
44 

82 
45 

H4 

46 

83 
54 

73 
49 

69 

4  2 

76 
41 

60 
44 

70 

40 

75 
39 

78 
42 

76 
44 

71 
43 

75 
35 

63 
43 

76.5 
46.3 

OCTOBER  1963 

BRANSON 

MAX 
MIN 

SO 

53 

80 
50 

83 

60 

82 

60 

77 
57 

75 
S3 

77 
54 

60 

57 

83 

56 

78 
58 

72 
46 

75 
55 

77 
55 

70 
42 

72 
44 

70 
47 

76 
46 

77 
49 

65 
55 

60 
42 

63 
42 

70 
50 

66 

46 

62 

46 

73 
42 

68 
44 

SS 

40 

62 
39 

68 
45 

66 
46 

62 

26 

72.0 
48.8 

S*«  R*I««xu-s)  No1m  Following  SUtloa  IncU* 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

ago 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  " 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avet 

OCTOBER  1963 

CIMARRON   3  St 

MAX 
MIN 

70 

69 
32 

69 

71 

72 

69 
.  '  .u. 

75 

72 

68 

69 

71 

73 

72 

69 

68 

69 

31 

74 
34 

72 
33 

70 
32 

71 
30 

69 
31 

68 
31 

69 
28 

65 
26 

69 
28 

72 
29 

73 
28 

70 
25 

71 
24 

70 

69 

70.3 
30.1 

NOVEMBER  1963 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

48 

18 

55 
16 

« 
32 

53 

29 

50 
29 

59 

23 

55 

25 

58 

21 

59 

25 

59 
22 

62 
23 

60 
17 

60 
21 

60 

25 

60 
24 

57 
17 

48 

12 

51 
11 

50 
15 

45 
18 

40 
15 

48 
8 

47 
9 

51 
13 

50 
12 

55 
28 

52 
25 

52 
22 

53.5 
19.9 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

44 

5 

54 
17 

46 
20 

47 

27 

48 

23 

54 

25 

51 

35 

48 

22 

51 
25 

49 

26 

44 

25 

43 
17 

57 
25 

54 
30 

60 
27 

52 
36 

36 
5 

46 

12 

44 

10 

44 
16 

46 

25 

36 
15 

47 

12 

40 
20 

33 
13 

52 

6 

52 
6 

38 
14 

48 
15 

50 
17 

47.1 
19.0 

c 

C 


JANUARY  1963 
MANASSA 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 

1      2      3      4      5      6      7      8     9     10     11     12    13    14    15     16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


FEBRUARY  1963 
MANASSA 


MARCH  1963 
BURLINGTON 


SNOWFALL 
SN  ON  GN0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


a 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


c 


APRIL  1963 
MANASSA 


NOVEMBER  1963 
RUXTON  PARK 


SNOWFALL 
SN  ON  GN0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


4.0 

3 


See  Reierenc*  Notes  Following  Statics  Index 
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STATION  INDEX 


f     1  ARKANSAS ,      2  COLORADO,      3  KANSAS, 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

U 

g 
< 

ITUDE 

z 
O 
P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q 

J 

Z 

g 

> 
u 

□ 

PRECIP 

Sj 

> 

U 

SPECIAL 



AKRON  *  C 

0109 

MAShI ngton 

I 

40  0* 

4338 

OR Y  LAND  FIELD  STA 

AKRON   'AA  AIRPORT 

011A 

MASHl NGTON 

HID 

,  M 

fed  aviation  agency 

01  so 

0214 

9P 

w?e 

107  93 

-,P 

D242 

103  39 

•P 

ANTE RO  RESERVOIR 

02*3 

» 

BOARD  OF  MATER  COMM 

0104 

CMC YE  NNE 

C 

JOSEPH  H  PFOST 

0343 

CHEYENNE 

MERRILL  L 1 NDOUI ST 

ARTESU  2  E 

0S94 

MOFFAT 

40  14 

3921 

SP 

: 

U  S  NATL  PARK  SER 

03T0 

PITKIN 

SP 

:  m 

RALPH  P  MELVILLE 

ATfR  RANCH 

CL  PASO 

7232 

8A 

Ralph  j  ayeR 

JJ] 

PARK 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

bcrihouo  pass 

M74 

GRAND 

1 

OA 

U  S  FOREST  SERVICE 

6 1 C  S^A 1 NGS  RANCH 

0T12 

EL  PASO 

104  19 

ARTHUR  H  NUTT 

077* 

COSTILLA 

37  2* 

109  31 

7741 

9P 

»P 

L I NOEL   J  HUDSON 

0110 

EAGLE 

BONHAM  RESERVOIR 

0*29 

MESA 

If 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  DAM 

0834:  TUMA 

7A 

TA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

0043 

BOULDER 

* 

40  01 

3400 

THOMAS  L  PLATT 

0B4B 

BOULDER 

6P 

*P 

H 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

0193 

KIOWA 

3929 

8A 

BRANSON 

0B9B 

LAS  ANIMAS 

1 

37  01 

6292 

IP 

\i 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECkENRIDGE 

0909 

SUMMIT 

2 

39  29 

9339 

MRS  ELVA  J  ENYEART 

BRIGGSOalE  2  NW 

094S  HELD 

40  39 

104  20 

4879 

IF 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

1071 

CHAFFEE 

1 

38  31 

106  08 

7994 

4P 

k» 

BURL  I NO TON 

1121 

K|T  CARSON 

3 

39  19 

4169 

9P 

7A 

JACK    M  BROMN 

BURLINGTON  12  NNE 

112ft 

KIT  CARSON 

3 

39  2ft 

42)0 

SHIRLEY  M  JAMES 

BUTLER  RANCH 

11*7 

PUEBLO 

1 

38  02 

104  ^o 

4990 

9P 

MRS  Ml Nl FRED  ORR 

BTtBS 

UN 

ARAPAHOE 

39  43 

104  14 

5203 

3P 

9«> 

C  H 

MRS.  CRYSTAL  L<  RITTER 

CAfPC  B  SM 

IZftft 

BACA 

1 

37  02 

4440 

9P 

BURT  L  SALISBURY 

CANON  CITY 

12*4 

FREMONT 

1    38  26 

5343 

9P 

>n 

MAROEN  PENITENT IARY 

CARIBOU  RANCH 

1342 

BOULDER 

40  00 

8  396 

9P 

*1 

CARIBOU  RANCH 

1)04 

1 

37  60 

8853 

s 

MEST  COLO  POWER  CO 

CASTlE  ROCK 

1401 

DOUGLAS 

39  22 

104  92 

6203 

3P 

9P{ 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEOAREDGE 

1440 

DELTA 

2 

38  54 

107  56 

6173 

9P 

Ph|l I P  R  AUST 

CENTER 

1438 

SAGUACHE 

3 

37  43 

7668 

IP 

a 

MILL  1  AM  B  SUTLEY 

JEFFERSON 

39  13 

6879 

SP 

BOARD  OF  WATER  COMH 

19)9 

OTERO 

1 

3B  04 

1 

SIMON  B  SCHULTZ 

CHERRY  CREEK  DAM 

1347 

ARAPAHOE 

3*  3* 

9649 

CORPS  OF  ENGINEERS 

"    '  r .'■•■>:  HELLS 

1  9  6* 

CHEYENNE 

1 

38  49 

4290 

4P 

4P 

CARL  A  LOVELL 

CIMARRON  3  SC 

MONTROSE 

2 

38  24 

7096 

IIP 

IIP 

CARL  E  MC  MlLLEN 

CLIFF  LAKES 

1*44 

RIO  BLANCO 

2 

19  30 

9290 

U  S  MEATMER  BUREAU 

CL 1 *A*  2  NM 

1440 

EAGLE 

2 

39  21 

11100 

*P 

*P 

*P 

HIGH  ALTITUDE  OBS 

COALDAlE  1  NW 

1**3 

FREMONT 

1   1ft  23 

109  47 

6323 

1698  FREMONT 

1 

38  21 

109  47 

6900 

SP 

\o 

COCHETOPA  creek 

I  'I  J 

GUNNI SON 

2 

38  26 

aooo 

BA 

IJ 

1741 

MESA 

2 

39  14 

4137 

SP 

3P 

COLORADO  NAT  HON 

1772 

MESA 

2 

39  06 

2P 

" 

SUPT  COLO  NAT  MOM 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

1  T>8 

EL  PASO 

1 

36  49 

6173 

MID 

HJ 

u  S  MEATHER  BUREAU 

C  OL  UMB  I N  E 

1792  ROUTT 

2 

40  31 

8499 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOO* 

MONTEZUMA 

2 
2 

37  21 

ftl77 

3P 

91 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

1928  MOFFAT 

40  31 

6280 

IIP 

IIP 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1*3* 

GUNNISON 

2 

38  32 

8853 

5P 

5P 

MRS   MARY  A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK  9  NM 

19T8 

TELLER 

109  IB 

8900 

MILL) AM  M  SNARE 

CUChaRAS  dah 

2040 

HUERFANO 

1 

37  44 

104  36 

9999 

ARCHER  B  CRISP 

2048  CONEJOS 

3 

37  01 

10018 

deertrail 

2142 

ARAPAHOE 

39  37 

3183 

EVER  ITT  L  DAV] S 

DELHI 

ilT8 

LAS  ANIMAS 

1 

37  38 

5P 

3P 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

21  8* 

RIO  GRANDE 

3 

37  40 

7884 

1  F 

LYNN  K  WOODS 

21*2 

DELTA 

2 

38  45 

3123 

IP 

M  0  PRESTON 

DENVER  »'  AIRPORT 

2220 

DENVER 

39  4ft 

5283 

HID 

u  s  weather  Bureau 

'DENVER  MB  CITY 

2223 

DENVER 

39  43 

5221 

HID 

"I! 

u  s  weather  Bureau 

2281 

SUMMIT 

2 

3*  37 

8794 

4P 

MP 

BOARD  OF  WATER  COMM 

2312 

LAS  ANIHAS 

103  53 

51  )0 

5P 

DOLORES 

1  )26 

MONTEZUMA 

2 

37  28 

108  30 

8940 

9A 

LLOYO  C  PYLE 

DURANGO 

2432 

LA  PLATA 

2 

37  17 

6930 

ftp 

6P 

MALCOLM  R  DAYTON 

244* 

K|OMA 

1 

38  29 

4258 

9P 

3P 

EAGLE   'AA  AIRPORT 

2434!  EAGLE 

2 

39  39 

6497 

HID 

M|C 

E ASTONv 1LLE  1  NNm 

EL  PASO 

4 

39  03 

7290 

*A 

CARL  R  GUY 

EASTOMVILLE  2  NNE 

24** 

EL  PASO 

19  03 

7270 

*P 

EASTONVILLE  3  Nw 

2497 

EL  PASO 

39  Oft 

7000 

RALPH  H  EVANS 

EASTOMVILLE  6  MSM 

2301 

EL  PASO 

19  02 

7604 

I  9A 

DARWIN  0  MOOLLEY 

2333 

YUMA 

3 

40  07 

3900 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

23*3 

ELBERT 

104  33 

6785 

SP 

SP 

HANS  LARSEN 

ELBERT  2  VMM 

2375  ELBERT 

* 

39  14 

106  33 

7029 

SP 

Elbert  j  se 

23*7 

ELBERT 

39  12 

6750 

ELBERT  A  SSM 

239* 

ELBERT 

39  10 

7220 

HUGH  MUNOY 

Elbert  t  sse 

2*00 

ELBERT 

39  08 

7210 

L ELAND  P  OLKJER 

ELBERT  3  Sw 

2*01 

ELBERT 

* 

39  10 

6925 

6P 

CHARLES  A  MCLBURN 

ELBERT  B  Sw 

2*03 

ELBERT 

4 

39  0? 

7240 

SP 

iti- 

LA  PLATA 

2 

37  33 

HID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

JEFFERSON 

39  29 

105  22 

8440 

SAMUEL  J  haRGIS 

IT,? 

LARIMER 

40  23 

7*97 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

nio 

JEFFERSON 

39  38 

103  19 

7000 

3P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGREEN  2  SW 

2793 

JEFFERSON 

39  37 

105  21 

7300 

RAY  S  FLEMING 

E versoll  Ranch 

2e;> 

OACA 

1 

37  02 

3376 

ftp 

6P 

F AIRPLAY 

;e.- 

PARK 

10000 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FLAGLER  2  NH 

2*32 

KIT  CARSON 

39  19 

TA 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

2944  LOGAN 

3 

40  40 

4230 

IP 

JOHN  G  MORI  SON 

FORfJER  B  S 

lit? 

LINCOLN 

1 

38  33 

4739 

ftp 

»* 

: 

MELVlN  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

9003 

LARIMER 

40  33 

5001 

TP 

TP 

7PCGH 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEVIS 

LA  PLATA 

37  14 

7395 

9P 

SAN   JUAN  BASIN  EX  STA 

FORT  L UPTON  1  N 

>oi  y 

WELD 

40  06 

4BB8 

5P 

9f 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

309B 

MORGAN 

40  13 

103  48 

4321 

8A 

■  a 

gt  west  sugar  co 

FOUNTAIN 

EL  PASO 

1 

38  41 

104  42 

3346 

7* 

: 

ARTHUR  E  ORCuT T 

FOWLER 

3079 

OTERO 

1 

38  OS 

4338 

7A 

US  SOI L  CON  SER VI CE 

FRASER 

3113 

GRAND 

2 

39  37 

8360 

ftP 

6P 

ronalo  R  tucker 

314* 

MESA 

2 

39  11 

4318 

ftP 

6P 

S  STEELE  6URGIN 

GARONER 

3222 

HUERFANO 

1 

37  4* 

6970 

6P 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY   l  SW 

324* 

MESA 

2 

38  40 

4562 

9P 

9P 

J2S9 

LINCOLN 

19  17 

3603 

TP 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

32*1  CLEAR  CREEK 

39  42 

8970 

5P 

SP 

public  service  co 

GLEnwOOD  SPR 1 NGS  I  N 

1199  GARFIELD 

2 

19  34 

5823 

»P 

RADIO  STATION  KGLN 

GORE  PASS  RANCH 

3423 

GRAND 

2 

40  09 

106  28 

7602 

SP 

" 

MRS  J  M  HOMNHOLZ 

GRANADA 

3*77 

PROWERS 

1 

38  04 

102  19 

36B* 

GRAND  JUNCTION  MB  AP 

34  B8 

MESA 

2 

39  07 

4835 

HID 

:  hj 

U  S  MEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

340* 

MESA 

2 

39  03 

4710 

SP 

9P 

m  SLOPE  BRANCH  EXP  STA 

GRANO   LAKE    1  HNW 

34** 

GRAND 

2 

40  1* 

8576 

3P 

IP 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSM 

3300 

GRAND 

2 

40  11 

B2BB 

SP 

9P 

- 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3330 

39  28 

8687 

SP 

IP 

GREAT  DIVIDE  12  SC 

2 

40  42 

6912 

: 

great  sand  Dunes  nh 

3341 

3 

37  43 

6120 

H 

GREAT   SANO  DUNES  NM 

WELD 

40  2ft 

4648 

BA 

: 

GT  MEST  SUGAR  CO 

GREENLAND  >  SE 

EL  PASO 

39  08 

104  46 

7350 

: 

FRANK  A  ROGERS 

GREENLAND  9  N£ 

33*4 

DOUGLAS 

19  16 

104  46 

6723 

: 

KEL  S£Y  POTTENGER  JR 

33*2 

SUMMI T 

1 

39  33 

7740 

IP 

•p 

&RE YSTONE 

MOFFAT 

2 

40  97 

3P 

GROVER  10  M 

3*43 

MELD 

40  91 

3090 

3P 

MRS  DORIS  A  MCGEHEE 

GUMEV  10  SE 

FREMONT 

1 

39  41 

6200 

*P[ 

MRS  CLARA  G  NASH 

M;  SON 

34*2 

GUNNISON 

2 

IB  12 

7664 

5P 

3P 

: 

C 1 T  y  OF  GUNN | SON 

MOFFAT 

2 

40  22 

6230 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

111] 

PARC 

* 

39  02 

8866 

*P 

:  h 

MRS  BESSIE  C  MANL IN 

3828 

KIOWA 

IB  27 

4933 

6P 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAhThORNE 

J89S 

BOULDER 

39  36 

103  17 

3923 

6P 

MRS  LAURA  E  ChESEBRO 

3B*7 

ROUTT 

2 

40  30 

107  19 

6337 

IP 

«P 

A  RAY  GOREE 

hCRM^T    ■  ESE 

3*31 

MINERAL 

3 

37  66 

10?  08 

9001 

SP 

9* 

MR$  MABEL  MRIGHT 

4047 

LAS  ANIMAS 

1 

37  16 

3718 

: 

Charles  f  hi col 

*07« 

PROWERS 

1 

38  03 

102  07 

319) 

6A 

MOLVOKE 

4082 

PHILLIPS 

9 

40  39 

102  IB 

3746 

*P1 

f  6  Flanagan 

MOT   SULPHUR  SPRS  2  SM 

4129 

GRAND 

1 

40  09 

106  09 

7800 

: 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

HOVT 

4115  MORGAN 

60  00 

104  03 

1 

MRS  BERTHA  M  MEYER 

HUGO 

4172 

LINCOLN 

1 

39  08 

103  28 

9034 

: 

BARBARA  L  MATT  1 X 

I0AHO  SPFINGS 

4234 

CLEAR  CREEK 

39  43 

103  31 

7947 

6P 

MILLARD  G  HO L MAN 

I DAL  1 A 

4242 

YUMA 

1 

39  42 

102  17 

3933 

ftP 

tmeooore  w  clark 

IGNACIC    1  N 

*2M 

LA  PLATA 

2 

37  08 

107  38 

6*24 

SP 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDCPENOENCC  PASS  3  SM 

*J70 

PITKIN 

2 

>■»  05 

10ft  37 

10390 

1 

l 

Twin  lakes  r  »  c  co 

JOES 

ISM 

3 

39  39 

102  61 

4200 

MRS  RUTH  C  SNYDER 

JOHN  MARTIN  DAM 

kill 

BENT 

1 

3B  03 

102  57 

3814 

If 

*P 

4P 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

4397 

CLEAR  CREEK 

39  44 

109  31 

10324 

SP 

"1 

L 

BOARD  OF  MATER  COMM 

 1 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  I 

U 

mON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

LATT 

0 

2 

8 

PRECIP. 

SPECIAL 

4*1  1 

SEDGWICK 

* 

41  00 

102  19 

9P 

municipal  pwr  plant 

KARVAL 

i 

38  44 

E  MANUE  L  S  1 NNE  ft S 

KASSLER 

4432 

JEFFERSON 

103  06 

*9 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE 

4460 

103  36 

SS 

HISS    TMYRA  M  NELSON 

KIM    13  NNE 

»1  )" 

LAS  ANIMAS 

103  19 

9240 

KIOWA    1  M 

".-.81 

ELBERT 

10*  29 

4330 

US  SOIL  CON  SERVICE 

, KIOWA  3  SSE 

*58* 

ELBERT 

104  27 

6707 

6C 

MRS  SUE  WATSON 

KIOWA  4  SW 

*363 

ELBERT 

104  )1 

6950 

6P 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA  3  S 

4361 

ELBERT 

104  28 

6615 

MR  A  B  luCORE 

KIT  CARSON 

4603 

CHEYENNE 

102  47 

4284 

*P 

ftp 

WILLIAM  H*MOLTHU5 

KUTCh  ft  SSE 

66  *< 

LINCOLN 

38  50 

103  90 

9390 

JAMES  R  RICKEMRAUGM 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

*  no 

OTERO 

3*  0  3 

10)  31 

4188 

HID 

"ID 

PEO  AVIATION  AGENCY 

4T34 

HINSDALE 

107  19 

8890 

9P 

MPS  EMMA  L  LI  SKA 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

4742 

PARK 

9P 

Charles  j  oavis 

LAKE  MORAINE 

•.y.o 

EL  PASO 

10269 

1 

COLO  SPGS  MTR  mORKS 

LAKEW0O0 

47*2 

JEFFERSON 

5637 

«p 

6P 

BOARD  OF  MATER  COMM 

4770 

PROWERS 

3639 

HID 

HID 

CMAS  E  NC  PHERSON  JR 

LAS  ANIMAS 

4834  BENT 

10)  13 

3892 

9P 

9P 

LA  VE  T A 

4B65  HUERFANO 

7026  6P 

6P 

Charles  j  masinton 

LEAOVILLE 

tie* 

LAKE 

10177 

IIP 

IIP 

RADIO  STATION  KBRR 

LEAOVILLE   10  WNW 

48B6  LAKE 

i 

39  17 

106  28 

11000 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LEROY  7  WSW 

4943 

LOGAN 

. 

40  29 

4  390 

*n 

GILBERT  L 1 NO ST ROM 

LIME  3  SE 

9001 

PUEBLO 

104  19 

4900 

8A 

LIMON  10  SSM 

901'' 

ELBERT 

9560 

»P 

6P 

S  G  PETERSON 

LI  HON 

50  1  7 

LINCOLN 

103  41 

5360 

MID 

HIO 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

LITTLE  DOLORES  3  NE 

9041 

MESA 

6373 

9P 

Charles  v  EC khan 

LITTLE  HILLS 

9048 

RIO  BLANCO 

106  12 

6146 

ftP 

6P 

COLO  GAME  •  FISH  OEP 

LONGMONT  2  ESE 

911* 

BOULDER 

109  04 

4930 

|i 

8A 

GT  west  Sugar  co 

LONGMONT  6  NW 

9121 

BOULDER 

109  09 

91*9 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

9141 

LARIMER 

103  3) 

8960 

u  5  heather  Bureau 

los  pinos  pass  i  SE 

9110 

SAGUACHE 

2 

38  OS 

10*  97 

10203 

S 

u  s  meather  bureau 

MANASSA 

3322 

CONEJOS 

! 

37  10 

103  36 

7676 

*P 

4P 

MANASSA   HIGH  SCHOOL 

3327 

MONTEZUMA 

7016 

SP 

EDGAR  A  NOL AND 

MANIT0U  SPRINGS 

3352  EL  PASO 

106  56 

6606 

MAN  I TOU   SPRGS  HYDRO  PL 

MAR VINE 

HOI 

RIO  BLANCO 

7200 

»*l 

GUY  M  STEALEY 

MAYBELL 

9444 

9920 

*P 

MEEKER 

34B4 

R|0  BLANCO 

6242 

t! 

:  h 

Richard  g  lytill  jr 

MEREDITH 

9907 

106  49 

4P 

*P 

HOWARD  1  OEARmAHER 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

9331 

MONTEZUMA 

106  29 

7070 

SP 

»H 

PARK  SUPER  1 NTENOENT 

MONARCH  PASS 

9699 

CHAFFEE 

106  20 

11342 

EARL  J  MILLIGAN 

9706 

RIO  GRANDE 

3 

37  33 

7663 

9P 

9*1 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTROSE  NO  1 

9T1T 

MONTROSE 

; 

18  29 

107  S3 

3830 

3P 

9P 

COLO  MATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

9T22 

MONTROSE 

107  33 

38  30 

7A 

UNCOMPAHGRE   V  w  U  A 

MONUMENT  2  HSM 

9790 

EL  PASO 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MORRISON  1  SW 

J763 

JEFFERSON 

6000 

n 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

HUERFANO 

8800 

JOHN  A  ZEMBER 

NEW  RAYMER 

3922 

WELD 

R  D  SHEPPERO 

NOR T HO ALE 

9*70 

DO LORE S 

669) 

SP 

w 

HiS  1   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

LAS  ANIMAS 

8800 

(,<= 

*p 

GLEN  c  coen 

*012 

SAN  MIGUEL 

7017 

fee 

OP 

JOSEPH  L  HANN1GAH 

*023 

WELD 

40  42 

31  S3: 

: 

LLOYO  A  GIFF1N 

ORDMAY 

61 M  CROWLEY 

IB  13 

103  45 

4300 

at 

Twin  lakes  r  ♦  c  CO 

OTIS  11  NE 

*1»2 

MASHINGTON 

102  31 

426) 

TP 

E  E  LINOGREN 

OURAY 

8209 

OURAY 

107  40 

7740 

9P 

9P 

:  h 

FRANCIS  J  COUGMLIN 

PAGOSA  SPRINGS 

82  98 

ARCHULETA 

107  01 

72)6 

IP 

GLEN  0  EDMONDS 

PALISADE  1  S 

6266  MESA 

106  21 

9P 

MR  W  F  GREEN 

PALISAOE  LAKE  2  SSE 

6271 

HINSDALE 

107  10 

7721 

■  P 

^ 

JOHN  M  TAYLOR 

PAOLI 

6299 

PHILLIPS 

102  26 

3898 

• 

LEE  M  SCHN1EOER 

PAONIA 

6306 

OELTA 

107  35 

5685 

SP 

5P 

TED  S  CRAwFORO 

PARAOOK 

6319 

MONTROSE 

108  SB 

5309 

7P 

" 

CHALMER  M  GAR8ER 

6326 

ELBERT 

39  31 

104  39 

6300 

»P 

SP 

:  h 

LOUIS  D  RUGGLES 

PARSHALL  10  SSE 

6342 

GRAND 

; 

39  55 

10b  07 

62  70 

IP 

jonas  a  Russell 

PENROSE  3  nnm 

641C 

FREMONT 

103  04 

5501 

8* 

BEAVER  PARK  CO 

PITKIN 

GUNN] SON 

j 

10ft  32 

*P 

*P 

ROBERT  A  RAY 

PLACER VILLE 

4524 

SAN  MIGUEL 

7322 

4P 

MRS  MARY  f  MC  CLUER 

PLATORO  DAM  1  w 

CONEJOS 

9B87 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  V1EH  2  w 

:| 

MONTEZUMA 

| 

108  48 

6860 

DON  M  CLEVER 

PUEBLO  MB  AIRPORT 

PUEBLO 

104  31 

4639 

Ml  _ 

MID 

;  hj 

u  s  weather  Bureau 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

ft743 

PUEBLO 

10*  39 

4667 

7A 

7A 

COL  WTR  COM  BOARD 

PUEBLO  KCSJ-TV 

6731 

104  37 

INACTIVE  1/1/63 

pueblo 

l 

38  IS 

6680 

OA 

MRS  OPAL  J  WATERS 

PYRAMID 

ROUTT 

40  14 

107  06 

8084 

VAC 

Ralph  b  winter 

RABBIT  EARS  PASS  6  MSW 

6011 

ROUTT 

\ 

106  4  3 

9340 

U  S  MEATHER  BUREAU 

R ANGEL Y 

t.W  !.' 

Rio  Blanco 

3216 

SP 

W 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES, 

6923 

LARIMER 

103  36 

8363 

6P 

JOSEPH  E  OALTON 

REOSTONE 

PITKIN 

107  14 

7200 

Ss 

SS 

GEORGE  A  WHITE 

RICO 

7017 

COLORE  S 

108  02 

6842 

*p 

6P| 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE  2  ENE 

1  ■  1 1 

GARFIEL0 

3119 

5P 

mrs  l  m  Thompson 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

HINSDALE 

107  16 

9493 

ROLL  IN  LUNTEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

70*4 

CONEJOS 

9 

106  16 

6362 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

71«7 

OTERO 

l 

38  02 

4178 

SP 

m 

COLO  EXP  STAT  ION 

RUSH  2  NNE 

7217 

EL  PASO 

i 

38  52 

104  05 

6006 

*p 

HID 

ROBERT  B  RAPP 

RUXTON  PARK 

730* 

EL  PASO 

104  59 

ftp 

*H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7313 

PUEBLO 

104  3ft 

6790 

SP 

9P 

SAGUACHE 

7337 

Saguache 

106  09 

7497 

9P 

CLARENCE  R  1CKES 

SALIOA 

7370 

CHAFFEE 

3?  l" 

106  00 

7060 

SP 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

SAN  LUIS 

T428 

COSTILLA 

105  27 

7965 

MRS  N£A  G  GALLEGOS 

santa  haria  Reservoir 

7430 

MINERAL 

9706 

SAP|N£RO  b  e 

7*3S 

GUNNISON 

7720 

9P 

COLO  GAME  ♦  FISH  OEP 

sargents 

74*0 

Saguache 

106  26 

S465 

6P 

BERNARD  1RBY 

7510  DOUGLAS 

* 

39  23 

6175 

PA 

MRS  Gwendolyn  nichols 

SEDGwICK  S  S 

7919 

SEDGWICK 

40  51 

102  11 

399D 

»p 

SP 

LAYTOM  D  MUNSON 

SE 1  BERT 

7319 

KIT  CARSON 

102  52 

4703 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  6  SSE 

73  9T 

LINCOLN 

103  19 

3137 

: 

CHARLES  £  SCHOONOvER 

SHOSHONE 

7*18 

GARFIELD 

3923 

fcP 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

76*1 

BOULDER 

10200 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUB 

7*90 

CONEJOS 

10b  24 

9300 

SILVER  LAKES  TROuT  CLUB 

S 1 L V£RT ON 

769* 

SAN  JUAN 

9322 

SP 

SP 

ROBERT    K  MYMAN 

SIMLA 

7*64 

ELBERT 

104  05 

6020 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SRICER 

7«*8 

JACKSON 

106  28 

6379 

SP 

9P 

5 PR  1 NGF IELO 

T0*2 

BACA 

1 

37  2* 

4403 

TA 

HERBERT  t  HOMSHER  JR 

SPRINGFIELD  7  -  - 

Til* 

BACA 

1 

37  23 

102  42 

4575 

3P 

5P 

SE  COLO  BRCH  EXP  SlA 

SPRINGFIELD  8  S 

TI6T 

BACA 

102  37 

4500 

90 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7*96 

ROUTT 

67  70 

SS 

SS 

R  WAYNE  LIGHT 

STERLING 

7*90 

LOGAN 

103  12 

3939 

OA 

GT  MEST  SUGAR  CO 

STONI NGTON 

79*2 

3801 

6P 

MRS  ARM 1 LD A  BuRHCNN 

STRATTON  3  N£ 

80  011 

KIT  CARSON 

39  20 

4334 

OP 

|f 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

00*4 

LAKE 

BP 

*P 

*P 

JOHN  SODIC 

SUMMI TV1LLE 

00*2 

RIO  GRANDE 

11350 

u  S  WEATHER  BUREAU 

0194 

LA  PLATA 

7300 

)P 

IVAN  A  AM0ROSIER 

TACONY  7  SE 

•  1ST 

PUEBLO 

1 

38  23 

104  07 

5000 

3P 

9P 

JOHN  M  MAT SON 

TAYLOR  PARK 

8184 

GUNNISON 

1 

38  49 

9206 

9P 

SP 

UNCOMPAHGRE   V  M  U  A 

TELLUR IDE 

•204 

SAN  MIGUEL 

8756 

ftP 

HARRY    B  MRIGHT 

TERCIO  4  NW 

0220 

LAS  ANIMAS 

109  03 

6040 

JUAN 1 T A  G  TORRES 

TRINIDAD 

■42* 

LAS  AN | HAS 

104  29 

6030 

9P 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

0*94 

LAS  ANIMAS 

104  20 

3746 

HIO 

FEO  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

0494 

SAN  MIGUEL 

107  93 

9680 

MEST  COLO  POWER  CO 

TROY  1  SE 

LAS  ANIMAS 

103  19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

0901 

LAKE 

106  19 

9300 

thin  lake  R  *  c  CO 

TMO  BUTTES  1  NM 

8310  BACA 

102  24 

4075 

•P 

" 

JOHN  P  NUTT 

8960 

MONTROSE 

2 

18  22 

5013 

31 

5P 

UNION  CARttlDE  CORP 

VALLEC 1  TO  OAM 

•982 

LA  PLATA 

2 

37  22 

107  39 

7650 

»' 

IP 

SP 

U  S  *UR  RECLAMATION 

VONA 

0722 

KIT  CARSON 

4300 

TA 

RAY  L  FORD 

MAGON  WHEEL  GAP  3  N 

•T42 

MINERAL 

106  50 

8300 

TA 

^» 

7A 

GEORGE  A  MINTZ 

875*  JACKSON 

8099 

9P 

SP 

D  m  DOMOHOE 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

e?8t 

HUERFANO 

1 

37  37 

6221 

SP 

9P 

MALSENBURG  UTILITIES 

8  8 

LARIMER 

40  25 

3200 

9P 

*P 

P  H  BOOThROYQ 

MESTCL 1FFE 

8931 

CUSTER 

1 

36  06 

109  29 

7860 

9P 

9P 

8<>flf. 

CUSTER 

1 

a 

f.9?5 

9P 

9P 

MRS  NE T T IE  R  BREECE 

8997 

PUEBLO 

1 

4725 

WILLIAM  F  KR EIDER 

WIGGINS  7  SW 

9029 

WELD 

40  09 

104  11 

4710 

SP 

SP 

EDWARD  h  EPPLE 

MlLCO*  RANCH 

90*5 

DELTA 

2 

3*  55 

107  31 

RALPH  H  CLINE 

WINDSOR 

V16T 

WELD 

40  29 

OA 

gt  west  sugar  co 

WINTER  PARK 

11  T9 

GRAND 

2 

19  54 

105  44 

9038 

OA 

H  L  MC  PETERS 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

9111 

MINERAL 

5 

37  29 

106  47 

10442 

9P 

8* 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

wOLr  CREEK  PASS  *  w 

918J 

MINERAL 

2 

37  29 

106  32 

9423 

H  S 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOODLAND  PARK    ft  NNW 

W1Q 

TELLER 

39  06 

103  09 

7760 

1 

U  S  FOREST  SERVICE 

WRAV 

v;*j 

) 

102  13 

>5T} 

9P 

SP 

HARLAN  A   Z  ION 

YAMPA 

9265 

ROUtT 

1 

40  09 

106  94 

7890 

SP 

FLOYO  N.MONTGOMERY 

YELLOW  JACKET  1NM 

9J75 

MONTEZUMA 

2 

)?  )1 

108  44 

6636 

TP 

TM 

HP  CHARLES  0  MOOD 

YUMA 

9?99 

TUNA 

9 

60  07 

102  44 

4120 

*P 

*P 

YUMA  POLICE  DEPT 

REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Office,  P.O.  Box  1079,  Denver,     Colorado,   80221  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,   also  seasonal  total  precipitation,   for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day 
totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are 
taken  from  different  points  for  successive  observations;     consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsis- 
tencies in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include      snow  and  sleet.     Entries  of  snow 
on  ground  Include  snow,  sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";   "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at 
5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,    J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin. 
Mo  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;    "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   "Daily. Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

-  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shel- 
ter located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,    less  than  10     days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.  Degree 
day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  arc  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,    MONTHLY  CLIMATOL0GICAL  DATA  -  NATIONAL  SUMMARY,    and  STORM  DATA,  all 
of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  for  50  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  1961  annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.   C.  20402. 


CORRECTIONS 

January   1963  Cllmatologlcal  Data  Table         Marvine  Correct  as  follows:     Average  Min  4.0;   average  tem 

18.1;    total  degree  days  1449. 

January  1963  Daily  Temperature  Table  Marvine  Correct  as  follows:   Min  -  32  on  14;   -10  on  15; 

average  min  4.0. 

March-August  1963  Cllmatologlcal  Data  Table        Lake  George  8  SW  Delete  temperature  and  precipitation  departures. 

September  1963  Daily  Temperature  Table  Manassa  Delete  79°  Max  temperature  published  in  31st  day 
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ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN 
01 

BRANSON 
BUENA  VISTA 
CANON  CITY 
COALDALE  2  SW 
COLO  SPRINGS  WB  AP 

24.8 
21.2 
29.! 

21.9 

-  3.6 

-  7.1 

-  6.7 

37.2 
31.5 
43.8 

38.7 

4.2 
3.4 

7.7 

42.0 
31.7 
44.6 

38.4 

-  1.4 
1.7 

2.7 

54.8 
43.1 
55.2 

51.0 

l.a 

3.5 
5.9 

64.3 
53.5 
64.3 

60.2 

3.7 
3.7 

5.7 

71.2 
58.3 
71.6 

69.0 

-  0.6 
1.5 

4.6 

78.0 
66.4 
79.0 

75.5 

2.) 

1.1 

5.; 

72.1 
61.5 
73.0 

69.8 

-  0.6 

-  1.3 

1.1 

67.2 
58.5 
70.6 

65.4 

2.4 
3.6 

4.3 

60.4 
50.  9* 
63.0 
52  .9* 
56.2 

3.1 
6.3 

7.5 

46.1 

36.71- 

48.4 

40.9 

42.1 

2.1 
3.7 

4.6 

32.9 
25.  9* 
35.0 
29.0 
27.2 

-  1.6 

-  4.3 

-  4.5 

54.2 
44.9 
56.5 

51.5 

i.i 

1.7 
3.0 

DELHI 
EADS 

EVERSOLL  RANCH 
F ORDER  8  S 
HOLLY 

22.2 
21.8 
25.6 
19.6 
19.2 

38.7 
39.2 
41. 8M 
36.9 
37.3 

42.2 
43.6 
47. OM 
41. OM 
43.6 

55.6 
56.0 
60. 9M 
52. 7M 
56.0 

65.2 
65.8 
69. 4M 
63. 3M 
65. OM 

74.1 
75.2 

M 

71. 4M 
75.4 

78.8 
80.2 

t> 

78.8 
81.3 

73.8 
75.8 
SO. 41" 
73.  6C 
77.8 

69.5 
70.4 
73.  7r 
68.6* 
71.2 

61.5 
61.2 
65.6 
60.  8* 
61 .8 

45.1 
43.8 
46.2 
41.1 
41.4 

29.6 
25.7 
31.5* 
26.3 
23.3 

54.7 
54.9 

52.6 
54.5 

JOHN  MARTIN  DAM 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

23.7 
19.9 
21.8 

40.5 
37.2 
40.4 

46.5 
42.0 
44.8 

57.2 
53. OM 
58.0 

67.2 

H 

67.4 

76.5 
73. 6M 
76.5 

81.8 
78.  2» 
82.6 

77.2 
75. 7M 
77.0 

72.4 
70.2 
72.6 

63.7 
60. 6f 
64.3 

44.6 
41.  3M 
45.8 

27.8 
25.9 
28.2 

56.6 
56.6 

LAMAK 

20.3 

-  9.6 

36.4 

3.5 

45.2 

3.6 

57.0 

4.2 

67.5 

6.6 

76.  7M 

3.2 

82.9 

3.8 

78.5 

1.1 

73.0 

4.4 

62.7 

6.7 

43.0 

2.6 

25.3 

-  7.5 

55.9 

1.7 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEADV ILLE 
LIMON  1  SSW 
L  IKON 

21.6 

13.4 
19.  OM 
17.8 

-  8.9 

-  4.5 

-  8.7 

39.  4M 

22. 2M 

35.7 

35.6 

4.3 

2.9 
5.5 

45.3 

22.  3M 
36.4 
36.6 

2.2 

-  0.9 
0.7 

57.6 

32.0 
47. 7M 
48.4 

3.4 

-  0.2 
1.8 

67.2 

44.  8M 

59.7 

59.2 

2.6 

2.6 

4.2 

75.6 

51. OM 

67.6 

67.6 

1.2 

-  0.4 
1.9 

82. Of 

57. 9h 
74.6 
74.7 

2.9 

1.0 
2.9 

77. 2M 
65. 7M 
54.0 
70.6 
69.9 

0.0 

-  1.6 

0.1 

72.1 
63.5 

66.0 
65.1 

3.3 
3.9 

61  .9« 
55.2 
44.3 
58.4 
56.9 

5.9 

4.9 
7.4 

43.8 
43.6 
31.1 
41. 3M 
39.5 

3.2 
4.1 

26.4 
30.8 
18.  BN 
27.8 
26.6 

-  7.1 

-  1.5 

-  3.0 

55.9 

50.4 
49.9 

1.1 
1.8 

MONUMENT  2    ■  - 
NORTH  LAKE 
PUEBLO  WB  AP 
ROCKY  FORO  2  ESE 
RUSH  2  NNE 

19. 2M 
19. 2M 
19.3 
21.3 
19. e 

-  9.2 

-10.7 

-  8.7 

34.  5M 

29.1 

38.7 

39.2 

35.6 

4.6 

4.8 
4.5 

35.  4M 
30.6 
42.2 
43.9 
37.0 

1.5 

2.1 
2.4 

45. 5M 

40.7 

55.5 

56.2 

47.7 

3.0 

4.8 

3.9 

56.9 
49.5 
64.3 
65.0 
59.8 

5.3 

3.7 
3.3 

63.6 
54.4 
72.9 
73.2 
67.0 

2.3 

1.8 

1.3 

70.  3* 
61.4 
79.9 
78.7 
73.4 

2.7 

3.4 
1.9 

65. 5M 
56.7 
74.4 
74.8 
67.7 

-  0.8 

-  0.2 

-  0.1 

62. 7M 

56.2 

70.1 

70.1 

62.4 

3.4 

3.5 
3.4 

54. 9M 
48. 7M 
61.1 
60.9 
58.1 

5.7 

6.3 
6.4 

40.8 
37. 8M 
43.6 
43.9 
40.2 

4.0 

3.6 
4.2 

29.6 
27.9 
26.7 
27.2 
28.1 

-  2.3 

-  6.5 

-  5.3 

48.2 
42.7 
54.1 
54.5 
49.8 

1.6 

1.4 
1.4 

RUXTON  PARK 
RYE 

SAL  IDA 

SPRINGFIELD  7  WSW 
SPRINGFIELD  B  S 

18.9 
23.3 
24.8 
23.6 

M 

27.0 
34.6 
34.6 
38.7 

H 

27.4 

36.7 
44.0 

M 

39.2 
54.3 
47.2 
55.7 
55. 4M 

48.3 
58.9 
56.1 
65.0 

M 

54.2 
66.0 
61.1 
72.8 
73. 9M 

59.5 
71.9 
67.9 
78.9 
79. 7M 

55.4 
66.5 
64.6 
74.7 
76. OM 

51.8 
62.3 
59.9 
69.2 
70. 3M 

45.8 
54.4 
52.5 
62.2 
62.  7M 

33.1 
40.3 
39.3 
45.7 

H 

23.0 
28.4 
27.2 
29.8 
32. 7M 

40.3 

47.6 
55.0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY  7  SE 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
TWO  BUTTES  1  NW 

10.9 
19.5 
24.8 
22.6 
22.7 

16.1 
39. 3M 
36.0 
36.5 
39.7 

18.  OM 

40.0 

42.3 

41.8 

44.8 

31.7 
52.4 
54.1 
54.0 
56.6 

42.6 

61. a 

62.5 
62.6 
65.4 

46.9 
70.7 
71.0 
71.1 

73.0 

55.6 
77. 1M 
75.1 
76.7 
79.6 

53.6 
72.6 
66.1 
71.1 
76.9 

50.5 
68. 4M 
66.0 
67.6 
70.8 

42.5 
59. 2M 
58.4 
59.6 
62.5 

29.3 
41.9 
45.0 
44.6 
45.7 

15.4 
27.  6M 
32.5 
30.8 
26.4 

34.7 
52.6 
53.2 
53.3 
55.3 

WALSEN8URG  POWER  PLANT 

WESTCLIFFE 

WETMORE  2  S 

24.  2M 
15.7 
23.7 

37.4 
30.3 
38.1 

40.4 

31.2 
39.0 

52.5 
43.  3M 
51.0 

61.1 
51  .6M 
60.9 

68.4 
59.  9M 
67.3 

75. OM 
65.0 
74. 

69.4 
6  2.5M 
68.1 

66.3 
58.  7M 
65.3 

56.7 
50. 2M 
58.2 

45.2 
36.0 
43.5 

32.4 
20.5 
31.1 

52.6 
43.7 
51.7 

DIVISION 

21.0 

-  7.7 

36.0 

4.3 

39.0 

1.8 

51.0 

4.1 

60.4 

4.3 

67.9 

1.8 

74.1 

2.8 

69.9 

0.1 

66.4 

4.0 

57.6 

6.0 

42.2 

4.4 

27.6 

-  3.9 

51.1 

1.8 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN 
02 

ALTENBERN 
AR80LES 
ARTESIA  2  E 
ASPEN 

BERTHOUD  PASS 

14.4 
19.6 

16.4 

34.7 
34.6 

28.1 

35.9 
36.8 

29.3 

46.0 
44.9 

40.3 

58.5 
58.3 

50.7 

62.6 
62.9 

M 

55.1 

72.0 
72.5 
74.1 
63.8 

66.9 
68.8 
70.2 
60.3 

62.3 
64.5 
63.2 
57.3 
46.2 

53.6 

55. 1M 

49.5 

39.7 

37.9 

36.6 
32.8 
23.7 

23.8 

23.2 
21.0 
12.5 

47.4 
42.0 

BOND 

15.0 

32.0 

32.9 

44.7 

55.5 

61.8 

69.5 

65.2 

61.0 

51.8 

33.8 

19.8 

45.2 

CEDAREDGE 
CIMARRON  3  SE 
CLIMAX  2  NW 

18.  0 

13.0 
9.6 

-  9.4 

36.0 
29.0 
17.6 

4.2 

38.3 
30.6 
18.1 

-  0.4 

47.4 
43.7 
27.6 

-  0.7 

60.5 
53.5 
39.8 

3.6 

64.2 
58.1 
46.8 

-  1.3 

72.8 
65.6 
52.9 

0.9 

69.2 
63.8 
49.0 

-  0.4 

64.8 

H 

46.7 

2.2 

56.3 
50.2 
39.6 

4.7 

41.1 
39.4 
24.9 

3.6 

28.0 
14.2 

-  2.1 

49.7 
32.2 

0.4 

COCHETOPA  CREEK 

COLLBRAN 

COLORADO  NM 

CORTEZ 

CRAIG 

9.3 
18. 1 
18.1 
19.8 
12.5 

-  4.7 

-  7.7 

20.4 
36.0 
39.0 
36.2 
31.9 

6.4 

4.3 

27. 5M 
37  .  3 
40.6 
38.5 
31.6 

1.2 
0.0 

36. 2M 

47.5 

50.9 

47.3 

41.3 

1>1 
-  0.1 

50.0 
60.5 
66.9 
59.7 
54.9 

5.7 
3.8 

56.1 
64.7 
71.2 
63.6 
59.9 

1  .5 
-  1.1 

63.5 
73.8 
79.9 
73.3 
69.1 

4.4 
2.0 

61.0 
69.1 
73.5 
70.0 
66.1 

1.9 
0.4 

55.0 
65.3 
70.3 
64.8 
60.6 

5.9 
2.6 

47.1 
57.5 
60.8 
55.2 
50.7 

6.8 

4.2 

29.6 
40.8 
43.4 
39.8 
34.6 

6.4 
2.6 

11.2 
27.7 
30.8 
27.5 
19.6 

1.5 
-  2.0 

38.9 
49.8 
53.8 
49.6 
44.4 

3.4 

0.7 

CRESTED  BUTTE 
DELTA    1  E 
DILLON 
OUR AN GO 
EAGLE  FAA  AP 

14.5 
15.4 
13.9 
19.2 
11.4 

1.0 
-11.0 

-  1.3 

-  6.1 

21.3 
36.9 
22.0 
34.6 
31.8 

5.0 
3.8 
4.5 
4.9 

23.1 
41.2 
23.5 
37.9 
33.0 

0.5 
-  0.4 
0.7 
1.2 

37.0 
51.3 
37.9 
45.6 
43.1 

3.6 
-  0.3 
5.2 
0.5 

47.7 
63.4 

47.9 
57.2 
53.7 

3.5 
2.6 
5.7 
4.7 

53.1 
67.3 
53.4 
59.9 
59.9 

0.8 

-  1.5 
3.7 

-  0.7 

60.0 
75.0 
61.3 
69.8 
68.4 

2.0 
0.2 
6.4 
2.8 

58.1 
71.2 
57.1 
67.1 
65.1 

1.2 
-  1.1 
3.4 
1.1 

54.0 
65.3 
53.9 
62.3 
59.6 

3.9 
0.7 
6.2 
3.3 

47.0 
56.8 
46.6 
53.3 
50.4 

6.7 
3.9 
8.3 
4.6 

33.1 
41.0 
31.2 
38.8 
34.1 

7.4 
3.9 
6.2 
2.7 

20.2 
26.5 
18.4 
28.2 
17.7 

3.4 

-  2.0 
0.1 
0.3 

39.1 
50.9 
38.9 
47.8 
44.0 

3.3 
-  0.1 
4.1 
1.6 

FORT  LEWIS 

ERASER 

FRUIT  A  2  N 

GATEWAY  1  SW 

6LENW000  SPRINGS  1  N 

15.6 
7.1 
9.8 
16.5 
18.9 

-  7.4 

-  5.6 
-16.2 

-  5.9 

29.4 
16.8 
36.4 
40. 2M 
36.4 

3.5 
1.3 
4.2 

6.7 

32.4 
16.7 
40.5 
43.  4M 
38.6 

0.7 

-  5.0 

-  0.8 

0.7 

40.5 
34.0 
50.0 
51.  7M 
47.9M 

-  0.7 
1.5 
-1.6 

0.3 

53.5 
42.3 
63.9 
65. 4M 
58.5 

4.5 
0.4 
2.9 

2.2 

57.2 
48.1 
68.1 
69. 7M 
63. 5M 

0.0 
-1.6 

-  1.3 

-  0.8 

67.3 
55.0 
76.4 
78. OM 
71.4 

3.7 
0.2 
0.5 

0.3 

63.5 
53.0 
73.1 
73. 8M 
68.1 

1.6 
0.0 

-  0.2 

-  0.9 

59.7 
47.8 
67.4 
68. RM 
63.6 

4.0 
1 .7 
2.5 

2.0 

51.4 
39.8 
57.6 
60. 1M 
54.5 

5.8 
3.5 
4.9 

3.5 

36.2 

25.2 

40.4 

43.9M 

38.5 

3.0 
2.3 
3.0 

2.1 

25.3 
12.6 
25.4 
29. 1M 
25.5 

-  0.6 

-  2.8 

-  3.1 

-  1.9 

44.3 
33.2 
50.8 
53.4 
48.8 

1.5 

-  0.3 

-  0.4 

0.7 

GORE  PASS  RANCH 
GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 

9.7K 
12.1 

12.4 
11.6 

-13.9 

25.7 
38.6 

23.1 
20.7 

6.0 

26.0 
41.9 

22.9 
20.8 

0.4 

38.5 
51.1 

36.2 
36.1 

-1.2 

48.  OM 
66.3 

45.9 
46.1 

4.1 

54. 4M 
71.4 
72. 2M 
50.8 
52.7 

0.1 

60.  4t« 
79.6 
79.3 
57.2 
59.9 

1.6 

58. 4M 

73.6 

72.5 

55.6 

57.6 

-  1.9 

M 

69.8 
68. 3M 
51.2 
33.4 

2.0 

46.2 
61.3 
60.3 
44.0 
45.3 

6.3 

29. 6M 

44.0 

43.6 

29.1 

31.6 

5.2 

H 

27.1 
26.2 
17.7 
16.0 

-  2.0 

53.1 

3772 
37.8 

0.6 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GUNN I  SON 
HAY DEN 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 
IGNACIO  1  N 

13.8 
11.6 
12.4 
9.3 
16.0 

0.2 
-  7.4 

27.5 
23.4 
32.0 
24. 2" 
32.4 

7.8 
4.0 

28.7 
28.5 
31.3 
26.5 
36.7 

2.3 
0.3 

43.0 
38.4 
42.0 
38. OM 
44.3 

-1.3 
-  1.0 

53.5 
50.9 
54.0 
48.7 
56.2 

2.6 
2.8 

58.6 
55.3 
59.0 
55. 4M 
60.6 

-  1.3 

-  1.2 

66.3 
62.9 
67. 7M 
62.9 
70.2 

0.6 
1.9 

63.1 
60.5 
65.0 
59.7 
66.6 

-  0.1 

-  0.2 

59.5 
54.9 
59.7 
55.0 
61.5 

1  .6 
1.9 

51.6 
46.7 
51  .1 
46.0 
52.6 

3.7 
3.7 

34.4 
31.6 
35.0 
29.5 
37.5 

3.4 
2.3 

20.7 
12.8 
21.3 
15.8 
26.1 

-  3.6 

-  0.6 

43.4 
39.6 
44.2 
39.3 
46.7 

1.3 
0.5 

LAKE  CITY 
LITTLE  HILLS 
MAR  VINE 
MAY BELL 
MEEKER 

15.2 
14.8 
1S.1 
11.7 
15.8 

25.7 
32.7 
29.8 
31.7 
33.2 

26.7 
32.6 
28.0 
32.3 
34.3 

38.5 
41.7 
32.6 
42.9 
43.4 

51.9 
53. 1M 
44.9 
55.4 
55.7 

55.1 
58.1 
55.8 
60.4 
60.6 

63.1 
6t.4 
61.9 
68.0 
69.2 

58.7 
64.9 
57.4 
66.3 
65.9 

55.8 
58.0 
54.9 
59.2 
60.3 

47.9 
50.1 
-9.2 
49.0 
52.1 

31.4 
35.9 
36.9 
33.7 
37.1 

16.4 
21.5M 

27.5 
19.7 
24.0 

40*5 
44.2 
41.4 
44.2 
46.0 

MEREDITH 
MESA  VERDE  NP 
MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 
NORWOOD 

22.7 
15.4 
14.5 
16.4 

-  7.1 
-11.1 

-  8.0 

36.5 
35.9 
33.7 
31.1 

3.5 
4.6 
7.1 

39.3 
38.0 
34.7 
33.5 

0.7 
-  1.1 
0.4 

46.6 
47.5 
42.7 
43.1 

-  1.5 

-  1.3 

-  1.1 

62.0 
60.6 
55.1 
56.5 

5.0 
2.7 
3.1 

67.4 
64.7 
60.7 
60.  OM 

0.0 
-2.6 
0.0 

74.5 
73.2 
68.  8M 

67.5 

1  .6 

-  o.i 

0.8 

69.7 
69.6 
67.0 
63.5 

-  1.1 

-  1.2 
0.8 

55.4 
66.8 
64.9 
61.3 
59.1 

2.4 
1.6 
2.9 

K 

58.4 
56.3 
52.1 
50.7 

5.7 
4.8 
5.0 

31.9 
41.9 
40.4 
37.6 
33. 9M 

2.4 
3.6 
4.1 

19.3 
31.9 
27.3 
25.3 
23.5 

-  0.2 

-  1.3 

-  0.6 

51.5 
49.5 
46.1 
44.9 

1.0 
-  0.1 
1.2 

OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE  1  S 
PALISADE  LAKE   2  SSE 
PAON I  A 

23.2 
15.4 
15.0 

H 

15.5 

32.9 
28.  4M 
40.3 
26.4 
35.7 

33.9 
31.9 
42.9 
29.4 
39.4 

44.0 
41.5 
53.1 
40.6 
48.6 

55.2 
51 .8 
66  .6M 
46.4 
60.8 

58.9 
56.3 
73. 8M 
50.9 
64.3 

66.9 
65.6 
80.7 

M 

73.0 

62.7 
63.5 
75.6 
57.4 
70.0 

60.3 
58.5 
71.1 
53.7 
65.9 

53.2 
50. OH 
62.5 
46.2 
57.0 

36.1 
35.4 
44.6 

33.3 
42.1 

27.7 
23.8 
30.1 
18.0 
28.0 

46.4 

43.5 
54.7 

50.0 

PARADOX 
PITKIN 
RANGE LY 
REDSTONE 
RICO 

19.2 
18.7 

38.6 
26.8 

40.1 
26.2 

48.8 
36.8 

61.  6M 
47.6 

66.8 
65.  3 
50.8 

;j; 

59.1 

71.2 
55.7 

M 

57.6 

65.8 
50.7 
64. 2M 
57. 4M 
54.1 

57.1 
42.9 
54.8 
46.0 
46.5 

42.  6M 
27.5 

34.5 

28.  1M 
13.8 

22.4 
24.2 

51.3 
40.3 

RIFLE  2  ENE 
SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TAYLOR  PARK 
TELLUR IDE 

14.0 
16.4 
10.3 
7.8 
18.2 

-  9.2 

-  0.3 

-  4.8 

-  3.3 

35.8 
22.0 
26.1 
14.5 

26.9 

6.7 
3.0 
6.5 

3.1 

37.8 
22.0 
26.7 
16.9 
27.7 

-  0.5 

-  1.8 

-  0.8 

-  0.6 

47.5 
35.3 
39.8 
33.8 
39.5 

-  0.8 
2.1 
0.7 

2.0 

57.2 
46.0 
50.0 
44.6 
50.0 

0.5 
4.1 
1.5 

4.7 

62.3 
49.9 
55.2 
51.0 
53.7 

-  2.2 
0.2 

-  0.3 

0.3 

71.0 
57.6 
63.1 
56.9 
60.9 

0.0 
2.5 
1.1 

2.3 

68.1 
55.6 
61.3 
55.5 
57.9 

-  0.8 
1.5 
0.7 

0.8 

62.3 
52.1 
56.5 
51.5 
55.0 

1.7 
3.9 
3.4 

3.2 

53.7 
44.2 
47.5 
43.5 
47.3 

3.8 
5.2 
4.2 

4.5 

39.1 
30.3 
31.9 
29.2 
33.6 

3.2 
3.7 
3.2 

3.3 

23.2 
19.7 
19.2 
11.9 
22.1 

-  3.5 
0.4 
0.3 

47.7  - 
37.6 
40.7 
34.7 
41.1  j 

0.1 
2.0 
1.4 

1.6 

URAVAN 

18. 8M 

36.6 

38.8 

49.0 

62.3 

67. OM 

77. 6M 

75.6 

69. 7M 

60.5 

42.7 

26.6 

52.1  1 
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TabU  l-Contlnued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Apnl 


14.8     -  6.* 


KANSAS  DRAINAGE  BASIN  0? 

AKRON  FAA  AP 
BONNY  0AM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  Nw 


MOLVOKE 
STRATI  ON  3  NE 
WRAY 
YUMA 

DIVISION 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN  04 

ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDALF  2  NW 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CMfESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WB  AP 
DENVER  W8  CITY 
ELBERT 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

FORT  COLLINS 
FORT  LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY 
GROVE R   1  w 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFHAN  *  SSE 
LAKE  GEORGE  8  SW 
LAKEWOOD 
LONGMONT  2  ESE 

PARKER  9  E 
RED  FEATHER  LAKES 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 
STERLING 

WALDEN 
WATERDALE 
WIGGINS  7  SW 


19.0  -  ».0 
IT. 7  I 

20.5  -  7.1 
20.7NJ 

18. S    -  9.3 


34.7 
37. » 
40.0 
39.6 


18. 0  -1 
17.1MI 
19.  5 
22.0     -  6.0 


21.3     -  3.0 


22.6  -10.1 


35.9 
38.0 

35.  2H 
18.0 

36.  *  | 

39.1 


22. OM'  -  9.5 


22.6 
39.3 
36.7 


39.* 
39.7 
..    . " 


6.3 
8.6 


29.* 
36.0 
33.6 


3».*m; 

29.2 
40.7 


23.9 
37.6 
38.6 


50.0 
51.6 
AO.* 


62.4 
63.6 
63.6 
61.1 


47.  9M 
44.8 

51. 9M 
62.4 


60.7 
49.4 
58.2 
54.6 
59. 3M 

60.9 
63.1 
54.  3M 
50.5 
53.3 

58.6 
60.6 
62.9 


2.8 
3.0 
2.6 


61.6 
46.8 
62.4 


3.9 
4.2 


74.0 
72.8 
74.0 
74.0 


54.5 

50.9 
59. OM 
69.9 


61.6 
56.9 
59.4 


69.5 
67.0 
55.8 
68.1 
67.0 

66.0 


5.5 
4.6 


76.7 
79.9 
80.5 
79.0 
75.0 

78.3 
77.4 
79.3 
79.2 


62. 7H 
58.3 

65.01 
77.0 
76.3 

76.3 


74.6 

77.3 
68.3 
64.3 


74.6 
77.0 
65.9 


76. IN 
75.1 
65.3 
52.  7M 
79.3 

75.8 


78.4 

59.1 
76.9 


2.7  74.1 

74. 6M 
3.3  75.2 
75.0 


57.  2M 
56.6 
60.0 
71.0  I  ■ 
71.  1M 


70,8 


2.4  70. 2*  ■ 

3.5  70.1 
2.5  60.5  . 

49.  BH 


68.3 
68.7 
69.2 
66.8 

67.6 
68.0 
69.0 
69.1 


34.7 
63.2 
60.8 
66. 9M 


69.0  I  -  0.2 


64.0 
65.6 
67.1 


1.8  70.9     -  1.8 
68.3 
60.2 

0.5 

2.4  69.5 

67.6 
59.0 
74.0 


65.2 

66.0 

57.2 

4S.2M 

68.2 

67.8 
63.4 
57.1 
66.0 
65.1 

64.1 
56.4 
68.0 
52.9 
65.2 


59.0 
60.4 
62.6 
60.2 


61.8 

60.3 


6.9M 
8.1 


42.6 
43.2 
43.2 


36. 2M 

29.3 

33.9 


38.6 
39.7 
38.5 

40.0 
39.6 
39.7 
38.0 


39.3M| 

62.1 

36.7 


30.3 
42.0 
39.4 


26.8 
22.4 


26.5 
26.3 
28.4 


3.8 
2.4 


26.7     -  4.5 


24.8 
16.9 
25.0 


29.0  - 
26.6 
27.3 
28.5     -  3.1 


25.8 
26.8 
23.4 
28.7 


26.3     -  3.8 


23.7  -4.5 

20.1 
28.4  - 
25.0 


ALAMOSA  WB  AP 
BLANCA 
CENTER 
DEL  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

HERN  I T  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 
DIVISION 


12.5 
14.9 
14.5 


21. 2H 
24.7 
28.7 
24.7 

20.3 

25.3 


22.4 
32.  OM 
31 ,6M 
33.4 
24.5 

19.3 

29.7 


42.8 
42.  5M 
43.7 
44.8 


53.4 
54.1 
53.7 
54.3 
55.9 


43.9 
55.6 


65.6 
65.0 
68.1 


48.8     -  1.9 
58.1  ■ 
56.1 
58.6 
50.  6M 


64.3  I 
63.9 
67.0 
59.9 


57.8 
58. 7M 
58.2 
58.5 
58.6 

51.9 

M 

56.9 
60.3 
53.9 


27.0 
32.9 
32.4 
34.8 


20. 6M 
20.6 
24.3 
9.8 

20.1 

19.7 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1963  was  included  in  the  January,  March,  April,  and  July 
issues  of  this  publication. 
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Table  2 


COLORADO 
1963 


it, 
c : 


a 

u 

c 

r 

t 

s; 
«». 


AMY 

AROYA  6  NE 
AYER  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

6UENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 
CAMPO  6  SW 
CANON  CITY 
COALDALE  2  SW 

COLO  SPRINGS  WB  AP 
DELHI 

DOHERTY  RANCH 
EADS 

EVERSOLL  RANCH 

FORDER  8  S 
FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFEY  1 


SE 


HAS WELL 
HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 
LAKE  MORAINE 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 

LEADVILLE 
LIME    3  SE 
L1MON   1  SSW 
LIMON 

MONUMENT   2  WSW 

NORTH  LAKE 
ORDWAY 

PENROSE   3  NNW 

PUEBLO  WB  AP  // 

PUEBLO  CITY  RES 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAL  IDA 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 
SPR INGFI ELO  6  S 
STONINGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY  7  SE 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
TROY  1  SE 

twin  lakes  res 
two  butt£s  1  nw 
walsenburg  power  plant 

WESTCLl FFE 
WET MORE  2  S 

DIVISION 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN 
02 

ALTENBERN 
AMES 
ARBOLES 
ARTESIA  2  E 
ASPEN 

BERTHOUD  PASS 
BOND 

BONHAM  RESERVOIR 

BRECKENRIDGE 

CEDAREDGE 

CIMARRON  3  SE 
CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 
COLORADO  NM 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  1  E 
DILLON 

DOLORES 
DURANGO 
EAGLE  FAA  AP 

ELECTRA  LAKE  //R 
FORT  LEWIS 

FRASER 
FRUJTA  2  N 
GATEWAY  1  SW 
GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GORE  PASS  RANCH 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE   1  WNW 

GRAND  LAKE  6  SSW 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISON 
HAMILTON 
HAYDEN 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 
IGNACIO  1  N 


February 


ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN 

01 


E   .01-  .38 


.50^ 
.42h 
.12^ 


2.52  1.20 


E2.65 
1*611 
1.00- 

E  .70 


1.49 

1.50 
2.53) 
.66j 
2.  96 
1.33j- 

2.27 


2. AO 
.64 

1.55 

1.11 
•47 
•  73[- 
.95 

1.14f 


.00- 


4 

.10 


1.20 

.li- 


.04- 
.04- 

.28- 


1.85- 
.28f- 


1.28- 

sf 

1.05U 
1.04 

.47- 

1.30 
.94 

1.301 

.90r 
.71 
.841- 
.50! 
1.17 


2.35  1.64 


1.35 
1.19 
•76> 

.701-  1.06 
.61- 


1.15-  1.11 


.10r  3.19 
.00-  1.30 
.00^  1.20 

.45K  1. 
.00 

T  (-  1.55 
.11 

•07-  2.44 


-  2.28 
i-  1.27 
'-  1.43 


.09\-  1.59 


.26K 
2.46 
1.80 


.31)- 

1.76; 

2.39 


.58 

1.82 

•  93 

1.16 

•  40^ 

1.04 

.33 

•  46 

1.86 

.61 

.32 

2.46 

.95 

1.38 

.04 

1.88 

.04 

1.93 

.39 

1.41 

.52 

.61 

.88 

1.14 

1.00 

1.29 

.97 

.35 

.26 

1.08 

1.20 

1.38 

1.08 

1.61 

1.92 

.57 

2.06 

.49 

.39 

1.39 

.26 

2.05- 

.27 

.36 

.08 

.33 

.78 

1.47 

2f  1. 
0 


1.01 
1.22 
3.80 


1.22L 
.53 


1.36; 

1.46 
.46^ 


2.04 
1.50- 
2.68 
2.60 


.10- 
1.13 
1.04- 


.38 

l.il 
1.63 
El  .631 

.20-  1.29 


08! 


2.30H  .25 


.55 
1.72 
.25-  1.57 


.16 

J:il 


2.92  1.23 


1.81 


.75^ 
3  36l 
2.9 


2.9T  1.16 


September 


6.89 
1.88 


5.52  1.68 


5.221  3.06 


1.8 
2.6 


2.2*1 
3.421 
6.7ft 

3.501  1.86 
1.17 
2.61 
5.72 
2.23 

3.02 
7.68  - 
2.091 


2.59  1.52 


3.57]  1.82 


4.00  1.89 


4.671  1.69 


2.80  1.48 


1.97  1.10 


3.421  1.32 


3.941 
4.50| 
6.73 
1.23- 

2.25 
6.94 
3.29 
2.61  1 
3.07 

3.70  2 
3.09 
3.23 
1.01- 
4.271  2.64 


3.53  1.39 


5.70  4.16 


2.98  1.52 
|  2.34 
■  43^    2.91  1.72 


.  58     3.141     1  .37 


1.93 
•  97 


.16h 
.68 

1.33 
T 

•  06(- 

•  04 
.60- 


.60- 
.06 


1.07-  .26 


•4 


1.051-  .09 


T«bl»  2-ConhDued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  5  NE 
LITTLE  MILLS 

MARCOS 
MAR  VINE 

MAYBELL 
MEEKER 
MEREDITH 
MESA  VERDE  NP 
MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE    1  S 
PALISADE  LAKE    2  SSE 
PAONIA 
PARADOX 

PAR SHALL  1  SSE 

PITKIN 
PLACERVILLE 
PYRAMID 
RANGE LY 
REOSTONE 

RICO 

RIFLE  2  ENE 
SAPINERO  S  E 
SARGENTS 
SHOSHONE 

SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
T ACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLURIOE 

UNA VAN 

VALLECI TO  DAM 
WINTER  PARK 
WOLF  CREEK  PASS  A  W 
YAMPA 

YELLOW  JACKET    1 NW 

OIVISION 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN  03 

AKRON  FAA  AP 
BONNY  DAM 

BURLINGTON 
CH£YENNE  WELLS 
FLAGLER  2  NW 

FLEMING  1  S 
GENOA  I  W 
HOL YOKE 
I  DAL  1  A 
LEROY  7  WSW 

OTIS  11  NE 
STRATTON   3  NE 
VON  A 
WRAY 
YUMA 


DIVISION 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN  0* 

ALLENSPARK- 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDALE  2  NW 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WB  AP  t 
DENVER  WB  CITY 
EASTONVILLE   1  NNW 
EASTONVI LLE  2  NNE 
EASTONVILLE  6  WSW 

ELBERT 

ELBERT  2  WNW 

ELBERT  3  SE 

ELBERT  4  SSW 

ELBERT  5  SH 

ELBERT  B  SW 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

FAIRPLAY  i 
FORT  COLLINS 


FORT  LUPTON  1  N 

FORT  MORGAN 

GEORGETOWN 

GRANT 

GREELEY 

GROVE R  1  w 
HARTSEL 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 
KASSLER 

KAUFFHAN  A  SSE 
KIOWA  9  SE 
KIOWA  A  SW 

LAKE  GEORGE  8  SW 


•  48 

.49- 
.49- 
E  .9B|- 
1.69 
2.14 

.40- 


2.36. 


.67 
El  .65 
1.91 


.91 


.911 

■"r 

l.i  4- 

1.45 


Apnl 


.27k  1.16 


1.10-  1.13 


1.68 
1.80 


.33-  .e» 

T     -  .92 

.061-  3.30 

.121-  1.93 


.12- 
.27- 
.10- 


.4 

•  02r 
.25 
.46 

**t 
.63- 


•4 


1.05 
1.62 
2.17k 


.36 

87- 

1.65 

1.01 

..  >- 

1.87 

3 

99 

2 

12 

>1 

1.90 

tVr 

2.68 

3 

59 

.24 

2 

°*r 

.71 

1 

63 

1 

90 

721 

1.97 

1 

1.25 

1.41 

2 

'* 

.32 

1.66 

1 

4 

.62 

4.62  2.73 


2.02 
2.70 
2.*". 


6.70 
4.17| 
1.68 
3.75 


1.681-  .15 
1.62  .56 
6.281  6.36 
3.30  2.08 


3.63 
2.39 
2.6^ 
5.661 
3.49 


38     4.36     2.33     1.20-  .33 


3.72'  2.13 


1'4 


1.81 
2.90 
5.49] 

6.64 
2.42 
5.<.8 
2.61 
<..'.' 

2.36 


3.56  1.06 


1.85- 

i 


2.00 
1.12-  1.01 
•  371 


1.2 


1.31 

•66-  1.47 

.9*- 
2.63 

1.221 


2.641 
.51- 


.64 


4.24 

2.2 

4.9 

2.5 

3.01] 

),96 

vm 

3.26 


4.90  2.10 


4.29  1.47 


4.30 
2.06 
2.83 
3.33 


1.11 
3.99 
3.60 


9.96 
3.62 
5.41 
2.36 
4.46 

3.24 
5.95 
4.70 
6.43 
6.96 

2.52| 
2.96 


4.20 
5.55 
2.92 
1.96 
4.971 


4.09 

7.111 
1.69 


2.51  1.26 
2.66  1.26 


3.56  2.77 

3.60  2.29 

6.37  2.29 

3.66  2.12 

4.10  1.96 
5.59 


5.53 
5.64 
5.56 


S«pt.mb.t 


1.15h  .16 


3.761  2.53 


2.45 
4.07 
1.75 


3.72) 


2.69  1.93 


3.01 
1.46 


2.sr 


.37 
.51 


2.79  1.16 


3.32  1.43 


1.60 

1.22f 


.34- 
..7 


.73 


•it 


.20- 
.19- 
.56 


.06- 
.06- 
E1.00- 
.42- 


14.29 
11.33 
6.83 
14.77 
17.38 


.62-  1.09     13.49-  2.79 
8.32 

6.60-  .31 
6.86-  4.34 

E18.22  2.49 
20.14 
17.02 

E6.07-  .69 
16.45 
15.05 
11.64 
14.55 

16.60  3.12 
E10.29 
12.76 
7.39 


6.47 
E13.33 
17.68- 

20.57- 
19.14- 
16.66 
E15.25 
25.28 

E 10.36 
21.22 
26.18 
28.31 
14.80 

14.38 

13.88- 


1.29-  1.16 


16.32 
16.29 

13.32-  2.83 
E10.97-  4.00 
20.07 

21.46 
13.57 

13.20-  2.61 
16.96 

16.39  .62 

13.78 
15.11 
16.85 

14.89-  2.60 
21.26  4.53 


16.20- 


25.67 
10.69 
15.50 
16.95- 


15.16  1.13 
E19.66 
15.79 

16.29  1.81 
16.97 

12.23-  2.36 
11.84-  1.05 
16.82 
14.55 
£13.57 

13.37 
14.39 
13.12 
13.68 
17.16 

13.21 

13.92-  .13 

16.49 

17.17 

12.00-  2.19 

8.79-  3.63 
10.63-  2.01 
15.63 

12.98  1.66 

11.76-  1.36 
E10.10-  .61 
20.43-  .37 
17.36  2.36 
E20.37 

14.61-  1.31 
12.89-  4.52 
15.35 
17.06 
13.66 

9.96 
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TabU  2~  Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


LAKEtfOOD 
LOHGMONT  2  £SE 
PARKER  9  E 
RED  FEATHER  LAKES 
SEOALIA  4  SSE 


SEDGWICK  5  S 

SPICER 

STERLING 

WALOEN 

WATERDALE 


DIVISION 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 
ALAMOSA  WB  AP 
BLANC A 
CENTER 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERHIT  7  ESE 
HANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 
DIVISION 


.6a 


2.68  1.99 


.»« 

.43- 
.77 

.60- 

.21 
.13- 


February 


.32} 


2.72 
.72 


Apnl 


.00-  2.28 
.01-  1.62 
1.93 


.40-  1.10 
.66 

.51-  1.57 


2.57| 
.44r-  .52 


May 


2.49 

.29"  2.37 
.32-  2.06 


.69- 

.391 
.41- 


.4 


5.09 
4.33! 
2.26 


2.06- 

1.60 

4.42 


2.61  1.10 


.67  2.36  1.04  2.07  1.04 
50|     2.22     1.34|  1.12 

2.12  1.12 
1.42 
E2.04 


36     3.39  1.96 


.18  2.34 

.361 

.24-  1.11 


4.05  2.15 

.87 
.77- 
1.05 

3.331 

1.551 


August 


5.22 
3.97 
3.831 


4.01!  2.47 


64     2.53  1.09 


2.791 
4.11  2.55 


September 


2.10 
.66- 
.27) 
1.01 
1.23! 

3.57 
J- 


.10- 
•  311 
.381 

1.6  J 

1.05 


1.661 
•  51h 


1.60 
.24- 


14.14- 
11. Bo- 
ll.51- 
14.92 
E12.65 

16.84 
14.52 
16.97 
9.21 
13.27H 


6.55- 
6.19 
6.68 
6.47- 

E7.65 

15.20 

4.67 

5.46- 

7.68 

29.62 

9.49- 


2.97 
1.87 


in 

c : 


C 


a 

u 

r- 


SOIL  TEMPERATURES 


lanuary 

February 

March 

Apnl 

May 

June 

My 

August 

September 

Oct<  ibel 

November 

December 

Station 
Depth 

i* 
s 
< 

| 

• 

> 
< 

a 

s> 

« 
n 

o 

> 

< 

i 

21 
M 

Average 

Extremes 

• 

> 
< 

Extremes 

Average 

s 
a 

I 

Average 

Extremes 

ij 
< 

a 

Z 

w 

< 

a 
1 

Average 

a 

-a 

Average 

Extremes 

Extremes 

F0R7  COLLINS 

3  INCHES 

7 
7 

00 
00 

A.M. 
P.M. 

25.4 
27.4 

31/20 
32/23 

31.9 
34.2 

33/28 
39/31 

35.7 
40.7 

45/32 
55/33 

46.6 
55.0 

55/38 
64/43 

59.2 
68.3 

65/53 
74/59 

66.9 
76.8 

75/58 
87/65 

73.4 
81.4 

78/69 
90/76 

68.6 
77.4 

76/62 
84/69 

62.7 
71.7 

69/57 
79/63 

52.6 
58.4 

58/45 
65/45 

37.3 
42.  6 

43/29 
49/36 

28.1 
31.7 

31/23 
37/27 

6  INCHES 

7 
7 

00 

00 

A.M. 
P.M. 

26.9 
27.7 

31/22 
31/23 

32.3 
33.  4 

36/31 
39/31 

37.0 
40.3 

47/33 
54/33 

49.2 
55.4 

56/41 
62/46 

60.7 
67.9 

65/54 
72/60 

68.5 
75.9 

75/61 
84/63 

75.9 
80.2 

80/72 
86/77 

72.0 
77.7 

78/66 
83/70 

66.4 
71.8 

72/61 
77/66 

56.  1 
59.7 

61/49 
66/49 

41.2 
43.9 

46/34 
49/37 

30.7 
32.3 

34/28 
38/29 

12  INCHES 

7 
7 

00 
00 

A.M. 
P.M. 

29.3 
29.  4 

32/25 
32/26 

32.2 
32.6 

36/29 
37/30 

38. 1 
38.9 

48/33 
50/34 

50.6 
52.2 

56/44 
57/46 

61.9 
64.0 

67/55 
68/57 

69.8 
72.4 

77/63 
78/65 

76.9 
75.5 

79/74 
80/75 

74.6 
74.8 

78/68 
79/69 

68.4 
69.4 

72/63 
76/64 

58.4 
58.8 

63/51 
65/51 

44.2 
44,5 

49/38 
49/38 

33.7 
33.5 

38/31 
38/31 

24  INCHES 

7 
7 

00 
00 

A.M. 
P.M. 

33.4 
33.3 

36/30 
36/30 

32.9 
32.9 

37/31 
37/31 

38.2 
38.2 

46/34 
47/35 

40.6 
49.9 

53/46 
53/46 

59.3 
59.4 

65/53 
64/53 

67.6 
67.6 

74/64 
74/64 

74.5 
71.9 

76/73 
76/73 

73. 1 
72.9 

76/70 
75/70 

69.1 
68.8 

71/65 
71/65 

61.1 
60.8 

65/55 
65/55 

48.8 
48.5 

55/43 
54/43 

38.1 
37.9 

43/36 
43/35 

36  INCHES 

7 
7 

00 
0  0 

A.M. 
P.M. 

35.9 
35.8 

39/33 
38/33 

34.2 
34.3 

37/33 
37/33 

38.3 
38.5 

44/36 
45/36 

48.2 
48.4 

51/45 
51/45 

57.2 
57.4 

61/51 
61/52 

64.4 
64.7 

69/61 
69/61 

71.3 
69.1 

73/69 
73/70 

71.4 
71.3 

73/70 
73/70 

68.4 
68.4 

70/66 
70/66 

62.2 
62. 1 

66/59 
66/57 

51.5 
51.4 

57/47 
57/46 

41.5 
41.3 

46/39 
46/39 

72  INCHES 

7 
7 

00 
00 

A.M. 
P.M. 

43.4 
43.4 

46/41 
46/41 

40.3 
40.3 

41/40 
41/40 

39.5 
41.0 

42/40 
42/40 

45.1 
45.2 

47/42 
48/42 

51.0 
51.2 

54/48 
54/48 

56.7 
56.9 

60/54 
60/54 

62.5 
60.6 

65/60 
65/60 

65.1 
65.5 

66/65 
70/65 

65.0 
65.1 

66/64 
66/64 

62.4 
62.4 

64/60 
64/60 

56.6 
56.5 

60/53 
60/53 

49.4 
49.3 

53/46 
53/46 

MON7HLY  AVERAGES  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN.     EXTREMES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  OBSERVED  AT  THE  TIME  INDICATED 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD 
HOUS I NG. 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


COLORADO 
1963 


Station 

Highest 

Date 

M 

i 
3 

9 
D 

Last  spring  minimum  of 

First  tall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20*  or 
below 

16°  or 
below 

O 

u> 

20"  or  below 

O 
A 
O 

°-T 

_£i_ 

0 
JS 

0 
00 

32' or  below 

• 

T3 
Q 

|Temp. 

£ 
T5 
O 

|  Temp. 

Date 

|  Temp. 

£ 
5 

Q 

|  Temp. 

Date 

d 

a 

1 

Date 

Temp. 

o 

Q 

Temp. 

• 
O 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp,  j 

ARKANSAS   DRAINAGE   BASIN  01 

.  —  . 

BRANSON 

100 

7-31 

-25 

1-12 

3-  6 

1  5 

3-14 

2  0 

4-  3 

24 

4-23 

27 

* 

10-31 

2fi 

10-31 

2  ft 

11-  1 

23 

12-  2 

20 

12-8 

9 

277 

263 

212 

191 

" 

BUENA  VISTA 

o! 

7-31 

-32 

1-12 

3-16 

1  0 

4-23 

1 7 

*™  '5 

5-13 

5-20 

30 

10-27 

2  ft 

11-  1 

1  8 

11-  1 

I  f 

11-18 

1  2 

192 

132 

CANON  CITY 

7-22 

-23 

1-12 

3-  5 

14 

3-13 

1  * 

3-17 

3-1 7 

4-  4 

32 

10-31 

11-  1 

j  * 

12-  2 

1  3 

12-  8 

13 

77A 

278 

270 

7Aft 
0 

210 

COALDALE   2  SW 

11-  1 

11-  1 

j  | 

11*  1 

11-  1 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

99 

7-22 

-21 

1-12 

3-14 

16 

3-14 

16 

3-20 

4-23 

2  6 

4-23 

2  6 

10-31 

27 

10-31 

27 

11-  1 

11-23 

12-  8 

10 

269 

254 

226 

191 

191 

DELHI 

103 

6-29 

-29 

1-13+ 

3-  7 

1  3 

3-20 

1 6 

4-20 

2<* 

4-29 

2  7 

4-30 

JO 

1 0-31 

32 

11-  1 

26 

11-  6 

24 

11-12 

20 

H-29 

1 5 

267 

2  37 

202 

186 

1 84 

EADS 

jj? 

6-29+ 

-25 

1-12 

3-11 

1  ' 

4-  3 

20 

**  ^ 

20 

4-23 

c  ft 

4-2  3 

28 

1 1  -  1 

2  3 

11-  1 

W 

11-  1 

11-14 

20 

11-23 

16 

9*1 

7A* 

192 

192 

EVERSOLL  RANCH 

7-23* 

-15 

1-12 

3-14 

6 

3-17 

1 1  -  1 

\  J 

11-  1 

11-13 

•  * 

11-23 

20 

12-  9 

1  6 

77ft 

251 

~ 

FOROER  6  S 

1 05 

7-18 

-26 

1-12 

3-17 

16 

3-26 

2  0 

4  23 

\  ^ 

4-30 

4~30 

26 

3 1 

11-  1 

22 

11-  1 

22 

11-14 

1 8 

11-18 

15 

74 

2  33 

1  07 

181 

HOLLY 

107 

7-17 

-18 

1-13+ 

3-10 

11 

3-27 

20 

4-  3 

21 

4-23 

2'. 

4-30 

30 

10-25 

31 

11-  1 

20 

11-  1 

20 

11-  1 

20 

11-23 

10 

258 

219 

212 

178 

JOHN  MARTIN  DAM 

106 

7-31  + 

-20 

1-12 

3-  6 

16 

4-  3 

20 

4-23 

24 

4-23 

24 

5—  1 

30 

11-1 

2  5 

11-  1 

25 

11-12 

23 

11-14 

20 

1 1-23 

16 

262 

225 

203 

192 

164 

KIT  CARSON 

1 05 

7-22 

-19 

1-12 

3-14 

3-14 

4-23 

4-23 

~  1 

4-23 

23 

1 1  -  1 

2  1 

11-  1 

11-  1 

23 

11-13 

1 6 

1 1-22 

3 

253 

244 

L?? 

192 

LA   JUNTA   FAA  AP 

106 

7-22+ 

-20 

1-12 

3-  5 

5 

3-15 

20 

3-17 

2  1 

3-20 

.  6 

4-2  3 

31 

11-  1 

2  ft 

11-  1 

.'  ft 

11-23 

21 

11-29 

2  0 

12-8 

13 

7I1 

259 

226 

192 

LAMAR 

107 

7-31  + 

-19 

1-12 

3-  7 

15 

3-26 

19 

4-2  3 

24 

4-23 

24 

4-30 

30 

11-  1 

24 

11-  1 

11-  1 

24 

11-20 

20 

11-23 

19 

239 

1  Q7 

1  9  9 

185 

LAS   AN  I  MAS 

108 

6-29 

-22 

1-12 

3-  5 

4 

3-11 

19 

4-  3 

2  2 

4-23 

25 

4-30 

31 

11-  1 

23 

11-  1 

23 

11-  1 

23 

11-23 

16 

11-23 

16 

257 

919 

9 

185 

LA  VETA 

~ 

_ 

_ 

_ 

~ 

10-27 

2  9 

10-30 

26 

11-  1 

1 0 

11-  1 

1  0 

11-  1 

1  0 

- 

LEADVILLE 

85 

1  - 

-  34 

1-12 

4-23 

1  3 

4-29 

* 7 

5-13 

■  ' 

6-10 

6-19 

31 

- 

10-22 

2  2 

1 1  -  1 

6 

1 1  -  1 

6 

1 66 

" 

LI  HON   10  SSW 

102 

7-22 

-29 

1-12 

3-15 

1  3 

4-  1 

19 

4-23 

22 

4-26 

2  7 

5-  2 

»' 

1 0-27 

31 

10-26 

28 

11-  1 

21 

11-14 

20 

11-18 

IS 

248 

227 

1  09 

192 

183 

178 

LIMON 

8-  1  + 

-25 

1-12 

3-14 

5 

3-17 

20 

4-2  3 

23 

4-23 

23 

5-13 

32 

1 0-27 

32 

10-31 

23 

10-31 

23 

11-  1 

17 

11-18 

11 

249 

229 

191 

191 

167 

MONUMENT    2  WSW 

98 

8-  1 

-28 

1-12 

4-23 

1  5 

4-23 

15 

4-29 

22 

5-21 

28 

5-21 

28 

10-27 

3  0 

10-28 

25 

11-  1 

14 

11-  1 

14 

11-  1 

14 

192 

192 

186 

160 

159 

NORTH  LAKE 

83 

7-22 

-36 

1-12 

4-23 

13 

4-29 

19 

4-30 

22 

5-20 

25 

6-12 

32 

9-29 

3  0 

10-14 

26 

10-31 

24 

11-  1 

7 

11-1 

7 

192 

1  66 

184 

147 

109 

PUE8LO  WB  AP 

103 

7-22+ 

-26 

1-12 

3-  7 

1  3 

3-13 

20 

3-26 

24 

4-23 

2  7 

4-23 

27 

11-  1 

27 

11-  1 

27 

11-18 

22 

11-23 

20 

12-  2 

16 

*"S 

255 

192 

192 

ROCKY  FORD  2  ESE 

105 

8-  1 

-28 

1-13  + 

3-11 

16 

3-20 

20 

3-26 

22 

4-23 

25 

4-30 

30 

11-  1 

23 

11-  1 

23 

11-1 

23 

11-23 

17 

11-26 

15 

260 

248 

220 

192 

185 

RUSH  2  NNE 

101 

7-22 

-27 

1-12 

4-  3 

15 

4-23 

20 

4-23 

20 

4-30 

2a 

5-22 

3  2 

10-27 

I  ft 

10-27 

2ft 

11-  1 

13 

11-  1 

13 

11-  1 

13 

212 

192 

192 

160 

158 

RUXTON  PARK 

62 

7-18+ 

-35 

1-12 

3-26 

16 

4-23 

19 

4-30 

22 

5-22 

26 

6-20 

32 

7-13 

31 

10-16 

23 

10-31 

22 

11-  1 

5 

11-  1 

5 

220 

192 

184 

147 

23 

RYE 

97 

7-22 

-26 

1-13 

- 

4-23 

19 

4-23 

1  9 

4-29 

2  5 

5-20 

31 

10-14 

31 

11-  1 

12 

11-  1 

12 

11-  1 

12 

11-  1 

1  2 

192 

192 

166 

147 

SAL  I  DA 

90 

7-  1 

-24 

1-12 

3-20 

1  ( 

3-26 

17 

4-25 

24 

5-13 

26 

6-11 

32 

9-30 

32 

10-16 

26 

11-  1 

18 

11-  1 

1  6 

11-17 

1 5 

242 

220 

111 

SPRINGFIELD  7  WSW 

10  3 

7-16 

-20 

1-12 

3-14 

14 

3-17 

19 

3-26 

24 

4-2  3 

29 

10-31 

3  2 

11-  1 

22 

11-  1 

2  2 

11-23 

1  fl 

11-29 

1 6 

260 

251 

220 

192 

1  84 

SPRINGFIELD  8  S 

104 

7-23 

_ 

4-30 

2? 

4-30 

28 

11-  1 

23 

11-  1 

23 

11-  1 

23 

11-25 

16 

11-26 

lb 

185 

185 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

78 

7-19 

-37 

2-12 

4-29 

9 

5-13 

19 

5-27 

24 

6-1  1 

27 

6-30 

31 

7-27 

3  2 

9-26 

27 

10-14 

22 

10-22 

19 

11-  1 

4 

186 

162 

140 

107 

27 

TACONY  7  SE 

103 

8-  1 

-27 

1-12 

3-14 

14 

4-23 

1" 

4-23 

1? 

4-30 

27 

4-30 

27 

10-25 

',: 

10-31 

27 

11-  1 

1  9 

11-  1 

19 

11-26 

11 

192 

178 

TRINIDAD 

95 

8-   1  + 

-32 

1-12 

3-  5- 

2 

3-17 

20 

4-2  3 

2<* 

5-1 3 

£  7 

5-13 

27 

10-31 

30 

11-  1 

2  1 

11-  1 

2  1 

1 1  -26 

1  ° 

12-  2 

16 

254 

09 

199 

ill 

171 

TRINIDAD  FAA  AP 

97 

8-  1  + 

-32 

1-12+ 

3-  5 

2 

3-19 

1 9 

4-23 

22 

4-23 

22 

4-29 

3  0 

10-31 

2  6 

10-31 

11-  1 

20 

11—  1 

20 

12-  2 

1 4 

979 

227 

1  Q9 

185 

TWO  BUTTES  1  NW 

105 

7-23 

-19 

1-12 

3-1  4 

11 

3-17 

20 

3-26 

24 

3-26 

24 

4-30 

31 

10-31 

24 

24 

10-31 

24 

11-27 

20 

12-  2 

IS 

263 

255 

219 

219 

184 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

98 

6-30 

-36 

1-12 

4-23 

15 

4-23 

15 

4-23 

15 

4-29 

25 

5-20 

32 

10-31 

30 

11-  1 

14 

11-  1 

14 

11-  1 

1ft 

11-  1 

14 

192 

192 

192 

166 

164 

WESTCL I FFE 

92 

7-19 

-41 

1-12 

4-29 

16 

5-13 

2  0 

6-10 

2  2 

6-10 

22 

6-10 

2  2 

~ 

9-29 

10-14 

10-25 

20 

' 

186 

126 

111 

WETMORE  2  S 

97 

6-30 

-29 

1-12 

3-14 

10 

3-17 

1  B 

4-23 

24 

4-23 

24 

5-20 

32 

10-31 

3  0 

11-  1 

20 

11-1 

20 

1 1  -  1 

20 

12- 

269 

790 

229 

192 

192 

164 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02 

ALTENBERN 

100 

7-20+ 

-32 

1-13 

4-  3 

5 

4-25 

19 

5-13 

24 

5-13 

2  9 

5-13 

24 

1  0-14 

27 

10-14 

27 

11-  1 

IS 

1 1  -  1 

1  5 

11-  1 

1  c 

212 

190 

172 

154 

1  54 

ARBOLES 

96 

7-  1 

-27 

1-13 

4-20 

1  5 

4-27 

20 

4-27 

20 

5-  2 

2ft 

5-1 3 

32 

ARTESIA  2  E 

96 

7-25+ 

3 1 

10-26 

1 1  -  1 

0 

11-  1 

20 

11-17 

1  *• 

ASPEN 

88 

7-20+ 

-33 

1-12 

4-23 

1  5 

4-23 

1  5 

4-2 

23 

5-13 

6-  6 

JO 

10-14 

25 

10-14 

2  5 

11-  1 

1 3 

11-  1 

13 

11-  1 

1  3 

192 

192 

88 

1 30 

BERTHOUD  PASS 

_ 

_ 

_ 

9-15 

30 

10-14 

23 

10-14 

23 

10-31 

20 

11-  1 

* 

_ 

BOND 

95 

7-31  + 

-37 

1-13 

3-20 

14 

4-25 

2  0 

4-30 

2<» 

5-13 

^7 

5-18 

32 

10-4 

32 

10-16 

27 

1  -22 

24 

1 1  -  1 

1  *> 

1 1  -  1 

1  5 

226 

190 

175 

156 

139 

CEDARED6E 

94 

7-31  + 

-24 

1-13 

3-14 

14 

4-  3 

1  0 

4-23 

11-1 

2<* 

11-  1 

2  4 

11-  1 

?  i 

11-17 

1  9 

12-  2 

1 5 

226 

01 

185 

CIMARRON  3  SE 

95 

-43 

1-13 

4-29 

1 5 

5-  1 

20 

21 

6-11 

2  * 

627 

32 

7-  3 

31 

10-  6 

10-29 

1  Rfc 

1  fiO 

117 

CLIMAX   2  NW 

70 

7-19 

-33 

1-13+ 

4-29 

12 

5-12 

20 

5-20 

29 

6-19 

28 

5-31 

30 

9-  1 

32 

10-14 

20 

10-14 

20 

10-14 

20 

11-  1 

4 

1  86 

155 

147 

ll7 

93 

COCHETOPA  CREEK 

90 

7-21  + 

-39 

1-13 

4-29 

5-12 

\  A 

5-31 

'  ' 

t_l  3 

32 

9—  2 

3 1 

9-26 

9-30 

23 

10-14 

J,   _ « 

187 

9?9 

135 

118 

COLLBRAN 

7-20 

-26 

1-12 

3-16 

1  ft 

4-19 

4  \ 

4-23 

31 

!  j> 

^| 

11-  1 

w 

11-  1 

->\ 

i  ■> 

? 

7flt 

COLORADO  NM 

103 

-18 

1-13 

3-  5 

1  A 

3-  7 

4-22 

76 

31 

11-17 

11-17 

1  7  A 

17 

1  7-11 

77fc 

228 

?nq 

1  «<s 

CORTEZ 

7~25+ 

-27 

1-13  + 

4-  3 

14 

4-23 

18 

4  24 

22 

4-24 

2  2 

5  13 

31 

10  14 

30 

11-  1 

24 

11-  1 

1115 

20 

1  l"l  7 

12 

99« 

206 

1  54 

CRAIG 

93 

7-31  + 

-45 

1-12 

4-23 

15 

4-23 

15 

4-25 

23 

5-20 

27 

5-27 

32 

9-25 

30 

10-14 

26 

10-16 

?.'> 

11-  1 

l\ 

11-  1 

14 

192 

192 

174 

147 

121 

CRESTED  BUTTE 

87 

7-  1 

-43 

1-13 

4-23 

12 

4-29 

1  7 

5-13 

jjj; 

5-31 

28 

6-30 

32 

9-  2 

3^ 

9-25 

*T 

10-14 

■  3 

10-14 

20 

i  i  "-.i 

6 

192 

Ito 

154 

117 

DELTA  1  E 

100 

7-31 

-25 

1-13 

3-14 

14 

4-  3 

1  9 

4-23 

22 

4-29 

4-29 

26 

10-16 

32 

11-  1 

26 

11-13 

?<* 

11-18 

1  7 

11-28 

1  ts 

9A 

DILLON 

85 

6-1  + 

-38 

1-13 

4-23 

1 3 

4-25 

1 9 

5-13 

2  1 

6-  1 

|| 

32 

9-25 

2  9 

19? 

1  on 

1  54 

120 

09 

DURANGO 

7-31  + 

-30 

1-13 

4-  3 

4-23 

5-13 

6~1 1 

30 

10-14 

'6 

11-  1 

23 

11  2 

20 

1  117 

12 

228 

193 

1  90 

134 

116 

EAGLE  FAA  AP 

96 

7-  7 

-51 

1-12 

4-23 

1  3 

4-25 

18 

5-13 

21 

5-27 

26 

6-  6 

32 

9-25 

30 

10-10 

28 

10-14 

23 

11-  1 

19 

11-13 

!6 

204 

190 

1  54 

1  36 

111 

FORT  LEWIS 

89 

7-25  + 

-35 

1-12 

4-19 

15 

4-24 

1  9 

5-12 

23 

5-12 

6-  9 

31 

10-13 

32 

10-31 

27 

11-  1 

2  3 

11-17 

11-17 

212 

Z^7 

173 

172 

126 

FRASER 

81 

7-25 

-50 

1-13 

5-27 

1  6 

5-31 

1 9 

6-12 

24 

6-30 

6-30 

27 

7-  1 

2  6 

7-  1 

26 

9-  6 

24 

9-25 

•j* 

1  c 

121 

FRUITA  2  N 

101 

7-31  + 

-34 

1-12 

4-  3 

15 

4-  3 

1  5 

4-23 

21 

4-23 

2  1 

5-1  3 

31 

10-14 

31 

11-  1 

11-17 

20 

11-2  3 

1  c 

2  34 

97a 

193 

192 

GATEWAY  1  SW 

100 

7-25+ 

-28 

1-13 

3-  5 

1  <* 

3-14 

19 

4-2  3 

22 

4-24 

26 

32 

11-  1 

26 

11-  1 

26 

11-18 

|2 

259 

186 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

97 

7-  7 

-26 

1-12 

3-14 

13 

4-  3 

20 

4-23 

21 

4-29 

27 

5-13 

32 

10-14 

31 

11-  1 

27 

11-  2 

24 

11-17 

18 

11-18 

1 1 

249 

226 

193 

1  86 

154 

GORE  PASS  RANCH 

89 

7-20 

-46 

1-13 

4-25 

14 

5-14 

16 

5-22 

2  3 

6-  1 

2B 

6-12 

31 

7-27 

31 

10-  1 

2  6 

10-  6 

24 

10-1  4 

1  8 

1 0-22 

1  fi 

180 

153 

139 

122 

45 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

100 

7-25+ 

-23 

1-13 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

4-  3 

24 

4-  3 

24 

4-2  3 

30 

1 1  -  1 

31 

11-17 

25 

11-19 

2<* 

1 1  -29 

20 

12-  8 

13 

2  78 

269 

2  30 

228 

1 92 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

99 

7-  7 

11-  1 

27 

11-1 

27 

11-17 

2  0 

11-17 

20 

12-  6 

14 

GRAND  LAKE   1  WNW 

86 

7-20 

-43 

1-13 

4-25 

16 

5-13 

19 

5-27 

24 

6-17 

28 

6-30 

31 

7-  1 

31 

7-28 

28 

9-26 

2  2 

154 

122 

GRAND  LAKE  6  SSW 

83 

7-25+ 

-40 

1-13 

4-23 

14 

4-25 

18 

5-13 

22 

5-27 

2  1 

6-17 

32 

9-25 

27 

9-25 

27 

10-16 

23 

11-  1 

18 

11-17 

7 

208 

190 

1  56 

121 

100 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

91 

7-20 

-41 

1-13 

4-  4 

16 

4-23 

1  8 

4-25 

23 

5-13 

27 

6-10 

32 

9-25 

3  2 

10-17 

28 

11-  1 

16 

11-  1 

16 

11-  1 

16 

211 

192 

190 

137 

107 

GUNNISON 

88 

7-31  + 

-37 

1-13 

4-29 

14 

5-13 

20 

5-13 

20 

5-31 

2  ft 

6-27 

32 

9-  2 

32 

9-25 

27 

9-26 

24 

10-14 

17 

1 1  -  2 

154 

MAYDEN 

9* 

7-  7 

-45 

1-12 

4-23 

15 

4-23 

15 

4-25 

21 

5-20 

28 

5-28 

32 

9-28 

32 

10-14 

2  7 

10-28 

24 

1 1  -  1 

1  6 

11-  1 

16 

1  92 

1  aW 

99 
123 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

90 

7-25+ 

-42 

1-1  3+ 

4-25 

14 

5-13 

1  9 

5-27 

i  - 

9-15 

31 

9-25 

2  3 

9-25 

2  i 

10-16 

1  9 

11-  1 

1  0 

1  QO 

1  56 

1  71 

_ 

IGNACIO   1  N 

95 

7-19 

-34 

1-13+ 

4-23 

15 

4-24 

20 

4-25 

2  2 

5-13 

25 

6-11 

32 

10-10 

32 

10-14 

27 

11-  1 

20 

11-  1 

20 

11-17 

14 

208 

191 

190 

154 

121 

LAKE  CITY 

86 

7-19 

-33 

1-13 

4-24 

14 

4-27 

2  0 

5-12 

24 

6-10 

26 

6-17 

30 

9-20 

30 

10-13 

25 

10-14 

2  0 

10-14 

20 

11-  1 

14 

191 

170 

155 

125 

95 

LITTLE  HILLS 

97 

7-  8 

-46 

1-12 

4-25 

1* 

5-13 

17 

5-13 

17 

5-30 

28 

6-30 

31 

7-  1 

32 

9-25 

24 

9-25 

24 

10-14 

20 

11-  1 

12 

154 

1 

MARVINE 

91 

7-29+ 

-39 

1-12 

5-12 

14 

5-14 

19 

5-14 

19 

5-15 

2  6 

6-  7 

3  2 

9-25 

30 

10-15 

26 

11-  2 

18 

11-  2 

18 

11-  3 

16 

172 

177 

110 

MAYBELL 

93 

7-31  + 

-50 

1-12 

3-29 

3 

4-25 

20 

5-13 

24 

5-13 

24 

6-30 

32 

9-25 

29 

10-  8 

27 

10-14 

24 

10-2  8 

18 

11-  1 

10 

717 

186 

87 

MEEKER 

95 

7-31  + 

-4  3 

1-12 

4-19 

12 

4-23 

17 

4-25 

22 

5-13 

27 

5-27 

32 

9-25 

29 

10-14 

2  6 

10-28 

22 

11-  1 

17 

11-17 

4 

192 

1  54 

121 

MEREDITH 

- 

9-22 

32 

9-25 

2  8 

10-22 

22 

11-  1 

15 

11-  1 

IS 

MESA  VERDE  NP 

96 

7-31 

-20 

1-13 

4-  3 

11 

4-  3 

11 

4-22 

23 

4-27 

25 

4-29 

32 

11-  1 

22 

1 1-  1 

22 

1 1  -  1 

2  2 

11-17 

17 

12-12 

11 

253 

226 

193 

166 

186 

MONTROSE  NO  2 

96 

7-  2 

-23 

1-13 

3-15 

16 

4-  3 

19 

4-23 

21 

4-24 

27 

5-13 

32 

10-28 

32 

11-  1 

26 

11-17 

19 

11-17 

19 

12-  3 

16 

263 

228 

208 

191 

166 

NORTHDALE 

96 

7-  1 

-26 

1-13 

4-23 

13 

5-13 

20 

5-13 

20 

6-10 

2ft 

6-11 

29 

10-13 

26 

10-13 

2  6 

10-15 

24 

11-  2 

19 

11-17 

IS 

208 

173 

155 

125 

124 

NORWOOD 

91 

7-20  + 

-31 

1-13+ 

4-23 

" 

4-23 

15 

4-28 

24 

5-12 

26 

6-  9 

32 

10-13 

26 

10-13 

26 

11-  1 

18 

11-  1 

18 

11-17 

S 

208 

192 

167 

154 

126 

OURAY 

86 

7-31  + 

-22 

1-13 

3-16 

11 

4-  3 

19 

*-2T 

24 

4-29 

2a 

5-12 

30 

10-27 

31 

11-  1 

22 

11-  1 

22 

11-17 

13 

11-17 

13 

246 

226 

166 

186 

168 

PAGOSA  SPRINGS 

89 

7-26 

-42 

1-13 

4-24 

16 

4-25 

19 

3-31 

24 

6-11 

27 

6-23 

32 

9-29 

32 

10-14 

22 

10-14 

12 

11-  1 

19 

11-17 

14 

207 

190 

136 

125 

98 

PALISADE  1  S 

103 

7-  1 

-20 

1-12 

3-  4 

16 

3-13 

19 

4-  2 

24 

4-  2 

24 

4-26 

32 

11-17 

23 

11-17 

23 

11-17 

23 

12-  7 

20 

12-  8 

16 

279 

269 

229 

229 

205 

palisade  lake  2  sse 

85 

6-  4 

4-18 

11 

4-19 

19 

6-10 

2* 

6-22 

2R 

6-23 

30 

9-26 

32 

10-  5 

26 

10-15 

20 

10-15 

20 

11-  1 

16 

197 

179 

127 

105 

95 

paonia 

95 

7-  7 

-31 

1-1 3+ 

3-14 

12 

4-  3 

19 

4-23 

21 

4-24 

26 

5-12 

31 

10-30 

31 

11-  1 

24 

11-  1 

24 

11-17 

1  5 

11-17 

IS 

248 

226 

192 

191 

171 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


COLORADO 
1963 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20"  or 

16°  or 

Et 

& 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

o 

0 

o 

0 

0 

© 

o 

B 

<D 

o 

1 

Xt 

ja 

J3 

jQ 

i 

P 

0 

■£ 

s 

■£ 

2 

E 

£ 

S 

© 

a 

© 

a 

a 

« 

a 

© 

a 

© 

a 

© 

a 

© 

E 

0° 

n° 

0° 

o° 

a 

Q 

S 

o 

a 

$ 

Q 

Q 

a 

a 

H 

Q 

a 

Q 

t— 

Q 

E— 

o 

PARADOX 

102 

7-  1 

-21 

1-13 

3-13 

12 

4-23 

17 

4-23 

17 

4-25 

2  8 

5-13 

29 

10-14 

30 

11-  1 

24 

11-  1 

24 

11-19 

20 

11-29 

!  c 

261 

210 

192 

190 

154 

30 

8-  8 

-21 

12-13 

9-  2 

2  8 

9-  2 

2  8 

9-29 

3  8 

10-14 

13 

11-  1 

6 

RANGELY 

99 

7-25+ 

-32 

1-13 

3-16 

12 

3-25 

'0 

4-23 

24 

4-2  3 

24 

5-12 

12 

10-14 

8  0 

10-16 

28 

11-  1 

19 

11-  1 

19 

11-17 

1  5 

246 

221 

192 

176 

155 

REDSTONE 

10-13 

23 

12-  1 

1  1 

12-  1 

11 

- 

- 

- 

RICO 

85 

7-19+ 

-36 

1-12 

4-24 

1  8 

4-29 

1  B 

5-13 

22 

6-12 

28 

6-30 

32 

7-  1 

3  1 

9-30 

38 

10-14 

2  1 

11-  1 

16 

11-  1 

16 

191 

186 

154 

no 

1 

RIFLE  2  ENE 

97 

7-20+ 

-38 

1-12 

4-23 

1  6 

4-23 

16 

5-13 

24 

5-13 

24 

5-27 

31 

10-14 

2* 

10-14 

2  6 

11-  1 

2  1 

11-17 

1  7 

11-19 

16 

210 

208 

172 

154 

140 

S 1 L VERTON 

83 

7-  1 

-37 

1-12 

4-24 

1  2 

5-13 

2  0 

5-13 

20 

6-12 

26 

31 

7-  2 

32 

9-26 

2  7 

10-14 

2  0 

10-14 

20 

1 1  -  1 

12 

1  54 

STEAMBOAT  SPRINGS 

91 

7-31  + 

-50 

1-12 

4-  4 

11 

5-13 

20 

5-20 

23 

6-10 

28 

6-30 

30 

7-  1 

32 

9-25 

27 

10-14 

2  0 

10-14 

7  J 

11-  1 

l  3 

2H 

1  54 

107 

TAYLOR  PARK 

8  0 

7-19 

-54 

1-12 

4-29 

1  6 

5-13 

20 

5-13 

20 

5-31 

28 

6-27 

32 

9-24 

31 

9-26 

28 

10-13 

22 

10-31 

1  1 

10-31 

1 1 

1  65 

171 

153 

120 

89 

TCI  I  1  ID  t  fiF 

89 

7-19 

-32 

1-13+ 

4-23 

16 

4-29 

18 

5-13 

24 

6-11 

27 

6-26 

32 

9-15 

32 

10-14 

2  i 

10-14 

21 

10-28 

20 

11-  1 

9 

1 92 

1  54 

URA VAN 

103 

7-19 

-23 

1-13 

3-14 

12 

4-23 

1  9 

4-25 

22 

4-29 

25 

5-15 

31 

11-  1 

27 

11-  1 

27 

11-17 

22 

11-29 

1  7 

11-30 

15 

261 

220 

206 

186 

170 

VALLECITO  DAM 

9  I 

7-31 

-35 

1-12 

4-23 

16 

4-23 

16 

4-24 

23 

5-13 

27 

6-11 

31 

10-13 

32 

10-14 

27 

11-  1 

21 

11-17 

9 

11-17 

9 

17^ 

YELLOW  JACKET   1 NW 

94 

7-31 

-26 

1-12 

4-22 

16 

4-22 

16 

4-2  3 

2  ) 

3-12 

28 

5-12 

28 

10-31 

32 

11-  1 

25 

11-17 

14 

11-17 

14 

11-17 

I'* 

2  to 

1  77 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AP 

102 

6-29 

-28 

1-12 

3-13 

1 1, 

3-17 

7  0 

4-  3 

22 

4-23 

28 

5-22 

32 

10-28 

2  6 

10-28 

28 

10-31 

23 

11-22 

15 

1 1-22 

1  5 

254 

250 

211 

188 

159 

BONNY  DAM 

104 

8-  2  + 

-20 

1-13 

3-14 

I  1 

3-15 

1  9 

4-  3 

7  8 

4-  4 

25 

4-30 

29 

1  0-28 

.'  9 

11-  1 

2  7 

1 1  -  1 

7  3 

11-1 

20 

12-9 

9 

2  70 

231 

212 

211 

181 

BURL INGTON 

1  07 

6-28 

-20 

1-12 

4-  4 

25 

4-30 

29 

10-28 

31 

11-  1 

7  8 

11-1 

7  8 

12-  1 

1  9 

12-  8 

]  l 

211 

CHEYENNE  WELLS 

I  OS 

7-31 

-21 

l-ll 

3-13 

3-13 

9 

4-22 

7  3 

4-29 

28 

4-29 

28 

10-27 

32 

10-31 

21 

10-31 

21 

11-12 

17 

11-28 

1 

260 

244 

192 

185 

181 

FLAGLER  2  NW 

1  0  3 

6-29+ 

-26 

1-12 

3-14 

8 

4-23 

19 

4-30 

24 

4-30 

24 

5-13 

29 

10-27 

38 

1  0-27 

26 

11-  1 

16 

1 1  -  1 

16 

11-  1 

1  f> 

232 

192 

185 

180 

167 

HOLY OK £ 

107 

6-29 

-21 

1-12 

3-  5 

9 

3-17 

.0 

4-23 

23 

5-22 

27 

5-22 

27 

10-26 

27 

10-28 

27 

11-  1 

2  3 

11-13 

18 

12-  8 

1  4 

278 

241 

192 

159 

159 

STRATTON  3  NE 

10* 

6-29+ 

-22 

1-12 

3-14 

10 

3-16 

^0 

4-  3 

21 

4-24 

28 

4-30 

30 

10-27 

12 

11-  1 

19 

11-  1 

19 

11-  1 

19 

12-  8 

1  6 

269 

230 

212 

191 

180 

WRAY 

105 

7-23 

-19 

1-12 

3-1  3 

15 

3-26 

7  0 

4-  5 

22 

4-30 

28 

5-22 

29 

11-  1 

20 

11-  1 

20 

1 1-30 

:  /. 

262 

220 

210 

YUMA 

104 

6-30+ 

-20 

1-12 

3-14 

1  5 

3-14 

18 

3-14 

15 

4-  4 

28 

5-20 

31 

10-28 

29 

11-  1 

23 

11-  1 

2  1 

11-18 

20 

11-23 

12 

254 

249 

232 

211 

161 

PLATTE  DRA I NAGE 

3AS1N  04 

ALLENSPARK 

35 

8-  1 

-38 

1-12 

4-  4 

1  8 

4-22 

19 

4-30 

23 

5-22 

2  8 

6-17 

30 

9-24 

30 

10-22 

2  8 

10-28 

20 

10-28 

20 

11-  1 

10 

211 

189 

181 

153 

99 

ANTeRO  RESERVOIR 

85 

7-19 

-48 

1-13 

5-13 

13 

5-28 

3  0 

6-11 

20 

6-12 

26 

6-30 

30 

7-29 

30 

9-25 

2  3 

9-29 

24 

10-14 

20 

11-  1 

2 

1  72 

139 

110 

105 

29 

93 

7-31 

-46 

1-12 

4-24 

15 

4-25 

20 

5-13 

2  3 

5-21 

Jo 

6-11 

32 

9-28 

29 

9-29 

27 

10-17 

24 

11-  1 

5 

11-  1 

5 

191 

190 

157 

131 

1 09 

BOULDER 

98 

7-25 

-22 

1-12 

3-14 

10 

3-15 

1  8 

3-17 

2. 

4-  3 

26 

4-23 

29 

10-31 

32 

11-  2 

27 

11-23 

24 

12-  8 

15 

12-  8 

15 

269 

266 

251 

213 

191 

BR  I GGSDAL  E  2  NW 

7-21 

1 0-25 

32 

11-  1 

17 

11-1 

17 

11"  1 

17 

11-  2 

16 

BYERS 

102 

7-21 

-31 

1-12 

3-19 

16 

4—  3 

20 

4-  3 

20 

4-24 

26 

5-21 

32 

10-27 

31 

11-1 

23 

11-  1 

2  3 

11-17 

18 

12-  4 

1  t~, 

260 

228 

212 

191 

1 c  9 

caribou  Ranch 

7-26 

3-17 

7 

4-23 

17 

4-25 

22 

5-20 

2  9 

5-22 

30 

10-11 

32 

10-27 

27 

10-28 

21 

10-31 

1  8 

10-31 

14 

2  28 

191 

186 

160 

142 

CASTLE  ROCK 

9  Q 

7-21  + 

-35 

1-12 

3-19 

14 

4-19 

20 

4-24 

2  8 

4-29 

25 

5-21 

32 

10-14 

27 

10-27 

26 

11-  1 

14 

11-  1 

14 

11-  1 

14 

227 

196 

191 

181 

146 

CHEESMAN 

9  5 

7-22  + 

-38 

1-12 

4-  4 

1  1 

4-  4 

11 

4-29 

23 

5-13 

27 

5-23 

32 

9-29 

32 

10-16 

27 

11-  1 

13 

11-  1 

13 

11-  1 

13 

2  1 1 

211 

1  66 

156 

129 

CHERRY   CREEK  DAM 

1  02 

7-18 

-32 

1-12 

3-14 

9 

3-19 

17 

4-2  3 

28 

4-29 

27 

4-29 

27 

10-27 

27 

10-27 

27 

11-  1 

1  9 

11-  1 

19 

11-17 

15 

248 

227 

192 

181 

161 

DENVER  WB  AP 

99 

7-25 

-25 

1-12  + 

3-14 

6 

3-15 

1  9 

3-15 

19 

4-23 

27 

4-24 

30 

1  0-27 

25 

10-27 

25 

1 1  -  1 

23 

11-12 

20 

11-30 

1  s 

261 

242 

231 

187 

186 

DENVER  WB  CITY 

98 

6-29  + 

-19 

1-12  + 

3-1  3 

15 

3-14 

17 

3-14 

17 

3-17 

27 

4-2  3 

3  2 

10-31 

30 

11-  1 

28 

11-22 

23 

12-  7 

20 

12-  8 

1  S 

2  70 

268 

253 

229 

191 

94 

8-  1 

-39 

1-12 

4-  3 

11 

4-20 

l  a 

4-24 

22 

5-17 

28 

6-11 

32 

10-14 

27 

10-14 

27 

10-27 

24 

11-  1 

10 

11-  1 

10 

212 

195 

1  86 

1  50 

125 

estes  park 

be 

7-21  + 

-38 

1-12 

4-  4 

16 

4-25 

20 

4-30 

23 

5-20 

2  5 

5-25 

32 

9-25 

29 

10-15 

28 

10-16 

24 

11-  1 

8 

11-  1 

e 

211 

190 

169 

1  48 

12  3 

EVERGREEN 

91 

7-30+ 

-38 

1-12 

4-23 

15 

4-24 

1  9 

4-29 

22 

5-21 

27 

5-21 

27 

9-30 

32 

10-14 

27 

10-22 

11-  1 

12 

11-  1 

12 

1  92 

191 

176 

146 

132 

FORT  ^OLLINS 

76 

7-21  + 

-25 

1-12 

3-15 

\  2 

3-17 

2  0 

4-  4 

24 

4-2  3 

27 

4-2  3 

27 

1  0-22 

32 

11-  1 

18 

1 1  -  1 

1  8 

11-  1 

18 

11-29 

1  3 

259 

229 

211 

192 

162 

FORT  LUPTON  1  N 

10  2 

7-25 

-27 

1-12 

3-15 

9 

3-15 

9 

4-23 

24 

4-23 

28 

5-20 

32 

10-16 

32 

10-27 

26 

11-  1 

1  7 

11-  1 

17 

11-13 

14 

243 

231 

192 

187 

149 

FORT  MORGAN 

1  Q 1 

-24 

1-12 

3-  7 

15 

3-17 

19 

3-26 

2- 

4-2  3 

25 

4-30 

31 

11-  1 

18 

11-  1 

18 

11-  1 

18 

11-  1 

18 

11-23 

16 

261 

229 

220 

192 

165 

GEORGE  TOWN 

a  ? 

7-19+ 

-26 

1-12  + 

4-23 

14 

4-23 

14 

4-24 

22 

5-13 

28 

5-22 

32 

10-22 

3  0 

10-27 

28 

10-31 

24 

11-  1 

16 

11-  1 

16 

192 

1  92 

1  90 

167 

153 

GRAN  T 

_ 

9-26 

1  2 

9-29 

2  8 

1  0-27 

24 

11-  1 

1  0 

11-1 

10 

GREELEY 

99 

7-26+ 

-28 

1-12 

3-15 

14 

3-15 

14 

3-26 

23 

4-2  3 

27 

4-30 

32 

1  0-17 

32 

11-1 

19 

11-  1 

1  9 

11-1 

19 

11-29 

14 

259 

231 

220 

192 

170 

GROVER  10  W 

7-25 

-27 

3-14 

1  4 

3-17 

19 

4-2  3 

23 

4-23 

2  2 

5-22 

3  I 

1  0-27 

30 

11-  I 

20 

1 1  -  1 

20 

11-  1 

20 

12-  2 

1  <=, 

IDAHO  SPRINGS 

91 

6-28 

-32 

1-12 

3-17 

10 

4-23 

18 

4-24 

22 

5-13 

28 

5-23 

3  3 

10-16 

12 

10-22 

28 

11-  1 

15 

11-  1 

15 

11-  1 

15 

229 

192 

191 

162 

146 

JONES  PASS  2  E 

75 

7-31  + 

-32 

1-12 

4-29 

16 

5-22 

20 

5-22 

2  0 

6-20 

27 

6-30 

27 

7-15 

31 

7-29 

27 

10-14 

24 

10-22 

19 

11-  1 

6 

1  86 

153 

145 

39 

1  5 

JULESBURG 

i  C  8 

7-18 

-24 

1-19 

3-  5 

5 

3-26 

20 

4-23 

21 

4-23 

2  i 

5-22 

3  1 

1  0-28 

2  6 

10-28 

26 

1 1  -  1 

23 

11-13 

17 

11-19 

16 

259 

232 

192 

1  59 

KASSLER 

<e 

7-18  + 

-28 

1-12 

3-14 

4 

3-17 

19 

4-2  3 

23 

4-23 

23 

4-24 

32 

10-27 

30 

11-  1 

28 

11-12 

23 

11-17 

15 

11-17 

15 

248 

245 

203 

192 

166 

KAUFFMAN   4  SSE 

1  0 1 

7-18 

-29 

1-19 

4-  4 

14 

4-22 

1  9 

4-23 

21 

5-22 

25 

5-22 

3  6 

10-11 

32 

10-28 

27 

11-  1 

16 

11-  1 

16 

11-  1 

16 

211 

193 

1  92 

159 

142 

LAKE  GEORGE   8  SW 

87 

7-19 

-38 

1-12 

19 

5-13 

5-13 

24 

6-11 

32 

195 

191 

172 

156 

116 

LAKEWOOD 

99 

7-25 

-26 

1-12 

3~14 

1  ^ 

3~14 

2* 

10-27 

|j 

10-31 

27 

11-  1 

21 

ll"l7 

19 

12-  2 

1  6 

263 

248 

193 

191 

186 

LONGMONT  2  ESE 

]  00 

7-19 

-34 

1-13+ 

3-16 

1  8 

4-  3 

20 

4-  3 

2  0 

4-2  3 

2  7 

4-23 

2  7 

10-22 

32 

11-1 

7 '3 

11-  1 

7  0 

1 1  -  1 

20 

11-17 

16 

246 

212 

212 

192 

182 

PARKER  9  E 

7  25+ 

3-19 

12 

4-17 

19 

4-24 

2  2 

5-21 

2  3 

5-21 

2  0 

10-23 

30 

10-27 

23 

1  0-27 

23 

1 1  -  1 

15 

1 1  -  1 

1  5 

227 

198 

186 

159 

155 

RED  FEATHER  LAKES 

7-20 

-39 

ill  ? 

4-23 

I  5 

4-2  3 

10-11 

3  2 

10-27 

7  7 

10-28 

1  8 

10-28 

18 

11-12 

1  5 

203 

1  88 

1  86 

159 

116 

SEDGWICK  5  S 

1  J  7 

6-29 

-2 1 

1-19  + 

3-  5 

6 

3-17 

18 

4-23 

28 

4-23 

24 

4-23 

28 

10-28 

3  7 

10-28 

3  7 

11-  1 

7  3 

11-14 

20 

11-22 

13 

262 

242 

192 

188 

1  88 

SPICER 

4-26 

16 

5-20 

19 

5-27 

2  8 

6-  7 

28 

6-30 

32 

7-  1 

12 

9-26 

26 

10-14 

23 

10-16 

19 

10-28 

15 

185 

149 

1  40 

111 

1 

STERLING 

1  35 

6  30  + 

20 

1~12 

3-14 

1  8 

1  9 

4-2  3 

24 

4  30 

2  8 

5-22 

32 

10-28 

7  7 

1  0-28 

27 

1 1  -  1 

19 

1 1  -  1 

1  9 

11-19 

16 

250 

211 

192 

181 

1  59 

WALDEN 

85 

7-  1 

-48 

1-12 

5-20 

1  4 

5-21 

"■0 

5-27 

.  a 

2  a 

6-30 

30 

7-  1 

29 

7-28 

27 

9-25 

21 

9-30 

20 

10-16 

14 

149 

132 

121 

48 

1 

WATERDALE 

>  6 

7-22 

~w 

3-19 

I  j 

3-19 

1  3 

2  2 

4-25 

28 

5-20 

3  0 

10-27 

29 

11-  1 

21 

11-  1 

3  1 

11-13 

7  0 

11-29 

16 

255 

239 

211 

190 

1 60 

WIGGINS  7  SW 

1  0. 

8     1  + 

l-l? 

3-14 

1 

4-23 

18 

4-2  3 

18 

4-30 

2  6 

5-22 

32 

10-14 

32 

10-27 

78 

11-  1 

1  6 

11-  1 

16 

11-  1 

16 

232 

192 

192 

1  80 

1 45 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  W8  AP 

89 

7-25+ 

-41 

1-13 

4-23 

1  z 

4-25 

20 

5-13 

21 

6-  9 

2  8 

6-11 

2  9 

9-27 

32 

10-  7 

7  8 

10-14 

21 

10-16 

20 

11-  1 

12 

192 

174 

154 

120 

108 

8LANCA 

il 

7-19 

-  )P 

1-12 

4-23 

13 

4-27 

2  0 

5-  5 

28 

5-13 

25 

6-10 

2  9 

9-25 

39 

10-  7 

2  8 

10-14 

19 

10-14 

1  9 

11-  2 

1  2 

193 

170 

162 

147 

107 

CENTER 

7  0 

7-25 

-37 

1-13 

4-2  3 

16 

4-24 

20 

4-30 

28 

5-13 

26 

6-  9 

3  2 

9-29 

•1 

10-  5 

27 

11-  1 

1  7 

11-  I 

17 

11-  2 

1  5 

193 

191 

1  85 

145 

112 

DEL  NORTE 

K 

7-19  + 

-34 

1-13 

4-19 

L( 

4-23 

19 

4-23 

1  9 

4-29 

35 

6-  9 

7  2 

10-  5 

32 

10-30 

2  8 

11-  1 

1  7 

11-  1 

17 

11-17 

1  1 

212 

192 

192 

184 

118 

GREAT  SAND  DUNES 

NM 

8h 

7-31  + 

-25 

1-13 

4-19 

i  6 

4-19 

16 

4-29 

28 

5-  2 

2  8 

5-13 

7  2 

10-14 

7  6 

10-14 

26 

10-31 

2  3 

11-  1 

1  7 

11-17 

14 

212 

196 

185 

165 

154 

HERMIT  7  ESE 

97 

7-26 

-80 

1-12 

5-13 

14 

6-11 

19 

6-2  3 

28 

6-30 

7  7 

6-30 

2  7 

7-  1 

32 

7-29 

78 

9-28 

28 

10-14 

14 

10-14 

l  k 

154 

125 

97 

29 

1 

MANASSA 

87 

6-27 

-  38 

1-12 

4-28 

1 1, 

4-28 

16 

5-12 

22 

5-12 

22 

6-  9 

30 

10-  1 

10 

9-29 

76 

10-  8 

3  3 

10-14 

19 

11-  1 

1B7 

169 

149 

140 

114 

MONTE  VISTA 

86 

7-31  + 

-38 

1-13 

5-15 

14 

5-19 

19 

5-19 

1  7 

6-  9 

28 

6-12 

32 

9-29 

29 

10-  5 

27 

10-14 

23 

11-  1 

14 

11-  1 

14 

170 

166 

148 

118 

109 

SAGUACHE 

3  9 

7-31  + 

-21 

1-13 

4-21 

16 

4-23 

[9 

4-28 

22 

5-13 

2  8 

6-  9 

3  2 

10-  5 

17 

10-28 

7  8 

11-  1 

17 

11-  1 

1  1 

11-17 

15 

210 

192 

187 

168 

118 

WAGON  WHEEL   GAP  3 

N 

86 

7-20 

-39 

1-12 

5-12 

18 

5-12 

18 

6-11 

22 

6-25 

23 

6-30 

30 

7-27 

7  6 

7-27 

3  6 

9-29 

24 

10-14 

1  ' 

10-14 

]  5 

155 

155 

no 

32 

27 

WOLF  CREEK  PASS  1 

E 

-0 

7-31  + 

-30 

1-12 

4-29 

12 

4-29 

1  2 

6-  9 

22 

6-  9 

3  2 

6-20 

7  9 

10-  7 

3  2 

10-14 

7  6 

10-31 

16 

10-31 

16 

10-31 

16 

185 

185 

144 

127 

109 

Number  of  days 
between  dates 


C 

CO 

C/li 

c ; 


C 

a 
u 

r- 

r 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


COLORADO 
1963 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Au 

 ! — 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

aok'&mc.ac  rtDL  t Mi r,r  ra cin  n i 

AKWNoAl    L>KA  1  rsiAu  t    »A  O  1  IN  Ul 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

- 

- 

- 

10.00 

B11.07 

13.47 

14.48 

10.15 

B  7.86 

6.82 

B  2.60 

- 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

2.65 

1.77 

1.85 

2.02 

-  .14 

-  .72 

1.31 

- 

- 

WIND 

- 

- 

3160 

3420 

2796 

3416 

2523 

2007 

1688 

1729 

1463 

- 

- 

MAX 

79.2 

87.6 

93 . 5 

96. 6 

95.5 

89.8 

78.  9 

57.2 

MIN 

- 

- 

_ 

37.2 

47.5 

51.6 

59.7 

58.5 

54.7 

42.7 

36.7 

_ 

_ 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

B  9.39 

11  .48 

12.02 

7.75 

7.15 

5.30 

2.49 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

.68 

.71 

.79 

-1.92 

.96 

-  .23 

-  .71 

- 

- 

MAx° 

- 

- 

- 

- 

3030 

2640 

2570 

1940 

1650 

1270 

1430 

- 

- 

60 . 1 

86 . 7 

92.2 

90 . 2 

84  .4 

73.  7 

55.6 

MIN 

- 

- 

_ 

_ 

47.5 

53.0 

60.6 

61.2 

54.7 

44.1 

33.0 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

- 

- 

- 

12.41 

13.90 

15.99 

17.28 

12.96 

9.65 

9.07 

5.00 

- 

- 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

5091 

5192 

5336 

4036 

3436 

3190 

3072 

3012 

2984 

- 

MAX 

71 . 8 

79.  7 

84.1 

90.6 

87. 1 

83.4 

73.4 

57.  7 

MIN 

_ 

_ 

_ 

41.3 

49.6 

56.2 

62.1 

62.1 

56.7 

47.2 

35.8 

_ 

_ 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.31 

3.58 

3.07 

_ 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-  .38 

-1.41 

-1.36 

- 

- 

- 

- 

W IND 

- 

- 

- 

- 

- 

1354 

827 

595 

649 

B  729 

- 

- 

rct\  no  a  nn  no  a  i  ma  r  p   ra  c  i  m  no 

ARBOLES 

EVAP 

- 

- 

- 

5.57 

B  8.84 

B10. 25 

- 

- 

B  6.05 

_ 

- 

_ 

- 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

1648 

1633 

1711 

1587 

B  1375 

B  1493 

- 

- 

- 

- 

MAX 

82 . 6 

66 . 8 

92 . 5 

87.7 

82.0 

MIN 

- 

45.9 

50.0 

57.6 

58.2 

52.2 

- 

- 

- 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

5.95 

6.00 

3.03 

4.09 

_ 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1113 

974 

589 

715 

- 

- 

- 

- 

67 . 3 

72 . 3 

66.0 

64 . 6 

Ml  W 

MIN 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

38.4 

44.6 

43.1 

39.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 
DEP 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

B12.59 
- 

12.13 
— 

7.41 
- 

6.60 
- 

5.77 
- 

B  2.47 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

B  2839 

2197 

1538 

1312 

1812 

1527 

- 

- 

MAX 

63 . 8 

90 . 9 

86 . 5 

82 . 1 

70 .  9 

MIN 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

53.4 

60.4 

61.2 

54.2 

46.7 

_ 

_ 

_ 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

B  7.47 

8.65 

B  9.61 

5.43 

5.44 

B  4.08 

- 

- 

- 

DEP 

.  25 

1 . 33 

—1.51 

—  .  35 

WIND 

_ 

- 

_ 

- 

3336 

3095 

3035 

2430 

2380 

2538 

_ 

_ 

_ 

MAX 

- 

- 

- 

62.9 

71.3 

76.7 

71.5 

69.1 

58.6 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

38.7 

41.3 

46.1 

47.4 

41.1 

34.9 

- 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

B  6.18 

6.78 

7.83 

5.44 

4.51 

3.17 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

-  .76 

.61 

-  .70 

-  .63 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

1112 

858 

864 

B  524 

639 

516 

- 

- 

- 

MUNI  KUat    n\J  L 

1.51 

3.58 

7.06 

B  8.86 

9.39 

B  9.52 

B  6.11 

5.39 

B  3.71 

1.59 

1.69 

- 

-  .  02 

.  18 

1 . 38 

1.19 

~  .  36 

—  .  16 

-1  . 54 

-  .  84 

—  .06 

—  .  15 

.  39 

WIND 

497 

786 

1260 

1875 

1123 

1113 

799 

554 

496 

423 

471 

44  7 

9844 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

- 

- 

- 

4.25 

6.14 

7.30 

7.93 

4.93 

3.89 

3.17 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

— 

.55 

.28 

1.22 

-1.35 

-1.18 

-  .08 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

872 

1272 

702 

573 

504 

252 

250 

342 

433 

- 

V  A  MCA  C     r\D  A  T  MAT  C     QAC  1U    i\  1. 
NANjAg    UKA  1  INAut    DA  3  JN    U  3 

tJUNNY  UAM 

_ 

- 

- 

10.18 

B10. 25 

B15.79 

15.62 

B12.26 

B  7.73 

7.11 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

.91 

2.38 

2.36 

3.61 

2.54 

1.07 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

4547 

4075 

5410 

3815 

3159 

3199 

2593 

2619 

- 

MAX 

- 

- 

- 

68.8 

74.5 

84.8 

94.5 

87.8 

81.1 

72.0 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

39.2 

49.2 

57.7 

65.3 

62.5 

56.8 

46.0 

- 

- 

Dl  ATTC     ".DA  riiArc     QAC  I  m  r\i. 

rLA  1  1  L    UKA  1  NACjt    DA  b  IN  UH 

ESTES  PARK 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

B  8.06 

B  7.99 

B  5.54 

5.02 

4.08 

- 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

-  .04 

.12 

-1.07 

-  .53 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

1904 

1715 

1660 

1218 

1310 

1658 

2421 

- 

- 

MAX 

75 . 7 

79.  7 

76 . 0 

73.0 

63.4 

MIN 

- 

- 

- 

47.6 

52.8 

53.3 

47.8 

39.4 

- 

- 

- 

FORT  COLLINS 

EVAP 

- 

_ 

_ 

_ 

B  5.17 

B  6.16 

B  6.99 

4.41 

B  4.50 

B  2.99 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

.12 

-  .06 

-  .13 

-2.07 

-  .88 

-  .26 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

2145 

970 

- 

1249 

893 

696 

682 

823 

- 

- 

MAX 

- 

- 

59.3 

70.7 

78.1 

81.6 

78.0 

75.0 

62.8 

- 

- 

- 

MIN 

49.4 

60  .6 

67.8 

72.4 

70 . 5 

65 . 3 

55 .  3 

41.2 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

8.04 

611.28 

B12 .00 

12 . 98 

B  6.82 

B  5 . 62 

4.  26 

_ 

_ 

_ 

DEP 
WIND 

- 

- 

- 

2275 

2293 

2210 

2030 

1225 

558 

661 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

69.7 

79.8 

87.6 

94.7 

90.0 

84.0 

74.1 

- 

- 

MIN 

37.5 

49, 1 

53.7 

58 .  8 

59.  7 

57.4 

44 . 5 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

EVAP 

: 

: 

: 

8.94 

10.28 

- 

B10. 59 

7.79 

7.20 

: 

- 

DEP 
WIND 

4048 

3229 

B  1964 

1777 

1491 

MAX 

61.4 

72.1 

84.7 

78.3 

75.9 

MIN 

36.3 

42.4 

54.1 

54.3 

46.2 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

9.70 

8.63 

5.73 

B  5.40 

DEP 

.91 

1.23 

-  .35 

-  .31 

WIND 

2344 

2193 

1492 

1142 

1023 

1008 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER  IN  PAN. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  211  - 


STATION  INDEX 


CP! 

r.. 

(/in 


C 


u 

w 


r 

t 


Index  No. 

Division  No.  [ 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  oi 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Meter 

to 
tables 

Temp.  I 

Precip. 

Evap.  | 

Month 
opened 

AKRON  *  E 

03 

WASHINGTON 

c 

AKRON  FAA  AIRPORT 

oil* 

03 

WASHINGTON 

3 

40  10 

103  13 

4663 

34 

46 

12  3 

0130 

05  ALAMOSA 

5 

37  27 

105  52 

7536 

16 

16 

2 

1  Z  34C 

0183 

BOULDER 

40  12 

105  32 

6500 

19 

19 

1  2  3  C 

0214 

02 

GARFIELO 

2 

39  30 

106  23 

5690 

16 

1  2  3 

0228 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37  54 

107  55 

6701 

49 

2 

0242 

01 

L I NCOLN 

1 

38  54 

103  39 

5420 

23 

2 

0263 

PARK 

39  00 

105  53 

6932 

2 

2 

12  3 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

36  51 

102  11 

4013 

C 

0307 

02 

ARCHULETA 

2 

37  01 

107  25 

6175 

6 

6 

5 

.  .  T 

1  2  34 

AROYA  6  NE 

0  1 

CHEYENNE 

22 

2 

02'  MOFFAT 

2 

40  14 

106  58 

5921 

1  I  3  C 

0370 

PITKIN 

2 

39  11 

106  50 

7938 

31 

34 

1  2  3  C 

0437 

01 

EL  PASO 

1 

39  01 

104  36 

7232 

20 

2 

043  4 

04 

PARK 

39  24 

105  29 

7733 

23 

23 

12  3 

06T4 

02 

GRAND 

39  49 

105  47 

11314 

1 

1 

SEP 

12  3 

0T12 

01 

EL  PASO 

1 

36  52 

104  19 

6025 

C 

0776 

OS  COSTILLA 

5 

37  26 

105  31 

77*9 

s 

53 

12  3 

0810 

02  EAGLE 

2 

39  53 

106  42 

6700 

9 

5 

12  3 

a  g  i  j 

02 

MESA 

2 

39  06 

10T  54 

9620 

1 

APR 

BONNY  DAM 

03 

YUMA 

I 

14 

14 

14 

0643 

BOULDER 

40  01 

105  16 

5400 

C 

BOULDER 

0848 

04 

BOULDER 

40  01 

105  17 

5365 

63 

70 

1  2  3 

0862 

03 

FEB 

0899 

3} 

KIOWA 

1 

36  27 

102  27 

3925 

8 

2 

BRANSON 

0898 

LAS  AN  1  MAS 

1 

37  01 

103  53 

6292 

11 

19 

1  2  3 

0909 

SUMMIT 

2 

39  29 

106  02 

9559 

16 

2 

04 

WELD 

40  39 

104  20 

4875 

1  2  3  C 

BUENA  VISTA 

107] 

01 

CHAFFEE 

1 

36  SI 

106  oe 

7954 

32 

95 

1  2  3 

1121 

K|T  CARSON 

39  19 

102  16 

4165 

31 

72 

1  2  3 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

03 

KIT  CARSON 

39  28 

4230 

C 

1157 

01 

PUEBLO 

1 

38  02 

104  28 

4850 

12 

2 

1179 

ARAPAHOE 

39  43 

104  14 

5203 

*0 

1  2  3  C 

L26B 

0  1 

BACA 

1 

37  02 

102  41 

44*0 

9 

2 

CANON  CITY 

1294 

01 

FREMONT 

1 

38  26 

105  16 

" 

75 

1  2  3 

CARIBOU  RANCH 

1342 

04 

BOULDER 

40  00 

105  31 

8356 

1  2  3 

1384 

02 

SAN  JUAN 

2 

37  40 

107  46 

8853 

S 

CASTLE  ROCK 

1401 

04 

DOUGLAS 

104  52 

6205 

2 

2 

1  2  3  C 

CEOAREOOE 

1440 

12 

DELTA 

2 

38  54 

107  56 

6175 

51 

82 

1  2  3  C 

145! 

SAGUACHE 

9 

37  45 

106  07 

7668 

! 

18 

1  2  3 

CHEESMAN 

1528 

JEFFERSON 

39  13 

105  17 

6875 

58 

1  2  3 

1339 

01  OTERO 

1 

38  06 

103  30 

4072 

C 

1547 

04 

ARAPAHOE 

39  39 

104  51 

5649 

12 

12 

1  2  3 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38  49 

102  21 

4250 

59 

66 

1  2  3 

CIMARRON  3  SE 

L609 

02 

MONTROSE 

2 

38  24 

107  31 

7096 

9 

12 

1  2  3 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

39  50 

107  33 

9250 

S 

EAGLE 

2 

39  23 

106  12 

11300 

16 

31 

5 

1  2  34C 

COALDALE   1  NW 

1693 

01 

FREMONT 

1 

38  23 

105  47 

6525; 

C 

COALDALE  2  SW 

L698 

01 

FREMONT 

1 

38  21 

105  47 

OCT 

1  2  3 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

39  26 

106  46 

16 

1  2  3  C 

COLLBftAN 

174 

02  MESA 

70 

1  2  3 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39  06 

108  44 

22 

1  2  3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

L778 

01 

EL  PASO 

38  49 

104  42 

617J 

1! 

15 

12  3 

COLUMB I NE 

I  1 9  2 

02 

ROUTT 

2 

40  51 

106  58 

8699 

S 

1  B86 

02 

MONTEZUMA 

2 

3  7  21 

106  34 

35 

12  3 

1  92* 

02 

MOFFAT 

2 

40  31 

107  33 

26 

1  2  3  C 

CRESTED  BUT  T£ 

1959 

02 

GUNNI SON 

2 

36  52 

106  58 

60 

1  2  3  C 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

36  52 

105  18 

C 

CUCHARAS  DAM 

2O40 

01 

HUERFANO 

1 

37  44 

104  36 

c 

CUMBRES 

2048 

CONEJOS 

3 

37  01 

106  21 

s 

DEERTRAIl 

2162 

04 

ARAPAHOE 

c 

2171 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37  3f 

104  01 

12  3 

DEL  NORTE 

2184 

01 

RIO  GRANOE 

37  40 

106  21 

7864 

3! 

«! 

1  1  2  3 

2192 

02 

DELTA 

38  45 

108  03 

5125 

61 

1  2  3 

DENVER  WB  AIRPORT 

2220 

DENVER 

39  46 

104  53 

3 

1  2  3  C 

•DENVER  WB  CITY 

2225 

04 

DENVER 

39  45 

105  00 

94 

1  2  3  C 

2281 

0  2 

SUMMIT 

2 

39  37 

106  04 

56 

1  2  3 

DOHf RTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  AN l MAS 

1 

37  23 

103  53 

21 

2 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  28 

106  30 

27 

2 

DURANQO 

2432 

C2 

LA  PLATA 

2 

37  17 

107  53 

68 

70 

1  2  3  C 

EADS 

2*46 

01 

KIOWA 

49 

1  2  3  C 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2454 

02 

EAGLE 

2 

39  39 

106  55 

* 

26 

1  2  3  C 

EASTONVJLLE   1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

39  05 

104  34 

7250 

7 

2 

EASTONV1LLE  2  NNE 

2496 

04 

EL  PASO 

39  05 

104  33 

7270 

2 

EASTONVJLLE  3  NW 

I  u  9  | 

)4 

EL  PASO 

39  06 

104  36 

C 

EASTONVJLLE  6  WSW 

2501 

34 

EL  PASO 

39  02 

104  40 

7604 

8 

2 

2535 

0  3 

YUMA 

3 

40  07 

102  29 

3900 

C 

2593 

94 

ELBERT 

39  13 

104  33 

6785 

2 

2 

1  2  3 

2595 

04 

ELBERT 

39  14 

104  35 

7025 

7 

2 

2597 

04 

ELBERT 

39  12 

104  30 

6750 

8 

2 

ELBERT  4  SSW 

2598 

ELBERT 

7220 

2 

ELBERT  6  SSE 

2601 

04  ELBERT 

4 

39  oe 

104  32 

7210 

C 

ELBERT  5  SW 

260  i 

04 

ELBERT 

39  10 

104  36 

6925 

7 

2 

I  >,  3  J 

ELBERT 

39  07 

104  37 

7240 

8 

2 

ELECTRA  LAKE 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37  33 

107  48 

8398 

5 

2 

2633 

04 

JEFFERSON 

39  29 

105  22 

6*40 

C 

ESTFS  PARK 

2  759 

LARIMER 

40  23 

105  31 

7497 

44 

93 

13 

1  2  34 

EVERGREEN 

279( 

04 

JEFFERSON 

39  36 

105  19 

7000 

2 

2 

1  2  3 

EVERGREEN  2  SW 

I  79S 

JEFFERSON 

39  37 

105  21 

7300 

C 

eversoll  Ranch 

;«03 

31 

BACA 

1 

37  02 

102  05 

3576 

8 

16 

1  2  3 

FAIRPLAY 

PARK 

10000 

21 

2 

Z  *y  3  i 

03 

KIT  CARSON 

3 

39  1? 

103  05 

4975 

5 

22 

1  2  3 

FLEMING  1  S 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40  40 

102  50 

4250 

25 

2 

FORDER  8  S 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

38  33 

103  41 

4739 

20 

1  2  3  C 

FORT  COLLINS 

300! 

04 

LARIMER 

40  35 

105  05 

6001 

77 

63 

24 

1  2  34CG 

FORT  LEWIS 

3016 

0  2 

LA  PLATA 

2 

37  14 

108  03 

7595 

93 

61 

1  2  3 

FORT  LUPTON  1  N 

3027 

WELD 

40  06 

104  49 

4868 

34 

*7 

12  3 

FORT  MORGAN 

3  k.  }fl 

MORGAN 

40  15 

103  4B 

4321 

37 

72 

1  2  3 

3  06  3 

0  1 

EL  PASO 

1 

36  41 

104  42 

55*6 

19 

2  C 

i  79 

01 

OTERO 

1 

38  08 

104  02 

4338 

23 

2 

FRASER 

02  GRAND 

6560 

50 

54 

1  2  3 

3  1-'. 

02 

MESA 

2 

39  11 

108  44 

4518 

97 

63 

12  3 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

1 

37  46 

105  11 

6970 

21 

2 

GATEWAY  i  SW 

124C 

02 

MESA 

2 

38  40 

106  59 

4562 

16 

1  2  3 

3258 

03 

39  17 

103  32 

5603 

2C 

2 

32M 

CLEAR  CREEK 

39  42 

105  43 

6570 

21 

1  2  3 

GLENWOOO  SPRINGS   1  N 

3359 

02 

GARFIELO 

2 

39  34 

107  20 

5823 

50 

36 

12  3 

GORE  PASS  RANCH 

3423 

02 

GRAND 

2 

40  09 

106  28 

7602 

3 

6 

12  3 

GRANADA 

3477 

0] 

PROWERS 

1 

38  04 

102  19 

3464 

C 

GRAND  JUNCTION  MB  AP 

34  '3  8 

02 

MESA 

2 

39  07 

108  32 

4955 

71 

7  2 

13 

1  2  3  C 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MESA 

4710 

2 

2 

1  2  34 

GRAND  LAKE  1  WNW 

349( 

0  2 

GRAND 

2 

40  1( 

105  5C 

8576 

20 

,i 

1  2  3 

GRAND  LAKE  6  SSW 

130  ■ 

02 

GRAND 

2 

40  11 

105  52 

8268 

14 

14 

13 

1  2  34C 

353C 

04 

PARK 

39  28 

105  41 

8667 

SE  P 

1  2  3 

GREAT  DIVIDE  12  SE 

3    3  9 

02 

MOFFAT 

2 

40  42 

107  39 

6912 

C 

GREAT  SAND  OUNES  NM 

3541 

05 

ALAMOSA 

9 

37  43 

105  32 

8120 

13 

13 

1  2  3 

GREELEY 

3541 

0* 

WELD 

40  25 

104  41 

46*8 

61 

7' 

1  2  3  C 

GREENLAND  6  SE 

1579 

EL  PASO 

39  08 

104  44 

7350 

C 

GREENLAND  9  NE 

IS84 

DOUGLAS 

39  16 

6725 

C 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

S592 

02 

SUMMIT 

2 

39  53 

106  20 

77*0 

27 

27 

14 

1  2  34 

GREYSTONE 

02 

MOFFAT 

6600 

INAC 

1  2  3 

GROVER  10  W 

16<.3 

WELD 

4 

40  51 

104  24 

5090 

41 

59 

1  2  3 

GUFFEY  10  SE 

I65( 

0] 

FREMONT 

1 

105  23 

6200 

11 

2 

GUNN] SON 

02 

GUNNISON 

38  32 

7664 

59 

70 

1  2  3  C 

3T3I 

02 

MOFFAT 

40  22 

107  37 

6230 

16 

2 

901] 

04 

PARK 

39  02 

105  48 

8666 

2  C 

mze 

01 

KIOWA 

1 

38  27 

103  10 

4535 

«5 

2 

HAWTHORNE 

385C 

BOULDER 

39  56 

105  17 

5923 

5* 

2 

3861 

0  2 

ROUTT 

2 

40  30 

107  15 

6337 

38 

44 

1  2  3 

HERMIT  7  ESE 

J95] 

05 

MINERAL 

9 

37  46 

107  08 

9001 

55 

56 

1  2  3 

HOEHNE 

4047 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37  16 

104  2  3 

5718 

C 

4  J  1  f 

01 

PROWERS 

1 

38  03 

102  07 

3393 

46 

62 

12  3 

HO L YOKE 

4083 

03 

PHILLIPS 

3 

40  35 

102  18 

3746 

41 

67 

1  2  3 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

1 

40  03 

106  09 

7600 

10 

12 

1  2  3  C 

HOYT 

4135 

04 

MORGAN 

40  00 

104  05 

4995 

C 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39  08 

103  28 

5034 

IDAHO  SPRINGS 

:s; 

04 

CLEAR  CREEK 

39  45 

105  31 

7547 

99 

64 

12  3 

IDALIA 

03 

1 

39  42 

102  17 

3955 

20 

2 

IGNACIO  1  N 

4290 

02 

LA  PLATA 

2 

37  08 

107  36 

6424 

40 

46 

1  2  3 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

427C 

02 

PITKIN 

2 

39  05 

106  37 

10550 

JOES 

0  3 

YUMA 

3 

39  39 

102  41 

4200 

C 

JOHN  MARTIN  OAM 

%3B( 

01 

BENT 

l 

38  05 

102  57 

3?  1  U 

22 

Z  3 

1" 

1    2  34C 

Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

flJ 

o> 
a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yi. 

neler 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

g  3 
:*  ■ 

JONES  PASS  2  € 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

39  46 

105  51 

1  0324 

2 

1  2  3 

JULESBURG 

4413 

SEDGWICK 

41  00 

102  15 

3469 

30 

60 

12  3 

KARVAL 

4444 

01 

LINCOLN 

38  4* 

103  32 

5130 

17 

KASSLER 

4492 

04 

JEFFERSON 

39  30 

105  06 

5*95 

50 

61 

12  3 

KAUFFMAN  *  SSE 

4460 

04 

WELD 

4  40  50 

103  56 

6250 

24 

26 

12  3 

K | M  15  NNE 

4538 

01 

LAS  AN I  MAS 

1  37  27 

103  19 

5240 

KIOWA    1  W 

4581 

04 

ELBERT 

4  39  21 

104  29 

6350 

c 

KIOWA  5  SE 

04 

ELBERT 

4  39  17 

104  27 

6707 

6 

2 

K|0WA  4  SW 

4585 

ELBERT 

4  39  18 

104  31 

6550 

8 

2 

KIOWA  3  S 

4587 

04 

ELBERT 

39  17 

104  28 

6613 

KIT  CAR SON 

4603 

01 

CHEYENNE 

36  46 

102  47 

4284 

18 

30 

1  2  3 

KUTCM  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

38  30 

103  50 

5390 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

7  2  (i 

01 

OTERO 

36  03 

103  31 

41  66 

18 

39 

12  3 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HI  NSDALE 

38  03 

107  19 

8890 

5 

29 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

PARK 

38  53 

105  29 

6500 

2 

3 

1  2  3  C 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

38  49 

105  01 

10265 

67 

LAKEWOOD 

47fi2 

JEFFERSON 

39  45 

105  08 

9637 

I 

I 

4770 

01 

PROWER5 

36  04 

102  37 

3635 

67 

1C 

LAS  ANIMAS 

4834 

01 

BENT 

38  05 

103  13 

3892 

68 

80 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

37  30 

105  00 

7026 

1 

1 

AUG 

LEADVILLE 

B  i 

01 

LAKE 

39  15 

106  18 

10177 

56 

67 

12  3 

LEADVILLE  10  WNW 

4BSC 

01 

LAKE 

39  17 

106  28 

11000 

LEROY  7  WSW 

] ' 

LOGAN 

40  29 

103  01 

4390 

79 

2 

LIME  3  SE 

9001 

01 

PUEBLO 

38  07 

104  36 

4900 

in 

2 

LI MON  10  SSW 

901! 

01 

ELBERT 

39  09 

103  46 

5560 

^0 

93 

L  I  MON 

5017 

01 

L I NCOLN 

39  16 

103  41 

5360 

16 

16 

12  3 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

5041 

MESA 

39  03 

108  51 

6375 

2 

LITTLE  HILLS 

S  04 1 

0  2 

R|0  BLANCO 

40  00 

108  12 

6148 

15 

17 

12  3 

LONGMONT  2  ESE 
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BOULDER 
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56 

61 
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LONGMONT  6  NW 
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BOULDER 
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04 
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S 
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02 
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05 
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46 

56 
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i.32  7 

02 
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38 

2 
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01 
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10*  56 
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5 

16 
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02 
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*0  31  106  05 

5920 

9 

5 

12  3 
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02 
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6242 

53 

5Q 
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1 
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02 
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37  12 

108  29 
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38 

41 
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01 

CHAFFEE 
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S 

MONTE  VISTA 

9706 
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21 
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8839 

04 

LARIMER 

*0  25 
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CUSTER 
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6986 
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11 
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104  07 
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C 
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1  2  34 
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02 
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C 
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*0  29 

104  54 

*694 

22 
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02 
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2  39  54 
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WOLF  CREEK  PASS   1  E 
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0^ 

MINERAL 

5  37  29 

1  "642 
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1  2  3 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

'VI  8  3 

02 
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2  37  29 
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9*23 

22 

2 

WOODLAND  PARK   8  NNW 
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04 
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105  05 

7760 

C 
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0  3 

3  40  04 

102  13 

3375 

93 
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1  2  3 
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9265 

02 

ROUTT 

*0  09 

106  5* 

7890 

26 

2 
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0  2 
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37  33 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.  O.  Box  1079,  Denver,  Colorado  80201,  or  to 
any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

fears  of  Record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  the  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 
Cllmatologlcal  divisions  outlined  on  the  maps  In  this  bulletin  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SStf,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
No  record. 

+    Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*     Amount  included  In  following  measurement. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  Located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".   Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual   Issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

B    Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H    One  or  more  days'   record  missing;    If  average  value  is  entered,   less  than  10  days'   record  is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed  dally 
record . 

R    Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation 
Data"  . 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage 
Stations"  Bulletin. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total   is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposures,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington , D .  C.   for  50  cents.  Simi- 
lar information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15 
cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Of f Ice ,   Washington ,   D .   C .   20402 . 


CHANGES    IN   STATION  NAME 


NEW  NAME 

FORMER  NAME 

DATE  -  1963 

CAMPO  8  SW 

CAMPO  8  WSW 

November  8 

CAMPO  8  WSW 

CAMPO  11  WSW 

May  22 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

June  6 

KIOWA  5  S 

KIOWA  5  SSE 

May  20 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

AKRON  FAA  AP 

Equipmeot  moved  4.0  miles  NW 

ASPEN 

Equipment  moved  65  feet  N 

August  13 

BRICGSDALE  2  NW 

Temperature  equipment  added  and  recording  rain  gage  moved  75  feet  w 

June  20 

BURLINGTON 

Equipment  moved  0.5  mile  N 

November  5 

CAMPO  8  SN 

Equipment  moved  2.3  miles  SSE 

November  8 

CAMPO  8  WSW 

Equipment  moved  3.0  miles  NE 

May  22 

COLLBRAN 

Equipment  moved  80  feet  N 

June  7 

DEL  NORTE 

Equipment  moved  35  feet  S 

July  11 

ESTES  PARK 

Sixes  water  thermometers  added 

Jun 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

Equipment  moved  6.0  miles  ESE 

June  6 

HOERNE 

Equipment  moved  0.5  mile  SE 

May  23 

IDAHO  SPRINGS 

Equipment  moved  0.4  mile  E 

May  25 

IDALIA 

Equipment  moved  900  feet  SE 

September  11 

KIOWA  5  S 

Equipment  moved  0.8  mile  WNW 

May  20 

KIT  CARSON 

Equipment  moved  0.2  mile  WNW 

November  21 

NORWOOD 

Standard  rain  gage  moved  36  feet  W 

October  16 

PITKIN 

Temperature  equipment  added 

August  1 

RANG  ELY 

Equipment  moved  150  feet  E 

October  15 

SHOSHONE 

Equipment  moved  100  feet  E 

November  1 

SPRINGFIELD 

Equipment  moved  0.7  mile  WNW 

July  29 

STONINGT0N 

Rain  gage  moved  50  feet  S 

November  7 

STRATTON  3  NE 

Rain  gage  moved  50  feet  N 

November  6 

URAVAN 

Equipment  moved  60  feet  W 

May  1 

YAMPA 

Equipment  moved  0.5  mile  NW 

December  1 

June,  1960 


June  12,  1953 
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33.2 

,8 

17,0 

6. 

2 

51 

21 

-19 

13 

1*79 

0 

1* 

31 

16 

.65 

.27 

.32 

22 

2 

0 

0 

SILVERTON 

33.0 

-  2.5 

15,3 

1, 

* 

48 

1 

-23 

13 

153* 

0 

13 

3  1 

19 

.91 

.55 

•  33 

22 

15.0 

16 

2*. 

* 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

26.0 

-  4.5 

10. 8 

* 

3 

46 

21. 

-35 

13 

1675 

0 

24 

3  1 

1  ^ 

2.00 

•  *l 

,*0 

7 

33.3 

23 

26. 

8 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

25.7 

-13,6 

6.1 

38 

1 

-39 

13 

182* 

0 

24 

3  1 

25 

,50 

.15 

19 

2 

0 

0 

TELLURIDE 

3*. 8 

•  ,2 

17.3 

* 

2 

*8 

28. 

-20 

13 

1*72 

0 

12 

31 

16 

1  .46 

.43 

,*3 

7 

17.9 

2* 

23 

5 

0 

0 

URAVAN 

*1.9M 

10, 3M 

26.  1M 

5* 

21. 

-  5 

1* 

1 197 

0 

2 

31 

5 

1,*0 

,90 

23 

1 

23» 

2 

2 

0 

VALLECITO  DAM  // 

37,5 

1.5 

19.5 

50 

1 

-18 

2* 

1*03 

0 

9 

3  1 

15 

.91 

.48 

22 

10.5 

3 

0 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

3*,3M 

10. 8M 

22.6M 

4H 

1 

1309 

0 

11 

31 

•  92 

,18 

23 

u.s 

6 

23 

3 

0 

0 

DIVISION  02 

17.* 

m 

3 

B 

,76 

- 

.62 

13.0 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

**.* 

16.6 

30.5 

62 

21. 

-  5 

12 

1062 

0 

* 

31 

2 

T 

T 

26. 

T 

T 

12. 

0 

0 

0 

BONNY  DAM 

*8.5 

15.3 

31.9 

68 

22 

-  5 

13 

1016 

0 

3 

31 

3 

T 

T 

12. 

T 

T 

13* 

0 

0 

0 

BURLINGTON 

*9.9 

19.6 

3*. 8 

5 

1 

71 

21 

•  2 

12 

930 

0 

1 

30 

2 

,00 

,*2 

,00 

.0 

0 

0 

0 

o 

CEYENNE  HELLS 

*9.6 

16.8 

33.2 

3 

B 

67 

21. 

•  6 

12 

975 

0 

1 

31 

2 

T 

,3* 

T 

7 

T 

T 

7 

0 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

*6.7 

15,0 

30.9 

65 

21 

•  7 

13 

1050 

0 

2 

30 

2 

,05 

.0* 

7 

•  8 

1 

8. 

0 

0 

0 

HOLYOKE 

*8.8 

17.* 

33.1 

5 

e 

66 

21. 

•  5 

12 

983 

0 

3 

31 

Z 

.00 

• 

•  31 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

*7,6 

16.9 

32.3 

67 

21 

-  8 

13 

100* 

0 

2 

30 

2 

T 

T 

27 

T 

0 

0 

0 

0 

WRAY 

52.0 

15.7 

33,9 

6 

3 

69 

21 

-  8 

13 

959 

0 

1 

31 

2 

T 

• 

•  *2 

x 

11 

T 

T 

1 1 

o 

0 

o 

YUMA 

52.2 

19,1 

35,7 

68 

2 

2 

9 

903 

0 

1 

29 

0 

T 

— 

•  *2 

T 

11 

T 

T 

11 

0 

0 

0 

DIVISION  03 

32.9 

* 

8 

.01 

• 

.39 

.1 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
0* 

ALLENSPARK 

29.3 

10,5 

19,9 

4  5 

29. 

•  12 

1Z 

1388 

0 

19 

31 

5 

.79 

.22 

19 

17.0 

* 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

30.6 

-  5.3 

12.7 

*5 

30. 

•  3* 

13 

1618 

0 

18 

31 

21 

.02 

,02 

3 

0 

0 

0 

BAILEY 

38.7 

*,3 

21.5 

53 

28. 

-21 

13 

13*2 

o 

7 

3 1 

1 1 

.19 

.10 

3 

4.5 

1 

0 

0 

BOULDER 

*7.5 

23.3 

35.* 

2 

7 

6* 

20 

0 

12 

908 

0 

3 

25 

1 

.43 

- 

.29 

.20 

27 

7.9 

3 

27. 

1 

0 

0 

BRIGGSDALE  2  NW 

**.5 

12.3 

28.* 

62 

21 

-11 

13 

1129 

0 

* 

31 

* 

,  00 

•  00 

.0 

x 

1 

o 

o 

o 

BYERS 

N 

M 

M 

63 

28* 

11 

2*. 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

32.2 

10.1 

21.2 

48 

29 

-11 

12 

1353 

0 

17 

31 

6 

4 

27. 

1 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

**,* 

9.8 

27.1 

61 

20 

-18 

13 

1168 

o 

5 

31 

6 

.73 

.37 

8 

10.5 

3 

0 

0 

CHEESMAN 

**.l 

7.5 

25,8 

2 

2 

59 

28 

-20 

13 

1209 

0 

* 

31 

9 

.17 

- 

.28 

,08 

3 

3 

8. 

0 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

*8.1M 

1*.8M 

31,  5M 

67 

20 

-  7 

13 

1033 

0 

1 

31 

* 

,3* 

3.5 

2 

12 

0 

o 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

*5.5 

15.6 

30.6 

2 

1 

65 

20 

•  J 

12 

1059 

0 

* 

3  1 

2 

,26 

•  29 

.09 

11. 

2.6 

1 

13. 

0 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

**.7 

22.7 

33.7 

1 

1 

67 

20 

3 

12 

961 

0 

* 

28 

0 

.39 

- 

.10 

.15 

11 

3.8 

3 

13. 

1 

0 

0 

ELBERT 

*0.9 

5,7 

23.3 

56 

2 

-22 

13 

1286 

0 

6 

31 

10 

.46 

.27 

8 

8.8 

8 

15. 

1 

0 

0 

ESTES  PARK 

36.2 

13.3 

2*. 8 

1 

5 

52 

29 

-16 

13 

12*0 

0 

12 

30 

s 

•  10 

• 

•  *3 

,06 

22 

0 

0 

0 

EVERGREEN 

**.9 

7.2 

26.  1 

57 

28. 

-16 

13 

1201 

0 

2 

31 

9 

,31 

,22 

3 

6.0 

* 

3 

I 

0 

o 

FORT  COLLINS 

♦2.3' 

16.8 

29.6 

3 

0 

61 

20 

•  3 

13 

1092 

0 

3 

30 

1 

.31 

.07 

,25 

26 

3.7 

* 

27 

1 

0 

0 

FORT  LUPTON   1  N 

*7.1 

13.7 

30.* 

67 

20 

•  11 

13 

106* 

0 

2 

31 

3 

.07 

- 

.42 

.06 

27 

1 

11 

0 

0 

0 

FORT  MORGAN 

**.3 

13.0 

28.7 

4 

* 

63 

22. 

•  7 

13 

1119 

o 

5 

31 

* 

.00 

• 

•  3* 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN 

33.7 

13.0 

23.* 

*9 

29 

-  5 

12 

1283 

0 

13 

30 

3 

.18 

.07 

3 

1 

3 

0 

0 

0 

GRANT 

31.9 

*.5 

18  2 

46 

1 

•  18 

12 

1**2 

0 

14 

31 

10 

•  11 

.05 

3 

*.o 

8 

4. 

o 

0 

o 

GREELEY 

H 

M 

M 

62 

21 

0 

.12 

•  23 

.12 

27 

T 

0 

1 

0 

0 

GROVER  10  W 

*3.3 

19.1 

31.2 

* 

,3 

60 

21. 

0 

13. 

10*2 

0 

4 

29 

2 

.00 

- 

.33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

37.2 

12.9 

25.1 

l 

(j 

53 

1 

•  6 

13 

1232 

0 

1  0 

31 

3 

•  17 

- 

.23 

.10 

3 

9.0 

J 

0 

o 

JONES  PASS  2  E 

23.2 

-  1,7 

10.8 

37 

29. 

•  22 

13 

1676 

0 

26 

31 

21 

•  6* 

.1* 

18 

13.0 

26 

31. 

4 

0 

0 

JULE  SBURG 

N 

M 

M 

KASSLER 

*6.8 

18.7 

32.8 

0 

,1 

6* 

20* 

.  2 

12 

992 

o 

3 

27 

I 

.36 

.36 

.12 

12 

9.0 

3 

12 

1 

0 

0 

KAUFFMAN  *  SSE 

*2.5 

l*.l 

28.3 

61 

21 

-  6 

13. 

1133 

0 

6 

30 

3 

T 

T 

8 

T 

0 

0 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

30.8 

-  1.7 

1*.6 

*8 

20 

-30 

13 

1559 

0 

15 

31 

15 

.08 

.05 

11 

4.0 

2 

19. 

0 

0 

0 

LAKE  WOOD 

*5.5 

18.3 

31.9 

0 

.  4 

63 

20 

-  2 

13 

1019 

o 

3 

29 

2 

.30 

.35 

.15 

27 

2 

13« 

1 

0 

0 

LONGMONT  2  ESE 

*6.  2 

16,3 

31,3 

* 

,3 

65 

21 

•  * 

13 

1038 

0 

* 

29 

3 

.10 

•  25 

.09 

27 

1.3 

1 

27 

0 

0 

0 

PARKER  9  E 

**.3 

11.9 

28.1 

65 

30 

-13 

13 

1136 

0 

* 

30 

6 

.20 

- 

.15 

.10 

27. 

9.0 

3 

15. 

2 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

33.1 

10,1 

21.6 

51 

27 

•  12 

13 

13*1 

0 

1* 

31 

5 

.25 

.20 

18 

1 

0 

0 

SEDGWICK  3  S 

*5.9 

17.* 

31.7 

6* 

21 

-  5 

12 

1025 

0 

2 

29 

2 

T 

T 

8 

T 

0 

0 

0 

0 

SPICER 

25.9 

3.1M 

1*.5M 

39 

1 

-23 

13 

1566 

0 

23 

31 

1  1 

.52 

.41 

.1* 

23 

23.0 

8 

23. 

1 

0 

0 

STERLING 

*5.3 

1*,0 

29.7 

* 

9 

66 

22 

-  2 

13 

1086 

0 

* 

31 

3 

.00 

.33 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WALDEN 

25.8 

-  1.* 

12.2 

*0 

21. 

-30 

13 

1629 

0 

23 

31 

17 

•  *0 

.21 

22 

6.0 

3 

27 

1 

0 

0 

WATERDALE 

*6.3 

17,7 

32.0 

3 

,9 

62 

21 

•  2 

12 

1017 

0 

2 

28 

2 

.18 

.25 

.18 

Z7 

3.0 

2 

27 

1 

0 

0 

WIGGINS  T  SW 

*6.0 

11.8 

28.9 

6* 

21. 

-1* 

13 

1109 

0 

3 

31 

4 

.03 

.03 

12 

•  3 

0 

0 

0 

DIVISION  0* 

25.  6 

,9 

.23 

.27 

5.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


COLORADO 
JANUARY  1964 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

• 

3 

Date 

Lowest 

& 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  NormaJ 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

i 

- 

.50  or  More 

1 

o 

.'J 
8  < 

5  \ 
Si 

5  E 
8  3 

3  \ 
hi 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  wB  AIRPORT  R 

3*. 5 

-  8.2 

13.2 

.  4,2 

53 

2 

•  33 

14. 

1601 

0 

12 

31 

25 

.26 

.00 

.10 

8 

5.4 

3 

9-t 

i 

0 

0 

blanca 

36.1 

-  2.1 

17.0 

52 

2 

-26 

13 

1480 

0 

12 

31 

20 

.05 

.05 

11 

0 

0 

0 

CENTER 

35.9 

-  1.2 

17,4 

51 

2 

-22 

14 

1469 

0 

1  3 

31 

16 

.14 

.07 

7 

3.1 

2 

7 

0 

0 

0 

DEL  NORTE 

35.1 

5.5 

20.3 

.  0.5 

49 

2 

-12 

9 

1380 

0 

14 

31 

9 

.17 

•  .29 

.07 

23 

0 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

33.3 

7.3 

20.3 

47 

20e 

-14 

13 

1378 

0 

15 

31 

9 

.05 

,05 

8 

1.0 

2 

18. 

0 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

29.9 

•  11.5 

9.2 

-  3.5 

45 

25* 

-33 

13 

1728 

0 

1  7 

31 

25 

.35 

-  .66 

.35 

22 

3.0 

1 

0 

0 

MANASSA 

38.8 

-10.5 

14.2 

-  3.9 

55 

31 

•  33 

14 

1569 

0 

11 

31 

26 

.00 

-  ,37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTE  VISTA 

3*. 6 

1.0 

17.9 

51 

2 

-27 

14 

1453 

0 

13 

31 

15 

.05 

.03 

7 

0 

0 

0 

SAGUACHE 

36.9 

4.5 

20.7 

51 

21 

•  14 

14 

1365 

0 

12 

31 

10 

T 

•  .36 

T 

23 

.2 

0 

0 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

30. 6M 

-14. 6M 

8.0M 

46 

20 

-32 

13 

1760 

0 

15 

31 

29 

.12 

.10 

22 

3.0 

6 

1 

1 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

27.8 

1.5 

14.7 

47 

2 

-16 

12 

1554 

0 

17 

31 

13 

2.13 

.75 

23 

46.5 

32 

24 

5 

2 

0 

DIVISION  05 

15.7 

-  1.5 

.30 

-  .31 

7.8 

r 

*»»»•* 
( 

o 

c 

a 
u 

r* 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      75°  on  the  2d  at  Eversoll  Ranch 

Lowest  Temperature:       -47°  on  the  13th  at  Fraser 

Greatest  Total  Precipitation:      2.40  Inches  at  Bonham  Reservoir 

Least  Total  Precipitation:  0.00  inch  at  11  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     D  110  inches  on  the  22d  at  Redstone 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      46.5  Inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     33  inches  on  the  24th  at  Ames 


e 

»e»* 

i 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  o(  Month 


AROYA  6  NE 
A  YE  R  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

BUENA  vista 
BUKE«  RANCH 
CAMPO  8  Sm 
CANON  CITY 
COALDAlE  Z  Sh 

COLORADO  SPRINGS  «B  AP 
DELHI 

DOHEHTY  RANCH 
EADS 

EvERSOLL  RANCH 

FORDER  8  S 
FOUNTAIN 
F0*LER 
GARDNER 
GUFFEY   10  SE 

hASmELL 
MOLLY 

JOHN  MARTIN  0AM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 
LAMAR 

LAS  AN I  MAS 
L*  VE  T A 
LEADvlLLE 

LIME  3  5E 
LIMON    10  SSM 
LIMON 

MONUMENT   2  MSw 
NORTH  LAKE 

OMOwAY 

PENROSE   J  NNM 
PUEBLO  MB  AIRPORT  //R 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 

ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTCN  PARK 
RYt 

SAL  ID* 

SPRINGFIELD 

SPRIKGFIELD    T  mSM  / 
SPRINGFIELD  8  S 
STONINGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACONY   I  St 
TRINIDAD 

TRINIOAO  FA A  AIRPORT 
TROY  1  SE 

T«IN  LAKES  RESERVOIR 

T*0  BUT T£S  1  s. 

MAL SEN8URG  POwEP  PLANT 

NESTCLIFFE 

kETMORE  2  S 


ALTEN9ERN 
AMES 

ARTESIA  2  E 
ASPEN 

BERThOuD  PASS 
BONO 

BONHAH  RESERVOIR 
BRECKENR IDGE 
CEDAREDGE 
CIMARRON  3  SE 

CLIMAX  2  Nkf 
COCmETOPA  CREEK 

collbran 

colorado  nat  m0n 

C0RTE2 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA   1  E 
DILLON 
DOLORES 

DURANGC 

EAGLE   FAA  AIRPORT 
ELECTRA  LAKE 
FORT  lEmIS 

Phaser 

FRulTA  2  N 
GATEmAY    1  SH 
GLEN-.OOD  SPRINGS   1  N 
GORE  PASS  RANCH 
GRAND  JUNCTION  xlB  AP 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  mnm 
GRAND  LAKE  6  SSw 
GREEN  MOUNTAIN  OAM 
GUNNISON 

HAMILTON 
hAyDEN 

hot  Sulphur  sprs  i  s« 
IGNACIO  1  N 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  S  NE 

LITTLE  HILLS 

MANCOS 

MAO VISE 

KAYBELL 

MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 


10     11     12     13     14  IS 


T  T 
.07 


.12  .05 
T  .69 
,0*  ,08 


.03  .02 

T 

•01  .01 


.09  T 

.03 


16     17     18     19     20  21 


.02     .03  .18 


T 

.08 

T 

T 

.05 

.06 

.07 

.03 

t 

T 

.05 

T 

T 

.09 

.03 

.09 

.02 

.11 

.23 

.06 

.01 

.18 

.Ok 

T 

.06 

.20 

T 

.02 

.10 

7 

.06 

.0* 

.10 

T 

.07 

.06 

.29 

.69 

.08 

.03 

•  02 

T 

.12 

.03 

.02 

T 

.06 

.61 

7 

.33 

.18 

.08 

T 

0  .10 

.  :  5 

T 

.02 

.02 

.01 

.11 

.08 

.20 

.06 

.08 

.02 

•o: 

.22 

.12 

.08 

•  0« 

.31 

I  .07 

.02 

.11 

.19  I 

.06 

.21 

.10 

T  .06 

.03 

.39 

.16 

.06 

.1* 

.07 

.07 

T  .21 

•  12 

.12 

.26 

•  09 

.21 

T 

.28 

T 

.19 

.30 

T 

1.36 

T 

T 

.02 

.13 

.06 

•  OT 

.26 

.10 

.02 

.06 

T 

.22 

.  16 

•  03 

.06 

.13 

I 

.09 

.09 

•  06 

,11 

•  19 

.10 

.29 

0 

.20 

T 

.0. 

.03 

•  20 

.09  T 

.08 

.05 

.02 

1 

.17 

.16 

.03 

.12 

•  06 

.07 

.19 

.02  .02 

7 

r 

.06 

.03 

.90 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Office,   P.O    Box  1079     Denver       Colorado    802O1  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  '  '  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

tal  precipitation,   for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  In  "Cllmatologlca 1  Data"  Table,   bec&ne  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'P.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement  In  miles  Monthly  degree  day 
totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  K, 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the    'Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  c llmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are 
taken  from  different  points  for  successive  observations;     consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  enowpack  may  reBult  In  apparent  inconsis- 
tencies in  the  record. 

and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include      snow  and  sleet.     Entries  of  snow 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 

ow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at 
00  a.m.  MST. 

the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,    J,    and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    Indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin. 
Ho  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

tal  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table; 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

xposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shel- 
bulldlng. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station   Index  means  after  rain. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     If  average  value  is  entered,    less  than  10    days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.  Degree 
day  data,    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  aitounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CL I HAT0L0G I CAL  DATA  -  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all 
of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.   for  50  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
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48 

53 

53 

44,  7 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

47 

47 

36 

38 

30 

34 

30 

19 

31 

30 

15 

13 

27 

36 

24 

45 

42 

38 

28 

48 

44 

36 

27 

16 

46 

38 

42 

46 

42 

42 

38 

34.7 

RYE 

MAX 
MIN 

55 

54 

47 

45 

40 

38 

37 

31 

35 

39 

31 

26 

32 

39 

36 

47 

60 

56 

41 

55 

52 

48 

40 

33 

*o 

50 

49 

50 

47 

50 

48 

43,9 

SALIOA 

MAX 
MIN 

53 

53 

44 

45 

35 

36 

37 

28 

35 

34 

27 

o 

27 

30 
-11 

41 

)8 

50 

49 

44 

36 

20 

54 

50 

45 

34 

25 
2 

45 

51 

51 
I  2 

53 

49 

54 

46 

41,9 

SPRINGFIELD  7  HSw 

MAX 
MIN 

60 

71 

50 

53 

38 

45 

j 1 

45 

37 

38 

56 

36 

22 

39 

39 

35 

56 
I  1 

58 

62 
25 

56 
22 

65 

66 

59 

48 

36 

58 

53 

5  1 

64 

50 

59 

51 

50,2 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 
MIN 

73 

73 

60 

5e 

48 

42 

42 

58 

50 

41 

37 

58 

57 

65 

69 

64 

55 

47 

60 

65 

54 

60 

64 

56.1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

40 

32 

21 

30 

16 

22 

15 

8 

20 
-20 

13 

8 

13 

21 
-45 

36 

28 

35 

30 

29 

23 

17 

41 

36 

23 

15 

7 

29 

30 

36 

42 

32 

28 

25.0 

TACONY  7  SE 

MAX 
MIN 

55 

63 

47 

46 

42 

48 

46 

30 

34 

41 

32 

22 

30 
-11 

39 

35 

52 

56 

58 

54 

64 

60 

56 

47 

36 

48 

54 

50 

63 

50 

55 

51 

47.2 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

58 

63 

55 
2  0 

51 
12 

44 

l  1 

45 
2  5 

41 

1 0 

41 

48 

40 

17 

34 
_  3 

37 

29 

51 

56 

64 

48 

62 

58 

52 

44 

33 

57 

55 

49 
1  9 

59 

57 

58 

54 

48,3 
16  0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 

64 

38 

51 

29 

43 
1  0 

45 

22 

35 

48 

26 

18 

28 

35 

28 

50 

57 

57 

44 

62 

58 

52 

42 

32 

55 

57 

52 

64 

52 

58 

56 

45.6 

ThO  BUTTES  1  N« 

MAX 
MIN 

50 
29 

70 
30 

63 
28 

58 
24 

46 
12 

47 
IB 

44 

15 

30 
10 

38 

12 

40 
20 

45 
24 

33 
0 

39 
-  5 

41 
-  3 

45 
10 

64 

20 

60 
30 

58 
25 

48 
28 

65 
19 

68 
27 

62 
28 

50 
25 

38 
14 

56 
15 

50 
10 

64 
18 

66 
21 

60 
20 

59 
22 

54 

21 

52.0 
18.3 

WALSENBURG  POtaER  PLANT 

MAX 
MIN 

59 
28 

58 

40 

52 
18 

46 
21 

37 

22 

38 
12 

40 
28 

32 
13 

33 
-  7 

43 
21 

32 
6 

20 
•  12 

2B 
-10 

38 
6 

28 
1 

46 
4 

47 
31 

51 
35 

44 
16 

57 
29 

54 
36 

50 
3D 

43 
28 

29 
16 

47 

23 

55 
35 

51 
15 

59 
17 

52 
17 

57 
19 

50 
16 

44,4 
18.1 

HESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

42 

5 

49 
24 

34 
-  1 

33 
-19 

30 

0 

29 

-16 

33 
5 

28 
-  4 

30 
-22 

33 

7 

23 
-  8 

18 
-22 

20 
-28 

29 
-19 

26 
-16 

39 
-  7 

45 
15 

39 
0 

33 
17 

51 
15 

48 
14 

38 
29 

33 
15 

22 
-  5 

46 
4 

47 
11 

48 

7 

54 
7 

48 

7 

49 

6 

45 

2 

36.8 
,  7 

WETMORE  2  S 

MAX 
MIN 

55 
31 

59 

48 

21 

46 
16 

32 
16 

43 

1  1 

42 
16 

34 
13 

41 

0 

42 
20 

34 

5 

23 
-  5 

30 
0 

43 

11 

34 
11 

55 
9 

52 
27 

53 

42 
22 

59 
23 

5  6 
31 

48 

27 

42 
25 

29 
16 

53 
21 

54 
24 

40 
18 

60 
22 

51 
19 

54 

20 

51 
16 

45.3 
17.9 

Sm  R«f«r«oc*  NolM 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY  1964 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

Bj 
m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

COLORADO  ORAINAOE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

40 
I  1 

41 
5 

27 
_  1 

33 

30 

33 
1 5 

28 
10 

27 
- 1 2 

29 
_  i 

23 

26 

23 

26 

31 

34 

39 

41 

40 

45 

50 

43 

35 

27 

35 

35 

40 

40 

42 

34 

39 

34.9 
1.9 

ARTES I A  2  E 

MAX 
MIN 

42 
\  7 

38 
24 

36 
1 5 

34 

1 0 

30 
1 3 

30 
2 

25 

25 
-  3 

30 

31 

29 
5 

20 

20 
-24 

20 

23 

24 

26 
_  j 

31 

40 

43 

47 

43 

35 

29 

38 

43 

40 

45 

41 
8 

38 

38 

33.4 
7.6 

ASPEN 

MAX 
MIN 

41 

1 0 

41 
1  7 

28 
1 9 

28 

22 
5 

21 

21 
10 

18 
-  i 

23 
- 1 2 

21 
5 

16 
•  3 

16 
- 1 4 

19 
-20 

22 

26 

37 
-  8 

37 

32 

32 

41 

45 

30 

25 

15 

29 

33 

36 

40 

36 

29 

34 

28.8 
2.2 

BERThOuO  PASS 

MAX 
MIN 

30 
10 

29 
10 

27 
2 

12 

19 

8 

-10 

11 
_  1 

12 

-  1  4 

2 

- 1 9 

14 

8 

-13 

- 1 6 

3 

- 1 6 

13 

29 

19 

28 

23 
1 0 

17 

20 

33 

12 

20 

7 

12 

22 

28 

26 

32 

34 

27 

19.1 
-  2.6 

BOND 

MAX 
MIN 

37 
2 

39 

1 

36 
I 

20 
-11 

27 
_  j 

25 
_  j 

2  r 

1  3 

22 

26 
-20 

27 

21 

20 
- 1 6 

18 
-25 

22 

29 
- 1  7 

29 
- 1 1 

40 

38 

34 

51 

48 

41 

33 

21 

37 

36 

38 

37 

38 

29 

37 

31,7 
-  1.6 

CEDAREDGE 

MAX 
MIN 

50 
1  6 

52 

41 
1 6 

34 

31 

34 

33 
20 

25 
2 

30 
-  2 

29 
1 2 

26 

2 

23 

Q 

25 

27 

29 

o 

37 

45 

38 

38 
1 0 

47 

46 

40 

34 

29 

41 

38 

43 

48 

47 

37 

<.) 

36.8 
11.5 

CIMARRON  3  SE 

MAX 
MIN 

33 
- 1 0 

34 

30 
- 1 1 

29 
- 1  5 

34 

32 

31 
- 1 5 

29 
-20 

30 

32 
-10 

31 
-20 

20 

28 
-  3  3 

28 
-  30 

38 

31 

43 

36 

40 

43 

35 

42 

29 

25 

24 

28 

38 

40 

40 

32 

31 

33.0 
-  9.8 

CLIMAX  2  NW 

MAX 
MIN 

36 

28 

18 

21 

13 

12 

11 

8 

- 1  3 

12 

13 

o 

2 

8 

-20 

16 

32 

20 

28 

25 

18 

16 

35 

29 

22 

15 

0 

21 

22 

31 

31 

36 

29 

21 

20.3 
-  .8 

CCCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

24 
-10 

30 

40 

26 
-20 

16 

20 
-22 

17 
- 1 7 

27 
-23 

15 
-29 

12 
-2  5 

15 
-26 

13 
-33 

6 

-34 

10 

15 
-2  7 

20 
-20 

36 

31 
14 

26 

32 

30 

35 

22 

15 

29 

28 

25 

20 

22 

18 

23 

22.5 
-16.4 

CCLLBRAN 

MAX 
MIN 

48 

43 

41 
1  3 

28 

32 

29 

32 
17 

30 

28 
.  3 

32 
1 7 

25 

26 

o 

27 

31 

37 

38 

41 
1 0 

40 

38 
12 

44 

52 

48 

35 

29 

34 

34 

40 

44 

44 

40 

44 

36,6 
9.3 

CCLORADO  NAT  HON 

MAX 
MIN 

48 

27 

45 
25 

42 
1 6 

35 
1 5 

32 

30 
1 3 

33 
1  7 

33 
1 3 

28 

27 

31 
1 2 

25 

25 

28 

35 

34 

38 

41 

40 

43 

48 

45 

42 

36 

36 

36 

40 

42 

41 

40 

la 

36,7 
18.0 

CCRTE2 

MAX 
MIN 

51 

55 
19 

46 

2  5 

41 
1 3 

35 

35 
3 

35 
20 

28 
1 0 

34 

38 

31 

29 
_  3 

32 

34 

32 

42 

2 

48 

45 

40 

47 

49 

46 

39 

28 

42 

44 

45 

50 

47 

49 

48 

40,8 
10.0 

CRAIG 

MAX 
MIN 

38 

36 

30 

23 

26 

22 

27 

21 

18 

24 

18 
- 1 0 

14 

16 
-30 

20 

14 

25 

34 

35 

34 

45 

43 

35 

28 

21 

28 

31 

29 

31 

30 

26 

32 

27.5 
-  .7 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

38 

37 
1 

30 
3 

22 

- 1  0 

17 

15 

23 

15 
- 16 

17 
-24 

18 
-  2 

15 
- 1 5 

12 
-22 

12 
-29 

22 
-24 

22 
- 15 

27 
- 1  3 

32 

30 
20 

23 
1 1 

39 

38 

30 
2 1 

25 

12 
_  2 

31 

29 

29 

30 

32 

30 

29 

25.2 
-  5.8 

DELTA   1  E 

MAX 
MIN 

47 

1  1 

46 

1 3 

41 
1 3 

35 
5 

35 

33 

35 
20 

29 
_  i 

26 

33 
5 

29 
_  2 

28 

25 

27 
- 1 0 

30 

35 
_  3 

43 

48 

42 
14 

49 

56 

50 
3  i 

41 

33 
1 0 

40 

38 

45 

47 

48 

40 

45 

38.7 
8.2 

DILLON 

MAX 
MIN 

38 

39 
1 3 

28 

29 
•  1 7 

27 

23 

22 
1 0 

13 
- 1 2 

25 
- 1  7 

22 
g 

13 
_  7 

13 
- 1 6 

20 
-25 

25 

24 
-12 

36 
- 1  3 

35 
1 8 

28 

21 

42 

)9 

30 

26 

2 

10 
—  i 

28 

32 

33 

42 

38 

33 

2a 

27,8 
-  1.6 

DLRANCO 

MAX 
MIN 

54 

54 

46 

41 

41 

36 

38 

33 

34 

39 

31 

33 

34 

37 

36 

44 

49 

34 

38 

47 

51 

40 

35 

35 

40 

47 

49 

55 

33 

52 

53 

42.2 
7.2 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 

36 

35 

20 

32 

27 

29 

25 

26 

26 

28 

17 

22 

21 

30 

31 

40 

37 

31 

52 

46 

35 

26 

21 
-10 

33 

36 

38 

38 

34 

28 

41 

31,6 
-  4,0 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

47 

45 

37 

34 

33 

39 

30 

26 

27 

31 

27 

23 

27 

33 

30 

38 

41 

33 

29 

42 

64 

32 

32 

21 

35 

41 

43 

48 

45 

43 

45 

35.5 
6.9 

FRASER 

MAX 
MIN 

37 

33 
- 1 1 

25 
•24 

14 
•  3  3 

15 
- 1 9 

16 
- 1 5 

18 
- 1 8 

11 
- 1  3 

15 
-31 

19 
_  4 

12 
- 1  7 

11 
-  36 

12 
-4  7 

22 
-  36 

23 
-30 

30 
-24 

32 
1 1 

30 
1 3 

26 

40 
_  2 

39 
-12 

32 
1 1 

20 
1 

11 
_  7 

25 
_  3 

32 
- 1 3 

28 
•  19 

34 
-29 

32 

26 

!b 

24.0 
-15.9 

FRUITA  2  N 

MAX 
MIN 

46 

42 

44 

33 

37 

32 

34 

32 

29 

34 

32 

28 

27 

29 

35 

37 

40 

44 

39 

47 

53 

44 

37 

28 

38 

35 

37 

39 

40 

38 

40 

37,1 
6.5 

GATEWAY  1  SW 

MAX 
MIN 

50 

58 

47 
22 

41 
14 

37 

37 

40 
20 

34 

20 

35 

39 
14 

35 

32 
1 

32 
I 

33 
_  2 

42 
_  j 

44 

51 

45 

40 

45 
10 

47 

30 

55 

30 
29 

40 
18 

34 

1  3 

42 

44 

47 
33 

48 

48 

48 

69 

42.9 
14.7 

GLENwOOO  SPRINGS  1 

N 

MAX 
MIN 

43 

39 

36 

30 

30 

28 

27 

23 

22 

27 
5 

23 

21 

22 
- 1 2 

27 

32 

34 
-  i 

38 
I  I 

37 

35 
18 

42 

47 

39 

32 
_  i 

24 

30 

36 
1 1 

39 

40 

40 

35 

37 

32.7 
5.0 

GCRE  PASS  RANCH 

MAX 
MIN 

GRAND  JUNCTION  KB 

»P 

MAX 
MIN 

46 

42 

43 

33 

35 

32 

31 

31 

28 

32 
5 

30 

25 
3 

28 

29 

36 
6 

37 

40 

10 

47 

40 
I  3 

46 

54 

45 

31 

28 

1 1 

37 

35 

41 

44 

43 

42 

41 

37.2 
13.7 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

48 

44 

43 
19 

33 

35 

32 

34 

31 

30 

30 

33 

27 

29 

29 

38 

39 

43 

46 

40 

46 

54 

49 

41 

32 

36 

36 

43 

41 

43 

43 

41 

38.4 
12.9 

GRAND  LAKE   1  WNH 

MAX 
MIN 

36 

32 

26 

18 

16 

17 

20 

13 

15 

17 

12 

13 
-2  3 

19 

26 

24 

28 

30 

28 

25 

43 

40 

31 

23 

13 

25 

31 

37 

39 

38 

35 

29 

25.8 
•  6.8 

Grand  lake  6  ssh 

MAX 
MIN 

27 

31 

27 

22 

15 

15 

15 

16 

12 

17 

15 

9 

5 

7 

14 

19 

30 

29 
2  J 

25 
1 2 

40 

38 

35 

25 

14 

25 

30 

30 

26 

32 

19 

25 

22.2 
-  6.0 

Green  mountain  dam 

MAX 
MIN 

29 

41 

31 

30 

22 

26 

26 

20 

17 

26 

19 

14 

4 

9 

13 

18 

37 

33 

29 
12 

48 

44 

39 

33 

19 

35 

40 

40 

23 

18 

16 

29 

26.7 
-  .8 

Glnnison 

MAX 
MIN 

30 

40 

37 

24 

22 

17 

26 

18 

13 

23 

18 

15 

6 

7 

15 

18 

35 

33 
1 1 

28 
1 1 

30 

28 

33 

28 

21 

31 

27 

28 

23 

24 

22 

23 

24,0 
-13.6 

MAyDEN 

MAX 
MIN 

34 

30 

20 

24 

22 

28 

30 

15 

18 

18 

15 
- 1 2 

14 

17 

20 

23 

34 

36 

35 

44 

49 

39 

32 

21 

27 

34 

28 

28 

30 

25 
_  2 

30 

27.3 
-  1.2 

MOT  SULPHUR  SPRS  2 

Sw 

MAX 
MIN 

26 

31 

30 

9 

25 

23 

23 

19 

22 

20 

15 

19 

•  4 

7 

12 

18 

37 

32 

25 
_  2 

42 

41 

38 

27 

IS 

30 

33 

26 

19 

20 

13 

19 

23.0 
-  5.6 

IGNACIO  1  N 

MAX 
MIN 

53 

52 

43 

40 

37 

34 

36 

31 

29 

37 
-  2 

32 

30 

31 

35 
- 1 1 

35 

40 
-  5 

47 
5 

40 

34 

2 

46 

48 

41 

34 
1 5 

30 

37 

44 

47 

53 

30 

49 

4  ' 

40,  1 
4,2 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

40 

49 

36 

23 

20 

25 

21 

25 

20 

22 

14 

15 

30 

29 

38 

29 

42 

34 

30 

39 

45 

32 

26 

i  1 

36 

41 

35 

34 

33 

34 

40 

30.9 
-10.8 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

53 

0 

43 
18 

38 
-  5 

38 
-12 

30 
1 

31 
2 

32 
18 

26 
-  8 

29 
-23 

30 
6 

27 
-  3 

23 
-15 

15 
-29 

27 
-25 

33 
-22 

41 
-14 

41 
-  1 

40 
23 

37 
-  7 

46 

20 

49 
16 

42 

20 

33 
2 

30 

-  2 

38 
8 

44 

13 

45 
-  4 

47 
-  3 

46 
-  5 

41 

-  2 

42 

D 

36,7 
-  1.1 

MARVINE 

MAX 
MIN 

34 

a 

34 

34 

0 

34 
-  4 

29 

2 

30 
L 

31 
20 

27 
-  8 

30 
-16 

31 
4 

27 
-16 

26 
-14 

20 
-17 

18 
-10 

26 
-  9 

37 
•  6 

34 

20 

36 
29 

39 

0 

52 
26 

47 
19 

40 

29 

34 

32 

36 

40 

36 
7 

39 
8 

33 
2 

44 

6 

46 
9 

34.1 
3.5 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

40 
.  1 

40 
6 

35 
.  5 

30 
-  7 

27 
9 

33 
6 

27 
17 

21 

0 

28 
-19 

27 
6 

23 
-10 

11 
-30 

13 
-37 

18 
-27 

18 
-27 

25 
-16 

38 
10 

34 

22 

31 
-  5 

44 

21 

45 
8 

38 
16 

32 

14 

;i 

-12 

39 
15 

38 
6 

28 
-  2 

34 
-19 

26 
-16 

27 
•  10 

32 
-10 

29.8 
-  3.1 

"EEKEO 

MAX 
MIN 

49 

7 

43 

36 

0 

33 
•  2 

30 
1 

29 
6 

30 
21 

23 
-  6 

29 
-17 

28 

10 

25 
-  6 

22 
-21 

19 
-24 

26 
-18 

24 
-19 

35 
-13 

40 
12 

36 
28 

33 
-  7 

48 

29 

48 

17 

41 

27 

31 

10 

27 
•  10 

36 

14 

42 
14 

41 

2 

46 
1 

42 

0 

37 
3 

41 

4 

34.5 
2.5 

S*4>  H  •  1  •  r  •  n  ■  •  NotM 


following  SUUod  [ad«w 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY  1964 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

3 

s 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MEREDITH 

46 

33 

33 

30 

22 

22 

21 

17 

25 

19 

15 

18 

23 

25 

27 

40 

40 

32 

27 

42 

45 

35 

29 

15 

36 

34 

41 

44 

42 

31 

34 

■  MIN 

2 

4 

-  4 

-11 

2 

-  6 

12 

—  6 

"16 

-  1 

-  9 

-  1  I 

-16 

-2  0 

- 14 

- 1 1 

1 

B 

-  1 

.  9 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

51 

52 

44 

40 

45 

34 

31 

24 

35 

32 

27 

28 

31 

32 

34 

42 

47 

36 

37 

42 

46 

40 

35 

24 

41 

47 

47 

52 

48 

44 

45 

MIN 

26 

27 

2* 

1 9 

1 5 

1 

IB 

9 

5 

14 

9 

7 

* 

25 

16 

,■> 

MONTROSE  NO  2 

38 

52 

55 

35 

24 

30 

30 

35 

34 

30 

34 

29 

25 

29 

30 

33 

40 

45 

43 

41 

45 

53 

45 

35 

30 

44 

41 

47 

49 

48 

37 

MIN 

14 

IB 

12 

7 

7 

5 

7 

3 

2 

2 

-  1 

-  7 

-  7 

—  7 

2 

1 

U 

16 

31 

1 

1 

16 

14 

1 4 

14 

14 

14 

8 

,3 

NORTHOALE 

52 

45 

42 

39 

40 

32 

34 

26 

28 

30 

28 

24 

28 

31 

30 

36 

42 

39 

34 

38 

42 

41 

38 

28 

40 

45 

47 

47 

46 

44 

43 

MIN 

20 

1 5 

17 

1 

10 

° 

14 

8 

-  8 

3 

3 

"  * 

- 

-12 

8 

15 

19 

o 

8 

5 

14 

13 

7 

,4 

NORWOOD 

42 

45 

37 

35 

28 

31 

28 

23 

25 

28 

23 

21 

22 

23 

28 

36 

41 

35 

32 

38 

42 

38 

30 

21 

34 

39 

37 

43 

39 

36 

38 

MIN 

15 

19 

12 

8 

1 0 

1 

14 

5 

8 

8 

28 

8 

5 

5 

OURAY 

47 

55 

40 

35 

30 

31 

29 

21 

31 

32 

20 

17 

23 

20 

28 

44 

41 

36 

29 

44 

45 

37 

31 

21 

43 

44 

41 

45 

43 

45 

41 

MIN 

21 

26 

1 5 

8 

10 

1 

1 8 

8 

-  1 

16 

2 

"  2 

19 

9 

19 

18 

14 

14 

1 

11 

5 

PAGOSA  SPRINGS 

52 

48 

43 

39 

39 

29 

25 

27 

27 

39 

28 

27 

28 

34 

37 

41 

43 

36 

33 

43 

45 

39 

30 

27 

35 

45 

46 

51 

49 

42 

44 

MIN 

7 

8 

12 

2 

- 1  i 

3 

.10 

-19 

-22 

-16 

-20 

-  1  8 

- 1  3 

-10 

'* 

8 

-  4 

',  I 

PALISADE   1  S 

38 

38 

42 

41 

31 

36 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

26 

29 

30 

39 

39 

42 

46 

43 

47 

51 

46 

36 

32 

40 

36 

42 

44 

46 

38 

MIN 

22 

19 

22 

1 5 

1 5 

14 

1 6 

16 

6 

10 

7 

3 

8 

1 

16 

25 

14 

13 

12 

7 

16 

14 

18 

13 

'.  7 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

39 

34 

32 

35 

32 

29 

29 

24 

29 

29 

26 

29 

24 

34 

33 

36 

27 

31 

34 

35 

35 

42 

40 

36 

26 

29 

31 

29 

31 

32 

31 

MIN 

2 

0 

2 

* 

.10 

-  1  0 

- 1 0 

-10 

-11 

-10 

-15 

-20 

-19 

-17 

-  9 

9 

2 

10 

14 

1 

14 

10 

* 

10 

'.  3 

PAON I A 

53 

50 

38 

38 

33 

33 

35 

28 

34 

34 

28 

25 

29 

28 

31 

38 

49 

38 

37 

49 

54 

42 

35 

26 

45 

38 

44 

50 

48 

40 

45 

MIN 

1  4 

16 

1  7 

9 

1 5 

6 

1 9 

-  4 

3 

"  7 

-10 

6 

5 

10 

20 

9 

14 

10 

9 

8 

9 

1 1 

7 

2 

PARADOX 

50 

53 

46 

37 

36 

36 

38 

33 

34 

40 

35 

36 

35 

32 

42 

43 

52 

42 

46 

48 

36 

35 

45 

50 

50 

53 

52 

47 

50 

42 

MIN 

1 1 

1 2 

23 

5 

19 

20 

7 

•  1 

1 1 

-  1 

-  3 

2 

8 

1 

1 3 

13 

11 

10 

1 0 

1  1 

1 1 

9 

■  9 

PITKIN 

MAX 

35 

38 

27 

20 

18 

15 

21 

15 

19 

17 

13 

1  1 

11 

2  1 

22 

28 

30 

28 

22 

36 

38 

31 

22 

14 

33 

30 

28 

30 

30 

26 

31 

24 

MIN 

1 

2 

- 16 

-18 

-23 

-  8 

,8 

RANGEL V 

36 

37 

35 

32 

32 

31 

34 

28 

23 

31 

25 

21 

19 

21 

23 

23 

3  2 

41 

41 

46 

47 

43 

35 

30 

41 

41 

40 

41 

40 

41 

45 

o 

MIN 

1 

6 

8 

"  * 

5 

-11 

-17 

-17 

"  9 

-16 

IB 

9 

8 

9 

9 

,7 

M  t  J  i  T  UINL 

36 

44 

39 

34 

33 

31 

31 

21 

29 

29 

20 

19 

21 

27 

22 

28 

35 

36 

45 

44 

46 

45 

43 

43 

48 

46 

42 

38 

39 

42 

40 

35 

MIN 

.  10 

5 

10 

8 

9 

-2 1 

-18 

20 

23 

28 

30 

29 

17 

6 

5 

R I  CO 

53 

41 

35 

34 

27 

30 

26 

20 

32 

25 

19 

29 

27 

37 

41 

46 

43 

30 

24 

46 

39 

32 

25 

19 

40 

47 

49 

48 

47 

41 

42 

}5 

MIN 

15 

14 

6 

13 

7 

-14 

-lb 

7 

,4 

RIFLE  2  ENE 

46 

38 

38 

35 

32 

29 

30 

30 

21 

25 

22 

21 

20 

24 

31 

33 

37 

40 

37 

43 

51 

44 

33 

24 

32 

31 

35 

39 

39 

34 

36 

3J 

MIN 

1 0 

13 

17 

3 

-14 

1 

5 

-15 

-19 

-17 

-11 

2 

9 

7 

7 

2 

-  8 

9 

* 

3 

.8 

c f  1  UFDTDM 

48 

44 

37 

33 

28 

34 

23 

15 

32 

25 

14 

30 

26 

35 

35 

45 

35 

3U 

25 

40 

37 

29 

25 

17 

43 

43 

35 

43 

42 

35 

39 

o 

MIN 

* 

.13 

U 

-IB 

-11 

10 

8 

8 

8 

-10 

"l 

-  2 

,5 

MAX 

34 

31 

31 

14 

21 

27 

22 

23 

21 

20 

16 

9 

10 

10 

20 

35 

36 

36 

46 

46 

39 

31 

IB 

22 

31 

27 

29 

27 

16 

32 

26 

.  0 

MIN 

5 

2 

-28 

-19 

7 

-18 

- 1 8 

-16 

-10 

•  4 

5 

tavi  nc  PARK 

MAX 

38 

35 

29 

23 

20 

20 

19 

14 

21 

17 

12 

1  1 

15 

15 

30 

35 

32 

28 

23 

37 

37 

31 

24 

12 

30 

31 

30 

34 

30 

31 

33 

2j 

MIN 

-20 

1 1 

-13 

6 

TELLURIDE 

MAX 

48 

46 

34 

37 

28 

30 

23 

17 

32 

25 

17 

24 

26 

33 

35 

44 

42 

30 

35 

47 

45 

33 

24 

20 

44 

45 

45 

48 

45 

37 

39 

34 

e 

MIN 

-20 

2 

I  ID  AU  A  W 

40 

54 

50 

38 

37 

36 

39 

34 

34 

36 

35 

34 

31 

31 

38 

49 

♦9 

45 

47 

54 

49 

44 

36 

40 

45 

46 

48 

47 

43 

48 

41 

MIN 

11 

13 

23 

8 

18 

5 

21 

15 

0 

9 

6 

-  1 

-  4 

-  5 

-  2 

2 

23 

11 

12 

15 

31 

1  1 

7 

7 

9 

12 

12 

12 

12 

16 

10 

3 

, ,  a  1  i  Cf  f  m  RAM 
v  '  L  L  t  l  |  i  j  i">n 

MAX 

50 

46 

42 

37 

35 

31 

35 

28 

27 

34 

28 

27 

29 

30 

35 

40 

43 

39 

35 

42 

44 

41 

30 

29 

37 

40 

45 

48 

49 

42 

44 

37 

5 

MIN 

'* 

19 

1 2 

-  1  2 

- 1 2 

_  3 

-10 

1 

5 

YELLOW  JACKET  INw 

MAX 

48 

44 

34 

35 

25 

30 

33 

21 

30 

31 

22 

26 

29 

30 

35 

33 

42 

39 

31 

40 

44 

34 

28 

44 

41 

42 

34 

3 

MIN 

20 

12 

10 

8 

k  i  »i      c.    DDATmAAF    R  A  ^  t  k 

03 

Akron  faa  airport 

MAX 

55 

60 

40 

45 

32 

43 

43 

25 

39 

42 

23 

18 

36 

40 

36 

54 

54 

56 

40 

62 

62 

42 

41 

33 

55 

46 

43 

55 

53 

55 

45 

4 

MIN 

29 

19 

9 

16 

6 

B C N N  Y  0AM 

MAX 

59 

61 

66 

43 

51 

38 

46 

47 

30 

39 

44 

25 

19 

41 

43 

42 

59 

53 

61 

44 

65 

68 

47 

46 

37 

58 

54 

49 

56 

52 

59 

48 

MIN 

29 

16 

17 

Q 

Z 

4 

25 

23 

18 

14 

5 

16 

16 

14 

15 

3 

Pi.  KL  1  ^0  1  Un 

MAX 

60 

65 

55 

51 

42 

45 

45 

38 

39 

47 

35 

18 

38 

41 

40 

58 

52 

62 

50 

64 

71 

60 

48 

39 

58 

51 

49 

63 

53 

58 

52 

MIN 

35 

25 

23 

25 

14 

24 

21 

8 

24 

"  2 

1  0 

' 

29 

7 

2  9 

1 8 

17 

16 

27 

24 

16 

2 

22 

20 

22 

19 

6 

MAX 

58 

67 

57 

49 

56 

44 

45 

37 

37 

50 

35 

18 

35 

42 

37 

55 

51 

60 

46 

63 

67 

63 

49 

38 

59 

52 

51 

56 

51 

59 

52 

MIN 

25 

14 

25 

10 

18 

6 

-  6 

29 

30 

3 

19 

16 

13 

21 

21 

16 

16 

18 

18 

16 

8 

Pi  Ai",i  Fd    7  ml 

MAX 

57 

64 

43 

49 

34 

45 

42 

34 

35 

45 

31 

17 

38 

41 

52 

56 

46 

59 

40 

62 

65 

49 

43 

33 

55 

45 

56 

59 

50 

55 

49 

46 

MIN 

26 

20 

14 

2 1 

21 

13 

9 

6 

29 

26 

19 

1 

9 

22 

14 

13 

7 

13 

15 

0 

HOLYOKE 

MAX 

64 

64 

49 

55 

36 

44 

48 

31 

40 

44 

28 

22 

42 

47 

41 

58 

50 

62 

43 

66 

66 

52 

47 

35 

56 

52 

50 

61 

55 

57 

47 

48 

8 

MIN 

3  l  K  A  t  1  U'i     J  nit 

MAX 

58 

65 

48 

50 

38 

45 

45 

35 

36 

45 

32 

17 

39 

41 

39 

57 

51 

60 

42 

62 

67 

52 

46 

37 

57 

51 

42 

60 

50 

57 

50 

MIN 

31 

33 

23 

18 

23 

10 

20 

18 

■3 

15 

13 

-  2 

-  a 

2 

9 

14 

25 

30 

31 

19 

28 

24 

19 

19 

10 

20 

18 

15 

14 

16 

15 

16 

9 

WRAY 

MAX 

64 

56 

61 

55 

42 

50 

49 

41 

42 

43 

40 

22 

46 

45 

43 

59 

57 

63 

60 

68 

69 

56 

47 

40 

57 

56 

50 

56 

55 

57 

54 

MIN 

3 1 

22 

15 

24 

23 

21 

5 

l? 

16 

8 

5  * 

8 

' 

24 

18 

9 

24 

18 

13 

14 

1 1 

24 

9 

17 

U 

14 

15 

7 

YUMA 

MAX 

65 

68 

56 

51 

50 

42 

48 

40 

55 

44 

33 

25 

42 

44 

44 

57 

55 

58 

56 

64 

65 

64 

47 

45 

55 

53 

57 

62 

60 

57 

56 

52 

2 

MIN 

29 

35 

20 

15 

20 

12 

* 

10 

' 

2 

21 

38 

2 

25 

2 1 

22 

3 

24 

20 

15 

17 

19 

1 

04 

A  I  1  F  K  C  D  L  S  K 

MAX 

39 

28 

29 

28 

26 

25 

25 

13 

2  0 

25 

15 

1  7 

29 

35 

25 

38 

35 

31 

27 

45 

41 

33 

25 

10 

20 

34 

35 

40 

45 

40 

30 

2  9 

MIN 

" 

18 

10 

8 

8 

10 

-10 

5 

8 

IB 

21 

10 

9 

28 

8 

24 

20 

10, 

5 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

42 

40 

31 

28 

20 

27 

27 

20 

30 

24 

14 

13 

13 

23 

20 

40 

36 

30 

26 

45 

38 

31 

24 

16 

38 

41 

41 

45 

44 

45 

37 

30, 

6 

MIN 

.  5 

21 

.12 

.29 

-16 

-  7 

0 

.14 

-14 

11 

-19 

-27 

-34 

-25 

-25 

-15 

12 

19 

4 

17 

11 

11 

-  7 

.  6 

10 

10 

3 

BAILEY 

MAX 

51 

52 

35 

41 

26 

38 

33 

20 

34 

44 

19 

18 

35 

42 

28 

48 

43 

40 

32 

53 

50 

40 

33 

20 

39 

45 

48 

53 

50 

48 

42 

36, 

7 

MIN 

21 

12 

-  2 

-  7 

2 

15 

8 

2 

-17 

12 

-14 

•  19 

-21 

-  9 

-10 

-  4 

19 

25 

12 

24 

10 

18 

3 

9 

15 

21 

0 

0 

3 

6 

1 

3 

BOULDER 

MAX 

63 

5R 

45 

54 

42 

45 

45 

32 

44 

43 

29 

24 

33 

41 

37 

55 

54 

52 

50 

64 

62 

52 

39 

34 

52 

55 

43 

62 

49 

58 

58 

47, 

5 

MIN 

43 

38 

rz 

23 

20 

19 

26 

19 

12 

26 

15 

0 

2 

10 

15 

16 

39 

4  1 

26 

25 

43 

33 

26 

19 

22 

32 

19 

19 

22 

22 

28 

23, 

3 

BR IGGSDALE  2  Nw 

MAX 

54 

56 

43 

41 

36 

37 

42 

29 

35 

38 

29 

25 

37 

42 

38 

48 

51 

52 

49 

S9 

62 

55 

39 

32 

53 

47 

42 

58 

50 

56 

46 

44, 

5 

MIN 

24 

28 

19 

11 

16 

6 

19 

15 

-  3 

12 

1 1 

-  3 

-11 

-  3 

4 

22 

16 

9 

IB 

15 

18 

12 

28 

12 

20 

22 

8 

9 

8 

12 

U, 

3 

a 


c 
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DAILY  TEMPERATURES  Colorado 

Continued  JANUARY  1964 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 L 

2<! 

30 

31 

BvERS 

MAX 

57 

48 

55 

A2 

63 

61 

47 

43 

96 

97 

44 

44 

63 

59 

33 

50 

MIN 

1  1 

24 

28 

19 

22 

22 

1 0 

1 1 

CAB  1  BOL  RANCH 

MAX 

45 

44 

28 

34 

27 

26 

26 

15 

25 

26 

13 

13 

31 

42 

25 

40 

37 

31 

91 

44 

49 

36 

26 

14 

91 

30 

42 

43 

48 

44 

29 

MIN 

22 

27 

4 

1 1 

5 

14 

2 

-10 

_  5 

-  6 

-11 

•  7 

0 

12 

19 

24 

12 

18 

25 

23 

2 

23 

1 3 

1  9 

1 2 

2  2 

1 1 

10 

! : 

CASTLE  ROCK 

MAX 

53 

60 

48 

46 

38 

44 

40 

31 

41 

40 

24 

19 

36 

43 

31 

50 

49 

AS 

40 

61 

94 

54 

41 

90 

53 

46 

47 

98 

51 

50 

48 

MIN 

2 1 

31 

7 

5 

5 

1  z 

1 1 

-12 

9 

_  7 

-  1  8 

2 

19 

24 

12 

20 

3 1 

24 

1  7 

1 3 

22 

1 9 

1 2 

1  5 

9 

|a 

CmEESMAN 

MAX 

57 

52 

48 

41 

39 

44 

37 

29 

41 

40 

24 

24 

35 

45 

34 

51 

50 

46 

40 

57 

52 

46 

36 

28 

S3 

49 

36 

59 

53 

54 

48 

MIN 

15 

22 

4 

•  1 

2 

2 

17 

9 

-12 

14 

-  6 

-  9 

•20 

-10 

-11 

_  3 

32 

32 

17 

2o 

2 1 

24 

14 

_  2 

2o 

19 

3 

5 

7 

,9 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

39 

64 

50 

49 

40 

42 

44 

44 

40 

45 

45 

24 

37 

40 

38 

30 

58 

53 

49 

67 

61 

50 

41 

99 

55 

40 

62 

55 

55 

49 

M  I  N 

23 

26 

29 

1 1 

26 

12 

1  2 

13 

_  3 

14 

4 

_  5 

•  7 

1 

-  6 

9 

28 

28 

1  5 

24 

30 

25 

1 1 

1 5 

20 

18 

1  8 

1 7 

1 9 

14 

.8 

DENVER  MB  AIRPORT 

MAX 

61 

62 

43 

*9 

38 

43 

A3 

25 

42 

44 

26 

20 

37 

35 

33 

30 

92 

56 

42 

65 

61 

48 

40 

92 

53 

54 

37 

61 

54 

55 

50 

M  I  N 

30 

30 

2 1 

19 

1 3 

14 

19 

4 

2 

12 

-  5 

_  3 

2 

2 

1 3 

27 

24 

1 9 

25 

29 

2 1 

15 

13 

2  3 

22 

14 

18 

2  0 

1 6 

1 9 

15 

,6 

DENVER  «B  CITY 

MAX 

62 

60 

44 

48 

37 

41 

Al 

24 

44 

49 

25 

20 

98 

35 

34 

32 

33 

99 

40 

67 

62 

44 

36 

92 

53 

51 

38 

59 

50 

53 

46 

MIN 

it 

3 1 

23 

26 

2 1 

24 

20 

g 

19 

7 

5 

6 

1 3 

1 1 

19 

40 

26 

26 

32 

39 

27 

26 

21 

29 

29 

20 

27 

26 

30 

2  7 

22 

,7 

ELBERT 

MAX 

50 

56 

45 

43 

32 

38 

39 

25 

39 

39 

21 

15 

95 

35 

28 

31 

30 

46 

98 

54 

54 

47 

38 

28 

51 

43 

45 

.  55 

49 

44 

43 

M  I  N 

_  2 

32 

7 

5 

7 

3 

5 

g 

-18 

% 

_  i 

_  3 

-22 

-11 

- 1 3 

_  4 

24 

26 

10 

1 1 

16 

20 

17 

0 

16 

0 

1 2 

5 

5 

,7 

ESTES  PARK 

MAX 

50 

45 

34 

37 

31 

30 

29 

25 

28 

27 

25 

19 

31 

40 

35 

43 

40 

34 

90 

47 

47 

43 

31 

20 

35 

40 

42 

46 

52 

49 

36 

36 

2 

MIN 

18 

32 

24 

1 1 

14 

22 

g 

22 

•  2 

-12 

-16 

_  3 

—  7 

23 

27 

15 

23 

35 

23 

14 

14 

30 

17 

2 

1 6 

24 

13 

'.3 

evergreen 

MAX 

57 

55 

47 

46 

41 

43 

38 

36 

41 

41 

34 

19 

40 

46 

38 

35 

53 

46 

49 

36 

55 

51 

33 

2S 

51 

50 

47 

57 

50 

49 

46 

M  1  N 

1  5 

20 

0 

.  1 

_  1 

9 

H 

6 

-  9 

9 

.  7 

-12 

-  i  b 

-  5 

•  7 

3 

17 

20 

1 1 

25 

16 

21 

1 3 

9 

19 

20 

g 

g 

7 

'.2 

FORT  COLLINS 

MAX 

56 

56 

41 

37 

37 

37 

38 

26 

35 

42 

29 

24 

94 

39 

38 

44 

51 

90 

40 

61 

39 

49 

99 

33 

54 

51 

33 

45 

41 

49 

44 

42 

3 

MIN 

24 

29 

2 1 

1 3 

21 

1 3 

2  1 

15 

1 

23 

g 

5 

.  3 

2 

1 1 

10 

25 

26 

26 

34 

21 

27 

25 

21 

22 

3  1 

13 

I  5 

16 

.8 

FCRT  LUPTON   I  N 

MAI 

62 

59 

46 

48 

38 

44 

43 

33 

45 

46 

27 

25 

96 

41 

38 

57 

54 

55 

42 

67 

64 

49 

42 

36 

54 

52 

36 

61 

3  3 

57 

49 

MIN 

25 

26 

18 

12 

10 

9 

15 

16 

_  4 

1A 

4 

2 

-11 

-  1 

2 

5 

31 

25 

19 

26 

22 

22 

15 

12 

22 

23 

16 

16 

10 

1  7 

13 

.  1 

FORT  MORGAN 

MAX 

56 

59 

60 

42 

34 

37 

J  8 

42 

30 

39 

18 

27 

21 

32 

39 

38 

52 

92 

60 

41 

63 

63 

44 

42 

35 

56 

41 

44 

57 

54 

58 

3 

MiN 

25 

28 

22 

12 

16 

g 

1 1 

16 

•  l 

1 

13 

6 

•  7 

-  5 

_  i 

g 

10 

20 

16 

18 

19 

20 

19 

21 

16 

18 

21 

1 1 

1 3 

1 1 

1 4 

13 

',0 

GEORGETOWN 

MAX 

*5 

43 

36 

34 

28 

27 

24 

16 

28 

28 

16 

24 

26 

45 

39 

42 

39 

32 

27 

46 

42 

3B 

28 

16 

35 

38 

42 

44 

49 

40 

34 

3  3 

7 

MIN 

2 1 

34 

g 

11 

1  ^ 

-  1 

0 

4 

2 

-  5 

I 

12 

1 

16 

26 

26 

14 

20 

23 

23 

10 

4 

10 

24 

1 1 

25 

18 

23 

14 

13 

!o 

GRANT 

MAX 

46 

43 

30 

33 

18 

29 

28 

14 

27 

26 

15 

10 

27 

34 

29 

43 

34 

34 

29 

45 

43 

39 

22 

23 

95 

37 

42 

45 

44 

44 

36 

3 1 

MIN 

1 1 

26 

2 

_  2 

_  5 

•  1 

7 

0 

-  g 

g 

-14 

-18 

-11 

3 

-  9 

4 

23 

10 

9 

23 

12 

12 

-  4 

4 

6 

9 

g 

1 1 

13 

7 

4 

.  5 

GREELEv 

MAX 

57 

58 

43 

35 

39 

27 

36 

64 

30 

37 

37 

32 

34 

62 

55 

32 

49 

47 

55 

MIN 

25 

25 

1 3 

15 

18 

1 

3 

•  2 

-  2 

2 

9 

9 

24 

19 

g 

_  i 

1 

5 

5 

GROVER   10  - 

MAX 

56 

55 

41 

38 

38 

34 

*c 

25 

46 

35 

25 

22 

98 

42 

35 

35 

49 

31 

98 

60 

60 

47 

37 

31 

52 

45 

42 

57 

47 

55 

45 

MIN 

2  0 

o 

o 

20 

22 

19 

'.  1 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

53 

48 

32 

40 

29 

34 

34 

19 

36 

90 

18 

15 

93 

40 

90 

4g 

40 

40 

91 

92 

50 

97 

28 

18 

49 

45 

47 

47 

At 

47 

40 

a 

MIN 

22 

28 

10 

g 

16 

15 

2 

o 

8 

_  5 

,  b 

1 0 

30 

27 

1 0 

1 8 

18 

20 

16 

10 

14 

25 

1 0 

^  2 

j  5 

j  7 

12 

,9 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

35 

32 

22 

24 

20 

15 

14 

9 

16 

18 

6 

7 

18 

31 

22 

32 

29 

23 

29 

37 

34 

28 

22 

5 

22 

26 

30 

95 

37 

30 

22 

Zi 

MIN 

19 

m  7 

-11 

_  3 

0 

5 

-16 

•  8 

4 

-11 

-21 

-22 

-13 

-10 

_  5 

15 

10 

3 

g 

19 

15 

_  2 

_  7 

•  2 

0 

o 

_  2 

•  1 

,  7 

JLLESBuRG 

MAX 
MIN 

kassler 

MAX 

60 

64 

51 

♦7 

38 

47 

41 

36 

40 

44 

28 

24 

3a 

35 

34 

35 

31 

54 

46 

64 

60 

92 

39 

32 

95 

55 

43 

58 

52 

56 

52 

MIN 

35 

39 

1 5 

14 

26 

2  fe 

19 

2 

15 

_  2 

i 

g 

6 

29 

33 

2  1 

21 

33 

32 

19 

17 

2  3 

25 

16 

19 

2 1 

22 

18 

,  ' 

KAUFFMAN  A  SSE 

MAX 

55 

55 

39 

4C 

32 

34 

30 

25 

37 

35 

25 

20 

38 

43 

35 

33 

90 

53 

98 

39 

61 

44 

37 

31 

50 

44 

48 

99 

49 

52 

45 

MIN 

16 

I  I 

12 

34 

1 8 

23 

1 1 

18 

1 5 

1 3 

3 1 

1 3 

16 

'.  1 

LAKE  GEORGE  8  SM 

MAX 

34 

43 

38 

15 

23 

28 

29 

20 

27 

26 

22 

12 

6 

12 

17 

40 

38 

33 

91 

48 

41 

96 

28 

14 

98 

43 

3g 

46 

-2 

44 

37 

30 

MIN 

_  2 

- 1 9 

m  j 

- 1 5 

-25 

-  30 

-22 

-2 1 

- 1 2 

20 

7 

2 

1  7 

.  3 

21 

_  3 

_  2 

m  2 

-  1 

i 

LAKEwOOD 

MAX 

61 

6C 

46 

47 

41 

42 

43 

34 

43 

43 

29 

23 

39 

37 

35 

35 

31 

99 

42 

63 

60 

69 

36 

31 

54 

52 

36 

56 

46 

52 

47 

MIN 

14 

1  c 

24 

2 1 

15 

20 

g 

_  i 

_  ^ 

1 1 

10 

12 

24 

29 

1  5 

29 

31 

29 

1 6 

13 

15 

30 

12 

1 9 

1  B 

23 

19 

18 

3 

LCNG«ONT  2  ESE 

MAX 

61 

62 

57 

47 

42 

37 

44 

41 

27 

43 

43 

31 

29 

33 

39 

37 

57 

99 

54 

47 

65 

62 

45 

Al 

40 

54 

55 

31 

53 

50 

55 

MIN 

1  7 

28 

2  3 

1 5 

1 3 

17 

18 

0 

5 

13 

3 

-  4 

0 

14 

34 

22 

29 

24 

24 

26 

18 

22 

35 

22 

12 

I  5 

15 

16 

16 

3 

PARKER    9  E 

MAX 

44 

34 

44 

43 

42 

41 

38 

30 

36 

40 

34 

17 

90 

33 

30 

30 

56 

56 

49 

56 

53 

96 

42 

39 

51 

47 

41 

55 

56 

65 

48 

3 

MIN 

1 0 

1 

0 

•19 

5 

26 

26 

15 

1  7 

2  7 

23 

22 

7 

23 

20 

7 

22 

15 

1 8 

28 

11 

,9 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

44 

41 

30 

34 

21 

27 

26 

14 

25 

23 

14 

18 

94 

39 

29 

41 

33 

30 

18 

40 

43 

98 

30 

33 

32 

36 

51 

47 

46 

45 

40 

I 

MIN 

10 

1 1 

_  J 

1 

•  2 

-12 

5 

_  j 

1 7 

1 5 

12 

9 

12 

27 

20 

g 

1 

10 

18 

23 

20 

1  0 

12 

16 

10 

,1 

5E0GWICK  5  S 

MAX 

60 

60 

46 

49 

42 

40 

41 

36 

35 

99 

26 

17 

36 

42 

39 

55 

48 

98 

49 

63 

64 

49 

44 

33 

53 

48 

45 

59 

52 

55 

47 

MIN 

29 

21 

6 

o 

33 

22 

31 

19 

2  3 

1 5 

I  2 

1 2 

26 

16 

14 

22 

17 

4 

SPICER 

MAX 

39 

36 

26 

21 

23 

23 

21 

14 

21 

20 

15 

7 

15 

23 

22 

28 

34 

26 

22 

36 

36 

99 

24 

12 

30 

31 

29 

36 

33 

31 

29 

MIN 

13 

1C 

_  5 

-2  3 

_  2 

1 8 

18 

1 8 

18 

5 

12 

3 

!* 

STERLING 

MAX 

5! 

60 

A3 

43 

35 

37 

42 

27 

39 

41 

25 

20 

25 

43 

38 

32 

52 

98 

41 

64 

66 

47 

42 

34 

55 

49 

48 

56 

55 

56 

45 

3 

MIN 

22 

1 1 

18 

10 

12 

19 

0 

2 

1  1 

1 

a  2 

0 

1 1 

14 

16 

19 

19 

20 

1  7 

18 

17 

16 

20 

19 

1 3 

13 

14 

15 

14 

0 

HALDEN 

MAX 

4( 

35 

25 

21 

U 

20 

23 

15 

23 

20 

15 

10 

19 

21 

20 

37 

30 

29 

22 

38 

60 

99 

25 

10 

28 

33 

24 

3g 

25 

30 

27 

2  5 

MIN 

2f 

0 

7 

-  4 

H  9 

9 

-  8 

-19 

-30 

-20 

-24 

-12 

18 

15 

4 

19 

1 1 

16 

5 

•  7 

3 

20 

-16 

4 

-  1  2 

-11 

1 

-  1 

4 

WATERDALE 

MAX 

60 

55 

45 

41 

4C 

42 

44 

33 

43 

a; 

30 

27 

Al 

38 

40 

55 

51 

50 

49 

60 

62 

49 

37 

52 

51 

49 

35 

59 

47 

55 

49 

MIN 

3S 

18 

_  2 

5 

1 1 

37 

35 

25 

1 5 

1 7 

20 

32 

5 

1 1 

17 

7 

■IGGINS  7  SK 

MAX 

61 

6t 

46 

91 

3! 

44 

4! 

21 

45 

43 

28 

22 

3b 

39 

38 

36 

49 

37 

40 

64 

64 

47 

42 

34 

56 

4g 

44 

58 

55 

57 

47 

46 

rj 

MI* 

1  C 

_  7 

2 1 

24 

17 

19 

2 1 

1  0 

1 5 

1  8 

2 1 

1 5 

g 

10 

11 

8 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  03 

ALAMOSA   MB  AIRPORT 

MAX 

41 

53 

34 

28 

21 

25 

)3 

20 

25 

29 

21 

19 

16 

20 

35 

34 

45 

39 

96 

48 

46 

98 

28 

22 

95 

43 

43 

46 

46 

44 

42 

34 

MIN 

.  i 

3 

-  1  8 

-  1 9 

_  t 

- 16 

-25 

-  2  i 

-11 

-26 

-  3  3 

-33 

-22 

-19 

-10 

16 

10 

_  2 

5 

25 

5 

•  7 

•  8 

_  4 

.  2 

•  5 

_  3 

_  5 

0 

-  8 

2 

BLANCA 

MAX 

4« 

52 

47 

42 

35 

28 

32 

21 

24 

36 

22 

22 

IB 

23 

31 

49 

44 

36 

90 

48 

48 

40 

28 

20 

21 

36 

43 

46 

45 

45 

41 

36 

,1 

MIN 

! 

1 

•  2 

m  ■ 

j 

- 1 3 

0 

-16 

-14 

-  7 

-  2 

•  20 

•  20 

-26 

-  9 

-12 

14 

1 1 

9 

1 1 

12 

19 

1  1 

15 

-  5 

-  7 

-  A 

.  5 

•  1 

-  5 

-  1 

-  2 

1 

CENTER 

MAX 

49  31 

34 

31 

30 

29 

90 

24 

22 

30 

23 

22 

20 

26 

34 

36 

45 

43 

39 

45 

48 

41 

32 

22 

37 

43 

44 

46 

46 

46 

46 

35 

9 

MIN 

3 

12 

-  e 

8 

-  9 

2 

2 

-16 

-IS 

0 

-12 

-20 

-22 

-14 

•  10 

0 

10 

14 

0 

5 

13 

10 

•  1 

-  6 

-  2 

9 

0 

3 

2 

1 

-  1 

2 

DEL  NORTE 

MAI 

46  4S 

40 

30 

32 

28 

52 

20 

22 

2fl 

25 

22 

20 

29 

35 

36 

44 

36 

38 

45 

45 

99 

29 

25 

25 

43 

43 

44 

46 

45 

44 

35 

1 

MIN 

13  12 

19 

1 

14 

.  2 

6 

A 

-12 

•  10 

-  1 

-10 

•  11 

-  8 

2 

.  3 

8 

16 

17 

5 

18 

20 

15 

-  3 

8 

10 

12 

12 

10 

6 

5 

5 

GREAT  SAND  DUNES  nm 

MAX 

44  4' 

38 

29 

26 

27 

27 

20 

23 

28 

22 

20 

18 

25 

30 

34 

40 

39 

32 

47 

45 

38 

30 

IB 

35 

41 

40 

42 

A3 

43 

40 

33 

3 

MIN 

18  IS 

20 

.  I 

9 

.  2 

7 

7 

-  2 

•  I 

-  1 

•  10 

•  14 

-11 

4 

3 

15 

25 

14 

12 

17 

26 

13 

.  9 

2 

9 

11 

9 

12 

10 

12 

7 

3 

S—  fUf*r*mc«  Noi4M  Following  SUQon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  januc~ 


Station 

Day  Ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

HERMIT  7,  ESE 

MAX 

44 

42 

35 

26 

12 

24 

27 

18 

20 

28 

16 

19 

14 

18 

27 

39 

39 

34 

27 

45 

41 

31 

25 

16 

45 

38 

39 

33 

32 

34 

38 

29 

S 

M  I  N 

3 

8 

3 

-21 

-10 

-26 

-25 

-11 

-23 

-17 

-13 

- 1  5 

-20 

-14 

-11 

5 

manASSA 

MAX 

43 

50 

44 

48 

50 

43 

36 

30 

25 

32 

28 

24 

26 

22 

27 

30 

35 

35 

27 

31 

46 

47 

48 

47 

43 

45 

44 

42 

48 

51 

55 

38 

S 

MIN 

3 

1 

-15 

-IS 

-19 

-20 

-18 

-13 

-15 

-16 

8 

-15 

-17 

-30 

14 

-10 

5 

»CNTE  V  I STA 

MAX 

46 

51 

39 

27 

30 

25 

30 

24 

23 

27 

23 

21 

15 

28 

30 

34 

42 

43 

36 

43 

48 

41 

38 

22 

33 

41 

43 

41 

45 

45 

44 

34 

8 

MIN 

1 3 

1  7 

13 

_  2 

1 3 

-12 

3 

_  2 

-23 

-2  7 

- 1 5 

-10 

m  j 

3 

13 

1 

1  7 

20 

1 

_  2 

0 

o 

1 

0 

SAGUACHE 

MAX 

48 

44 

40 

32 

28 

32 

28 

24 

25 

33 

26 

27 

24 

31 

39 

38 

44 

45 

34 

46 

51 

46 

31 

22 

36 

44 

45 

45 

46 

46 

45 

36 

9 

MIN 

11 

10 

23 

1 

7 

-  6 

4 

10 

-  4 

-  3 

3 

0 

-10 

-14 

-  6 

0 

6 

5 

14 

5 

5 

10 

12 

5 

0 

0 

12 

10 

8 

8 

14 

4 

5 

WAGON  .HEEL  GAP  3  N 

MAX 

44 

40 

40 

36 

20 

25 

24 

28 

19 

25 

35 

15 

20 

12 

19 

26 

33 

43 

31 

46 

41 

32 

25 

18 

42 

36 

34 

36 

34 

39 

30 

6 

MIN 

-  5 

-  5 

-  1 

-23 

-17 

-20 

-18 

-10 

-22 

-20 

-15 

-25 

-32 

-30 

-29 

-20 

-16 

1 

10 

-  5 

-  5 

-10 

-22 

-22 

-10 

-11 

-14 

-11 

-16 

-14 

-14 

6 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

37 

47 

40 

30 

36 

34 

17 

14 

22 

16 

11 

14 

20 

36 

33 

34 

32 

24 

15 

29 

26 

25 

16 

8 

33 

32 

35 

34 

37 

37 

37 

27 

8 

MIN 

14 

15 

14 

2 

0 

-  7 

-  8 

-13 

-  8 

-  6 

-12 

-16 

•  13 

-  3 

5 

9 

9 

14 

3 

7 

13 

14 

-12 

-14 

-  4 

10 

6 

11 

8 

6 

5 

1 

5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

.8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1  

31 

Avei 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7AM 
7PM 

32 
32 

31 
33 

32 
33 

31 
31 

26 
29 

24 
29 

27 
30 

25 
27 

20 
27 

26 
28 

23 
25 

20 
24 

17 
23 

17 

.24 

19 
26 

20 
27 

27 
30 

30 
31 

30 
31 

30 
32 

22 
32 

31 
32 

31 
32 

29 
31 

28 
31 

31 
32 

32 
32 

30 
31 

29 
31 

27 
31 

28 
31 

26.6 
29.6 

6  INCHES 

7AM 
7PM 

32 
33 

33 
34 

33 
33 

32 

29 
30 

27 
29 

28 
30 

28 
28 

24 
27 

26 
28 

25 
26 

23 
25 

21 
24 

20 
24 

21 
25 

22 
26 

26 
28 

29 

30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

32 

32 
32 

31 
31 

29 
31 

31 
32 

32 
32 

31 
31 

31 
31 

29 
30 

30 
30 

28.4 
29.6 

12  INCHES 

7AM 
7PM 

33 
33 

34 
34 

34 
34 

33 
33 

32 
32 

31 
31 

31 
31 

30 
30 

29 
29 

29 
30 

28 
29 

28 
26 

26 
26 

25 
26 

25 
26 

26 
26 

27 
28 

29 
30 

30 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 

32 

31 
32 

32 
32 

33 
33 

32 
32 

32 
33 

32 
31 

32 
32 

30.4 
30.5 

24  INCHES 

7AM 
7PM 

36 
36 

36 
36 

36 
37 

37 
37 

36 
36 

36 
36 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

34 
35 

34 
34 

33 

33 

33 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
32 

32 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

35 
35 

34 
35 

35 
34 

34 
34 

34.0 
34.0 

36  INCHES 

7AM 
7PM 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

39 
38 

38 
38 

38 
36 

38 
38 

38 
38 

38 
37 

37 
37 

38 
37 

36 
36 

36 
36 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

34 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

34 
35 

35 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
37 

36 
36 

36 
36 

36.3 
36.3 

72  INCHES 

7AM 
7PM 

46 
46 

46 
46 

45 
46 

46 
46 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
44 

43 
43 

42 
43 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42. 

42 
42 

43.8 
43.9 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

at 
c 

Station 

Prevailing  l 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o  £ 

lliOO  AM 
MST 

5i00  PM 
MST 

lliOO  PM 
MST 

Trace 

01-09 

10-49 

.50-99 

1  00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

72 

55 

49 

3 

6 

1 

0 

0 

0 

10 

2.8 

COLORADO  SPRINGS  W8  AIRPORT 

03 

9 

10.9 

32++ 

31 

19 

51 

28 

37 

50 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

3.6 

DENVER  WB  AIRPORT 

18 

14 

10.4 

35 

NW 

25+ 

59 

33 

40 

59 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

• 

78 

4.2 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

13 

10 

4.8 

26 

SE 

18 

65 

50 

51 

65 

2 

3 

0 

a 

0 

8 

69 

5.3 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

27 

9 

12.0 

72 

w 

17 

56 

39 

31 

51 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

91 

3.6 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


S—  R«f«r«DC»  NolM  roilowtng  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
JANUARY  1964 


Day  of  month 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

COLORADO  SPRINGS  nB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  equiv 

T 

T 
T 

T 
T 

7 

T 

T 

T 
7 

T 
T 

T 

T 

T 
7 

T 

7 

EVER50LL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

JOHN  MART  IN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

T 

T 

LAS  ANIMAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.9 

LIMON  10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
7 

3.0 

7 

T 

1.0 

PUEBLO  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

T 

T 

0.9 

1 

1 

7 
7 

T 

7 

7 

7 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.9 

0,9 

7 

7 

7 

0.8 

7 

1 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

y 

7 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

19 

1* 

14 

1* 

T 
1* 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

18 

16 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

19 

15 

14 

13 

1 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

0.6 

1 

T 

0.9 

1.0 
1 

1 

0,6 

1 

1.0 
2 

7 

3 

2 

1 

1 

7 

T 

7 

WESTCL1FFE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

4.0 

1.0 

T 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.S 

T 

2.0 

2 

1 

1 

7 

1 

2.6 

3 

O.S 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

8.0 
10 

10 

7 

a.c 

14 

2,0 
12 

1,0 
12 

11 

10 

9 

8 

a 

7 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

l.S 

a 

2.9 

9 

9 

2.5 

10 

9 

2.9 

11 

1.0 

11 

11 

1.9 

12 

0.5 

11 

0,3 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

2,0 
12 

12 

12 

3.0 
19 

NO 
15 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

1.0 
13 

1 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

» 

2 

1 

2.5 

1 

9.0 

3 

NO 
4 

3 

2 

2 

2 

' 

1 

I 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.9 

2 

7 

2 

1 

1 

1 

I 

2.0 

0.9 

0*5 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

i 

T 

9 

3 

3 

9 

1.0 
9 

1.0 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

i 

6 

6 

5.0 

ii 

» 

1 1 

1,0 
12 

T 

12 

12 

« 

12 

12 

12 

12 

12 

1 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

i 

T 

1 

1 

1 

1 

1.9 

Z 

1 

'1 

7 

1 

7 

1 

1 

« 

1 

1 

1 

1 

1 

*? 

8,5 

7 

7 

T 

7 

a 

' 

0.5 
6 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

7 

9.0 
2 

» 

0.5 

7 

2.0 
2 

2 

2 

1 

i 

crested  butte 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6 

1.0 

7 

7 

T 

7 

7 

6,0 

12 

T 

11 

11 

0.9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9.0 

12 

9.0 

16 

1*0 

14 

a.o 
la 

9.0 
18 

1.0 
18 

7 
17 

1» 

la 

16 

16 

15 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

" 

- 

6 

• 

6 

7 

a 

A 

9 

1.0 

9 

9 

5 

9 

9 

i 

4 

1.0 
1.0 

s 

3 

9 

2.0 

6 

9 

9 

1.0 
5 

6 

9 

9 

3 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0,9 

T 

3,5 

2 

1 

..: 

3 

1.0 
1.0 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

X 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

3 

3 

3 

T 

3 

T 

3 

0,2 

3 

7 

3 

3 

0.4 

3 

7 

3 

7 

3 

3 

3 

3 

3 

0.2 
3 

T 

3 

3 

0.9 

2 

1.4 

3 

7 

9 

9 

9 

5 

9 

, 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

1.0 
9 

2.0 
11 

1 1 

1 1 

11 

2.0 
19 

13 

13 

13 

13 

7 
13 

12 

12 

12 

12 

1 1 

T 
1 1 

2.0 
13 

I  3 

1 1 

9.0 
14 

14 

1.0 
13 

is 

15 

15 

14 

14 

1 

GLENW000  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

T 

7 

T 

7 

9.0 
8 

6 

3 

7 

4 

4 

1 

1 

1 

] 

] 

1 

9.5 

J 

1 

3 

4.0 

., 

a 

0.3 

2 

2 

1 

1 

1 

GRAND  JUNCTION  KB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EQUIV 

] 

0., 

7 

7 

7 

0.4 

7 

1.2 
1 

] 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

7 

o.e 

7 

7 

] 

7 

1.0 

7 

1.1 

] 

3 

3 

] 

3 

] 

7 

x 

J 

x 

GRAND  LAKE   1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

1,0 

12 

12 

11 

11 

10 

2.0 

12 

11 

11 

1.0 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

X 
11 

2.0 
19 

" 

* 

» .  9 

17 

1.5 
19 

16 

3.0 
18 

7 

17 

x 

17 

16 

la 

T 

x 
1 

HAM  I LTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1,0 

1.0 

x 

7 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2,0 

8.0 

6.0 

4,0 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0.4 

3 

0.9 

9 

3 

7 

3 

1.0 
4 

7 

4 

4 

4 

5,0 
9 

0.4 

a 

9 

9 

6.0 
9 

0,4 
9 

7 

6 

6 

9 

9 

9 

0.2 
3 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2 

T 

2 

1 

1 

1 

1 

9.0 
6 

6 

6 

0.5 

7 

1.0 

a 

1.0 

a 

7 

7 

a 

9 

T 

9 

4.1 

a 

7 

9 

2.0 

a 

2.0 

7 

6 

9 

4 

3 

T 

3 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

t 

T 

1 

1.9 
2 

2.9 
A 

A 

4 

0.3 
4 

T 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

7 

2 

1 

7 

0.9 

1 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

T 

1.0 

1 

- 

1 

1 

1 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

1.2 

0.2 

O.S 

2.6 

2.1 

1.1 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued 


COLORADO 
JANUARY  1964 


Station 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

11 

11 

T.O 
19 

11 

1.9 
It 

11 

4.C 

2C 

3.9 

22 

21 

T 

20 

5.C 
2* 

0.5 

23 

22 

21 

21 

20 

20 

0.5 

20 

4  .  C 

2* 

22 

21 

3.0 
24 

1,5 

24 

3.C 
26 

x 

24 

24 

23 

23 

23 

X\\ 

22 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.3 

0.  1 

0,] 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

« 

< 

3 

1 

3 

3 

2.0 
9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

3 

9 

9 

1.0 
6 

4.C 

1C 

10 

a 

6.0 
14 

2,0 
16 

16 

14 

14 

14 

12 

12 

12 

12 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

3.4 

13 

12 

12 

12 

1.1 

12 

6.9 

» 

11 

16 

1.8 

16 

0 . 6 
16 

16 

19 

19 

14 

14 

14 

U 

u 

li 

9.  ■ 

20 

l«3 

20 

19 

z: 

2! 

22 

21 

20 

l'n 

20 

MOLE  CREEK  PASS  4  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

9 

9 

T 

9 

9 

1.9  l.G 

10  11 

0.9 

10 

X 

10 

10 

10 

x 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

1 

1 

16 

x 

14 

13 

5  c 
18 

6  •  C 
29 

327 

24 

22 

21 

19 

11 

16 

16 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

x 

X 
T 

x 

x 

T 

j 

T 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
04 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
T 

X 
T 

X 
T 

1.0 

1 

3.0 
3 

2 

1 

1 

x 

T 

0  • ! 
1 

2  . 

3 

T 

8YERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

; 

0.5 
j 

■ 

CHEESMAN 

5NOMFALL 
SN  ON  GNO 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

*2 

2 

2 

1 

T 
X 

T 

x 

DENVER  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.9 

T 

1 

T 

U.3 
T 

0.9 
X 

0.1 
I 

1 

X 

X 

x 

j 

• 

0.4 

T 

x 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1,0 

1,0 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

x 

3.3 

3 

0,4 
4 

2 

2 

1 

1 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

■ 

IDAHO  SPRINGS 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.9 

T 

0.9 

X 

0,9 

0,5 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

T 

23 

3.0 
2* 

23 

22 

T 

20 

2.0 

22 

X 

22 

22 

1.0 

23 

1.9 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

X 

23 

2.0 

24 

23 

23 

23 

1,0 
2* 

0.5 
24 

j 

24 

X 

24 

x 

24 

2  .  0 

26 

26 

T 

26 

x 

26 

PARKER  9  E 

5N0WFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

X 

3 

1  .0 

3 

X 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

l.C 

T 

T 

T 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

a 

T 

SP1CER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6 

3.0 

a 

3.0 

a 

6 

6 

• 

6 

T 

* 

x 

6 

1.0 

6 

6 

6 

3 

3 

T 

g 

3 

2.0 

7 

t 

e 

9 

3,0 
6 

6.0 
8 

1.0 

T 

» 

» 

9 

5 

9 

4 

WALDEN 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

0.5 

1 

1 

1 

1 

1 

0.9 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

I 

0.9 
2 

1.0 

3 

3 

2 

1 

2.5 
4 

0.9 
4 

4 

4 

4 

0.5 
9 

4 

4 

4 

4 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
MTR  EOUIV 

T 

T 

2.1 

1 

1 

T 

1 

1 

0.3 

1 

UJ 
•» 

3 
'» 

0.2 
2 
•l 

0.3 
2 
.1 

2 
.1 

2 
.1 

2 
.1 

2 
.1 

1 

1 

j 

0.4 

X 

X 

x 

0.4 

j 

T 

x 

x 

x 

x 

x 

T 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

SAGUACHE 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

WAGON  MHEEL  GAP  3  N 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

6 

T 

0.9 

2.9 

4 

£3" 


a 
u 


r 

c 


if  i 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

Total 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  !  31 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

M0NTR05I  NO  1 

EVAP 
WIND 

.01 
8 

.06 

28 

.01 
8 

.08 

29 

.09 

17 

.13 
24 

.06 

7 

.04 
14 

16 

14 

13 

12 

17 

14 

21 

17 

10 

90 

.06 
36 

.02 
1 

.06 
41 

.06 

120 

.09 
29 

•  09 
10 

.08 
8 

.04 
15 

.08 

30 

.09 
17 

.05 
13 

.04  .05 

12  9 

662 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


COLORADO 
COLUMBINE 
CORTCI 


CAESTEO  BUTTE 
CRIPPLE  CHEEK 
CUCHARAS  DAM 
CUHBRES 


DEL  NORTE 
DELTA  I  E 
DENVER  W3  AIRPORT 
•DENVER  MB  CITY 


OURANGO 
CADS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
E  AiTQN V | LLE  1  NNM 
EASTONV |LL£  2  NNE 
'  E ASTON V| LLE  1  Nw 
EAST ON VI LLE  fr  WSW 
ECKLEY 

ELBERT 

ELBERT  2  WNW 
ELBERT  )  SE 
ELBERT  4  SSw 
ELBERT  6  SSE 
ELBERT  9  Sw 
ELBERT  |  SH 
ELECTRA  LAKE 
ELK  CREEK 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVE»G«EEN  2  SH 
EVERSOLL  RANCH 
1  FAIRPLAY 
FLAGLER  2  NM 

FLEMING  1  S 
F ORDER  B  5 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON  1  N 
'  MORGAN 


FGW 
FOWLER 
FRA5ER 
FAulTA  2  N 

GARDNER 

j  A  T  £  MA  V   1  SH 

GENOA  1  H 

GEORGE TOHN 

GLENHOOD  SPRINGS  1  N 

GORE  PASS  RANCH 

GRANADA 

GRAND  JUNCTION  MB  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND   LAKE    1  HNH 

GRAND  LAKE   6  SSH 
GRANT 

GREAT  DIVIDE   12  SE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 
GREENLAND  •  SE 
GAEENLANO  *  HE 

G«CEN  MOUNTAIN  DAM 

GREYSTONE 
GROveR  10  H 


HAMILTON 
MARTSEL 
HASMELL 
HA.TMORlE 
MA TOE N 
HERMIT    7  £ 
HOEHNE 
HOLLY 


2184  RtO  GRANDE 
2192  DELTA 
2220  DENVER 
2225  DENVER 
2281  SUMMIT 
2312  LAS  ANIMAS 
2126  MONTE 2UMA 
2492  LA  PLATA 
2**6  KIOma 
2*5*  EAGLE 

2*9*  EL  PASO 
I  2*96,  EL  PASO 
2*9T  EL  PASC 
2401  EL  PASO 
2415  YUMA 
2595  ELBERT 
2595  ELBERT 

2597  ELBERT 

2598  ELBERT 
i  2600  ELBERT 

I  2601  ELBERT 
2603  ELBERT 
262*  LA  PLATA 
2633  JEFFERSON 
2759  LARIMER 
2790  JEFFERSON 
2795  JEFFERSON 
260]  BACA 
261*  PARK 
2932  KIT  CARSON 

29**  LOGAN 

2997  LINCOLN 

IOCS  LARIMER 

3016  LA  PLATA 

3027  HELD 

3031  MORGAN 

3063  EL  PASO 

3079  OTERO 

3113  G*AND 

31*6  MESA 

3222  HUERFANO 
32*6  MESA 
4258  LINCOLN 
3261  CLEAR  CREEK 
3359  GARFIELD 
3*23  GRAND 
3*77  PROBERS 
3*86  MESA 
3*09 


IESA 

i  GRAND 


MOT  t 

HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
I  Dal I a 
1GNACIO  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  SM  *270  PITKI 
JOES  .  *980  YUMA 

JOHN  MART  | N  DAM  4988  BENT 


3500  GRAND 
3530  PARK 
3539  MOFFAT 

I  >»*1,  ALAMOSA 

,  35*6  HELD 
3579  EL  PASO 
35B*  DOUGLAS 
3592  SUMMIT 
36C9  MOFFAT 

1  36*3  HELD 

3656  FREMONT 
I  3662'  GUNNISON 
1718  MOFFAT 


3S50  BOULOER 
.  3167  ROUTT 
1951  MINERAL 
*0*7  LAS  ANIMAS 
6076  PROWERS 

*062  PHILLIPS 
*129  GRAND 
*155  MORGAN 
*1T2  LINCOLN 
*23*  CLEAR  CREEK 
•2*2  YUMA 
*240  LA  PLATA 


JONES   PASS   2  E 


*39T  CLEAR  CREEK 


ARKANSAS,     2  COLORADO,     3  KANSAS,     *  PLATTE.     5  R 


DRY  LAND  FIELD  STA 
ED  AVIATION  AGENCY 
i  S  HEATHER  BUREAU 
I  LESTER  COAIS 
ORVI LLC  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 

SEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  HATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
MERRILL  LINDOUIST 

i  NATL  PARK  SEP 

ralph  p  melville 
ralph  j  aver 
u  s  forest  service 
u  s  forest  service 
arthur  h  nutt 
lindel  j  hudson 
agent  0*r  g  h  ry 
i  s  bur  reclamation 
i  s  bur  reclamation 

Thomas  l  platt  . 
i    c i  tv  of  boulder 
mrs  elsie  e  hhite 
charles  s  mitchell 
mrs  elva  j  e nye art 
,  u  s  forest  service 
lloyd  r  swedhin 
i     jack  h  brown 
shirley  m  james 
mrs  winifred  orr 

i    mrs.  crystal  l.  ri  t  t( 

burt  l  salisbury 
i    harden  penitentiary 
caribou  ranch 
s  west  colo  poher  co 
us  soil  con  service 

i      PHILIP  R  AUST 

WILLIAM  B  SUTLEY 
I       BOARD  OF  WATER  COMM 

simon  a  schult: 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOvELL 
CARL  E  MC  M1LLEN 
I  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALTITUDE  OSS 
R  L  BANTA 
B  C  CRAMER 
HAROLD  F  KREUGER 
TED  A  SMITH 
SUPT  COLO  NAT  MON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

I       MONTEZUMA   VAL  IRRIG 
MRS  OLIVE    JEAN  SMITH 


ARCHER  B  CRISP 


JULCSBuRG 
KARVAL 
KASSLER 
KAUFFMAN  * 
KIM  15  NNE 
KIOWA  1  W 
KIOWA  5 
KIOWA  * 
KIOWA  4  S 
KIT  CARSON 


KUTCM  *  SSE 

LA  JUNTA  F AA  AIRPORT 
i  LAKE  CITY 
'  LAKE  GEORGE  B  Sh 

LAKE  MORAINE 

LAKE WOOD 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 

LA  VCTA 

LEADV ILLE 

|  LEADVI LLE  10  HNW 
LEROV  T  WSW 
LIME  3  SE 
L 1 MON  10  SSH 
LI  MON 

LITTLE  DOLORES  5  N£ 
LITTLE  HILLS 
LONQMONT  2  ESE 
LONGMONT  6  NH 
'  LONGS  PEAK 


I  MANITOU  SPRINGS 
MAR V | N( 
MAV9ELL 

MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONARCH  PASS 

MONTC  V|STA 
,  MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 
MORRISON  I  SH 
MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

, NEW  RAYMEfi 
1 NORTMOALE 

NORTH  LAKE 

NORWOOD 


OURAY 
'  PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE  1  S 
PALISADE  LAKE  2  SSi 
PAOLI 
PAONIA 
PARADOX 


**13  SEDGWICK 

****  LINCOLN 

**42  JEFFERSON 

**60  HELP 
i *518  LAS  ANIMAS 
, *4B1  ELBERT 
, *5fl*  ELBERT 

*58S  ELBERT 

*58T  ELBERT 

*603  CMEYCNNC 

*6I6  LINCOLN 

*720  OTERO 

*73*  HlNSOALE 

*7*2  PARK 

*740  CL  PASO 
i  *762  JEFFERSON 

*770  PROWERS 

*ni*  B'*t 

*864  HUERFANO 
| *68*  LAKE 

*B16  LAKE 
*9*4  LOGAN 
9001  PUEBLO 
5019  ELBERT 
4017  LINCOLN 
40*1  MESA 
40*6  RIO  BLANCO 
4116  BOULOER 
9121  BOULOER 
91*1'  LARIMER 

I  9160'  SAGUACHE 

I  9422  CONEJOS 

4127  MON T £ 2 UNA 

I  5142  EL  PASO 

4*08  RIO  BLANCO 

9*8*  RIO  BLANCO 

9907  PITKIN 

9511  MONTEIUMA 

9695  CHAFFEE 

9706  RIO  GRANDE 

4717  HONTROSE 

5722  HONTROSE 

4710  EL  PASO 

4769  JEFFERSON 

9619  HUERFANO 

9922  WELO 

5970  DOLORES 

9990  LAS  ANIMAS 

6012  SAN  MIGUEL 

6023  WELD 
6131  CROWLEY 
6192  WASHINGTON 
6201  OURAY 
6258  ARCHULETA 
6266  MESA 


6315  HONTROSE 


:  >BSERVEF 


MUNICIPAL   PWH  PLANT 
EMANUEL   S  INNESS 
DENVER  WATER  COM 
MISS  THVRA  M  NELSON 
ROBCRT  L  PLATT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
MRS  SUE  WATSON 
MERLE  C  HENRY 
MR  A  B  LUC  ORE 
WILLIAM  M.HOL THUS 


JAMCS  R 
FED  AVIA 


.  LIU 


3  *0  29  101  01 

1    36  07  10*  39 

I    39  09  10)  *6 

1  39  16  104  *1 

2  39  Dl  108  91 
2  *0  00  1D8  12 
6,  *0  10  109  0* 

*0  19  104  09 
60  IT  j  104  11 

98  04  I  106  47 

49  10  104  96 

IT  21  108  18 

18  42  10*  96 

2  *0  00  107  34 

2  *0  31  108  05 

2  *0  02  |07  9* 

2  39  22  106  *9 

2  37  12  106  29 

1   36   30  106  20 


9  37  19 
2  18  29 
2  18  29 
I    19  04 

*  19  19 

1  17  19 

*  *0  36 

2  37  *9 

1  37  13 

2  18  06 


9960  6P  6P 
9160  MID  H|0 


*990  8A 
51  *» 
I960 

10209! 

7676  »P 
7018 
6606 

7200  6P  6P 

4920  6P  *P 

62*2  SS  SS 

7797  6P  6P 

7070  4P  4P 
111*2 

7664    4P  4P 


CHARLES  J  DAVIS 
COLO  SPOS  hTR  MONKS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
CHAS  C  MC  f HER JON  JR 
AM  CRVS  SUGAR  CO 
CHARLES  J  MA S I N T ON 

RADIO  STATION  KBRR 


COLO  GAME  I  FISH  OEP 
Gt  MCST   SUGAR  CO 
JOHN   L  NELSON 
.  U  S  WEATHER  BUREAU 

I  U  S  WEATHER  BuRLAu 

MAN A  SS A  HIGH  SCHOOL 
EDGAR  A  NOLANO 

NITOU  SPR&S  HYDRO  Pl 


GUY  I 


TCALEY 


105  01       8800     6P  6P 


JOHN  P  WIESE 
RICHARD  G  LYTTLE  JR 
HOWARD   I  DEARHAHfR 

park  superintendent 
s  earl  j  mill igan 

u  s  bur  reclamation 
colo  water  con  board 

UNCOMPAMGRE    V  «  U  A 

u  s  forest  service 
raymond  p  buckles 
john  a  2 ember 
r  d  sheppero 
MRS  I  F  Shut T 
GLEN  C  COEN 
JOSEPH  L  HANNIGAN 


WIN 


A  GIFFIN 

LAKES 


2  38  01     107  *0 


2  38  92     107  39 


72J8    9P  5P 


E  E  LINDGREN 
FRANCIS  J  COu&hlIN 
GLEN  0  EDMONDS 
MR  w  F  GREEN 

john  m  Taylor 
lee  h  schnieoer 
ted  s  crahford 
chalmer  m  garber 


9  37  *0 

106  21 

Tee* 

41 

6P 

LYNN  K  HOOOS              •  ' 

PARKER  9  E 

6326  ELBERT 

*  99  31 

10*  19 

6100 

9P  9P 

LOUIS  D  RUGGLES 

6P 

H  D  PRESTON 

PARShAll  10  SSE 

61*2  GRAND 

2  99  59 

106  07 

8270 

3  = 

JONAS  A  RUSSELL 

*  19  *6 

10*  53 

4263 

MID 

MID 

U  S  HEATHER  BUREAU 

PENROSE  1  NNw 

6*10  FREMONT 

1    3B  27 

104  0* 

9901 

■A 

BEAVER  PARK  CO 

*  39  49 

105  00 

5221 

MID 

MID 

: 

U  S  HEATHER  BUREAU 

PITKIN 

6911  GUNNISON 

2  18  36 

6P  6P 

ROBERT  A  RAY 

2  39  37 

106  0* 

879* 

4P 

BOARD  OF  MATER  COMM 

PLACE RVILLE 

642*'  SAN  MIGUEL 

2   38  02 

106  01 

7122 

*P 

MRS  MARY  F  MC  CLUE R 

1    37  23 

103  91 

51  10 

5P| 

MRS  H  A  CROWOER 

PLATORO  OAM    1   M  * 

6960  CONEJOS 

9   37  21 

106  32 

9887 

S  U   S  BUR  RECLAMATION 

2  17  28 

69*0 

*aJ 

LLOYD  C  PYLE 

PLEASANT    VIEW  2  W 

6991    MONTE 2 UNA 

2  97  39 

108  *B 

6860 

fc 

DON  m  CLEVER 

2  37  17 

107  51 

6P 

C  M 

MALCOLM  R  DAYTON 

PUEBLO  Mb  AIRPORT 

67*0  PUEBLO 

1    3B  IT 

10*  31 

*4J9 

MIC 

MID 

C  HJ 

U  S  HEATHER  BUREAU 

1    38  29 

4258 

5P 

c 

HILLARD  C  ROBERTS 

pueblo  city  reservoir 

67*3  PUEBLO 

1    38  17 

10*  19 

**I7 

COL  HTR  CONl  BOARD 

2  39  39 

6*97 

MIO 

M|D 

:  h 

FED  AVIATION  AGENCY 

pueblo  kcsj-tv 

6758 

38  17 

10*  37 

INACTIVE  1/1/63 

*  39  04 

10*  1* 

7290 

br{ 

CARL  R  GUY 

pueblo  army  depot 

6761  pueblo 

1   38  18 

10*  21 

*6I0 

6A 

MRS  OPAL  J  WATERS 

*  39  04 

10*  1) 

7270. 

*n 

HAROLD  H  TWEEDY 

i pyramid 

67971  ROUTT 

2   *0  14 

107  06 

806* 

VAR 

RALPH  B  WINTER 

*  19  06 

10*  16 

7000 

RALPH  M  EVANS 

RABBI T  EARS  PASS  6  -  - 

6811  ROUTT 

21  *0  22 

9  340 

U  S  WEATHER  BUREAU 

*  39  02 

760* 

IDA 

OARWIN  0  WOOLLEY 

RANGE LY 

6832  RIO  BLANCO 

2j  *0  09 

106  *7 

5f 

4P 

town  of  rangelt 

1  *0  07 

102  29 

1900 

5P 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

RED  FEATHER  LAKES 

6924  LARIMER 

*  40  48 

105  16 

1169 

IF 

6P 

JOSEPH  E  dalton 

*   19  11 

10*  13 

67B9 

d 

HANS  LARSEN 

REOSTONE 

6966  PITKIN 

2  19  11 

107  1* 

7200 

SS 

SS 

GEORGE  A  WHITE 

*  39  1* 

10*  15 

7029 

FRANK  R  KELLY 

RICO 

7017!  DOLORES 

2    IT  41 

108  02 

88*2 

If 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

*  39  12 

10*  30 

6790 

9A 

EARL  RAMEY 

RIFLE  2  ENC 

7011  GARFIELD 

2  19  31 

107  ** 

9119 

4B 

5P 

c 

MRS  L  M  THOMPSON 

*  39  10 

10*  3* 

7220 

8A 

HUGH  MUNDY 

1  R 10  GRANDE  RESERVOIR 

7050  HINSDALE 

9  17  41 

107  16 

9*99 

i 

ROLL  IN  LUNTEV 

*  19  08 

10*  32 

7210 

: 

LELAND  P  OLKJER 

1  RIVER  SPRINGS  RS 

709*  CONEJOS 

9j  37  04 

6962 

u  S  FOREST  SERVICE 

«j  19  10 

10*  16 

»» 

*5 

CHARLES  A  HEL0URN 

'  ROCKY  FORD  2  CSC 

T16T  OTERO 

1|  IB  02 

101  *2 

*176 

SB 

5P 

COLO  EXP  STATION 

*  J9  07 

10*  17 

72*0' 

5P 

C  M  COLE 

RUSH  2  NNE 

7287  EL  PASO 

1    18  52 

10*  05 

6006 

BP 

-ID 

ROBERT  8  RAPP 

2  17  41 

107  *a 

6198 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

RUKTON  PARK 

73C9;  EL  PASO 

I  38  91 

10*  59 

9050 

IP 

6P 

COLO  SPGS  HTR  HOftKS 

*  39  29 

109  22 

8**0 

: 

SAMUEL  J  MARGIS 

RYE 

7315  pueblo 

1  47  44 

10*  46 

6790 

59 

5P 

MR   M  M  HASTY 

4;  *0  21 

109  31 

7497 

4P 

*f 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAGUACHE 

7337  SAGUACHE 

4  16  09 

106  09 

7697 

5P 

SP 

C  M 

CLARENCE  R  ICKES 

*  39  38 

7000' 

9P 

IP 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

SAL  1  DA 

7J70  CHAFFEE 

1  18  32 

106  00 

7060 

IP 

SP 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

*    39  17 

109  21 

7300' 

:h 

RAY  S  FLEMING 

SAN  LUIS 

74281  COSTILLA 

\  17  12 

105  27 

7969 

MRS  NE A  G  GALLCGOS 

1  17  02 

102  09 

14761 

■A 

IP 

J  C  EVERSOLL 

<  SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7*90  MINERAL 

4  37  *9 

107  07 

9706 

ALVIN  L  WINTI 

*  19  1* 

L  06  C  Q 

10000 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAPINERO  8  E 

7*99  GUNNISON 

2   18  29 

107  11 

7720 

SP 

COLO  GAME  •  FISH  OEP 

3   39  19 

101  09 

*9T9| 

IP 

7  A, 

A  C  GAINES  JR 

SARGENTS 

7*60  SAGUACHE 

2  18  24 

106  26 

fcP 

BERNARD  IRBY 

1  *0  AO 

102  90 

JOHN  G  MORI  SON 

SEDALIA  4  SSE 

7910  DOUGLAS 

4  99  2  3 

10*  58 

6179: 

9A 

MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 

1  IB  13 

101  *l 

*7  39 

6P 

C 

MELV1N  B  SAVAGE 

SEOGWICK  9  S 

7515  SEDGWICK 

4  40  41 

102  31 

3990 

BP 

9P 

LAYTON  0  MUNSON 

*  *0  14 

105  05 

9001 

TP 

7PI 

7PCGH 

COLORADO  STATE  UNIV 

SE  1  BERT 

7519  KIT  CARSON 

1  19  IB 

102  52 

*701 

: 

FOSMA  S  GORTON  JR 

2  IT  1* 

108  01 

7599 

IP 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

SHAW  6  SSE 

7557  LINCOLN 

9  19  27 

103  19 

5157 

: 

CHARLES  E  SCHOONOVER 

*  *0  06 

10*  *9 

*B88 

sH 

LEON  MOODY 

SHOSHONE 

7618  GARFIELD 

2   19  1* 

107  14 

5921 

PUBLIC  SERVICE  CO 

*  «0  14 

103  *8 

*)21 

•A 

8A 

gt  hest  sugar  co 

SILVER  LAKE  - 

76*8  BOULOER 

4  40  02 

109  14 

10200 

j 

s 

CITY  OF  BOULOER 

1  18  *1 

95*6 

TAV 

: 

ARTHUR  E  ORCUTT 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUB 

7640  CONEJOS 

9  17  29 

106  24 

9100 

s 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUB 

1  IB  06 

10*  02 

*318 

taJ 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SILVERTON 

7656  SAN  JUAN 

2  37  41 

107  40 

9122 

IP 

ROBERT    K  MYMAft 

2  39  47 

105  50 

8960 

IB 

4P| 

RONALD  R  TUCKER 

SIMLA 

766*  ELBERT 

1    39  09 

104  04 

6020 

K 

US  SOIL  CON  SERVICE 

2  39  11 

108  ** 

*416 

6P 

6P 

S  STEELE  BURGIN 

SPICE" 

78*8  JACKSON 

4  *0  27 

106  28 

8179 

5P 

•• 

MRS  M  A  MC  NAHARA 

1  37  *6 

103  11 

6970 

6P 

FRED  G  HAGGONER 

SPRINGFIELD 

7862  BACA 

1   17  24 

102  37 

**04 

7A 

HlRBERT  E  HOHSHER  JR 

2i  38  *0 

*962 

4P 

5P 

MRS  M  S  HUBBARD 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866  BACA 

1  37  29 

102  42 

*4T4 

SP 

•>P 

5P 

SE  COLO  BRCH  EXP  STA 

39  17 

101  12 

9601 

7PI 

HALTER  M  HOFFMAN 

SPRINGFIELD  8  S 

7867  BACA 

l|  17  17 

102  37 

4P 

9P 

:  h 

U  $  FOREST  SERVICE 

*  39  *2 

105  *1 

8970 

99 

4P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7996  ROUTT 

2;  40  10 

106  40 

6770 

SS 

SS 

R  WAYNE  LIGHT 

2  19  1* 

107  20 

9821 

5P 

5PJ 

RADIO  STATION  KGLN 

STERLING 

79401  LOGAN 

41  *0  17 

101  12 

3419 

*  A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

2  *0  09 

106  28 

7602 

IP 

5P 

MRS   J   M  HOHNHOL 2 

STON| NGTON 

7992  BACA 

I    17  17 

102  11 

iaoi 

IP 

MRS  ARMILDA  BuRHENN 

1   16  0* 

102  19 

1*6* 

CLYDE  S  KENNEDY 

STRATTON  3  NE 

8008  KIT  CARSON 

1  39  20 

102  11 

*11* 

If 

ARTHUR  PAUTLER 

2  19  07 

ioa  12 

*899 

MID 

HID 

:  hj 

u  s  meather  bureau 

<  SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

806*  LAKE 

I    39  14 

106  22 

100O0 

IP 

IP 

:  h 

JOHN  SOOIC 

2  19  01 

4T10 

»P 

»P 

h  SLOPE  BRANCH  EKP  STA 

SUM*1TV|LLE 

8092  RIO  GRANDE 

9  37  26 

106  16 

11190 

s 

u  s  heather  bureau 

2  *0  16 

8576 

9P 

IP 

US  NAT  PARK  SERVICE 

,  TACOMA 

815*  LA  PLATA 

2   17  11 

107  47 

7100 

IP 

IVAN  A  AMBROSIER 

2  *0  11 

109  92 

0288 

4P 

*P 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TACONY  7  SE 

41 97  PUEBLO 

1  IB  29 

104  07 

9000 

4P 

}P 

JOHN  M  MAI  SON 

*  19  28 

109  *1 

8687 

SP 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

TAYLOR  PARK 

818*  GUNNISON 

2  IB  *9 

106  17 

920* 

s? 

**t 

UNCOMPAHGRC  V  W  U  A 

2  *0  42 

107  19 

6912 

FRANK   A  BOCHMANN 

TELLUR IDE 

820*  SAN  MIGUEL 

2  IT  »T 

107  49 

8746 

tp 

BP] 

c 

HARRY  B  WRIGHT 

»l  IT  44 

109  32 

8120 

4P 

v\ 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

1  TERC10  4  NW 

B220  LAS  ANIMAS 

1  47  04 

105  01 

80*0 

: 

JUAN I TA  G  TORRES 

4;  40  26 

10*  *1 

*6*B 

U 

8A 

: 

GT  WEST  SUGAR  CO 

TRINIDAD 

8*29   LAS  AN|MAS 

1  97  10 

10*  29 

6040 

IP 

*n 

CITY  OF  TRINIDAD 

4  19  OB 

7190 

FRANK  A  ROGERS 

TRIN10AO  F AA  AIRPORT 

8*3*  LAS  ANIMAS 

1  37  14 

10*  20 

47*6 

410 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

4  19  16 

6725 

i 

KELSEY  POTTENGER  JR 

TROUT  LAKE 

8*9*  SAN  MIGUEL 

2  37  30 

107  51 

9680 

WEST  COLO  POWER  CO 

2|  19  93 

106  20 

77*0 

3P 

3P 

|p 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TROY  1  SE 

8*68  LAS  ANIMAS 

1    IT  08 

103  19 

9*60 

6P 

CECIL  SHANNON 

2  40  IT 

108  *0 

6800 

4P 

5P 

INACTIVE  1/1/19 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8901  LAKE 

1  19  09 

106  19 

9  300 

7  A 

TmIN  lake  R  ♦  C  CO 

4  40  91 

10*  2* 

9090 

9P 

5P 

MRS  DORIS  A  MCGEMEE 

T«o  BUTTES  1  NW 

8910  BACA 

1  37  14 

102  2* 

4074 

IB 

IP 

JOHN  P  NUT  T 

1  18  41 

109  21 

8200 

4P 

: 

MRS  CLARA  G  NASH 

URAVAN 

8960  MONTROSE 

2  18  22 

108  ** 

4014 

4P 

IP 

UNION  CARBIDE  CORP 

2  IB  32 

106  56 

766* 

5P 

5P 

CI  TV  OF  GUNNISON 

VALLECITO  DAM 

8982  LA  PLATA 

2  17  22 

107  15 

7640 

4P 

IB 

U  S  BUR  RECLAMATION 

a  *0  22 

107  IT 

6210 

6A 

MRS   EThAL   M  JORDAN 

VONA 

8722  KIT  CARSON 

1  19  11 

102  ** 

4500 

RAT  L  FORD 

4'  19  02 

109  *B 

8866 

IB 

:  h 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

WAGON  WHEEL  GAP  1  N 

87*2  MINERAL 

9  IT  *B 

106  90 

8400 

7* 

GEORGE  A  H I NT 2 

1  36  27 

101  10 

»5>5 

IP 

ARTHUR  F  BAILOR 

8796  JACKSON 

*  *0  44 

106  16 

8099 

5*> 

5P 

D  m  DONOhOE 

4  39  96 

109  17 

9921 

IF 

MRS  LAURA  E  CHCSEBRO 

HAL SENB URG  POWER  PLANT 

8781  HUERFANO 

1  47  47 

io*  *a 

6221 

5P 

4P 

HALSEnBURG  UTILITIES 

2  *0  30 

107  19 

6137 

*P 

IP 

A  RAY  GOREE 

HATCROALE 

BB19  LARIMER 

4  40  29 

109  12 

^P 

4P 

P  H  60OTMR0YD 

5  37  *6 

107  08 

9001 

5P 

MRS  MABEL  mRI&hT 

HESTCLIFFE 

6911  CUSTER 

1    16  08 

104  29 

7860 

}P 

M  0  RANKIN 

1,  IT  16 

10*  2  3 

471* 

: 

Charles  f  nicol 

HETHORE  2  S 

B986  CUSTER 

1    38  1] 

109  06 

6474 

IP 

3P 

MRS  NETTIE  R  BREECE 

1    38  03 

102  07 

119] 

W  R  DAVIS 

HM1TC  ROCK 

8997  PUC8LO 

11  97  42 

10*  07 

4724 

HILLIAM  F  KREIDER 

3;  40  14 

102  18 

J7*6 

IP 

f  B  Flanagan 

WIGGINS  7  SW 

9024  HELD 

*  *0  09 

10*  11 

4710 

5P 

sJ 

EDWARD  h  EPPlE 

2:  *0  03 

106  09 

78  00 

BP 

6P 

COLO  GAME  •  FISH  OEP 

MILCOX  RANCH 

90*4  DELTA 

21  IB  44 

107  11 

RALPH  H  CLIME 

*  *0  00 

10*  09 

4994 

MRS  BERTHA  W  MEYER 

;  w i nosor 

914T  HELD 

*  *0  29 

10*  5* 

4496 

»» 

GT  WEST  SUGAR  CO 

1  39  OB 

101  26 

901* 

BARBARA   L  MATT  I K 

, WINTER  PARK 

9179  GRAND 

1  i* 

105  *6 

9046 

6A 

h  L  MC  PETERS 

*  39  *4 

109  11 

T9»T 

BP 

IB 

WlLLARD  G  holman 

' WOLF  CREEK  PASS  1  E 

9161  MINERAL 

4  97  2* 

106  *7 

106*2 

^P 

»» 

COLO  DEPT  OF  highway 

1  19  *2 

4954, 

*p 

Theodore  w  clark 

1  WOLF  CREEK  PASS  4  H 

9181  MINERAL 

2  97  29 

106  52 

9*24 

If 

M  S 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

2  47  08 

107  38 

6*2* 

»• 

CONSOL  UTE  AGENCY 

1  WOODLAND  PARK  8  NNH 

9210  TELLER 

•  39  06 

105  05 

77*0 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  19  04 

106  17 

10590 

s 

THIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

j  WRAY 

92*1  YUMA 

3  *0  0* 

102  19 

1474 

5P 

IP 

HARLAN  A  2  ION 

9  49  1* 

42001 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

yahpa 

9269  ROUTT 

2  *0  09 

106  5* 

FLOYD  N. MONTGOMERY 

1  4B  04 

Ml* 

4P 

•• 

4* 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YELLOW  JACKET  1NW 

9279  MONTEIUMA 

2  37  91 

108  ** 

IB  96 1 

Mfl  CHARLES  0  MOOO 

*  39  46 

104  41 

10924 

Jf 

IP 

BOARD  OF  WATER  COMM 

9299  YUMA 

9  40  07 

102  44 

6120 

*P 

YUMA  POLICE  DEPT 

SEI  REFEKEXCI  KOTX5  OR  PAGE  7. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chi.f 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


FEBRUARY  1964 
Volume  69      No.  2 


ASHEVILLE:  1964 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
FEBRUARY  1964 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

<! 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

■ 

"5 
Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ot  DayB 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

•A 

§  < 

"m 

£t 
«« 

Arkansas  drainage 

BASIN  01 

BRAIN  SON 

35.6 

13.7 

24.  7 

60 

1 

4 

21* 

1164 

4 

1,96 

.52 

4 

32.5 

17 

6 

1 

0 

buena  vista 

36.0 

7.0 

21.5 

«*  5.6 

49 

u 

•  5 

13 

1 254 

1  3 

29 

.27 

.28 

.15 

6 

5.0 

1 

0 

0 

CANON  CITY 

46.  1 

20.6 

3  3,4 

-  5.0 

64 

1 1 

4 

26 

911 

0 

4 

28 

0 

*79 

.  34 

.20 

20 

15.7 

3 

23. 

4 

0 

0 

COALDALE  2  SW 

40.2 

8.9 

24,6 

53 

10 

•  11 

15 

1165 

0 

4 

28 

7 

1  .  49 

.55 

2 

14 

2 

<• 

2 

0 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

38.  8 

13.4 

26.1 

-  5.4 

58 

1 

-  5 

26 

1119 

1  1 

2  9 

•  22 

-  .11 

.12 

22 

2.7 

2 

23. 

1 

0 

0 

DELH  I 

40.9 

14.9 

27,9 

63 

1 

•  8 

7 

1069 

3 

r 

1,60 

.60 

4 

23.5 

10 

4 

1 

0 

EAD5 

43,9 

16.6 

30,4 

60 

10* 

5 

26 

998 

1 

2  9 

*  c  \ 

•  00 

.  30 

* 

8.0 

2 

0 

0 

EVERSOLL  RANCH 

45,  1M 

21.3M 

3  3,2M 

63 

1 

1 

7 

914 

0 

1 

28 

0 

,50 

.  25 

3 

6.0 

5 

7. 

2 

n 

0 

FQRDER  8  S 

44,6 

9.9 

27,3 

61 

1 

•  2 

26 

1087 

0 

1 

20 

3 

,  02 

.  02 

.  7 

T 

25* 

0 

0 

0 

HOLLY 

44,8 

14.6 

29.7 

67 

2 

5 

28* 

1017 

29 

.52 

.52 

4 

6.0 

6 

4 

1 

l 

0 

JOHN   MARTIN  DAM 

46,4 

18.1 

64 

1 

8 

943 

Q 

o 

.18 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

KIT  CARSON 

43  ,  1M 

14,9 

29* 

1 

26 

i 

29 

*40 

.30 

3 

4.0 

3 

3 

2 

0 

0 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

*f 

29  8 
• 

63 

j 

* 

0 

4 

29 

0 

42 

.16 

6.0 

* 

* 

2 

0 

0 

LAMAR 

4  3,3 

* 

29,9 

•  5,1 

65 

| 

7 

26 

1011 

0 

3 

29 

0 

.30 

.29 

3 

7.7 

4 

4 

3 

0 

0 

l_A5  ANIMAS 

45.  5M 

1 5  ,  7M 

30, 6M 

-  4,5 

63 

7 

28* 

989 

29 

o 

•  26 

-  .09 

.11 

12 

6.0 

3 

4 

1 

0 

0 

_ 

LA  VETA 

3  T  .  5 

4.6 

21,1 

5  2 

Ll« 

o 

1 1 

2  9 

9 

70.0 

2  7 

6* 

8 

2 

0 

L  E AU v I  LL F 

24.3 

•  .3 

W* «! 

• 

«!!* 

11* 

i  l  id 

o 

2  2 

29 

16 

'f  Q 

•  1.16 

1 9 

6.1 

6 

29* 

0 

0 

0 

LIMON   10  SSW 

39.4 

11  6 

z 

■  7 

23* 

1138 

0 

B 

29 

2 

•  ; 

•  07 

.26 

14 

4.0 

2 

0 

0 

LIMON 

38.6 

10.5 

24,  6 

62 

■  i 

26 

1169 

0 

1  1 

29 

2 

.51 

.14 

14 

5.6 

3 

14 

1 

0 

0 

u  f  m  I    V  C  m  T      ">  USUI 

39.0 

9.3 

24.2 

-  5,7 

57 

5 

-  5 

26. 

1178 

o 

2  9 

5 

2.13 

1.31 

.63 

2 

40.8 

14 

3 

7 

1 

0 

34,0 

5.6 

19,8 

10* 

•  12 

2 1  * 

1305 

o 

1  rj 

29 

1  0 

.57 

.40 

12 

6 

22. 

6 

0 

0 

pueblo  WB  airport  //R 

43,5 

11.8 

2T.7 

-  6,2 

64 

1 

.  7 

26 

1077 

2  9 

.20 

-  .28 

.07 

25* 

4.0 

2 

4. 

0 

0 

0 

ROCKY  ford  2  ESE 

44,6 

29.7 

-  5,0 

62 

2 

26* 

1019 

0 

1 

29 

0 

.22 

-  .13 

•  10 

4 

9.0 

1 

4 

1 

0 

0 

RUSH  2  NNE 

40,5 

24,1 

64 

-  3 

26 

1  130 

0 

9 

29 

6 

.18 

-  .09 

.05 

19 

6.5 

2 

14. 

0 

0 

0 

ruxton  Park 

29.9 

2.3 

16.1 

46 

5 

-16 

26 

1412 

1 6 

2  9 

16 

1.48 

.33 

23 

27.0 

14 

23 

6 

0 

0 

RYE 

39.2 

5.9 

22,6 

55 

5 

-  8 

26 

1224 

0 

7 

29 

7 

2.98 

.92 

5 

7 

1 

0 

SAL  1  DA 

41.4 

8,6 

25,0 

55 

1 

-14 

15 

1152 

0 

2 

29 

a 

.61 

.08 

.29 

6 

12.7 

4 

6 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

39.0 

17.3 

28.2 

60 

1 

1 

7 

1062 

0 

6 

29 

0 

1,07 

.  54 

4 

14.2 

8 

7* 

3 

1 

0 

SPRINGFIELD  8  S 

43.0M 

18.  2M 

30  .  6M 

61 

1 

0 

7 

992 

1 

2  0 

l 

0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

24.2 

.10.8 

6.7 

38 

10 

•  35 

26 

16  8  5 

0 

22 

29 

22 

,75 

•  27 

18 

19 

29* 

4 

0 

0 

TACONY  7  SE 

44.  3M 

13. 6M 

29, OM 

64 

I 

1 

26* 

1040 

j? 

3 

T 

T 

25* 

.5 

1 

23 

0 

0 

0 

TRINIDAD 

40.1 

12.7 

26.4 

64 

1 

•  7 

7 

1114 

2  9 

1.13 

.20 

23* 

16 

4 

7 

0 

0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

37.0 

12.3 

24,7 

63 

1 

0 

6 

1161 

1 1 

29 

j 

1.06 

.18 

3 

18.9 

1 0 

5 

4 

c 

0 

TWO  BUTTfS   1  NW 

39.5 

17.6 

*« 

6 1 

1 

0 

J 

105  1 

2  9 

•  IZ 

.29 

.  48 

3 

10.0 

9 

4 

2 

0 

0 

walsenburg  power  plant 

38.7 

1 2  ,  8 

2  5,8 

55 

1 

»  6 

15 

1132 

0 

a 

29 

4 

2.28 

.53 

4 

36.5 

12 

4 

1  0 

1 

0 

WE STCL I r Fc 

32.8 

-   2  i  9 

15.0 

47 

-25 

15 

1443 

o 

1  • 

1,94 

.43 

14 

34.0 

13 

23 

8 

0 

0 

uCT  UASf      ">  ^ 

Wt  I  l"OKt    e  3 

41.3 

12  8 

27,1 

57 

•  1 

26* 

1092 

o 

2  9 

3 

1.46 

.29 

6 

29.3 

6 

12 

0 

0 

PS  t  u  f  C  1  n  M    1*1  1 

25,5 

-  6,2 

.  96 

.38 

15.1 

COLORADO  DRAINAGE 

A  1  TCklDCDn 

AL  T  fcNBtKN 

37.3 

5#4 

21.4 

49 

10 

•  6 

28* 

1257 

n 

6 

•  16 

.12 

19 

3.5 

7 

8* 

1 

0 

0 

35.0 

10.0 

22.5 

47 

10 

•  2 

26* 

1227 

14 

2  9 

2 

•  1 1 

.08 

14 

1.5 

1 

25 

0 

0 

0 

ASPEN 

30,1 

1 1 2 

15,7 

48 

1 1 

-14 

26 

1427 

0 

19 

29 

13 

1.34 

.46 

12 

22.5 

23 

27. 

4 

0 

0 

berthoud  pass 

16,6 

—  5  •  1 

5.8 

35 

1 2 

-18 

26 

1716 

0 

28 

29 

24 

2.67 

.36 

18 

38.0 

47 

20 

14 

0 

0 

bond 

34,4 

•  6 

17,5 

50 

10 

•  13 

26* 

1369 

0 

15 

2  9 

19 

.  10 

,10 

12 

2.0 

1 

14. 

1 

0 

0 

t  fc US R  t  L5GF 

40,1 

13.5 

26,3 

*  5.0 

55 

11 

2 

26 

1 100 

*; 

0 

2  9 

0 

.21 

»  ,77 

.14 

12 

3.5 

1 

12 

1 

0 

0 

C I MARRON  3  SE 

36.1 

-  6.4 

14,9 

50 

10 

-23 

26* 

1448 

0 

7 

2  9 

I  9 

.60 

•  20 

6 

6.0 

5 

0 

0 

CLIMAX  2  NW 

17.9 

-  3.7 

?,  1 

33 

11* 

•  1 5 

26* 

1675 

0 

27 

29 

21 

1.51 

.23 

19 

25.8 

36 

29* 

7 

0 

0 

C0CHET0PA  CREEK 

26.2 

•  13.5 

6.4 

44 

11 

•  24 

15 

1695 

0 

25 

29 

27 

.57 

•  15 

12 

15 

28* 

3 

0 

0 

collbran 

38. 9M 

8  .6M 

23.  8M 

-  3.8 

51 

1 1 

-  3 

26 

1169 

1 

29 

2 

.56 

•  ,66 

.25 

25 

9.0 

7 

26* 

3 

0 

0 

COLORADO  NAT  MON 

38.6 

17,6 

26,1 

49 

10 

10 

8 

1062 

1 

2  3 

.11 

.  1 1 

25 

1.5 

1 

0 

0 

C0RTE2 

42.8 

12,2 

27,5 

•  4.4 

54 

10 

2 

15 

1082 

0 

29 

0 

« 16 

-  ,94 

.  08 

20. 

3.0 

0 

0 

0 

CRAIG 

27,9 

*  1*0 

13.5 

41 

10 

.24 

26 

1489 

0 

25 

29 

18 

.47 

•  10 

19 

13.0 

1 1 

22 

1 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

27,0 

•  5  •  2 

10.9 

-  5,4 

41 

10 

.22 

26 

1561 

0 

27 

29 

19 

.47 

-  2,09 

.15 

12 

9.1 

16 

29* 

2 

0 

0 

DELTA  1  F 

43.3 

11,3 

27.3 

-  5,8 

58 

11 

2 

26 

1086 

0 

2  9 

T 

-  ,49 

T 

14. 

T 

0 

0 

0 

0 

D I L  L  ON 

25,9 

-  4,6 

10,7 

-  6,8 

4  3 

11 

■  26 

26 

156  9 

o 

2  4 

1  9 

.48 

-   1 ,  07 

.15 

12 

9.0 

9 

29* 

3 

0 

0 

ni  id  a  ■■  i  r,  n 

44,  5 

8*9 

26,7 

-  3,0 

55 

10* 

.  2 

15* 

1103 

29 

.48 

•  .82 

.15 

14* 

9.0 

2 

13* 

3 

0 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

35,3 

™  »  *  3 

15,3 

53 

-18 

15 

1433 

0 

ii 

29 

23 

.35 

•  12 

2 

4.1 

7 

7* 

1 

0 

0 

FORT  LEWIS 

35,6 

20,4 

-  5,5 

47 

in 

-  9 

15 

1287 

0 

7 

29 

11 

.43 

•  1.28 

.25 

12 

9.8 

7 

14 

1 

0 

0 

FRASER 

25.2 

■  15,1 

5.1 

-10.4 

40 

1 1 

•  37 

26 

1736 

0 

26 

2  9 

2  6 

.91 

-  .60 

•  17 

19 

21 

20 

3 

0 

0 

r wu lis  £  ri 

42.  1 

ir.7 

27,4 

-  4,8 

53 

29. 

4 

8* 

1085 

0 

0 

29 

0 

.02 

.62 

.02 

25 

.3 

T 

25* 

0 

0 

o  • 

GA 1 fc  WAY    1  3W 

46.  1M 

14. 6M 

30. 4M 

58 

11 

5 

26 

995 

0 

0 

29 

0 

T 

T 

19. 

T 

0 

0 

0 

0 

GLENWOOD  springs  1  N 

36.3 

8,7 

22.5 

-  7,2 

48 

11* 

•  5 

26 

1225 

0 

6 

29 

6 

.  14 

•  1.61 

•  05 

25 

2,8 

1 

8* 

0 

0 

0 

GORE  PASS  RANCH 

GRAND  JUNCTION  WB  AP     // R 

41.6 

17.3 

29.5 

-  3,1 

52 

10 

10 

26* 

1022 

0 

0 

29 

0 

.02 

-  .67 

.02 

25 

.4 

T 

25* 

c 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

42.1 

17,9 

30.0 

53 

10 

11 

27* 

1007 

0 

0 

29 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  WNW 

27.1 

-  6.1 

10.5 

42 

11 

-31 

26 

1574 

0 

24 

29 

20 

.85 

•  26 

19 

13.2 

23 

19 

2 

0 

0  1 

GRAND  LAKE  6  SSW 

23.5 

-  5,8 

8,9 

40 

1 1 

.27 

26 

1623 

0 

26 

29 

20 

,50 

.10 

12 

10.5 

18 

29. 

1 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

27.4 

-  1.9 

12.8 

48 

10 

-26 

26 

1506 

0 

23 

29 

17 

1.00 

•  23 

12 

12 

26* 

4 

0 

0 

GUNN I  SON 

27.9 

-11.1 

8.4 

-  T.2 

43 

10 

.26 

15 

1636 

0 

24 

29 

24 

.57 

-  .41 

.20 

6 

10.5 

7 

7* 

3 

0 

0 

HAYDEN 

28.7 

-  3.0 

12.9 

47 

10 

•24 

26 

1506 

0 

22 

29 

18 

1.15 

.01 

.41 

19 

21.0 

22 

19 

5 

c 

0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

24. 6M 

-  3.1M 

10. 8M 

45 

10 

-17 

26* 

1569 

0 

26 

29 

21 

D  .77 

D  .20 

15 

17.3 

4 

c 

0 

IGNACIO   1  N 

40.8 

7.8 

24,3 

-  4.1 

51 

10 

•  9 

7 

1172 

0 

1 

29 

.21 

-  .96 

.08 

12 

4.0 

0 

0 

0 

LAKE  CITv 

32.3 

-  8.3 

12.0 

46 

10 

•  21 

28 

1529 

0 

14 

29 

27 

.49 

•  20 

20 

7.5 

16 

24* 

1 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

38.1 

•  2.2 

18,0 

53 

10 

-20 

26 

1357 

0 

s 

29 

17 

.46 

.14 

25. 

2 

0 

0 

MARVINE 

26.8 

1.7 

14.3 

41 

10 

•  14 

26 

1463 

0 

22 

2  9 

14 

1.29 

.77 

19 

21.8 

27 

25 

4 

1 

0 

MAYBELL 

31.7 

*  3.2 

U.3 

45 

11 

-27 

26 

1465 

0 

18 

29 

18 

.51 

.14 

25 

6.7 

4 

29* 

? 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  18  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

1  Departure 

1 
I 
Z 

s 

2 
u- 

• 

M 

3 

e 
Q 

I 

3 

• 

a 

a 
• 
• 

a 

No.  of  Day. 

3 
i2 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

3 

Snow.  Sleet 

No.  of  D.yi 

Max. 

Mia. 

3 

E\ 

it 

• 

j 

5 

• 

| 
Z 

0 

I 
s 
6 
s 

I : 

•  9 

si 

»» 

si 

e  k 

hi 

,1 

oJ 

MEEKER 

36,2 

4.7 

20. 

S 

51 

10 

15 

26 

1285 

0 

1 1 

29 

1  2 

.66 

.15 

25. 

11.0 

5 

27. 

2 

0 

0 

MEREDITH 

29.  T 

«  3,3 

13. 

2 

45 

11 

- 

21 

26 

1493 

0 

20 

29 

2  1 

D 

1.13 

.5* 

12 

19.2 

15 

22 

3 

l 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

40.0 

16.2 

28, 

1 

4 

9 

53 

10 

7 

15 

1062 

0 

2 

2  9 

0 

.70 

• 

1.25 

.28 

6 

8.0 

3 

6 

4 

0 

0 

MONTROSE  NO  2 

38.  T 

8,4 

23, 

6 

7 

7 

55 

12. 

1 

15 

1195 

0 

5 

29 

0 

.63 

.03 

.22 

13 

12.8 

7 

14 

3 

0 

0 

NORTHDAUE 

38.8 

9.2 

24, 

0 

2 

6 

34 

10 

• 

2 

15. 

1180 

0 

3 

29 

4 

.09 

.92 

.05 

12 

,3 

0 

0 

o 

o 

NORWOOD 

3*. 5 

6,0 

20, 

3 

45 

11* 

_ 

5 

15 

1292 

0 

1* 

29 

6 

,*9 

.72 

.26 

1* 

9.0 

5 

14 

2 

0 

0 

OURAY 

33.* 

10,4 

21, 

9 

49 

1 

- 

2 

7 

1244 

0 

1  5 

2  9 

4 

1.82 

•  *2 

12 

34.5 

36 

14 

6 

0 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

3T,  7M 

,9M 

19, 

3h 

48 

10* 

* 

16 

7 

1315 

0 

29 

,68 

.  19 

12 

22.0 

12 

14 

4 

0 

0 

PALISADE   1  S 

41,4 

16.6 

29. 

0 

54 

11 

10 

27. 

1037 

0 

1 

29 

0 

,00 

.61 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

31.5 

-  2,8 

14. 

* 

41 

11 

■ 

20 

14 

1463 

0 

19 

29 

1  9 

.78 

.28 

12 

12.5 

10 

15 

3 

0 

0 

PAON I A 

40.  T 

11.5 

26. 

1 

55 

10 

3 

15 

1122 

0 

0 

29 

2 

.69 

.52 

12 

13.0 

8 

12 

2 

1 

0 

PARADOX 

45.3M 

13. OM 

29. 

2M 

60 

10 

1 

15 

1035 

0 

0 

29 

0 

.03 

.03 

12 

T 

0 

0 

0 

0 

PITKIN 

25.0 

■  9,3 

7. 

9 

4  1 

1 1 

■ 

2  5 

1 5 

1652 

0 

27 

29 

24 

.65 

.71 

.50 

12 

10.0 

27 

18. 

2 

1 

0 

RANGELY 

38.3 

8.4 

23. 

4 

53 

10 

■ 

1 0 

15 

1203 

0 

s 

29 

3 

.35 

.1* 

12 

6.5 

3 

15. 

2 

0 

0 

REDSTONE 

33,7 

2,9 

18, 

3 

53 

10 

1  ft 

26 

1350 

0 

13 

29 

15 

D 

2.15 

D  .70 

12 

21.5 

6 

2 

0 

PICO 

35,0 

,4 

17. 

7 

48 

10 

17 

15 

1364 

0 

10 

29 

15 

.60 

• 

1.86 

.  15 

1*. 

11. 0 

14 

IS. 

4 

0 

0 

RIFLE  2  ENE 

37,  1 

8,3 

22. 

7 

• 

6 

4 

50 

10 

5 

7. 

1217 

0 

4 

29 

8 

.  1* 

.66 

.06 

20 

0 

0 

0 

SILVERTON 

31.9 

•  4,3 

13. 

8 

5, 

2 

47 

10 

22 

15 

1478 

0 

1  6 

29 

2  0 

,52 

1.15 

.22 

12 

14 

29. 

3 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

27.3 

-  5.0 

11. 

2 

- 

8 

4 

47 

10 

27 

26 

1554 

0 

25 

29 

1  9 

1.6* 

• 

.67 

.40 

19 

26.6 

31 

19 

6 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

27,7 

•  14,0 

6, 

9 

40 

10 

3  9 

15 

1680 

0 

21 

29 

24 

.55 

.25 

12 

3 

0 

0 

TELLURIDE 

33,0 

•  .2 

16, 

4 

• 

7 

4 

48 

10 

14 

15 

1402 

0 

16 

29 

17 

.57 

■ 

1.53 

.19 

1*. 

8.0 

24 

14 

3 

0 

0 

URAVAN 

46.7 

13.1 

29. 

9 

56 

10 

3 

15 

101 1 

0 

0 

29 

0 

T 

T 

25. 

T 

0 

0 

0 

0 

vallECIto  Dam  // 

36.5 

•  .6 

18, 

0 

48 

10 

16 

15 

1355 

0 

9 

29 

1  7 

1.01 

.3* 

12 

14.6 

11 

26 

3 

0 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

35.  8M 

13.  6M 

24. 

7M 

50 

10 

4 

15 

1161 

0 

9 

29 

0 

.0* 

,02 

1*. 

1.0 

T 

7* 

0 

0 

0 

DIVISION  02 

18. 

6 

6 

7 

.59 

.76 

10.0 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

37.  1 

13.5 

25, 

3 

52 

29. 

- 

2 

26 

1144 

0 

1 1 

2  9 

2 

.33 

,11 

1* 

5.4 

4 

IS 

1 

0 

0 

BONNY  DAM 

40.7 

16.1 

28. 

4 

59 

1 

6 

26 

1055 

0 

6 

29 

0 

.19 

,10 

4 

*,0 

3 

4 

1 

0 

0 

BURl INGTON 

41.4 

18.6 

30, 

0 

3 

0 

56 

29 

5 

22 

1007 

0 

3 

29 

0 

.23 

.25 

,16 

4 

1 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

41.4 

16,6 

29. 

0 

• 

3 

5 

55 

1 

3 

25 

1037 

0 

1 

2  9 

0 

.55 

.18 

,30 

4 

9.0 

4 

4 

3 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

40.3 

13,7 

27, 

0 

58 

1 

0 

26 

1095 

0 

T 

29 

I 

.86 

.25 

4 

10,1 

5 

4 

4 

0 

0 

HOLYOKE 

42.6 

16,7 

29, 

7 

• 

7 

56 

29 

4 

26 

1021 

0 

2 

29 

0 

.38 

.03 

,18 

1* 

5,5 

3 

15* 

2 

0 

0 

5TRATT0N  3  NE 

39.9 

15.8 

27, 

9 

54 

29 

2 

26 

1071 

0 

5 

29 

0 

,62 

,30 

i 

9.0 

4 

4 

3 

0 

0 

WRAY 

45.3 

17.3 

31, 

3 

1 

59 

1 

5 

26 

967 

0 

1 

29 

0 

,*5 

.01 

.08 

2 

8.0 

0 

0 

0 

YUMA 

43.9 

17,9 

30. 

9 

65 

11 

2 

26 

984 

0 

2 

29 

0 

.57 

.11 

.1* 

14. 

3 

0 

0 

DIVISION  03 

28, 

8 

2 

6 

,46 

.03 

7.3 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
0* 

ALLENSPARK 

27. 3M 

7.7M 

17, 

SM 

45 

11. 

8 

15 

1373 

0 

2  1 

29 

7 

,93 

.*3 

25 

19.0 

4 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

30.8 

-  2.8 

14. 

0 

45 

11. 

- 

27 

15 

1*71 

0 

18 

29 

18 

,13 

,05 

6 

0 

0 

0 

BAILEY 

36.5 

1.3 

18, 

9 

52 

11 

2  7 

26 

1329 

0 

10 

29 

13 

,81 

,21 

6 

18,3 

4 

0 

0 

BOULDER 

43.7 

20.3 

32. 

0 

• 

2 

7 

62 

10 

6 

26 

951 

0 

2 

27 

0 

•  65 

•  18 

,26 

12 

12.0 

4 

26* 

2 

0 

0 

BRIGGSDAlE  2  NW 

42.9 

11.0 

27. 

0 

58 

10. 

- 

13 

26 

1095 

0 

3 

29 

3 

.02 

.02 

25 

2.0 

0 

0 

0 

BYER5 

42.7 

12.7 

27. 

7 

4 

2 

64 

1 

3 

26 

1075 

0 

2 

29 

3 

•  76 

.29 

.25 

1* 

14,0 

5 

25 

3 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

28.9 

7.2 

18. 

1 

47 

11 

- 

7 

26 

1355 

20 

29 

1**0 

.  50 

25 

6 

2 

4 

1 

0 

CASTLE  RpCK 

39.3 

6.1 

22. 

7 

57 

1 

11 

23. 

1221 

0 

9 

29 

8 

1.72 

•  61 

1* 

27.5 

4 

1 

0 

CHESSMAN 

40.9 

2.5 

21. 

7 

8« 

57 

1 

26 

26 

1250 

0 

3 

29 

13 

1.22 

.  65 

.27 

20 

7 

25. 

5 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

42.5 

11. 6M 

27. 

in 

62 

1 

7 

26* 

1090 

1 

2  B 

1.24 

•  *3 

25 

14.7 

4 

27. 

6 

0 

0 

DENVER  WB  AIRPORT           // R 

39.6 

15.1 

27. 

4 

* 

4 

1 

64 

1 

m 

3 

26. 

1082 

1  0 

27 

2 

1,0* 

.35 

•  30 

25 

12.7 

5 

26* 

5 

0 

0 

DENVER  WR  CITY  R 

39.3 

19.6 

29. 

5 

5 

1 

59 

10. 

4 

26 

1023 

0 

7 

28 

0 

.73 

.10 

•  1 7 

25. 

14.7 

4 

26* 

4 

0 

0 

ELBERT 

37.4 

3.3 

20, 

4 

54 

5* 

1  5 

26. 

1288 

0 

11 

29 

10 

,  74 

•  15 

1*. 

23.0 

4 

0 

0 

ESTES  PARK 

35.0 

12,4 

23, 

7 

* 

4 

0 

50 

11. 

1 1 

13 

1189 

0 

13 

29 

5 

•  *8 

.  3* 

•  29 

2  5 

7.0 

2 

0 

0 

EVERGREEN 

41.5 

5,3 

23, 

4 

54 

5* 

16 

15 

1201 

0 

4 

2  9 

1  C 

1.21 

.21 

12 

26.5 

7 

14 

7 

0 

0 

FORT  COLLINS 

40.9 

15,5 

28. 

2 

* 

1 

5 

56 

10 

_ 

10 

26 

1061 

0 

3 

29 

1 

•  21 

.29 

•  18 

25 

5.3 

5 

25 

1 

0 

0 

FORT  LUPTON   1  N 

43.  1 

12.1 

27, 

6 

60 

10. 

- 

9 

26 

1077 

0 

2 

2  9 

2 

.27 

• 

.21 

•  1 2 

25 

4 

25. 

1 

0 

0 

FORT  MORGAN 

40.8 

11.9 

26, 

4 

2 

4 

59 

1 1 

1  3 

26 

111* 

0 

5 

29 

2 

.  16 

.11 

•  10 

25 

1 

12 

1 

0 

0 

GEORGETOWN 

32.5 

10.3 

21. 

4 

49 

11 

■ 

4 

26 

1257 

0 

16 

29 

3 

D 

•  5* 

•  1* 

25 

3 

0 

0 

GRANT 

31.4 

3,9 

17. 

7 

48 

1 1 

12 

21* 

1365 

0 

1  5 

29 

1 1 

,*7 

.10 

25 

20,3 

12 

25 

1 

0 

0 

GREELEY 

42.  2M 

11.  8M 

27. 

OM 

1 

4 

61 

11 

12 

26 

1094 

0 

4 

29 

2 

,12 

.2* 

.12 

25 

1 

0 

0 

GROVER  10  W 

40.9 

14,5 

27, 

7 

• 

1 

5 

57 

10 

0 

26 

1076 

0 

6 

29 

1 

T 

•  *3 

T 

25. 

2,0 

1 

27. 

0 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

34.4 

11.6 

23. 

0 

4 

8 

54 

1 1 

• 

6 

15 

1211 

0 

17 

29 

2 

.56 

.0* 

.  1* 

19 

21,0 

1 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

20. 4M 

.  3.0M 

8. 

7M 

38 

1 1 

1  5 

28* 

1627 

0 

25 

29 

19 

1.12 

.19 

25. 

18,5 

33 

27. 

6 

0 

0 

JULESBURG 

43.8 

16.1 

30. 

0 

- 

1 

2 

55 

29. 

4 

23 

1008 

0 

1 

29 

0 

.2* 

- 

.20 

.12 

2*. 

2 

0 

0 

KASSLER 

41.6 

14.6 

28. 

1 

6 

9 

61 

1 

9 

23 

1063 

0 

3 

29 

2 

1.36 

.*3 

.33 

23 

33,3 

5 

25. 

6 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

40.7 

11.0 

25. 

9 

55 

10 

- 

3 

26 

1131 

0 

6 

29 

2 

,13 

.10 

14 

3,0 

1 

0 

0 

LAKF  GEORGE  8  SW 

31.7 

-  1.9 

1*. 

9 

45 

11 

23 

26 

144* 

0 

16 

29 

16 

.39 

.11 

23 

13.0 

5 

23 

1 

0 

0 

LAKFWOOD 

40.7 

15.7 

28. 

2 

6 

2 

59 

1 

1 

26 

1062 

0 

6 

29 

1 

.86 

.13 

.2* 

25 

3 

25. 

4 

0 

0 

LONGMQNT   2  ESE 

42.0 

13.0 

27. 

5 

2 

9 

60 

11 

9 

26 

1080 

0 

5 

29 

3 

.21 

.23 

.17 

25 

4.5 

3 

26. 

1 

0 

0 

PARKER  9  E 

39.5 

8.0 

23. 

8 

57 

11 

- 

9 

23. 

1190 

0 

12 

29 

S 

.*7 

.06 

.12 

12 

18.0 

8 

23 

4 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

31.3m 

6.3M 

18. 

BM 

50 

4 

10 

7 

1333 

0 

16 

29 

D 

.62 

.27 

25 

3 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

40.0 

16.2 

28. 

1 

52 

29 

3 

26 

1060 

0 

6 

29 

0 

.37 

.12 

14 

3 

25« 

3 

0 

0 

SPICED 

24.3 

-  2.9 

10. 

7 

41 

11 

22 

3 

1569 

0 

26 

29 

17 

.31 

.69 

.08 

2 

14.8 

10 

20. 

0 

0 

0 

STERLING 

39.6 

12.8 

26. 

2 

2 

7 

54 

11 

5 

26 

1118 

0 

7 

29 

1 

.09 

.23 

.05 

25 

0 

0 

0 

WALDEN 

24.8 

-  4.5 

10. 

2 

41 

11 

30 

26 

1588 

0 

2* 

29 

20 

.23 

.15 

19 

4.0 

4 

29. 

1 

0 

0 

WATERDALF 

43.6 

13.1 

28. 

4 

2 

4 

61 

9 

6 

25 

1053 

0 

0 

29 

1 

.33 

.22 

.27 

26 

3.5 

3 

27. 

1 

0 

0 

WIGGINS   7  Sw 

41.3 

9.9 

25. 

6 

56 

10 

15 

26 

1136 

0 

6 

29 

4 

.55 

.28 

25 

6.5 

2 

0 

0 

DtVISlON  0* 

23, 

3 

5 

•  8 

.60 

.00 

13.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
FEBRUARY  1964 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

j 
« 
Q 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

i 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Data 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

| 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  | 

• 

i 

1.00  or  More 

- 

•  i 

,  S 

S3 

,:  1 
s" 

5  J 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  wB  AIRPORT  R 

33.2 

-  1.2 

16.0 

r.s 

49 

10 

.18 

8. 

1413 

0 

16 

29 

17 

.27 

.10 

.12 

2 

6.3 

3 

4. 

1 

0 

0 

BLANCA 

36.0 

1.6 

IB. 8 

47 

10. 

•  14 

28 

1333 

0 

11 

29 

12 

T 

T 

2 

T 

T 

2 

0 

0 

0 

CENTER 

31.9 

-  3.1 

14.4 

46 

4 

-17 

16 

1459 

0 

IB 

29 

20 

.75 

.25 

6 

12.5 

5 

21* 

4 

0 

0 

DEL  NORTE 

33.6 

2.0 

17,8 

- 

B.O 

46 

4 

•  8 

28. 

1359 

0 

16 

29 

14 

1.44 

1.15 

.41 

6 

23.0 

5 

2 

6 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

32.0 

7.3 

19.7 

45 

10 

•  5 

28. 

1308 

0 

16 

29 

5 

.55 

.16 

6 

4 

27. 

2 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

31.3 

•  10.9 

10.2 

s.e 

46 

10 

-32 

15 

1585 

0 

17 

29 

25 

.60 

-  .02 

.20 

6 

10.0 

4 

0 

0 

MANASSA 

37. 8 

13.2 

'5.5 

.6 

50 

19. 

0 

28 

1138 

29 

1 

MONTE  VISTA 

31.2 

- 

13.6 

43 

4. 

-20 

7 

1485 

s 

29 

20 

.47 

.27 

6 

6 

7 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

35.7 

6.7 

21.2 

SI 

4 

•  6 

28. 

1263 

0 

ii 

29 

5 

.44 

.17 

.21 

12 

6.9 

3 

16. 

3 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

31.2 

-12.3 

9.5 

50 

11 

-26 

15 

1605 

0 

18 

29 

29 

.35 

.10 

14. 

7.0 

7 

17. 

3 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

25.2 

1.1 

13.2 

40 

11. 

•  12 

15 

1499 

0 

25 

29 

14 

2.36 

.45 

14 

43.0 

42 

15* 

8 

0 

0 

DIVISION  05 

16.4 

6.3 

.72 

.23 

12.1 

MMM  I 


b 

o 

c: 

a: 
~* 

c/i 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     67°  on  the  2d  at  Holly 
Lowest  Temperature:         -38°  on  the  15th  at  Taylor  Park 
Greatest  Total  Precipitation:        3.  21  inches  at  La  Veta 

Least  Total  Precipitation:  0.  00  inch  at  Grand  Junction  6  ESE  and  Palisade  1  S 

Greatest  One-Day  Precipitation:      1,  05  inches  on  the  14th  at  Hartsel 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      70.  0  inches  at  La  Veta 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     47  inches  on  the  20th  at  Berthoud  Pass 


Oil 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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.5' 
.56. 


.29     .25  .60 


12 

1 

13 

 — L 

 -  L 

15 

 1  1  

16     17  18 

 l__  I 

19 

1 

 1  

20  21 

 - 

22 

 P 

23 

J 

T 

T 

j 

01 

_ 

T 

•  03 

•  05 

• 

•  OB 

T 

■  14 

T 

.19 

.29 

.23 

.18 

T 

.12 

•  07 

•  05 

•  0! 

•  06 

* 

•  1 3 

•  13 

20 

.19 

!o2 

!oi 

T 

T 

T 

.05 

.02 

•  12 

T 

.05 

.10 

.10 

.09 

.03 

.17 

*  1 ' 

',0i 

T 

T 

™ 

•  •  [ 

03 

OA 

.09 

T 

• 

■  39 

•  12 

.02 

.03 

•  02 

I 

_ 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

*  ! 

•  02 

0* 

•  01 

T 

•jj 

!o2 

!oi 

.01 

T         .09  ,05 

.07 

T  T 

J 

- 

•  * 

I 

•  06 

04 

*01 

0* 

*  .  J 

29 

*  it 

.4< 

•  09 

!o5 

T 

.02 

•  28) 

•  23 

.13 

It 

* 

..  1  0 

T 

_ 

•  02 

,07 

08 

•  01 

.02 

•  07 

I 

•  02 

03 

08 

"  I  3 

02 

1 

*09 

I*  0* 

•  It 

•  *» 

■** 

•  19 

.07 

.02 

.02 

.30 

.10 

T 

.10 

.09 

•  OA 

.29 

T 

.05 

.02 

T 

.03 

.27 

.12 

T 

T 

.13 

.07 

T 

•  U 

.01 

.20 

.01 

.11 

.08 

.03 

•  OT 

•  13 

•  07 

.03 

•  0» 

.0? 

.06 

23  |  24  ~257  |  26  |  27  [  28  |  29  |  30 


20  T 


:!3 


eraser 

•  91 

T         .15  T 

.03  T 

.  1 

.03 

,09 

.06 

.03 

.06 

T 

.12 

FRUITA    2  N 

.02 

GATEWAY  1  SM 

T 

t 

T 

T 

GLENmOOD  SPRINGS  1  N 

■  14 

T 

.03 

.01 

T 

GORE  PASS  RANCH 

GRAND  JUNCTION  MB  AP  //R 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

.00 

GRAND  LAKE  1  mnm 

.99 

,03 

T 

.05 

.02 

,05 

.03 

.15 

T 

GRAND  LAKE  A  SSM 

.90 

.02  .01 

.01 

.05 

.01 

T 

.01 

.10 

.07 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

1.00 

.09 

.11 

.21 

•  16 

GUNNI SON 

.57 

.06 

.20 

.11 

•  12 

HAMILTON 

1.09 

.36 

•  04 

HAVDEN 

1.15 

.2* 

T 

T 

■  03 

T 

.01 

T 

T 

mot  sulphur  sprs  2  Sm 

0  .77 

T 

T 

T 

.10 

•  13 

.05 

1 

ignacio  1  n 

•  21 

.06 

,61 

LAKE  CITY 

.49 
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NORTMDALE 

NORWOOD 

OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAONIA 

PARADOX 

PARSHALL  10  SSE 
PITKIN 

PLACERVILLE 

PYRAMID 

RANGELY 

REDSTONE 

RICO 

RIFLE  2  ENE 
SAPINERO  8  E 
SARGENTS 
SHOSHONE 
SI LVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLURI OE 
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VALLEC I  TO  DAM  / 
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03 
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LEROY  7"  WSW 

OTIS  11  NE 

STRATTON  3  NE 

VONA 

WRAY 

YUMA 

PLATTE  ORAINAGE  BASIN 

OA 

ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDALE  2  NW 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Office,  P.O.  Box  1079,  Denver,     Colorado    80201  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Plguros  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Jecember  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,   for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day 
totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Saraplos  for  obtaining  measurements  are 
taken  from  different  points  for  successive  observations;     consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsis- 
tencies in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include      snow  and  sleet.     Entries  of  snow 
on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";   "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,   and  snowfall   In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time. 

Snow  on  ground  In  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at 
5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    Indicate  the  following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  Irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin. 

Mo  record  in  tbe  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  tbe  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   "Daily  Soli  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shel- 
ter located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month.  * 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     If  average  value  Is  entered,    less  than  10     days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.  Degree 
day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAH  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  -  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all 
of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  SO  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  IS  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1964 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

J 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

60 

44 

20 

25 

50 

20 

32 

35 

43 

50 

50 

45 

38 

30 

32 

37 

30 

29 

40 

30 

24 

25 

23 

48 

35 

28 

2k 

36 

MIN 

2* 

20 

15 

1  5 

20 

9 

5 

9 

1  8 

28 

30 

1 6 

1  3 

1 8 

20 

U 

13 

13 

9 

9 

1  2 

12 

13 

,7 

BUENA  vista 

46 

46 

25 

47 

44 

42 

33 

29 

40 

48 

49 

41 

33 

29 

30 

32 

32 

29 

34 

30 

25 

30 

30 

40 

il 

32 

30 

40 

HI  N 

2 

1 1 

2 

14 

12 

9 

3 

1 2 

22 

20 

1 5 

1  7 

5 

1  1 

2 

2 

1 1 

6 

-  3 

4 

7 

.0 

CANON  CITY 

MAX 

62 

55 

31 

46 

57 

46 

46 

49 

56 

60 

64 

53 

44 

38 

35 

47 

47 

42 

47 

32 

37 

34 

30 

52 

48 

31 

36 

58 

MIN 

26 

25 

20 

2  3 

28 

19 

1 3 

2  3 

28 

2 

28 

18 

2  8 

13 

12 

16 

22 

1 9 

30 

2  0 

>6 

COALDAlE  2  SW 

51 

40 

33 

44 

52 

40 

40 

45 

49 

53 

46 

40 

39 

30 

39 

39 

38 

39 

40 

34 

38 

32 

35 

43 

31 

36 

32 

42 

MIN 

1  5 

20 

1  3 

1  7 

' 

1 3 

2 

22 

6 

" 

23 

5 

10 

-11 

8 

1 

8 

13 

6 

3 

21 

8 

,9 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

58 

35 

25 

46 

57 

24 

41 

42 

50 

SO 

57 

42 

40 

26 

32 

43 

42 

35 

43 

27 

32 

31 

24 

48 

25 

27 

30 

44 

MIN 

18 

20 

16 

20 

22 

9 

8 

23 

2  1 

23 

20 

15 

12 

1 3 

5 

1 1 

1 3 

1 4 

11 

10 

6 

10 

1 1 

-  5 

1 

1 0 

21 

1  3 

.  4 

DELHI 

MAX 

63 

55 

25 

35 

60 

35 

37 

45 

47 

47 

50 

35 

38 

32 

25 

43 

44 

39 

44 

34 

38 

33 

33 

48 

40 

34 

33 

45 

50 

*  0 

,  9 

MIN 

16 

24 

19 

1  8 

10 

1  6 

-  8 

19 

19 

27 

30 

23 

1 1 

16 

9 

9 

1 2 

16 

1 6 

1  7 

8 

14 

1 3 

10 

15 

1 

12 

9 

29 

1*. 

,9 

EADS 

60 

50 

30 

40 

50 

37 

45 

45 

48 

60 

50 

42 

40 

35 

35 

44 

40 

40 

46 

35 

38 

40 

40 

53 

45 

35 

37 

55 

56 

4  3 

,  9 

MIN 

IT 

28 

18 

1  8 

1  6 

20 

10 

20 

20 

26 

27 

28 

10 

18 

1  5 

1 5 

1  7 

25 

12 

1 8 

1 0 

12 

10 

1 0 

15 

5 

20 

10 

17 

16 

•  8 

EvERSOLL  RANCH 

63 

60 

36 

31 

50 

38 

36 

43 

51 

50 

43 

42 

43 

35 

35 

46 

46 

43 

54 

45 

42 

40 

55 

39 

41 

40 

54 

62 

45 

1 1 

MIN 

2  1 

34 

26 

25 

1  3 

2  3 

1 

8 

22 

2 1 

28 

32 

4 

26 

2 1 

2 

25 

22 

21 

18 

19 

18 

23 

2 1 

16 

1 

1  7 

27 

21 

,3 

FCRDER  8  S 

MAX 

61 

42 

30 

43 

60 

37 

46 

46 

51 

55 

49 

51 

41 

34 

37 

45 

48 

41 

47 

33 

38 

36 

38 

56 

49 

35 

36 

48 

MIN 

5 

26 

19 

22 

1  1 

1  3 

9 

1 0 

1 1 

1 7 

12 

26 

1 5 

8 

3 

17 

14 

3 

5 

° 

1 5 

2 

-  1 

5 

9 

!« 

HCLLY 

MAX 

55 

67 

43 

29 

37 

47 

50 

50 

47 

46 

50 

50 

37 

47 

45 

37 

46 

50 

43 

50 

32 

40 

42 

40 

55 

29 

41 

40 

MIN 

9 

1 0 

24 

23 

1 4 

1  5 

1 5 

1 2 

17 

31 

14 

15 

16 

19 

17 

16 

10 

1 3 

5 

11 

14 

■  6 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

64 

62 

32 

39 

49 

46 

40 

49 

48 

52 

46 

48 

43 

42 

35 

46 

46 

46 

48 

41 

36 

40 

40 

53 

51 

48 

38 

52 

MIN 

12 

2  8 

24 

24 

1  4 

24 

* 

14 

19 

31 

31 

17 

20 

15 

16 

15 

16 

13 

U 

20 

10 

19 

18 

1 

KIT  CARSON 

MAX 

56 

40 

30 

34 

55 

36 

42 

45 

50 

58 

53 

42 

43 

34 

35 

40 

45 

39 

44 

39 

37 

38 

55 

42 

39 

29 

50 

MIN 

6 

28 

24 

19 

1 3 

19 

13 

25 

14 

16 

14 

,  9 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

63 

36 

29 

41 

46 

31 

40 

44 

49 

51 

52 

44 

42 

31 

33 

41 

47 

41 

47 

34 

39 

39 

34 

55 

28 

36 

37 

53 

5  9 

4  2 

MIN 

19 

27 

24 

20 

1 3 

1 1 

5 

16 

2 

23 

2 

15 

20 

18 

26 

15 

20 

1 5 

14 

13 

1 3 

17 

2 1 

1 3 

23 

17 

.  3 

LAMAR 

65 

39 

29 

39 

48 

33 

39 

48 

48 

31 

52 

36 

44 

32 

36 

46 

48 

43 

50 

34 
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41 

39 

52 

29 
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40 

53 

61 

43 

,  3 

MIN 

10 

23 

25 

18 

12 

12 

8 

14 

16 

20 

3 1 

25 

16 

23 

1  7 

19 

1  7 

25 

1 5 

15 

10 

10 

12 

10 

14 

7 

19 

10 

19 

16 

,3 

LAS  ANIMAS 

63 

52 

31 

40 

49 

41 

49 

49 

49 

52 

53 

47 

43 

35 

46 

48 

37 

40 

40 

37 

56 

41 

37 

39 

51 

59 

45 

,  5 

MIN 

9 

29 

24 

25 

12 

22 

7 

7 

1  3 

17 

20 

30 

12 

1 3 

15 

14 

19 

1 1 

9 

15 

1 1 

18 

1 1 

19 

7 

18 

15 

,7 

LA  VETA 

so 

52 

26 

31 

32 

*7 

32 

50 

50 

48 

52 

40 

41 

30 

25 

38 

40 

40 

41 

31 

24 

32 

34 

42 

32 

24 

33 

34 

36 

37 

,5 

MIN 

20 

20 

12 

12 

10 

"  7 

8 

7 

8 

10 

7 

3 

12 

10 

-10 

-10 

-  6 

- 10 

10 

7 

-  2 

0 

5 

3 

0 

7 

8 

10 

4 

•  6 

LEADVILLE 

MAX 

35 

19 

20 

35 

33 

22 

20 

23 

24 

38 

38 

23 

35 

15 

31 

23 

18 

15 

23 

20 

14 

26 

18 

30 

17 

17 

10 

33 

30 

24 

3 

MIN 

5 

-  4 

-  7 

0 

7 

"  * 

-  5 

6 

12 

16 

1 5 

8 

-  3 

-  1 

-11 

2 

4 

4 

5 

-  2 

-  9 

-  2 

-  8 

-  2 

-  6 

-11 

-  8 

-  8 

6 

,3 

LTMON  10  SSW 

MAX 

56 

45 

24 

35 

51 

40 

38 

40 

48 

54 

53 

45 

39 

32 

29 

48 

37 

33 

37 

33 

29 

31 

30 

50 

37 

31 

32 

45 

40 

39 

MIN 

16 

2 1 

12 

16 

14 

1 0 

* 

1 5 

1  7 

2 1 

1 9 

23 

6 

18 

3 

8 

1 2 

1  7 

' 

9 

4 

1 1 

"  4 

1 1 

8 

0 

9 

6 

20 

11 

6 

LIMON 

MAX 

62 

35 

25 

39 

44 

24 

42 

44 

52 

56 

52 

36 

40 

25 

32 

36 

41 

34 

37 

26 

32 

32 

32 

50 

27 

32 

31 

47 

5 1 

38 

6 

MIN 

14 

1  7 

1 5 

20 

12 

6 

8 

1 6 

1 8 

22 

19 

1 3 

1  7 

4 

6 

1 3 

10 

8 

5 

10 

° 

5 

-  1 

10 

5 

15 

10 

,5 

MONUMENT   2  WSW 

55 

39 

23 

43 

57 

37 

37 

40 

42 

49 

52 

40 

39 

25 

40 

40 

40 

41 

36 

27 

32 

33 

46 

41 

36 

24 

29 

40 

47 

39 

0 

MIN 

14 

16 

1 1 

1 5 

2 1 

15 

1 

14 

22 

22 

1 1 

1 5 

6 

1 3 

° 

10 

1 3 

13 

12 

10 

-  1 

-  5 

1 

2 

3 

-  5 

5 

5 

12 

0 

3 

NORTH  LAKE 

49 

39 

17 

26 

46 

38 

35 

34 

39 

49 

46 

36 

39 

27 

32 

30 

33 

28 

33 

20 

26 

27 

30 

39 

31 

30 

22 

45 

3  7 

34 

0 

MIN 

8 

12 

8 

1 0 

1 4 

6 

-11 

1 6 

24 

29 

° 

'* 

10 

-12 

-  2 

2 

15 

5 

-12 

5 

5 

"  4 

12 

4 

6 

-  6 

13 

5 

6 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

64 

41 

32 

39 

59 

31 

47 

46 

48 

54 

59 

46 

39 

34 

35 

51 

49 

42 

47 

33 

39 

37 

29 

56 

34 

29 

36 

47 

55 

43 

5 

MIN 

1  3 

27 

24 

20 

1  3 

12 

10 

1 6 

15 

23 

14 

18 

1 1 

16 

6 

5 

6 

1  4 

9 

1  b 

7 

7 

1 

5 

8 

-  7 

13 

5 

11 

11 

■  8 

ROCKY  FORD  2  ESE 

62 

55 

30 

38 

46 

41 

40 

48 

47 

50 

54 

49 

39 

34 

33 

45 

46 

44 

51 

40 

40 

40 

35 

54 

44 

35 

39 

51 

59 

44 

6 

MIN 

8 

28 

22 

23 

8 

29 

2 

9 

1 2 

16 

16 

29 

10 

18 

1  3 

1 1 

1  3 

28 

13 

1  7 

1 0 

10 

8 

1  1 

18 

2 

18 

7 

17 

14 

8 

RUSH  2  NNE 

53 

41 

24 

50 

61 

41 

45 

45 

54 

55 

64 

42 

41 

23 

26 

38 

37 

34 

41 

29 

30 

26 

32 

54 

36 

31 

29 

36 

5 1 

40 

5 

MIN 

9 

1  9 

8 

14 

1  6 

1 1 

0 

1 0 

1 1 

17 

1 3 

18 

4 

1  3 

-  1 

4 

12 

4 

7 

-  1 

8 

-  1 

3 

5 

-  3 

7 

-  1 

8 

7 

6 

RUXTON  PARK 

44 

34 

14 

40 

46 

25 

33 

34 

38 

43 

45 

34 

29 

17 

20 

31 

30 

21 

32 

16 

22 

18 

20 

39 

24 

23 

19 

39 

38 

29 

9 

MIN 

5 

9 

0 

9 

4 

1 

-12 

1 2 

20 

23 

28 

12 

-  5 

0 

-13 

5 

0 

0 

10 

-  2 

-15 

-  6 

-  8 

-  1 

0 

-16 

-  1 

-  6 

13 

2 

3 

RYE 

MAX 

54 

50 

34 

35 

55 

46 

39 

38 

45 

47 

50 

45 

36 

29 

27 

37 

36 

35 

41 

37 

29 

31 

30 

45 

37 

30 

29 

42 

45 

39 

MIN 

1 5 

1  7 

1 3 

1 5 

1 2 

8 

7 

3 

8 

19 

20 

3 

4 

10 

-  3 

4 

2 

8 

2 

8 

-  6 

13 

-  5 

* 

7 

-  8 

3 

-  3 

11 

5 

9 

SAL  I  DA 

MAX 

55 

47 

31 

47 

52 

46 

35 

43 

47 

54 

51 

43 

43 

36 

33 

38 

35 

38 

41 

35 

35 

3' 

35 

43 

40 

36 

32 

47 

45 

41 

MIN 

9 

2  1 

9 

1  7 

7 

14 

-11 

10 

25 

2 1 

2  5 

24 

* 

1 8 

-14 

-  1 

4 

-  1 

10 

13 

-  1 

7 

0 

10 

19 

-  1 

8 

2 

8 

a 

6 

SPRINGFIELD  7  HSW 

MAX 

60 

47 

27 

29 

39 

34 

33 

36 

43 

50 

44 

41 

40 

36 

29 

43 

37 

37 

43 

32 

32 

33 

31 

46 

37 

35 

34 

49 

53 

39 

MIN 

18 

27 

21 

2 1 

19 

15 

1 

1 1 

1  7 

20 

26 

27 

1 5 

22 

14 

1 

1 8 

1 8 

15 

19 

12 

16 

1 2 

14 

16 

12 

20 

12 

27 

17 

3 

SPRINGFIELD  S  S 

MAX 

61 

30 

41 

41 

39 

39 

50 

44 

41 

40 

39 

44 

40 

49 

40 

52 

48 

37 

35 

50 

43 

MIN 

18 

18 

1  8 

18 

1  5 

0 

20 

26 

29 

16 

18 

18 

26 

16 

21 

12 

19 

15 

24 

16 

18 

2 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

33 

20 

21 

33 

34 

17 

20 

23 

26 

38 

37 

22 

30 

17 

31 

21 

15 

14 

21 

18 

16 

23 

18 

32 

19 

17 

13 

36 

35 

24 

2 

MIN 

-19 

4 

-27 

-15 

-12 

-11 

4 

7 

17 

-  8 

0 

-25 

-  5 

-2 1 

- 1 2 

-  9 

2 

4 

-11 

-25 

-  8 

-25 

-15 

4 

-35 

-11 

-34 

-20 

-10 

8 

TACONY  7  SE 

64 

42 

29 

47 

60 

44 

48 

51 

54 

58 

51 

40 

32 

33 

45 

47 

41 

46 

34 

36 

36 

32 

54 

44 

33 

35 

48 

55 

44 

3 

MIN 

1  2 

27 

20 

2 1 

1  7 

2  1 

24 

14 

22 

16 

27 

10 

16 

6 

5 

9 

21 

9 

1  6 

6 

10 

1 

7 

14 

1 

13 

3 

12 

13 

6 

TRINIDAD 

64 

48 

22 

31 

53 

35 

41 

42 

51 

45 

57 

50 

41 

36 

26 

44 

38 

35 

42 

30 

30 

30 

27 

48 

45 

28 

28 

46 

49 

40, 

1 

MIN 

26 

2 1 

17 

17 

1  1 

1 3 

-  7 

9 

17 

22 

30 

24 

9 

2 1 

1 

10 

10 

1 1 

1 2 

14 

1 

6 

14 

2 

12 

8 

16 

6 

16 

12, 

7 

TRINIDAD    FAA  AIRPORT 

63 

35 

23 

30 

50 

26 

40 

41 

45 

47 

51 

37 

38 

25 

28 

45 

42 

36 

41 

25 

33 

31 

26 

43 

27 

27 

30 

42 

47 

37, 

0 

MIN 

20 

20 

17 

1 4 

14 

0 

1 

6 

1  4 

2 1 

3 

1  5 

10 

1  6 

1 

1 8 

1  3 

15 

1 3 

10 

4 

10 

9 

9 

12 

6 

10 

7 

20 

12, 

3 

TWO  BUTTES  1  NW 

MAX 

61 

34 

29 

30 

40 

35 

36 

36 

43 

46 

42 

44 

41 

40 

45 

44 

40 

40 

46 

35 

37 

35 

32 

50 

37 

37 

36 

36 

34 

39, 

5 

MIN 

19 

20 

23 

20 

19 

15 

0 

12 

16 

19 

27 

26 

19 

17 

20 

19 

21 

27 

16 

15 

16 

17 

12 

14 

18 

12 

19 

20 

10 

17, 

6 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

55 

50 

24 

32 

45 

37 

33 

41 

44 

49 

52 

46 

40 

34 

35 

38 

39 

35 

42 

29 

31 

32 

32 

41 

38 

30 

29 

43 

45 

36, 

7 

MIN 

21 

20 

16 

17 

13 

12 

-  4 

13 

20 

32 

29 

24 

7 

15 

-  6 

18 

12 

15 

1  1 

13 

-  3 

1 1 

10 

4 

13 

-  3 

9 

4 

27 

12, 

8 

wESTCL IFFE 

MAX 

43 

41 

21 

34 

36 

35 

28 

34 

46 

41 

47 

37 

33 

23 

21 

34 

33 

30 

41 

25 

22 

29 

19 

41 

33 

19 

23 

35 

46 

32, 

8 

MIN 

5 

15 

9 

14 

-10 

10 

-17 

-  9 

0 

8 

12 

18 

-11 

7 

-25 

-  1 

-16 

-10 

-  6 

5 

-20 

-15 

-  6 

-13 

6 

-18 

-  8 

-16 

9 

-  2, 

9 

WETMORE  2  S 

MAX 

56 

49 

26 

38 

56 

40 

43 

45 

50 

54 

57 

48 

39 

28 

31 

44 

40 

35 

41 

30 

35 

33 

32 

50 

39 

33 

29 

46 

48 

41, 

i 

MIN 

IT 

22 

16 

19 

25 

15 

2 

15 

16 

29 

26 

23 

10 

11 

-  1 

10 

10 

17 

14 

11 

2 

9 

0 

8 

14 

-  1 

8 

5 

19 

12. 

8 

Following  SuQon  lnd« 

24  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  01  Month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

COLORADO  DRA 1NAGE 
BASIN  02 

»L TEN6FBN 

MAX 
MIN 

34 

I 

34 
1 1 

30 
7 

41 
6 

39 

0 

31 

1  C 

32 
-  6 

38 
-  3 

44 

5 

49 

13 

48 
1A 

42 
2  6 

38 
1 

32 
1 2 

33 
_  - 

35 
g 

39 
3 

36 
3 

37 

32 

35 

35 

34 

43 

40 

33 

31 

41 
-  6 

46 

6 

37.3 
3.4 

ARTESIA  2  E 

MAX 
MIN 

AO 
1 3 

38 
22 

30 

30 
2 

32 
1 

29 
13 

31 
3 

37 
9 

43 

17 

47 
21 

44 
24 

38 
25 

28 

10 

25 
1  £ 

26 

31 
10 

32 

37 

37 

32 

34 

35 

31 

41 

41 

29 

31 
3 

41 
3 

44 

10 

35.0 
10.0 

ASPEN 

MAX 
MIN 

96 

26 
10 

24 
-10 

35 
-  6 

38 
2 

28 
5 

24 
-  6 

3A 
-  2 

35 
5 

45 
1 9 

48 

10 

30 
20 

31 

21 

28 

29 

23 

23 

26 

26 

26 

30 

27 

37 

22 
1 1 

26 

22 

36 
-  1  1 

36 

3 

30.1 
1.2 

BERThOuO  PASS 

MAX 
MIN 

19 
_  | 

29 

0 

16 
„  9 

14 
•  6 

32 

25 
-  8 

9 

-12 

9 

.  7 

16 
3 

18 

10 

30 
8 

35 
3 

13 

25 

T 

-15 

18 

10 

8 

8 

17 

12 

71 

13 

12 
-10 

25 
•  1 

5 

13 
•11 

10 
-  1  2 

25 

0 

16.6 
•  3.1 

BONO 

MAX 
MIN 

36 

_  9 

35 
-10 

30 

_ 

36 

35 

30 
5 

27 
1 

39 

38 

50 
24 

A8 

45 
2  3 

32 

31 

28 

32 

33 

30 

32 

29 

27 
•  1 

32 

32 

- 

40 
17 

29 

30 

34 
-11 

39 
-  2 

34.4 
.6 

CEDAREOGE 

MAX 
MIN 

44 

1  A 

40 
1 5 

34 

35 

42 
10 

38 
|  d 

38 

1 1 

38 
1 0 

47 
1 3 

S3 
21 

55 
26 

44 

2  7 

38 

33 

it. 

39 

37 

18 

35 

37 

35 

40 

37 

45 

40 

33 

35 

47 
5 

49 
15 

40.1 
13.5 

CIMARRON   3  SE 

MAX 
MIN 

33 
m  5 

35 
10 

31 
-  8 

35 
-15 

40 
• 1 5 

30 
-15 

37 
-23 

40 
-18 

45 
-  8 

50 

AA 
2 

33 
18 

36 

32 

K 
-2  3 

36 
_  £ 

36 

38 

34 
1 1 

32 

30 

39 

34 

38 

36 
•  10 

35 

32 

36 
- 1 8 

40 
-10 

36.1 
-  6.4 

CLIMAX  2  NW 

MAX 
MIN 

27 
1 

18 
_  i 

1 1 
-13 

30 
.  2 

27 
5 

12 

_  £ 

14 
-12 

17 

-  4, 

17 
I 

33 
13 

33 
12 

24 
6 

24 
-  7 

17 
_  2 

25 
-  I  5 

13 
_  2 

10 
-11 

7 

_  i 

15 
3 

10 

6 

-  1  i 

16 
_  j 

10 
-13 

21 

15 

13 

A 

28 

22 
5 

17.9 
-  3,7 

COCMETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

22 
-18 

24 
-14 

27 
-16 

23 
-15 

27 
-19 

24 
-15 

28 
-22 

23 
-18 

32 
-10 

37 

o 

44 
„  a 

29 
0 

35 
_  5 

28 
3 

20 
-24 

17 
-17 

25 
-20 

25 
•  13 

26 

o 

33 

3  0 

22 

25 
-14 

24 
•20 

25 

27 

17 

20 

21 
-15 

26.2 
•  13.5 

CCLLBRAN 

MAX 
MIN 

38 

35 
I  \ 

37 

40 
4 

40 
9 

34 
g 

32 
2 

41 

44 
1 3 

50 
2 1 

51 
22 

42 
24 

38 
5 

34 

34 
_  i 

39 
1  5 

39 

7 

39 

10 

36 

39 

37 

42 

35 

34 

34 

40 

45 
10 

38,9 
8,6 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 
MIN 

39 
22 

36 
2 1 

33 
1 1 

39 
18 

39 
1 8 

35 
1 A 

34 
1 2 

11 

10 

42 

20 

49 

27 

48 
33 

44 

i  6 

38 
16 

34 
1 3 

34 

1 1 

37 
2  1 

37 
1 7 

41 

2 1 

39 
20 

35 
1  7 

-  3 

43 

42 

39 

37 

34 

34 

40 

44 

15 

38,6 
17.6 

CCRTE2 

MAX 
MIN 

51 

39 
1 6 

36 
1 2 

49 
12 

48 

10 

43 
19 

39 
4 

48 

7 

50 

1  A 

54 
18 

51 

22 

45 

27 

41 
1  o 

34 

16 

38 
2 

40 
16 

38 

41 

10 

45 

36 
1 5 

36 

41 

41 

AA 

42 

38 

37 

49 

46 
17 

42,8 

12.2 

CRAIG 

MAX 
MIN 

32 

30 
3 

16 

19 
-19 

24 
-13 

22 
_  i 

24 
_  2 

32 
-10 

35 
5 

41 
26 

39 
1  7 

29 
5 

28 

24 

24 

30 
8 

30 

o 

3  2 

31 

25 

28 

30 

21 

29 

23 

18 

27 

29 

37 
-  7 

27.9 
-  1.0 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

27 
-10 

26 
g 

29 
■14 

29 
-10 

28 
_  9 

29 
9 

23 
-14 

28 
-  5 

31 
_  g 

41 

12 

37 
3 

28 

1  7 

27 
•15 

20 

21 
-20 

29 
_  1 

29 
-15 

20 
1 1 

27 
5 

27 
2 

29 
•10 

28 
-11 

27 
•15 

27 

23 
-22 

IS 

26 

32 
-  9 

27,0 
-  5.2 

DELTA  l  E 

MAX 
MIN 

40 

42 
I  7 

37 

38 

s 

46 

5 

36 
20 

37 
3 

42 

3 

50 
8 

56 
11 

58 
17 

50 
32 

48 

10 

38 

23 

38 

43 
12 

42 

43 
13 

44 
13 

40 
20 

38 

45 

40 
7 

49 

5 

AO 

37 

38 

48 

52 
14 

43.3 
11,3 

DILLON 

MAX 
MIN 

36 

26 

18 
-17 

31 
-11 

29 
-  6 

20 
0 

17 
_  9 

24 
2 

3  0 

40 
20 

43 
8 

36 
13 

32 
-14 

20 
3 

32 
-18 

20 
-  6 

18 
-  6 

16 
4 

24 
9 

19 
_  y 

16 

26 
_  1 

15 

31 

29 

23 
-26 

15 

33 

31 
-  6 

25.9 
-  4,6 

DLRANGO 

MAX 
MIN 

55 
\  1 

54 

39 
1  3 

50 

50 
7 

45 
20 

38 
_  2 

49 

1 

54 
10 

55 

14 

45 
1  7 

41 
2A 

39 
g 

40 
1  o 

36 
_  2 

40 
12 

47 

41 
1  A 

44 

7 

38 

7 

38 

43 

3 

44 
1 1 

A6 

40 

43 

37 

51 
2 

AS 

13 

44.5 
8.9 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 

30 

34 
-15 

36 
-15 

40 
-11 

34 
_  5 

32 
_  i 

36 

36 

53 

1A 

AA 

7 

34 
1 

40 
-11 

30 
_  i 

28 
_  i  g 

42 
_  a 

32 
-  6 

31 

4 

32 
1 8 

33 
_  5 

35 

41 

o 

36 
_  7 

39 
-10 

32 

_  £ 

27 
-17 

27 

40 

42 
-  4 

35.3 
-  4,7 

FORT  LEWI S 

MAX 
MIN 

44 

35 

29 

43 

42 

5 

34 
13 

35 
_  5 

42 
3 

44 
10 

A7 
1 5 

40 
20 

40 
2  0 

35 

0 

25 

34 

32 
10 

33 
_  2 

34 
„  1 

33 

27 
1 1 

3A 

33 
_  i 

36 

36 

0 

30 

30 

o 

27 

41 

37 
13 

35.6 
5.2 

FRASER 

MAX 
MIN 

32 
-24 

25 
-18 

23 
-32 

30 
-22 

31 
-23 

22 
-17 

17 
-23 

25 
1 1 

28 
13 

34 
_  3 

40 
-  8 

36 
0 

28 
-26 

21 

o 

24 
-20 

20 
-22 

20 
-20 

17 
7 

25 
„  5 

21 
"19 

19 
-20 

25 
.  9 

18 
-20 

30 
-25 

23 
-23 

19 

15 
-2  3 

31 

31 
-25 

25.2 
-15.1 

FRUITA  2  N 

MAX 
MIN 

35 
1 2 

40 
14 

38 

40 

40 

35 

37 

40 

44 

53 

49 

43 

43 

37 

40 

42 

44 

A7 

43 

41 

42 
1 1 

44 
1 5 

42 

A5 

36 

22 

39 

41 
9 

45 
12 

53 
11 

42,1 
12,7 

GATEWAY   1  SW 

MAX 
MIN 

51 

40 

48 

48 

35 
2 1 

40 

46 

54 
16 

58 
1  7 

51 
3  0 

46 
1 5 

36 
23 

41 
10 

44 

2  1 

45 
1 1 

47 

45 

47 

AA 

51 
1 2 

28 

40 

42 

53 

53 

14 

46.1 
14,6 

GLENkOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 
MIN 

29 

36 

36 
3 

38 
_  i 

38 

33 
18 

28 
3 

35 
_  2 

37 

A8 

23 

48 
1  7 

44 
26 

37 

D 

31 
1  g 

36 
_  2 

35 
13 

33 

36 
1  6 

33 
21 

33 
12 

32 

37 

34 

5 

42 

231 

31 
_  5 

30 

42 

45 
7 

36.3 
8.7 

GORE  PASS  RANCH 

MAX 
MIN 

GRAND  JUNCTION  KB  AP 

MAX 
MIN 

37 

41 

37 

40 

42 
i  5 

34 

35 
1 0 

38 
1 3 

44 
1 7 

52 
20 

51 
29 

45 
22 

42 
18 

37 
1 8 

38 
1 1 

42 

1  7 

42 
15 

46 
16 

42 
18 

40 
21 

40 
16 

44 

25 

41 
19 

46 

39 

22 

37 
10 

39 
12 

45 

51 

17 

41.6 
17.3 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

40 

39 

37 

41 
1  5 

42 

36 
2 1 

38 

1 2 

40 

A5 

53 
2 1 

50 
30 

48 

31 

43 

39 

38 
1 1 

41 

42 
1 7 

45 
14 

43 
19 

38 
19 

39 
15 

46 

40 
15 

49 

42 

34 

12 

37 
1 1 

A5 

52 
19 

42.1 
17.9 

GRAND  LAKE   1  WNW 

MAX 
MIN 

30 
-15 

26 

26 

33 

30 

27 

14 

29 

31 

37 

42 

)i 

29 

26 

25 

27 

24 

25 
7 

24 

7 

23 

18 

24 

19 

30 

28 

16 

19 

32 

36 
-14 

27.1 
-  6.1 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

28 
-13 

27 

21 

18 

22 

22 

14 

26 

24 

34 

40 
_  2 

39 

24 
-15 

25 

21 

21 

21 

20 
5 

22 
7 

21 

19 

23 
_  3 

19 
-15 

25 

25 

13 
-2  7 

14 

23 

30 
-18 

23.5 
-  5.8 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

32 

32 

22 

21 

24 

21 

21 

32 

37 

48 

45 

43 

27 

20 

22 

22 
_  5 

25 

2A 

29 
1 6 

27 
_  (, 

21 

21 
3 

21 
- 1 5 

36 
•11 

37 

18 
-26 

23 

19 

25 
-14 

27.4 
-  1.9 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

24 

28 

28 

26 

25 

28 
_  3 

22 

31 
-21 

40 

-  1  A 

43 
9 

37 
_  5 

3S 
1 7 

30 
-  8 

23 
10 

22 
-26 

23 
-18 

28 
-22 

3  i 

33 
2 

28 
.  2 

24 
-22 

24 
-15 

23 
-17 

25 
•20 

28 
_  2 

22 
-22 

25 

21 

32 
-15 

27.9 
-11.1 

HAYOEn 

MAX 
MIN 

33 

30 

17 

18 

27 

23 

24 

28 
-16 

35 

47 
26 

37 
1  l 

38 

22 

31 
-12 

29 

26 
•  13 

28 
2 

30 
3 

2B 
IS 

34 
18 

22 
-18 

26 
„  i 

30 
12 

23 
-20 

33 

25 
5 

21 
-24 

2A 

•13 

32 

32 
-  8 

28.7 
-  3.0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 
MIN 

29 

26 

16 

18 

18 

20 
_  5 

20 

29 
12 

42 

14 

45 

is 

37 
IS 

29 

o 

20 
-12 

28 
•  10 

24 
_  5 

23 

.  A 

21 

29 
15 

21 

-  A 

19 

2A 
8 

20 
_  8 

30 
.  3 

23 
_  7 

12 
-17 

27. 
_  3 

18 
-11 

20 
-10 

24.6 
-  3.1 

IGNACIO   I  N 

MAX 
MIN 

50 

40 

36 

46 

45 

41 

3A 

42 
p  5 

SO 

51 

A8 

1 5 

39 
22 

37 
1 3 

35 
1 8 

.■i 

36 
10 

41 

39 
4 

42 
5 

35 
22 

36 
I 

40 
3 

40 
8 

42 

*> 

40 
10 

39 
7 

35 
10 

A6 
_  1 

45 

13 

40.8 
7.8 

LAKE  C 1  TV 

MAX 
M  I  N 

40 

39 
6 

38 

38 

40 

34 

28 

38 

40 

A6 

Al 

3  7 

22 

23 

26 

27 

29 
-10 

25 
•  13 

26 
_  3 

32 
.  2 

25 

27 
•  6 

30 

35 
-  1  2 

34 
-11 

28 

-14 

20 

»  $ 

33 
-21 

35 
-  7 

32.3 
-  8.3 

LITTLE  HILLS 

MAX 
M  I  N 

46 

0 

39 

10 

33 
-16 

35 
-15 

41 
-  8 

29 
-  6 

37 
-15 

43 
-  8 

47 
6 

53 

15 

50 
15 

42 
2C 

37 
-  8 

30 
11 

34 
-18 

36 
3 

37 
0 

30 
4 

34 
6 

29 
6 

3 

36 
-  7 

33 
-  8 

.  ) 

-  a 

38 
4 

3A 

-20 

32 
-11 

AA 
-15 

45 
-  5 

36.1 
•  2.2 

MAR V  INF 

MAI 
MIN 

36 
14 

34 
16 

24 
-10 

29 
-12 

26 
-11 

2' 
-  2 

26 
-  6 

21 
2 

31 

4 

41 

20 

36 
16 

30 
18 

29 
-  6 

21 
0 

19 
-  6 

21 
10 

19 
6 

20 
9 

27 
16 

20 
-12 

19 

-  6 

18 
-  8 

19 
-  9 

33 

9 

30 
6 

19 
-14 

36 

3A 
-  3 

31 
6 

26.8 
1.7 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

44 
-  6 

36 
19 

23 
-14 

18 
-19 

24 
-14 

22 
P 

32 
-10 

32 
-  9 

42 

8 

44 

12 

A5 
8 

39 

I  3 

34 
-11 

25 
7 

29 
-17 

31 

2 

33 
-  3 

33 
•  1 

31 
18 

25 
2 

31 
■  6 

31 
12 

26 
-15 

41 

-14 

31 
0 

21 
•  27 

23 
-10 

30 
-17 

42 
-  9 

31.7 
-  3.2 

MEEKER 

MAX 
MIN 

45 
5 

37 
11 

28 
-  9 

32 
-  7 

36 
-  2 

29 
-  . 

31 
-  5 

40 

-  2 

45 
12 

51 
16 

A8 

20 

40 

22 

38 
-  3 

28 
14 

32 
>  5 

34 

5 

34 
4 

36 

17 

31 
16 

27 
9 

34 
15 

30 
10 

34 

16 

41 
•  3 

37 
11 

32 
•15 

29 
-  ' 

45 
-  7 

46 
1 

36.2 
4.7 

Following  Station  Indax 

25  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1964 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MEREDITH 

35 

26 

23 

38 

38 

35 

24 

30 

32 

43 

45 

32 

31 

24 

32 

26 

33 

21 

26 

27 

22 

27 

25 

24 

25 

22 

19 

35 

MIN 

-  5 

1  2 

- 1 6 

-12 

-  6 

0 

2 

5 

2 

-  5 

-  3 

,3 

MESA   VFROE   NAT  PARK 

SI 

41 

32 

46 

46 

40 

35 

43 

46 

53 

44 

40 

39 

32 

36 

38 

34 

36 

42 

34 

34 

39 

41 

42 

39 

35 

33 

45 

40 

Q 

MI  N 

2 " 

2 1 

1 3 

' 

18 

8 

1 5 

1 4 

20 

16 

,2 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

45 

40 

34 

32 

38 

♦7 

32 

37 

44 

49 

55 

55 

37 

41 

34 

34 

40 

35 

38 

40 

34 

32 

35 

34 

45 

31 

31 

33 

4 1 

38 

7 

MIN 

13 

* 

2 

10 

12 

5 

g 

8 

2 

6 

8 

,4 

NCRTHDALE 

MAX 

43 

40 

31 

34 

45 

37 

35 

40 

45 

54 

52 

39 

38 

35 

31 

35 

35 

38 

41 

32 

34 

37 

35 

40 

40 

34 

34 

44 

48 

38 

8 

MIN 

7 

9 

10 

20 

4 

10 

•  1 

1 9 

5 

2 

_  i 

8 

9 

,2 

NORWOOD 

MAX 

42 

32 

28 

39 

39 

32 

31 

35 

41 

45 

45 

36 

35 

27 

29 

32 

32 

32 

35 

31 

31 

34 

30 

37 

33 

30 

28 

39 

41 

34 

MIN 

_  ^ 

1 3 

2  3 

14 

5 

2 

2 

2 

12 

_  2 

5 

4 

4 

20 

_  2 

1 

11 

6 

>o 

OLRAY 

MAX 

40 

38 

23 

36 

42 

31 

31 

39 

41 

45 

43 

34 

34 

29 

32 

26 

28 

26 

32 

24 

27 

28 

28 

39 

35 

27 

24 

38 

4  1 

33 

MIN 

1 

18 

_  2 

1 2 

1 2 

27 

2  2 

I  5 

1 4 

14 

14 

.  1 

7 

4 

8 

1 8 

■  i 

10 

3 

19 

10 

,4 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

45 

37 

28 

48 

41 

36 

31 

39 

40 

48 

45 

37 

36 

29 

33 

36 

33 

38 

40 

38 

38 

35 

35 

33 

42 

40 

MIN 

■ 

17 

13 

15 

-16 

- 1 0 

-11 

-  7 

PALISADE   1  S 

MAX 

46 

38 

40 

35 

41 

46 

32 

38 

42 

48 

54 

51 

42 

40 

35 

36 

41 

43 

42 

45 

40 

40 

42 

40 

50 

35 

38 

38 

MIN 

17 

1 7 

20 

16 

10 

28 

17 

19 

* 

14 

16 

>6 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

30 

31 

24 

26 

29 

24 

29 

40 

40 

38 

41 

35 

31 

30 

35 

31 

32 

35 

30 

30 

30 

28 

29 

22 

30 

33 

36 

34 

MIN 

2 

_  3 

-10 

-  2 

.8 

PAONIA 

MAX 

45 

37 

35 

37 

43 

38 

34 

40 

48 

55 

54 

41 

43 

35 

39 

38 

36 

40 

39 

35 

35 

40 

36 

46 

45 

34 

35 

46 

MIN 

1 1 

14 

12 

8 

8 

13 

11 

,5 

PARADOX 

MAX 

53 

39 

38 

52 

50 

36 

43 

49 

55 

60 

49 

45 

46 

35 

42 

40 

40 

41 

44 

42 

51 

43 

43 

39 

53 

MIN 

' 

2 

13 

13 

>" 

PITKIN 

MAX 

30 

22 

21 

30 

30 

23 

21 

31 

32 

37 

41 

25 

28 

19 

24 

22 

25 

23 

22 

22 

17 

23 

18 

28 

19 

15 

20 

27 

30 

o 

MIN 

-12 

-18 

- 1 1 

_  3 

-16 

-2  3 

- 1 5 

-  8 

-  9 

.3 

RANGEL Y 

MAX 

43 

37 

31 

33 

35 

28 

38 

49 

48 

53 

46 

36 

35 

30 

32 

37 

38 

42 

40 

31 

38 

35 

34 

46 

42 

33 

34 

41 

46 

38 

3 

MIN 

3 

10 

19 

1 7 

25 

5 

1 1 

2 

1 3 

14 

1 1 

15 

g 

12 

_  i 

o 

6 

8 

4 

REDSTONE 

MAX 

34 

30 

27 

20 

28 

38 

20 

20 

34 

53 

48 

40 

38 

30 

40 

28 

28 

30 

40 

41 

43 

40 

34 

40 

39 

25 

27 

28 

34 

33 

7 

MIN 

2 

24 

20 

o 

1 8 

-14 

2 

_  i 

g 

•  2 

-18 

-16 

9 

2 

9 

R  ICO 

MAX 

46 

36 

30 

43 

45 

35 

37 

38 

41 

48 

46 

36 

32 

25 

35 

30 

33 

25 

31 

29 

25 

35 

34 

35 

24 

35 

29 

40 

36 

0 

MIN 

12 

4 

,4 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

32 

40 

35 

34 

35 

35 

28 

35 

39 

50 

46 

41 

33 

32 

34 

39 

36 

36 

35 

35 

36 

40 

37 

40 

40 

33 

32 

41 

J7 

1 

MIN 

20 

9 

8 

,3 

5 1 LVERTON 

MAX 

40 

30 

25 

38 

40 

28 

28 

35 

40 

47 

36 

32 

30 

20 

33 

29 

30 

30 

31 

26 

25 

32 

33 

35 

26 

33 

20 

38 

-34 

MIN 

-11 

-15 

-  8 

,3 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

25 

28 

20 

20 

27 

22 

22 

24 

32 

47 

43 

36 

30 

22 

24 

27 

25 

30 

34 

25 

26 

31 

24 

30 

22 

20 

24 

23 

MIN 

-12 

* 

-22 

-21 

-16 

o 

-12 

-25 

-17 

-  5 

•  0 

TAYLOR  PARK 

MAX 

33 

27 

21 

38 

36 

28 

23 

32 

35 

40 

37 

29 

33 

23 

22 

23 

27 

23 

25 

22 

20 

26 

25 

30 

27 

19 

18 

33 

MIN 

-25 

-11 

8 

-38 

-28 

-28 

-11 

-20 

-14 

0 

TELLURlDE 

MAX 

43 

29 

25 

40 

43 

25 

36 

40 

41 

48 

33 

30 

40 

24 

41 

26 

30 

25 

30 

28 

19 

30 

32 

40 

26 

32 

25 

42 

33 

33 

0 

MIN 

1 0 

L  K  Si  V  -  i 

MAX 

54 

46 

46 

50 

46 

48 

43 

47 

51 

56 

47 

49 

45 

46 

38 

45 

45 

46 

45 

43 

42 

46 

43 

48 

46 

42 

45 

51 

MIN 

12 

17 

9 

10 

10 

19 

7 

8 

13 

16 

20 

30 

13 

14 

3 

15 

10 

15 

15 

14 

11 

14 

16 

9 

20 

8 

11 

7 

14 

1  3 

1 

VALLti ITU  UAf> 

MAX 

45 

33 

32 

45 

42 

32 

32 

42 

43 

48 

42 

35 

35 

32 

30 

31 

36 

37 

39 

32 

31 

34 

36 

56 

34 

33 

31 

42 

MIN 

-12 

m  2 

5 

12 

25 

m  5 

1 5 

-16 

_  2 

-  8 

-  6 

1 2 

-11 

_  1 

3 

6 

WCI   1   nU         AfBCT      !  1  . 

TtLLUW    J»*tAt  I  liNW 

MAX 

45 

29 

30 

40 

43 

27 

33 

50 

45 

38 

36 

28 

32 

34 

33 

35 

33 

32 

31 

37 

34 

39 

32 

33 

32 

44 

42 

MIN 

6 

26 

10 

1 5 

12 

1 8 

20 

8 

1  o 

18 

9 

17 

13 

6 

kansas  drainage  basin 

03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

<-8 

35 

25 

39 

46 

26 

40 

42 

48 

52 

50 

32 

40 

25 

26 

35 

38 

32 

36 

27 

32 

34 

35 

48 

25 

31 

29 

48 

MIN 

16 

15 

19 

2 

11 

18 

23 

12 

13 

1 

° 

2 

12 

8 

22 

13 

6 

Bonny  aam 

MAX 

59 

58 

31 

28 

38 

47 

30 

43 

44 

50 

45 

49 

34 

43 

29 

33 

42 

44 

38 

40 

32 

35 

41 

38 

53 

31 

36 

38 

50 

40 

MIN 

1 5 

1  9 

24 

23 

16 

16 

13 

22 

31 

29 

1 

10 

12 

12 

16 

20 

1 4 

1 5 

10 

1 5 

6 

12 

12 

16 

1 

BL RL I NGTON 

MAX 

66 

49 

27 

36 

46 

40 

41 

40 

49 

48 

50 

44 

42 

35 

32 

40 

43 

38 

36 

28 

33 

38 

34 

52 

45 

37 

36 

50 

MIN 

2 

22 

21 

18 

19 

10 

21 

30 

2 

1 

16 

21 

17 

5 

18 

13 

23 

22 

18 

6 

ChEYENnE  WELLS 

MAX 

55 

45 

26 

34 

45 

36 

40 

41 

48 

48 

49 

43 

41 

38 

35 

41 

43 

39 

41 

36 

35 

38 

35 

52 

45 

35 

35 

49 

MIN 

26 

21 

16 

1 

19 

19 

16 

6 

ELAGLEo   2  NW 

MAX 

58 

48 

25 

38 

51 

37 

40 

41 

48 

53 

54 

40 

41 

30 

32 

39 

41 

36 

37 

31 

30 

34 

32 

49 

36 

34 

32 

48 

MIN 

l* 

23 

18 

16 

12 

21 

6 

12 

5 

1 

9 

16 

8 

17 

13 

7 

HCLYOKE 

MAX 

62 

47 

29 

50 

49 

37 

41 

42 

50 

42 

45 

38 

50 

36 

37 

41 

43 

37 

43 

32 

36 

41 

40 

53 

40 

38 

36 

53 

56 

42 

6 

MIN 

STRATTON   3  NE 

MAX 

53 

43 

23 

35 

43 

33 

41 

40 

50 

48 

52 

45 

41 

32 

28 

38 

42 

36 

37 

34 

32 

36 

34 

52 

40 

35 

32 

49 

MIN 

16 

23 

20 

18 

13 

17 

8 

21 

20 

24 

30 

23 

6 

23 

7 

14 

16 

20 

15 

15 

10 

15 

3 

15 

10 

2 

18 

13 

22 

15 

8 

WRAY 

MAX 

59 

56 

31 

47 

51 

44 

43 

43 

52 

50 

49 

49 

47 

37 

37 

43 

45 

42 

41 

37 

38 

42 

40 

53 

51 

38 

38 

54 

45< 

MIN 

15 

29 

22 

15 

15 

14 

21 

23 

29 

11 

22 

23 

20 

13 

1 3 

8 

1  8 

12 

18 

U 

15 

17. 

i 

YUMA 

MAX 

49 

46 

32 

44 

51 

40 

44 

43 

51 

51 

65 

45 

43 

45 

32 

40 

43 

43 

40 

41 

34 

39 

40 

46 

44 

36 

38 

52 

56 

MIN 

20 

27 

19 

20 

20 

26 

1 5 

38 

28 

27 

26 

27 

25 

12 

13 

2 1 

9 

10 

1 5 

1 4 

18 

9 

2 

1 6 

1 2 

20 

1  7 

9 

PLATTE   DRAINAGE  BASIf1 
0* 

ALLENSPARK 

MAX 

35 

27 

26 

45 

34 

25 

19 

25 

30 

40 

45 

37 

29 

20 

16 

21 

20 

21 

28 

20 

20 

25 

24 

30 

26 

20 

21 

34 

27, 

MIN 

18 

10 

5 

' 

12 

14 

18 

28 

25 

8 

° 

10 

-  8 

10 

1 1 

1  3 

3 

0 

1  2 

4 

12 

-  2 

° 

5 

2 

7, 

7 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

43 

31 

18 

37 

42 

37 

30 

28 

36 

45 

45 

33 

30 

24 

26 

27 

25 

22 

28 

20 

22 

24 

26 

37 

32 

27 

23 

38 

38 

30, 

8 

MIN 

-  5 

12 

-  5 

1 

-  7 

-  2 

-17 

9 

16 

20 

7 

13 

-18 

5 

-27 

-10 

-  4 

-  3 

6 

1 

-18 

-  9 

-  9 

-  6 

6 

-16 

-16 

-  2 

-  2, 

8 

BAILEY 

MAX 

49 

35 

23 

44 

47 

31 

35 

35 

39 

51 

52 

44 

42 

27 

34 

35 

31 

28 

33 

23 

29 

27 

32 

45 

38 

35 

26 

47 

42 

36, 

5 

MIN 

14 

12 

-  1 

4 

2 

7 

-10 

19 

25 

31 

21 

-12 

-  5 

2 

-22 

-  1 

9 

7 

16 

6 

-15 

-  4 

-19 

-  2 

2 

-27 

-12 

-14 

5 

1. 

3 

SCULOER 

MAX 

se 

46 

32 

55 

56 

38 

41 

46 

49 

62 

52 

48 

42 

34 

36 

42 

41 

39 

39 

33 

39 

37 

37 

6- 

45 

32 

37 

45 

52 

43, 

7 

MIN 

25 

24 

19 

24 

30 

21 

19 

30 

35 

33 

26 

24 

13 

22 

9 

16 

21 

22 

21 

12 

17 

24 

8 

7  3 

9 

6 

16 

17 

22 

20, 

3 

8RIGGSDALE  2  NH 

MAX 

58 

44 

33 

49 

50 

33 

44 

45 

50 

58 

53 

46 

43 

36 

39 

41 

42 

37 

41 

32 

36 

39 

40 

49 

41 

32 

32 

49 

51 

42, 

9 

MIN 

9 

24 

8 

13 

10 

16 

19 

21 

17 

27 

16 

25 

4 

22 

8 

2 

0 

17 

13 

10 

7 

13 

4 

8 

-13 

11 

-  2 

6 

11, 

0 

b 

o 

c: 

(V 

f  •  ■ 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1964 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

9 

( 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

BYERS 

HAX 

6* 

44 

30 

47 

55 

34 

45 

*7 

54 

59 

54 

46 

42 

34 

33 

39 

44 

35 

32 

37 

37 

37 

36 

50 

39 

35 

13 

47 

M1N 

19 

23 

1 1 

15 

19 

14 

9 

20 

20 

24 

25 

23 

9 

19 

•  I 

1 

1 1 

1  7 

1 1 

1 1 

_  2 

9 

20 

12 

|7 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

39 

31 

21 

42 

38 

17 

23 

26 

29 

44 

47 

37 

32 

22 

28 

26 

23 

20 

28 

19 

21 

25 

3* 

27 

24 

19 

38 

MIN 

18 

1 1 

.  2 

8 

16 

4 

.  5 

13 

9 

22 

24 

1  3 

3 

10 

_  5 

12 

1 1 

14 

25 

7 

!* 

MAX 

57 

40 

22 

40 

52 

37 

41 

39 

46 

50 

56 

46 

37 

32 

30 

40 

37 

32 

39 

30 

33 

32 

26 

50 

41 

30 

44 

49 

39 

■  3 

MIN 

1 6 

20 

15 

15 

7 

1  7 

_  7 

1 0 

1 2 

22 

20 

_  1 

-11 

-11 

6 

-10 

15 

t 

.1 

f EC  ana n 

MAX 

57 

45 

21 

46 

50 

34 

43 

43 

46 

56 

52 

48 

40 

36 

41 

19 

38 

33 

36 

33 

32 

27 

38 

46 

42 

39 

34 

44 

40 

MIN 

3 

\  7 

10 

9 

0 

1 1 

- 1 1 

13 

20 

22 

12 

19 

-  8 

16 

0 

-26 

* 

14 

2 

!s 

MAX 

62 

50 

33 

42 

53 

42 

42 

43 

47 

56 

55 

51 

44 

36 

33 

37 

39 

37 

32 

34 

3? 

35 

33 

51 

42 

36 

35 

46 

50 

42 

■  5 

MIN 

1 9 

16 

12 

14 

1 5 

6 

1 8 

24 

;  ^ 

34 

25 

2  1 

6 

22 

11 

.6 

nciiurD    .  R    A  1  BOOR  T 

MAX 

64 

40 

32 

42 

62 

32 

43 

45 

49 

60 

52 

34 

38 

27 

32 

39 

41 

36 

37 

27 

35 

31 

30 

46 

26 

29 

29 

44 

39 

MIN 

20 

15 

15 

13 

20 

14 

15 

29 

34 

33 

24 

1 7 

10 

14 

16 

1 

* 

24 

19 

!i 

DENVER  wB  CITY 

MAX 

59 

35 

28 

45 

53 

28 

42 

44 

47 

59 

51 

33 

39 

27 

34 

40 

40 

36 

37 

28 

37 

30 

32 

47 

26 

35 

33 

48 

MIN 

29 

22 

1  g 

24 

23 

1  3 

1  & 

3  1 

)  3 

37 

3 1 

1 7 

1 

21 

17 

30 

19 

'.t> 

El  BERT 

MAX 

54 

40 

20 

41 

54 

29 

39 

40 

46 

50 

53 

45 

38 

29 

25 

40 

37 

30 

39 

25 

30 

31 

30 

49 

39 

21 

25 

39 

MIN 

1  3 

1  7 

12 

1  3 

1 

7 

9 

1 

10 

22 

1  7 

-  5 

15 

-15 

4 

m  2 

12 

_  2 

-10 

7 

'3 

',3 

ESTES  PARK 

MAX 

41 

35 

26 

50 

48 

37 

28 

33 

39 

48 

50 

45 

36 

35 

30 

32 

28 

25 

32 

26 

29 

29 

39 

37 

26 

25 

40 

MIN 

28 

1 7 

_  2 

5 

7 

12 

1 1 

19 

25 

32 

26 

18 

-11 

14 

_  3 

1 1 

15 

1  g 

19 

0 

20 

29 

12 

E VE  RGREEN 

MAX 

54 

53 

27 

49 

54 

40 

39 

39 

45 

53 

51 

50 

40 

36 

34 

36 

36 

35 

36 

30 

31 

29 

35 

52 

48 

37 

35 

SI 

MIN 

12 

12 

5 

5 

6 

1  1 

0 

15 

25 

27 

17 

20 

-  8 

16 

-16 

0 

_  3 

10 

2 1 

5 

-  8 

2 

-14 

2 

5 

-13 

_  3 

m  3 

5 

5 

,3 

Foot  ' -  i  ■  •  - 

MAX 

55 

40 

33 

48 

49 

33 

44 

47 

51 

56 

49 

41 

41 

32 

33 

38 

42 

37 

43 

33 

39 

37 

38 

48 

32 

27 

33 

40 

MIN 

15 

23 

15 

18 

18 

18 

16 

30 

29 

24 

19 

25 

9 

22 

12 

14 

25 

17 

1 6 

1 5 

20 

5 

-10 

1 B 

2 

16 

15 

Is 

MAX 

60 

42 

31 

46 

53 

34 

46 

48 

52 

60 

52 

44 

43 

35 

33 

37 

46 

38 

41 

34 

41 

38 

38 

52 

41 

30 

34 

51 

MIN 

J  7 

24 

10 

1 7 

19 

15 

1 5 

20 

25 

1 7 

22 

20 

12 

1 

16 

11 

12 

',1 

MAX 

48 

47 

32 

32 

50 

54 

33 

42 

42 

52 

59 

49 

36 

42 

29 

31 

41 

43 

39 

41 

34 

39 

41 

40 

50 

22 

33 

34 

MIN 

16 

1 5 

20 

1  3 

16 

1 5 

20 

2 1 

22 

22 

2  3 

5 

12 

20 

1  5 

' 

10 

10 

12 

11 

',9 

MAX 

40 

32 

23 

45 

38 

33 

25 

30 

33 

45 

49 

40 

39 

32 

36 

30 

21 

20 

28 

29 

23 

27 

26 

38 

31 

28 

24 

42 

MIN 

1 3 

20 

7 

1  7 

2  2 

29 

2  e 

15 

_  1 

I  3 

2 

8 

1  I 

GRANT 

MAX 

43 

23 

17 

36 

44 

27 

30 

30 

35 

44 

48 

37 

36 

20 

a 

37 

26 

21 

33 

25 

25 

20 

28 

40 

24 

28 

21 

40 

MIN 

5 

1 1 

K 

_  2 

1  1 

25 

12 

_  3 

5 

3 

',1 

G  EE  E 

MAX 

55 

33 

49 

53 

32 

44 

48 

52 

61 

50 

39 

45 

31 

34 

41 

43 

39 

42 

37 

41 

43 

40 

51 

25 

32 

37 

MIN 

5 

8 

13 

16 

14 

24 

25 

24 

2  1 

23 

9 

1 1 

16 

20 

1 5 

7 

11 

I 

GROVER   10  w 

MAX 

55 

44 

30 

51 

48 

30 

39 

43 

50 

57 

50 

44 

41 

33 

32 

39 

41 

35 

38 

29 

35 

37 

36 

51 

37 

30 

31 

47 

50 

40 

9 

MIN 

2 1 

2 1 

1 0 

15 

22 

11 

22 

28 

30 

16 

23 

10 

19 

1 1 

1 4 

1  a 

12 

10 

1 3 

3 

13 

0 

1 3 

16 

14 

,5 

1  r  Ami"  tOt^iU 

MAX 

47 

32 

27 

43 

44 

27 

30 

34 

40 

48 

54 

39 

34 

26 

30 

31 

29 

26 

32 

23 

26 

28 

30 

42 

27 

31 

31 

47 

. 

34 

MIN 

20 

1 5 

5 

14 

13 

10 

8 

19 

27 

28 

19 

1 6 

12 

0 

10 

15 

19 

7 

1 

2 

3 

22 

11 

',6 

iCMFt    nice    J  c 

MAX 

25 

10 

35 

28 

18 

11 

19 

20 

34 

38 

28 

28 

17 

29 

16 

1 1 

7 

20 

13 

9 

18 

12 

28 

20 

15 

10 

30 

20 

MIN 

-13 

0 

_  3 

-11 

5 

1 7 

-15 

2 

_  |  3 

0 

0 

2 

5 

-11 

-10 

-12 

-15 

2 

-  3 

',0 

JLLE SBuRG 

MAX 

54 

47 

33 

51 

49 

39 

42 

43 

55 

47 

42 

44 

49 

43 

33 

42 

46 

45 

42 

35 

33 

42 

41 

S3 

44 

32 

35 

54 

MIN 

16 

20 

24 

29 

1 2 

1 0 

26 

14 

1 3 

1 1 

16 

16 

,1 

kassler 

MAX 

61 

51 

25 

42 

50 

37 

42 

43 

50 

56 

50 

45 

42 

32 

36 

41 

41 

36 

36 

36 

34 

33 

33 

51 

39 

36 

28 

50 

50 

MIN 

29 

1  1 

2  C 

23 

14 

6 

KALjPF^AN   4  5SE 

53 

46 

30 

50 

48 

42 

39 

41 

49 

55 

54 

40 

44 

28 

31 

38 

41 

35 

41 

30 

34 

38 

37 

47 

35 

29 

29 

47 

MIN 

20 

1 5 

1  5 

2  7 

1 1 

1 0 

2 

1 5 

23 

24 

7 

13 

11 

0 

■  a  «"  r    r.  c  r  o  ^  c    A  cu 
L  *  *•  L    ocU«vjc  o 

MAX 

42 

36 

17 

33 

41 

39 

32 

32 

36 

44 

45 

39 

27 

25 

30 

31 

29 

23 

32 

24 

23 

26 

22 

38 

33 

26 

24 

38 

MIN 

-13 

-  2 

-  1 

9 

59 

46 

26 

45 

54 

3$ 

44 

47 

46 

56 

54 

49 

41 

29 

33 

38 

38 

32 

34 

27 

30 

27 

46 

40 

35 

34 

5  1 

40 

MIN 

20 

15 

1 5 

17 

1 4 

26 

28 

22 

26 

19 

7 

1 8 

1 3 

1 9 

1 9 

22 

10 

1  0 

1 9 

3 

2  3 

_  1 

13 

24 

15 

7 

MAX 

52 

58 

31 

33 

48 

54 

32 

48 

51 

54 

60 

54 

38 

44 

32 

36 

39 

44 

40 

40 

35 

43 

33 

38 

55 

18 

25 

37 

46 

42 

0 

MIN 

1 6 

1 8 

16 

18 

1 6 

21 

14 

2 1 

26 

23 

19 

24 

9 

1  3 

6 

7 

13 

18 

1  8 

14 

12 

14 

0 

7 

1  1 

_  g 

_  1 

1 

11 

13 

0 

Parker  9  e 

MAX 

55 

48 

24 

40 

50 

30 

47 

55 

55 

56 

57 

41 

37 

26 

27 

44 

38 

30 

40 

27 

31 

30 

30 

43 

32 

31 

30 

42 

50 

J  9 

5 

MIN 

1 0 

16 

1  7 

10 

_  4 

18 

23 

22 

26 

13 

0 

16 

„  g 

5 

4 

13 

3 

7 

.  2 

6 

_  g 

5 

0 

■  7 

.  1 

2 

10 

6 

0 

ocr\    ccituCq    1  Lt  E  c 
KtU   rtflintK    L*^t j 

MAX 

36 

33 

26 

50 

38 

38 

20 

28 

38 

46 

43 

35 

33 

21 

29 

25 

21 

23 

25 

25 

38 

23 

30 

18 

38 

33 

31 

3 

MIN 

20 

2 

-10 

12 

23 

20 

12 

2 

-  6 

1 2 

0 

5 

10 

_  2 

10 

_  2 

_  g 

3 

17 

6 

3 

SfcUUWlCK    5  5 

MAX 

50 

40 

28 

41 

47 

35 

40 

43 

48 

48 

43 

36 

46 

40 

28 

37 

40 

35 

40 

30 

32 

40 

37 

49 

42 

32 

32 

48 

52 

40 

0 

MIN 

18 

1 6 

23 

22 

2  7 

1  1 

2 1 

1  4 

1 2 

18 

20 

1 5 

3 

15 

19 

16 

2 

5P I CER 

MAX 

30 

26 

13 

17 

28 

20 

18 

24 

27 

37 

41 

35 

26 

22 

32 

24 

22 

20 

26 

15 

20 

20 

20 

28 

24 

16 

15 

27 

3 

MIN 

-22 

2 

0 

1 

-12 

-2  1 

_  1 

-20 

-11 

-  1 

-  2 

9 

Cf  CD.    T  4,  f. 

MAX 

47 

42 

32 

29 

53 

49 

28 

42 

43 

50 

54 

44 

37 

45 

29 

30 

40 

43 

37 

41 

32 

35 

40 

39 

50 

18 

34 

34 

50 

39 

6 

MIN 

1 7 

15 

1 5 

19 

20 

25 

18 

2  1 

10 

15 

5 

8 

15 

1  3 

1  3 

9 

1 3 

9 

13 

10 

_  5 

I 

2 

15 

12 

B 

WAL  EN 

MAX 

34 

22 

11 

16 

31 

21 

21 

29 

32 

36 

41 

33 

30 

19 

21 

22 

22 

20 

27 

16 

22 

25 

21 

29 

19 

15 

21 

.  . 

33 

24 

8 

MIN 

-10 

•  13 

-21 

-17 

_  7 

_  3 

-  5 

16 

23 

14 

1 3 

-16 

8 

-21 

.  3 

4 

2 

5 

-16 

-  8 

.  2 

-16 

.  5 

.  2 

-30 

m  9 

-14 

0 

-  4 

5 

hATEROAlE 

55 

45 

35 

52 

56 

42 

47 

51 

61 

51 

57 

44 

36 

37 

4C 

36 

34 

38 

37 

36 

40 

36 

38 

50 

39 

39 

36 

42 

5 1 

4  3 

6 

MIN 

18 

23 

20 

25 

1  1 

20 

1  1 

20 

13 

13 

9 

1 3 

1 

;  1 

1 0 

5 

14 

13 

1 

1. 1 GG INS  7  5w 

53 

39 

31 

48 

52 

30 

44 

47 

S3 

56 

52 

41 

38 

28 

28 

39 

42 

s^ 

40 

33 

<B 

38 

39 

5  0 

40 

31 

32 

48 

50 

41 

3 

MIN 

U 

1  2 

12 

15 

26 

1 7 

2 1 

_  1 

I  7 

14 

10 

3 

10 

2 

8 

-15 

_  1 

12 

9 

9 

R!0  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA    wB  AIRPORT 

45 

26 

24 

38 

43 

23 

27 

36 

41 

49 

46 

31 

26 

26 

29 

31 

31 

35 

26 

28 

28 

29 

)8 

37 

32 

25 

37 

42 

33. 

2 

MIN 

.  6 

5 

0 

_  2 

8 

_  5 

3 

.  J 

12 

8 

5 

0 

-  1. 

2 

Blanca 

MA« 

46 

40 

24 

40 

44 

42 

29 

34 

47 

47 

41 

40 

43 

35 

28 

35 

32 

31 

36 

28 

27 

26 

38 

38 

32 

32 

27 

39 

44 

36 

0 

MIN 

•  6 

12 

9 

7 

-  4 

10 

-  8 

-  e 

12 

14 

1  1 

10 

1  1 

0 

-10 

-  8 

-  4 

-  6 

4 

5 

-10 

-  6 

2 

4 

5 

6 

S 

-14 

3 

1, 

6 

CENTER 

MAX 

45 

25 

26 

46 

45 

29 

24 

33 

)  ' 

45 

40 

37 

29 

28 

22 

23 

34 

27 

34 

27 

27 

29 

31 

29 

29 

27 

24 

21 

44 

31. 

9 

MIN 

-  2 

6 

7 

7 

4 

4>.; 

•  11 

-15 

-11 

9 

1 

12 

-  2 

0 

-12 

-17 

-  6 

-  2 

-  5 

1 

-  9 

-  6 

-  2 

-10 

-  2 

0 

-  1 

-.; 

-  8 

-  3. 

1 

DEL  NCoTE 

MA. 

45 

29 

24 

46 

42 

30 

26 

39 

44 

44 

40 

37 

31 

26 

24 

35 

35 

30 

36 

30 

12 

31 

33 

31 

31 

32 

^•> 

31 

36 

33, 

6 

MIN 

8 

9 

7 

9 

9 

7 

-  2 

-  6 

-  i 

14 

8 

19 

-  7 

3 

-  6 

-  8 

0 

0 

-  2 

3 

-  1 

0 

2 

-  3 

4 

4 

0 

-  8 

1 

2, 

0 

GREAT  S»ND  DUNES  NM 

MAX 

43 

35 

18 

38 

44 

39 

27 

35 

45 

42 

35 

33 

28 

24 

28 

28 

2* 

32 

26 

25 

28 

27 

32 

32 

26 

24 

33 

38 

32. 

0 

MIN 

8 

13 

10 

13 

11 

e 

-  5 

4 

14 

21 

18 

17 

5 

10 

•  1 

0 

7 

4 

7 

9 

8 

1 

4 

0 

16 

3 

-  5 

7 

7, 

3 

following  SUUod  LncUx 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORA DO 
FEBRUARY  1964 


Station 

Day  Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

3 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

HERMIT  7  E5E 

MAX 

43 

37 

27 

35 

39 

32 

28 

28 

36 

46 

39 

35 

29 

30 

22 

26 

22 

21 

28 

27 

19 

24 

27 

40 

37 

32 

21 

39 

31 

3 

MIN 

- 1  7 

-  2 

6 

5 

-14 

-18 

-15 

-12 

-21 

2 

-32 

-20 

-25 

-18 

-10 

9 

(Mnassa 

MAX 

50 

45 

23 

40 

46 

38 

28 

38 

42 

30 

50 

48 

38 

27 

27 

35 

35 

27 

50 

34 

29 

31 

31 

40 

38 

33 

36 

42 

37 

8 

MIN 

1 9 

20 

20 

20 

20 

27 

28 

29 

10 

13 

1 

13, 

2 

MCNTE  vISTA 

MAX 

43 

36 

24 

43 

42 

38 

20 

30 

33 

39 

40 

36 

25 

23 

23 

25 

32 

26 

34 

30 

26 

26 

26 

32 

35 

27 

26 

28 

36 

31. 

2 

MIN 

-  3 

4 

10 

12 

-  1 

10 

-20 

-18 

-12 

-  7 

3 

12 

-10 

-  5 

-12 

-14 

-11 

3 

-  6 

7 

-13 

-10 

-  4 

-11 

-  2 

1 

-  1 

-16 

-  5 

-  4, 

1 

SAOUAChE 

MAX 

46 

37 

30 

51 

46 

38 

24 

38 

43 

48 

43 

37 

32 

31 

34 

32 

34 

29 

38 

30 

29 

25 

33 

35 

33 

31 

27 

35 

45 

35 

7 

MIN 

8 

12 

11 

19 

18 

15 

4 

-  6 

6 

22 

10 

23 

8 

8 

-  3 

-  3 

5 

5 

0 

8 

3 

3 

5 

2 

3 

4 

6 

-  6 

5 

6 

MASON  WHEEL  CAP  3  N 

MAX 

40 

41 

21 

23 

42 

43 

21 

31 

34 

42 

50 

39 

30 

29 

22 

25 

25 

28 

25 

32 

31 

24 

25 

30 

38 

27 

33 

19 

35 

31. 

2 

MIN 

-14 

-12 

-  1 

-  4 

-12 

-  3 

•  14 

-12 

-11 

-  2 

1 

-13 

-  9 

-26 

-17 

-20 

-20 

•  16 

0 

-20 

-18 

-17 

-19 

-12 

-15 

-  8 

-21 

-18 

-12. 

3 

WCLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

32 

26 

11 

30 

36 

30 

27 

29 

35 

40 

40 

26 

20 

16 

22 

20 

27 

24 

25 

IB 

17 

26 

23 

24 

24 

18 

15 

28 

23 

25 

2 

MIN 

9 

4 

5 

S 

7 

-  9 

•  9 

0 

5 

12 

18 

12 

3 

-  8 

-12 

4 

-  6 

-  4 

1 

.  7 

-  6 

-  3 

-  1 

8 

-  2 

-10 

-  4 

12 

1, 

1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ot  Month 

*<3 

L.  Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  | 

IB  1 

19 

20 

21  1 

22 

23 

24 

25 

26  27 

28 

29  30 

0 

31  >" 

°i 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 
WIND 

.03 
11 

.07 

22 

.07 

31 

.10 
9 

.12 

21 

.08 
58 

.07 
18 

.03 
14 

.10 

14 

.04 
18 

.06 
49 

.10 

38 

.06 

17 

.02 

5' 

.03 
28 

.07 

13 

.09 

31 

.10 

10 

.11 

17 

.03 

23 

.07 

36 

.05 
24 

.06 
16 

.05 
21 

.03 
37 

.05  .09 
37  IB 

.05 

30 

.07 

10 

1 

.90 

728 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

o> 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

26 
31 

31 
31 

26 
30 

27 
31 

28 
31 

27 
29 

26 
30 

25 
31 

26 
31 

31 
32 

32 
32 

32 

32 

30 
31 

31 
31 

25 

30 

25 
30 

25 
31 

28 
31 

28 
31 

28 
31 

27 
31 

29 
31 

26 
31 

26 
32 

31 
31 

26 
31 

26 
30 

23 

30 

26 
31 

27.6 
30.9 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

28 
30 

31 
31 

29 
30 

29 
30 

30 
30 

30 
30 

27 
29 

28 

30 

29 
30 

31 

32 

32 
32 

32 
33 

31 
31 

32 
31 

29 
30 

28 
29 

27 
29 

29 
30 

29 
30 

30 
31 

29 
31 

30 
31 

29 
30 

29 
31 

31 
31 

28 

30 

28 

30 

26 

29 

28 

30 

29.3 
30.4 

12  INCflES 

7  AM 
7  PM 

31 
31 

31 
32 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

30 
30 

30 
31 

31 
31 

32 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

s 

30 
30 

30 
30 

31 
31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
32 

32 
31 

31 
31 

32 
32 

31 
31 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

31.2 
31.1 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

35 
34 

33 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

33 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

34.0 

33.9 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

36 
36 

36 
36 

36 
37 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35.4 
35.5 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 

42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

41 
41 

41 

41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 

41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 

40 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41.4 
41.4 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

o> 
J 

a 

> 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5,00  AM 
MST 

11:00  AM 
MST 

5:00  PM 
MST 

11:00  PM 
MST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

661-001 

200 
and  over 

Total 

ALAMOSA   W8  AIRPORT 

76 

57 

55 

6 

4 

1 

0 

0 

0 

11 

4.1 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

36 

11 

12.6 

39++ 

34 

14 

59 

37 

42 

58 

9 

3 

1 

o 

0 

0 

13 

5.7 

DENVER  WB  AIRPORT 

18 

19 

10.2 

30 

N 

19+ 

62 

48 

45 

57 

3 

3 

5 

0 

0 

0 

11 

61 

5.9 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

13 

8 

6.2 

26 

E 

25 

55 

36 

31 

48 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

83 

4.2 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

36 

7 

11.8 

51 

NW 

16 

64 

39 

39 

61 

7 

5 

0 

0 

0 

0 

12 

66 

5.1 

DIRECTIONS  ENTERED   IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES . 


8m  IUJotoc*  Not.*  Fouowlaf  Station  Indu 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


FEBRUARY  1964 


Station 

Day 

ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
8A5 I N  01 

J 

CANON  C I  TV 

SNOWFALL 

3  ni   \j  it    vi  n  l/ 

1.7 
3 

T 

2.5 

3 

2.3 

2.0 

3.0 

3.0 

3 

T 

T 

COLORADO  SPRINGS  *B  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
*TR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

y 

T 

T 

7 

T 

0.3 

0.2 

7 

1.9 

7 

2 
.1 

0.7 

7 

1 

T 

T 

CVCn               K **fi^n 

•.NDwF  Al  1 

SN  ON  GND 

3,0 
3 

3,0 

5 

T 

5 

9 

6 

2 

y 

T 

T 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

6.0 
6 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

JOHN   MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

T 

3 

1 

T 

y 

7 

T 

kit  f  & d  ^nhi 

KI  I     LAM  3Unl 

SN  ON  GNO 

T 

3  .  0 

3 

1,0 

1 

T 

y 

1 

T 

1   AC     A  l  I U  A  C 
L«3    A  N  J  A3 

JNUWr ALL 

SN  ON  GND 

T 
T 

0,3 
1 

3,0 
3 

2,0 

0.3 

T 

c  fun  _  c  a  i  i 
arlUw '  *LL 

SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

y 

T 

2,0 

T 

7 

T 

1.0 

y 

"UtDL'J    "  D    "["run  1 

SNO WF  ALL 
SN  ON  GND 

T 

1.3 

y 

2 

T 

T 

y 

T 

T 

1 

7 

1 

7 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,8 
4 

1.0 
5 

2.3 
7 

T 

7 

2,3 
9 

7 

- 

2,o 
9 

9 

- 

7 

- 

1.5 

0.8 

'l4 

- 

1  »c 

- 

- 

- 

- 

JltUIr  "LL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 

5.0 
4 

3 

2 

1 

2 

1 

1.0 

2 

0,5 

2 

1.7 

1 

cod  |  n  Ci  F  T  F  I  n    R  ^ 

3r)U W~  "LL 

5N  ON  GND 

5 .  0 

- 

- 

- 

Sugar  loaf  reservoir 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

19 

19 

15 

15 

I» 

16 

16 

15 

15 

7 

15 

13 

15 

15 

18 

19 

19 

19 

IB 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

T  a  t  ■    1  ~  a  r>    C  A  A  AtDnnDT 

THINIUAU    rift    *  IKPQK I 

SNUFlr  ALL 
SN  ON  GND 

3,0 

3.0 

3 

3,0 
7 

T 

10 

1.0 

3 

2 

1 

1 

1 

0,9 

1 

1 

2,5 

2 

1 

*; 

1 

"l 

'l 

2 

I 

2 

1 

7 

T 

Wf  t tr i  i  r  F c 

jHUT  ALL 

SN  ON  GND 

3,0 

3 

1.0 

3 

4,0 
6 

3 

3,0 
6 

_ 

*»,0 
6 

6,0 

10 

- 

- 

- 

" 

1 

7.0 

u 

" 

13 

1  io 

10 

- 

9 

LULUKAUu    UK**  1  fiMgc 
BASIN  02 

AL  TENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

9 

5 

5 

5 

3 

5 

3 

4 

4 

3  f 
< 

6 

9 

9 

3 

4 

4 

0,5 

<• 

4 

4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

2,0 

19 

15 

3,0 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

7,0 

22 

1,5 

20 

1,5 

20 

7 

20 

19 

19 

19 

y 

19 

0.5 

19 

19 

19 

'{I 

19 

1  I 

22 

23 

22 

22 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2,0 

1 

1 

T 

1 

y 
7 

y 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,0 
1 

1.0 

0»! 

y 

jHU"'  "LL 

SN  ON  GND 

12 

12 

1,0 

12 

12 

12 

" 

12 

12 

11 

10 

3,0 

13 

2.0 
14 

1.0 
15 

X 

15 

15 

15 

15 

15 

y 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

y 
15 

13 

13 

14 

COL  LBR AN 

CNnyFA!  i 
SPIUWr  ML  L 

SN  ON  GND 

* 

* 

6 

3 

3 

1,0 
4 

4 

4 

3 

3 

2 

1  »o 

3 

3 

1,5 
* 

4 

4 

4 

0,5 
5 

4 

3 

3 

3 

5.( 

1 

7 

6 

3 

4 

C0RTEZ 

etinut  a  i  i 
SNQWr  ALL 

SN  ON  GND 

1,5 

" 

1.5 

- 

7 

CRESTED  BUTTE 

CtlAuCAl  1 

SNUWr  ALL 
SN  ON  GND 

16 

0,  3 
16 

16 

16 

16 

0,5 
16 

16 

16 

16 

14 

T 
14 

3,0 

16 

15 

0.3 
13 

15 

7 
15 

T 
IS 

y 
19 

0.5 

15 

0.  ( 
15 

19 

T 

19 

13 

15 

z ,  ( 

16 

16 

0,! 
16 

16 

16 

D I LLON 

5NU«r  ALL 
SN  ON  GNO 

3 

2  •  0 

6 

6 

6 

6 

T6 

y 

6 

6 

T 

6 

3 

3 

3.0 

7 

1,0 
8 

8 

Te 

T 

8 

e 

2'l 

8 

T8 

T 

8 

a 

* 

« 

9 

9 

9 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

2  ,  C 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

2,o 

2 

2 

3.0 

1 

1 

T 

T 

7 

y 
T 

2.0 
1 

1 

T 

T 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

y 

* 

1,4 
9 

6 

6 

0,9 
6 

0,5 

7 

7 

6 

6 

6 

4 

0,9 
4 

0,2 
5 

0,3 
6 

6 

7 

7 

9 

y 

3 

9 

9 

j 

9 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

14 

2.0 
16 

T 

1 . 

T 
1 3 

15 

1  3 

15 

13 

7 

15 

2.0 

17 

17 

7 

1" 

n 

1.0 

K 

2.0 

20 

1.0 

2] 

7 

2( 

2( 

2c 

2C 

19 

7 

19 

7 

1 5 

IB 

GLENwOOO  SPRINGS   1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

T 

y 

0.5 

y 

y 

7 
j 

y 

0.3 

T 

7 

0.5 
y 

y 

T 

7 
y 

1.0 

y 

GRAND  JUNCTION  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

7 
y 

0.2 

0.2 

7 

GRAND  LAKE   1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

15 

16 

16 

13 

13 

1 .  t 
16 

I .  c 

17 

1.0 
18 

U.3 
18 

17 

2  ,  C 

19 

19 

0.3 
19 

19 

19 

0. ! 
19 

3  3 

23 

22 

0  *  ] 
22 

0,5 

22 

22 

21 

22 

22 

22 

22 

MAM  I LTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

2,0 

y 

6,0 

3,  C 

3,  ( 

MAVBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

< 

4 

4 

"< 

4 

4 

4 

* 

3 

3 

0,6 
3 

7 

3 

0.7 
4 

4 

4 

7 

4 

4 

1 ,  i 

4 

4 

1,5 
A 

0.4 
4 

y 

4 

4 

\  , «, 
4 

4 

4 

4 

4 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 , . 

3 

3 

3 

1.0 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1,0 

2 

2 

y 

2 

1.0 

2 

1 

1 

3,3 
4 

4 

4 

1.0 
4 

* 

4 

1.3 
5 

3 

0.5 
9 

4 

4 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,0 

.  * 

1 

T 

2.0 

2 

4.0 
4 

4.0 

7 

6 

3 

3 

2 

1 

7 

1 

T 

T 

0,8 

1 

1 

1 

NORTMDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

'  m 

0.1 

1  1 

1  m 

1.1 

1  1 

2.0 

2 

1 

5.0 
3 

T 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued 


COLORADO 
FEBRUARY  1964 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

3.0 

23 

2* 

23 

23 

4.0 

27 

26 

29 

25 

2* 

T 

24 

9.0 

33 

1.5 
31 

5.0 
36 

1.0 
33 

T 

32 

1.0 

32 

T 

31 

3.5 
34 

3.0 
35 

33 

32 

1.0 

33 

31 

2.5 
33 

T 

32 

T 

31 

31 

Paradox 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

12 

T 

12 

T 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

2.0 

12 

12 

1.0 

13 

13 

12 

12 

12 

2.0 
14 

14 

T 
14 

T 
14 

14 

14 

T 
14 

14 

14 

14 

steamboat  springs 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

3.7 

23 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

1.0 
21 

1.2 

20 

20 

20 

20 

2.6 

22 

22 

22 

5.2 
27 

26 

6.3 
31 

30 

28 

1.6 

28 

28 

27 

2.0 
29 

28 

0.7 
28 

27 

WOLF  CREEK  PASS  4  * 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

3.0 
18 

T 
18 

15 

6.0 
21 

3.0 

22 

20 

19 

IB 

16 

11.5 
27 

5.0 

31 

14.5 

40 

5.0 
44 

T 

40 

2.0 
41 

37 

34 

T 

32 

3.0 
35 

34 

0.3 
34 

T 

34 

33 

30 

4.C 

34 

T 

31 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
01 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

1 

T 

1 

T 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

4.0 

2 

4 

3 

2 

T 

2 

0.8 

2 

T 

3 

T 

3 

0.1 
3 

2 

T 

2 

0.4 

2 

2 

1 

1 

BURL  I NGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

0.3 
3 

1 

T 

T 

3.0 
3 

T 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
04 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.* 

4.0j 
3  1 

1.7 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

0.6 

1 

0.1 
T 

T 

5.2 
4 

4 

2 

T 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 
3 

T 

2 

T 

2.5 

3 

1 

4.0 
4 

4 

3 

3 

3 

1.0 

3 

3 

2 

2 

1.0 

3 

2 

3.0 
5 

4 

3 

2 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

9 

* 

s 

4 

2 

2 

3 

2 

3 

4 

2 

1 

1 

7 

4 

9 

7 

3 

7 

6 

6 

» 

DENVER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.9 
T 

0.1 
2 
.2 

2 
•  1 

T 
T 

T 

2.4 
2 
,  2 

2 
,  2 

2.2 
2 
.2 

3 
.4 

1 

T 

T 

0.3 
T 

T 

T 

1.0 

T 

1 

0.5 
T 

"..3 

3 
.2 

5 
.3 

3 
.2 

2 
.1 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

4.0 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

T 

T 

0.1 

T 

T 

T 

5.1 

9 

2 

2 

1 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

■ 

GROVER  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
1 

1 

1 

T 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

2 

T 

2 

T 

1 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2.3 

4.0 

5.0 

T 

1.0 

2.5 

1.0 

2.0 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

3.0 

29 

29 

1.0 

29 

28 

1.0 

29 

T 

29 

T 

29 

0.5 

29 

T 

29 

28 

1.0 
28 

28 

2.0 
29 

29 

T 
29 

1.0 

30 

2.0 
31 

2.0 

32 

3.0 

33 

33 

T 

33 

33 

32 

2.0 
33 

33 

T 

33 

31 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 
* 

3 

2 

1.0 

3 

2 

2 

I 

1 

T 

4.0 

4 

3 

4.0 

7 

7 

6 

t 

6 

2.0 

1 

( 

t 

T 

6 

2.0 
8 

6 

1.0 

7 

6 

6 

5 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

2 

0.3 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

3.0 

3 

J 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

2.-. 

3 

2 

1 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3.0 
6 

6 

6 

3 

1.0 
6 

T 

s 

5 

0.2 
5 

0.4 

6 

6 

0.2 
6 

6 

4.0 
8 

7 

7 

3.0 
9 

2.0 
10 

1.0 

10 

10 

1 

8 

7 

6 

6 

T 

6 

9 

5 

MAIDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.0 
* 

* 

4 

♦ 

4 

* 

4 

* 

2 

1 

1 

1 

0.5 

2 

2 

2 

T 

2 

0.5 

2 

1.5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

0.5 
4 

4 

4 

4 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2.8 

0.1 
3 
.1 

3 
il 

1 

1.7 
T 

1 

1 

T 

T 

0.9 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.4 
T 

T 

T 

0.4 
T 

T 

T 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 

3 

2 

2 

1.0 

3 

0.3 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 

2 

1.0 

3 

0.5 
3 

2.0 

4 

4 

4 

1.0 

4 

4 

3 

MANAS5A 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1,4 
1 

1 

1 

3.8 

3 

.2 

1.7 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 

2.0 
6 

2.0 

7 

1.0 

T 

T 

o 

c> 

~< 

if* 
o 

a 

2: 

CP 

— 

r 


14 
27 
30 


T 

30 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

TEMP.  0 

SFH 

Ss 

VAT 

Ar. 

«*i 

5 
B 

ION 

D 

OBSERVER 

AKRON  *  E 

01  Of 

WASH  1 NGTON 

3 

*0  09 

103  09 

45  38 

DRY  LAND  FIELD  STA 

AKRON    F AA  AIRPORT 

WASHINGTON 

i 

AO  10 

103  13 

4663 

HIO 

MIO 

H 

fed  aviation  agency 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

0130 

ALAMOSA 

i 

37  27 

103  92 

753b 

HID 

NIC 

96 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLEN  $PA««. 

01  B  J 

BOULDER 

40  12 

109  32 

6900 

3P 

5P 

H  LESTER  COATS 

ALTENBERN 

021* 

GARFIELD 

i 

39  30 

106  23 

3690 

9P 

9P 

OAVILLE  C  ALTENBERN 

AMES 

0228 

SAN  MIGUEL 

i 

37  9* 

107  95 

B701 

OP 

WEST  COLO  POWER  CO 

ANTERO  reservoir 

024] 

LINCOLN 

38  94 

103  39 

5*20 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

0263 

PARK 

39  00 

103  33 

6932 

9P 

OP 

BOARD  OF  MATER  COMM 

aRapamoe 

03  OA 

CHEYENNE 

J    J*  51 

102  11 

*013 

JOSEPH  M  PFOST 

AROTA  6  NE 

J343 

CHEYENNE 

103  03 

4767 

OP 

MERRILL  LlNDOUJST 

ARTESIA  2  E 

0354 

MOFFAT 

108  58 

9921 

9P 

U  S  NATL  PARK  SER 

ASPEN 

0970 

PITKIN 

7938 

9P 

SP 

:  h 

RALPH  P  MELVILLE 

ATfR  RANCH 

0*37 

EL  PA50 

] 

39  01 

104  36 

7232 

04 

RALPH  J  AVER 

BAILEY 

0*54 

PARK 

39  24 

105  29 

7733 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

bertmoud  pass 

HTA 

GRANO 

1 

39  *9 

109  47 

1131* 

•A 

8A 

U  3  FOREST  SERVICE 

BIG  SPRINGS  RANCH 

0713 

EL  PASO 

104  19 

6035 

ARTHUR  H  NUTT 

BLANC* 

077* 

COSTILLA 

105  31 

77*9 

9P 

SP 

LI  NOEL  J  HUDSON 

BONO 

0810 

EAGLE 

106  42 

6700 

*P 

«p 

AGENT  D*R  G  W  RY 

80NMAM  RESERVOIR 

0129 

MESA 

107  5* 

9820 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNv  Dam 

0B3* 

TUMA 

102  11 

36*7 

74 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

08*3 

BOULDER 

109  16 

5400 

BOULDER 

0848  BOULDER 

5383 

OP 

OP 

H 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

0893 

KIOWA 

] 

38  27 

102  27 

3925 

OA 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

00*6 

LAS  AN | MAS 

1 

37  01 

103  53 

6292 

3P 

5P 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECKENRIDCE 

0909 

SUMMI T 

1 

106  02 

9599 

9P 

MRS  ELVA  J  ENYEART 

OR I GGSDALE  2  NW 

0949 

WELD 

104  20 

4875 

9P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

6UENA  VISTA 

1071 

CHAFFEE 

106  08 

7954 

4P 

6P 

LLOYD  R  SWEDHIN 

BURLINGTON 

1121 

kit  carson 

102  16 

*163 

5P 

74 

JACK  W  BROWN 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

KIT  CARSON 

102  09 

4230 

SHIRLEY  M  JAMES 

BUTLER  RANCH 

"" 

PUEBLO 

1 

104  26 

4850 

SP 

MRS  WINIFRED  ORR 

•vers 

1179 

ARAPAHOE 

104  14 

5203 

9P 

SP 

MRS    CRYSTAL  L    R| TTER 

cappo  a  sw 

L28jI 

BACA 

4440 

OP 

BURT  L  SALISBURY 

CANON  CITY 

129* 

FREMONT 

] 

38  26 

105  16 

53*3 

9P 

SP 

WARDEN  PENITENTIARY 

CARIBOU  RANCH 

13*2 

BOULDER 

40  00 

109  31 

8356 

OP 

SP 

CARIBOU  RANCH 

CASCADE 

.  38* 

3 

107  48 

8653 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

1*01 

DOUGLAS 

39  22 

104  52 

6205 

9P 

SP 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEOAREOGE 

1440  DELTA 

107  56 

6173 

SP 

SP 

:  m 

PHILIP   R  AUST 

CENTER 

1*90 

SAGUACHE 

106  07 

7668  8P 

8P 

WILLIAM  B  SUTLEY 

CHEESMAN 

1920 

JEFFERSON 

105  17 

6875 

3P 

SP 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

CHERAW 

1939 

OTERO 

I 

103  30 

40  72 

: 

SIMON  B  SCHULTZ 

CHERRY  CREEK  OAH 

19*7 

ARAPAHOE 

104  91 

-J 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  NELLS 

196* 

CHEYENNE 

*P 

CARL  A  LOVELL 

CIMARRON  J)  SE 

1609 

MONTROSE 

I 

38  24 

107  31 

HP 

HP 

CARL  E  • :  HlLLEN 

CLIFF  LAKES 

1644  RIO  BLANCO 

2 

39  SO 

107  33 

9250 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLIMAX  2  NW 

1660 

EAGLE 

2 

39  2  3 

106  12 

11300 

*P 

*P 

*P 

: 

HIGH  ALT  I TUDE  OBS 

COALOALE  1  NM 

1693  FREMONT 

1 

105  47 

6929 

c 

R  L  OANTA 

COALDALE  2  SW 

1690 

FREMONT 

1 

105  47 

6900 

5P 

OP 

B  C  CRAMER 

COCMETOPA  CREEK 

i  n  > 

GUNNISON 

106  46 

8000 

Hi 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBRAN 

17*1 

MESA 

107  38 

61  37 

5P 

SP 

TED  A  SMITH 

COLORADO  NAT  HON 

1772 

MESA 

2 

39  06 

106  44 

5790 

2P 

SUPT  COLO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  «9  AP 

1778 

EL  PASO 

104  42 

4 

COLUMBINE 

1792  ROUTT 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CORTE2 

1086 

MONTEZUMA 

2 

37  21 

106  34 

6177 

SP 

SP 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

1928 

MOFFAT 

2 

40  31 

107  33 

6260 

IIP 

: 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1  999 

GUNNISON 

2 

38  52 

106  96 

8859 

5P 

SP 

:  h 

MRS  MARY  A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK  9  NM 

1976 

TELLER 

1 

103  18 

8900 

c 

WILLIAM  M  SNARE 

CUCHARAS  DAM 

204P 

HUERFANO 

104  36 

: 

ARCHER  B  CRISP 

CUH3RES 

2046 

CONEJOS 

106  27 

10016 

s 

OEERTRA 1 L 

2162 

ARAPAHOE 

104  03 

9183 

c 

EVERITT  L  DAVIS 

DELHI 

21  78 

LAS  ANIMAS 

37  3B 

104  01 

5P 

SP 

CHARLES  F  SHAFFER 

OEL  NORTE 

21  44 

RIO  GRANDE 

106  21 

6P 

LYNN  K  WOOOS 

DELTA  1  E 

2192 

DELTA 

38  45 

5125 

OP 

M  D  PRESTON 

DENVER  H9  AIRPORT 

222U 

DENVER 

I 

39  46 

104  53 

5283 

MID 

hid; 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

tDCNVCR  MB  CITY 

222* 

OCNVER 

* 

39  45 

105  00 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DILLON 

2201 

SUMMIT 

106  04 

8794 

*P 

*p 

BOARD  OF  WATER  COMM 

OOHERTY  RANCH 

2312 

LAS  ANIMAS 

1 

103  53 

5130 

9F 

MRS  M  A  CROWDER 

DOLORES 

2  326 

MONTEZUMA 

106  30 

6940 

»A 

LLOYD  C  PYLE 

DURANGO 

2432 

LA  PLATA 

2 

107  53 

6530 

OP 

6P 

MALCOLM  R  OAVTON 

CADS 

KIOWA 

1 

38  29 

102  47 

4258 

3P 

9P 

MILLARD  C  ROBERTS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

249* 

EAGLE 

2 

106  55 

6497 

MID 

M|0 

FED  AVIATION  AGENCY 

CASTONV1LLE    1  NNM 

EL  PASO 

10*  34 

7250 

6* 

CARL  R  GUY 

EASTONVILLE  2  NNE 

24Vt 

EL  PASO 

7270 

6P 

HAROLD  W  TWEEDY 

CASTONVILLE  3  Nm 

2497|  £L  PASO 

39  06 

104  36 

7000 

RALPH  H  EVANS 

EASTONVILLE  6  WSM 

2901  £L  PASO 

39  02 

10*  40 

I  OA 

DARMIN  0  MOOLLEY 

ECKLEY 

25  35 
2593 

102  29 

3900 

: 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

ELBERT 

104  33 

6785 

5P 

9P 

HANS  LARSEN 

ELBERT  2  MNM 

2999 

ELBERT 

39  16 

104  33 

7025 

SP 

FRANK  R  KELLY 

ELBERT  3  SE 

2*97  ELBERT 

104  30 

6750 

a* 

EARL  RAMEY 

ELBERT  A  SSM 

299B 

ELBERT 

104  34 

7220 

8A 

HUGH  MUNOY 

ELBERT  6  SSE 

2600 

ELBERT 

39  08 

104  32 

7210 

: 

LELAND  P  OLKJER 

ELBERT  5 

2601 

ELBERT 

* 

104  36 

6925 

6P 

CHARLES  A  MEL6URN 

ELBERT  8  SM 

2603  ELBERT 

7240 

9P 

C  M  COLE 

ELECIR*  LAKE 

2624 

LA  PLATA 

2 

37  33 

107  48 

6398 

MIO 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELK  CREEK 

2fc33 

JEFFERSON 

39  29 

105  22 

c 

SAMUEL  J  HARGIS 

ESTES  PARK 

2759 

LARIMER 

40  23 

105  31 

7*97 

*P 

*P 

« 

H 

U  5  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

JEFFERSON 

39  3B 

105  19 

7000 

3P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGREEN  2  SW 

JEFFERSON 

39  37 

105  21 

7300 

I 

RAY  S  FLEMING 

EVERSOLL  Ranch 

2803 

BACA 

37  02 

102  05 

3376 

6P 

d 

J  C  EVERSOLL 

F AIRPLAY 

201*' 

PARK 

39  14 

106  00 

10000 

U  S  FOREST  SERVICE 

FLAGLER  2  NW 

2932 

KIT  CARSON 

3 

39  19 

103  05 

4975 

5P 

7A 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

294A 

LOGAN 

3 

102  30 

4250 

AP] 

F ORDER  •  S 

299T 

LINCOLN 

1 

38  33 

103  41 

4739 

OP 

6P 

MELVIN  6  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

3003 

LARIMER 

105  05 

3001 

7P 

7P 

7P 

:g« 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

3016' 

LA  PLATA 

;? " 

106  03 

7595 

5P 

SP 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

FORT  LUPTON   I  N 

3027 

WELD 

40  06 

104  49 

9P 

SP 

LEON  MOOOY 

FORT  MORGAN 

3036  MORGAN 

«  i? 

103  48 

4321 

OA 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN 

3063  EL  PASO 

1 

38  *1 

104  42 

5546 

74 

ARTHUR  E  ORCUTT 

FOWLER 

3079, 

OTERO 

1 

36  08 

104  02 

4338 

7A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FRASER 

3113 

GRAND 

2 

39  <-7 

105  90 

6560 

6P 

RONALD  R  TUCKER 

FRUITA  2  N 

31*6 

MESA 

2 

39  11 

106  44 

4516 

6P 

OP 

S  STEELE  BU«GIN 

GARDNER 

3222 

HUERFANO 

1 

37  A6 

109  11 

6970 

6P 

FREO  G  WAGGONER 

GATEWAY  1  SW 

324* 

MESA 

2 

38  40 

108  59 

4362 

SP 

SP 

MRS  M  S  HUBBARD 

GENOA  1  m 

3238 

LINCOLN 

103  32 

5603 

9P 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3.61 

CLEAR  CREEK 

- 

39  42 

6570 

5P 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLENwOOO  SPRINGS  1  N 

3359  GARFIELD 

2 

39  34 

107  20 

5823 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KGLN 

GORE  PASS  RANCH 

3*23, 

GRAND 

2 

40  09 

106  28 

7602 

^0 

MRS   J  M  MOHNHOL  Z 

GRANADA 

3*77 

PROWERS 

1 

36  04 

102  19 

3484 

Clyde  a  Kennedy 

GRAND  JUNCTION  WB  AO 

MESA 

2 

39  07 

106  32 

MID 

MID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  6  ESC 

MESA 

2 

39  03 

106  27 

4710 

5P 

5P 

3P 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  STA 

GRAND    LAKE    1  WNW 

3496  GRAND 

2 

105  50 

8576 

3P 

JP 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3900 

GRAND 

2 

*0  11 

109  92 

8266 

5P 

9P 

U  S  BUR  RECLAMAT  ON 

GRANT 

3530 

* 

39  28 

105  41 

8687 

5P 

9  Pi 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  12  SE 

3939, 

MOFFAT 

6912 

FRANK   A  BOCHMANN 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

33*1 

ALAMOSA 

5 

37  43 

105  32 

8120 

5P 

SP 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

39*6 

WELD 

40  26 

4648 

BA 

OA 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREENLAND  6  SE 

3979 

EL  PASO 

39  08 

104  44 

7350 

FRANK  A  ROGERS 

GREENLAND  9  NE 

390* 

DOUGLAS 

39  16 

104  44 

6725 

KELSEY  POTTENGER  JR 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3392 

SUMM I T 

2 

39  53 

7740 

3P 

jp 

JP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRCYSTONE 

36  C9 

MOFFAT 

2 

40  37 

6800 

"\ 

INACTIVE  1/1/63 

GROVE R  10  W 

364] 

WELO 

*0  31 

104  24 

5090 

5P 

•1 

MRS  DORIS  A  MCGEHEE 

GUFFEY  10  SE 

MM 

FREMONT 

1 

36  *1 

105  23 

6200 

*p 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

3662 

GUNNISON 

2 

36  31 

106  56 

766* 

5P 

SP 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

MOFFAT 

2 

40  22 

107  37 

62  30 

OA 

MRS  ETHAL  H  JORDAN 

MARTSEL 

3011 

PARK 

39  02 

105  48 

8866 

&P 

MRS  BESSIE  C  MANLIN 

MASWELL 

3828 

KIOWA 

1 

38  27 

103  10 

4333 

OP 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

3*53 

BOULDER 

39  56 

105  17 

592  3 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

wurocN 

iff 

ROUTT 

2 

40  30 

107  15 

6337 

6P 

*p 

A  RAY  GOREE 

HERMIT  7  ESE 

3951 

MINERAL 

5 

37  46 

107  08 

9001 

5P 

5P 

MRS  MABEL  WRIGHT 

MOEHNE 

4C4T 

LAS  AN 1  MAS 

1 

37  16 

104  23 

5716 

CHARLES  F  NtCOL 

HOLLY 

4076 

PROWERS 

I 

36  03 

102  07 

3393 

" 

6A 

H 

W  R  DAVIS 

HOLYOKE 

4082 

PHILLIPS 

1 

*0  39 

102  16 

37*6 

6P 

6P 

F  B  FLANAGAN 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4W9 

GRAND 

2 

*0  03 

106  09 

7800 

6P 

6P 

COLO  GAHE  »  FISH  OEP 

HOY  T 

•IV 

MORGAN 

40  30 

104  03 

4995 

MRS  BERTHA  W  MEYER 

HUGO 

417; 

LINCOLN 

1 

39  08 

103  28 

30  34 

BARBARA  L  MATT  1 X 

IDAHO  SPRINGS 

42  3-. 

CLEAR  CREEK 

39  45 

105  31 

7547 

6P 

«p 

WILLARD  G  HOL MAN 

l Dal  i  a 

*242 

i 

39  42 

102  17 

3955 

OP 

THEODORE  W  CLARK 

IGNACIO  1  N 

425? 

37  08 

107  )6 

6*2* 

5P 

9P 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  i  SW 

42  7. 

PITKIN 

2 

39  05 

106  37 

10550 

s 

Twin  lakes  R  ♦  C  CO 

JOES 

*3S0 

3 

39  39 

102  41 

4200 

mrs  ruth  e  Snyder 

JOHN  MARTIN  OAM 

*383 

BENT 

1 

38  05 

102  57 

361* 

*P 

4P 

*P 

:  h  ■ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

4397 

CLEAR  CREEK 

"** 

109  91 

1032* 

5P 

5P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

STATION 

0 

Q 

COUNTY 

AGE  : 

Z 

0 
P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

1 

LONG 

s 

PRECIP. 

< 

SPECIAL 

JULESBuRG 

**13  SEDGWICK 

*T*i  00 

102  19 

34*9 

5* 

•>f 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

4***1  LINCOLN 

1    1  3*  ** 

103  32 

5130 

7A 

EMANUEL  S  1NNESS 

KASSLER 

**32  JEFFERSON 

3495 

S! 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE 

**60l  WELD 

3230 

S! 

si 

MISS  THYRA  m  NELSON 

KIM    19  NNE 

-53 

LAS  ANIMAS 

32*0 

ROBERT  L  PLATT 

!  KIOWA  1  W 

4^8 

ELBERT 

6330 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA  9  SSE 

4584  ELBERT 

6701 

6f 

MRS  SUE  WATSON 

j KIOWA  4  SM 

4565  ELBERT 

6350 

6P 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA  5  S 

4901 

ELBERT 

6613 

MR  A  B  LUCORE 

KIT  CARSON 

4603  CHEYENNE 

4264 

t.t 

00 

WILLIAM  H.HOLTHUS 

KUTCH  6  SSE 

*666  LINCOLN 

1  36  30 

103  90 

6390 

JAMES  R  P1CKENPAUGH 

LA  JUNTA  F AA  AIRPORT 

*720  OTERO 

1  36  03 

103  31 

4106 

MIL 

mil 

FEO  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

*734  HINSDALE 

5P 

MRS  EMMA  L  LI  SKA 

LAKE  GEORGE  8  SM 

474 

6300 

5P 

61 

LAKE  MORAINE 

4750  EL  PASO 

10263 

COLO  SPG 5  wTR  WORKS 

:  LAKE WOOD 

*7*< 

JEFFERSON 

3637 

•P 

OPl 

BOARD  OF  HATER  COMM 

LAMAR 

*770  PROWERS 

3633 

-1 D 

MIC 

CHAS  E  MC  PhERSON  JR 

|  LAS  ANIMAS 

*63*  BENT 

3692 

•>f> 

5P 

AM  CRYS  SUGAR  CO 

LA  VETA 

4865  HUERFANO 

7026 

•6 

'  *H 

CHARLES  J  MASINTON 

LEADVILLE 

*66*  LAKE 

101  77 

116 

'  llP\ 

RAO 10  STATION  KBRR 

LEADVI LLE   10  WNW 

Atfli 

LAKE 

1    39  17 

106  26 

11000 

3 

U  S  WEATHcR  BUREAU 

LEROY  7  WSW 

LOGAN 

3  40  29 

101  01 

4390 

•P 

GILBERT  LI NO STROM 

J  LIME  3  SE 

900 

1  PUEBLO 

1  •*! 

!  LIMON  10  SSM 

j  ELBERT 

3360 

61 

•p 

S  G  PETERSON 

9011 

,  LINCOLN 

5  360 

MID 

!  MIO 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

i  LITTLE  DOLORES  9  NC 

90*1 

1  MESA 

6373 

3P 

Charles  v  eckhan 

.,  LITTLE  MILLS 

304 

1  RIO  BLANCO 

61*6 

•6 

6P 

COLO  GAME   *  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

511* 

BOULDER 

*930 

•A 

8  A 

gt  west  sugar  co 

LONGMONT  A  NW 

512 

BOULOER 

51*9 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

31 A 

■  LARIMER 

6960 

u  s  weather  Bureau 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

si  ec 

SAGUACHE 

2  96  03 

106  37 

10205 

i 

u  s  weather  bureau 

MANASSA 

9321 

! CONEJOS 

3  37  10 

103  36 

7676 

*P 

*P 

MANASSA   HIGH  SCHOOL 

MANCOS 

9321 

I MONTEZUMA 

3K 

EDGAR  A  NOLAND 

MANITOU  SPRINGS 

5  j5i 

' EL  PASO 

6606 

t 

MANI TQU  SPMGS  HTORO  PL 

MARVINE 

RIO  BLANCO 

7200 

OP 

4P| 

Guy  m  stealEv 

'  MAY8ELL 

S44« 

MOFFAT 

5920 

OP 

•P 

1  MEEKER 

3*04 

RIO  BLANCO 

6242 

ss 

Si! 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

'  MEREOITH 

550T  P|TK|N 

7797 

OP 

6P 

HOWARD  1  OEARhAMER 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

3531  MONTEZUMA 

7070 

SP 

5P 

PaRk  SUPER  1 NTENDENT 

MONARCH  PASS 

3093 

CHAFFEE 

11342 

EARL  J  MILLIGAN 

MONTE  VISTA 

9706  RIO  GRANDE 

9  37  33 

106  09 

7663 

SP 

5P 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTROSE  NO  1 

5717,  MONTROSE 

2  36  29 

107  5J 

3030 

5P 

9P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

MONTROSE 

5630 

7A 

7A 

UNCONPAHGRE  V  W  U  A 

'  MONUMENT  2  WSW 

5730 

EL  PASO 

7400 

5P 

SPl 

U  S  FOREST  SERVICE 

MORRISON  1  SW 

9703 

JEFFERSON 

6000 

RAYMOND  P  BUCKLES 

'  MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

581? 

HUERFANO 

eeoo 

JOHN  A  2EHBER 

NEW  RAYMER 

9922 

MELD 

4764 

R  0  SHCPPERD 

NORTMDALE 

3971 

DOLORES 

6693 

9P 

SP 

9990 

LAS  AN  I  MAS 

6800 

SP 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

•012 

SAN  MIGUEL 

7017 

(  1 

6P 

0023 

WELD 

A   *0  42 

104  47 

5189 

: 

LLOYD  A  GIFF1N 

ORDWAY 

6131 

CROWLEY 

1  16  13 

103  45 

4300 

■A 

OTIS  11  NE 

6192 

MASHl NGTON 

3  40  16 

4263 

-7P 

E  E  LlNOGREN 

6203  OURAY 

2  36  01 

7740 

9P 

FRANCIS  J  COUGHLIN 

PAGOSA  SPRINGS 

62S1 

ARCHULETA 

2  37  U 

7236 

Of 

SP 

GLEN  D  EDMONDS 

PALISAOE  1  S 

626c 

MESA 

2  39  06 

4740 

74 

7A 

MR  W  F  GREEN 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

6271 

HINSDALE 

2  37  30 

7721 

*; 

SP 

JOHN  M  TAYLOR 

PAOLI 

6299 

PHILLIPS 

3  *0  37 

3698 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAONIA 

0306 

DELTA 

2,  36  92 

9665 

•  P 

SPl 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

6315  MONTROSE 

2  36  22 

5309 

7P 

TP 

CHALMER  H  GARBER 

6326  ELBERT 

*  39  31 

10*  39 

SP 

I 

:  h 

LOUIS  D  RUGGLES 

PARSHALL  10  SSE 

6342  GRAND 

2  39  55 

106  07 

8270 

3P 

jonas  a  Russell 

PENROSE  3  NNM 

6410  FREMONT 

1  36  27 

5501 

6A 

BEAVER  PARK  CO 

PITKIN 

6513 

GUNNISON 

2   38  36 

9200 

6( 

6P 

PLACERVILLE 

6524  SAN  MIGUEL 

2  36  02 

7322 

4P] 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM  1  M 

9560 

CONEJOS 

5  37  21 

9837 

U  S  BuR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEM  2  W 

6591 

MONTEZUMA 

DON  w  CLEVER 

PUEBLO  MS  AIRPORT 

6740 

PUEBLO 

[ill !? 

4639  MID 

Ml  a 

u  s  weather  Bureau 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

67*3 

PUEBLO 

4667 

7A 

7A 

COL  wTR  CONT  BOARD 

PUEBLO  KCSJ-TV 

6790 

|  36  17 

INACTIVE  1/1/63 

6763 

PUEBLO 

38  16 

10*  21 

466C 

OA 

MRS  OPAL  J  MATERS 

PYRAMIO 

6797 

ROUTT 

40  1* 

107  06 

608* 

VAR 

Ralph  b  winter 

rabbit  ears  pass  6  msm 

6811 

ROUTT 

40  22 

9340 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RANGELY 

6631 

RIO  BLANCO 

*0  05 

6216 

SP 

9P 

TOMN  OF  RANGELY 

REO  FEATHER  LAKES 

LARIMER 

40  *8 

8365 

6P 

OP 

JOSEPH  E  DAL TON 

REDSTONE 

•96< 

PITKIN 

39  11 

7200 

5S 

ss] 

GEORGE  A  WHITE 

RICO 

7017 

DOLORES 

37  41 

8842 

61 

6^ 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE  2  ENE 

7031 

GARFIELD 

39  33 

5319 

9P 

5P 

MRS  L  M  THOMPSON 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7030 

HINSDALE 

37  43 

■  s 

ROLLIN  LUNTEV 

RIVER  SPRINGS  RS 

>:<,<. 

CONEJOS 

37  03 

8562 

8 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

7167 

OTERO 

36  02 

103  42 

41TB 

9P 

SP 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

7267 

EL  PASO 

36  52 

104  05 

6006 

6P 

M|0 

ROBERT  B  RAPP 

RUXTON  PARK 

EL  PASO 

36  31 

9060 

6P 

6P 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

731S 

PUEBLO 

37  53 

6790 

SP 

SW 

MR  w  M  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

SAGUACHE 

38  25 

106  09 

769J 

5P 

5P 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  IDA 

?  >7fl 

CHAFFEE 

36  32 

7060 

5P 

9P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

SAN  LUIS 

7*28 

COSTILLA 

37  12 

7965 

MRS  NE A  G  GALLEGOS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

r«  ■ : 

MINERAL 

37  49 

9706 

ALVIN  L  WINT2 

SAPINERO  8  E 

7455  GUNNISON 

38  29 

7720 

SP 

COLO  GAME  ♦  FISH  OEP 

SARGENTs 

r*6C 

SAGUACHE 

2  38  2* 

8*63 

6P 

BERNARD  IRBV 

SEDAL1A  4  SSE 

7510 

DOUGLAS 

39  23 

104  56 

6173 

9A 

mrs  Gwendolyn  nichols 

SEDGM1CK  5  S 

7919 

SEDGWICK 

40  51 

102  31 

3990 

SP 

SP 

M 

LAYTON  0  MUNSON 

SE  1  BERT 

7919 

KIT  CARSON 

39  16 

♦703 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAM  6  SSE 

7997 

LINCOLN 

39  27 

5157 

CHARLES  E  SCHOONOVER 

SHOSHONE 

7610 

GARFIELD 

39  3* 

107  14 

6923 

OP 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

76*0 

BOULDER 

40  02 

105  35 

10200 

CITY  OF  BOULOER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUB 

7650 

CONEJOS 

5  37  23 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUB 

SILVERTON 

7*96 

SAN  JUAN 

2  37  46 

9322 

OP 

5P 

ROBERT  K  my MAN 

SIMLA 

766* 

ELBERT 

1  39  09 

6020 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICE* 

78*6 

JACKSON 

4  40  27 

8379 

5P 

A 

MRS  M  A  MC  NAMARA 

SPR I NGF 1ELD 

7062 

Baca 

1  37  2* 

102  37 

**03 

opI 

HERBERT  t  HOMSHER  JR 

SPRINGFIELD  7  WSw 

POOO 

BACA 

1  37  23 

102  42 

*S7$i 

5P 

5P 

9P 

SE  COLO  ORCH  EXP  STA 

SPRINGFIELD  8  S 

7B67 

BACA 

1  37  17 

4  500 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

STEAMBOAT  SPRINGS 

P936 

ROuTT 

2  40  30 

6770 

SS 

SS 

R    WAYNE  LIGHT 

STERLING 

7990 

LOGAN 

4  40  37 

3939 

OA 

04 

GT  west  Sugar  co 

STON1 NGTON 

7992 

BACA 

37  IT 

3801 

6P 

MRS  ARMILDA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

BOOI 

KIT  CARSON 

39  20 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

sugar  loaf  reservoir 

6064  LAKE 

39  13 

10000 

60 

6P 

OP 

JOHN  SOD 1 C 

SUMM | TV  J  LLE 

0092 

RIO  GRANDE 

37  26 

11330 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TACOMA 

019* 

LA  PLATA 

37  31 

7300 

„ 

IVAN  A  AMBR0S1ER 

6197 

PUEBLO 

38  25 

104  07 

3000 

5P 

SP 

JOHN  M  WATSON 

TAYLOR  PARK 

610* 

GUNNISON 

2  36  49 

106  37 

9206 

P 

9PJ 

UNCOMP AHGRE    V  W  U  A 

TELLUR1DC 

020* 

SAN  MIGUEL 

2^  37  37 

6736 

6P 

OP 

HARRY  B  WRIGHT 

TERC10  4  NW 

0220 

LAS  ANIMAS 

1   37  05 

60*0 

JUAN  1 TA  G  TORRES 

TRINIDAD 

6*29 

LAS  ANIMAS 

1  37  10 

6030 

^P 

5P 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD  F AA  AIRPORT 

8*3* 

LAS  ANIMAS 

1    JT  15 

57*6 

HID 

MID 

FEO  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

6*9* 

SAN  MIGUEL 

2  37  50 

9660 

mEST  COLO  POMER  CO 

TROY  1  SE 

6^00 

LAS  ANIMAS 

1  37  08 

6*60 

t>P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

0901 

LAKE 

1  39  05 

9300 

74 

twin  lake  it  *  c  co 

TWO  BUTTES   1  NW 

1910 

BACA 

1  37  3* 

4073 

6P 

•P 

JOHN  P  NUTt 

URAVAN 

0960 

MONTROSE 

21  38  22 

108  44 

30131 

9P 

9P 

UNION  CARBIDE  CORP 

VALLEC 1  TO  DAM 

0902 

LA  PLATA 

2    37  22 

107  35 

7650l 

9P 

SP 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

•722 

KIT  CARSON 

3  39  18 

102  44 

4300 

7A 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

•7*2 

MINERAL 

5  37  48 

6500 

7A 

7* 

7A 

GEORGE  A  W1NT2 

WALOEN 

87*6 

JACKSON 

4   *0  44 

106  16 

6099 

5P 

3P 

0  M  OONOHOE 

WALSEN8URG  POWER  PLANT 

8781 

HUERFANO 

1    37  37 

104  48 

6221 

5P 

3P  C 

WALSENBuRG  UTILITIES 

88  )9 

LARIMER 

*  40  23 

103  12 

5200 

5P 

3P 

P  H  BOOThROYO 

WESTCL I FFE 

8931 

CUSTER 

1  36  06 

105  29 

7860 

5P 

SP 

WETMORE  2  S 

CUSTER 

1   >«  13 

105  06 

6575 

5P 

5P 

MRS  NETTIE  R  6REECE 

WHITE  ROCK 

6997  PUEBLO 

I  37  32 

104  07 

WILLIAM  F  KREIOER 

MIGGINS  7  SW 

WELO 

4  40  09 

104  11 

*710 

5P 

3P 

3P 

EDWARD  H  CPPLE 

milcox  Ranch 

DELTA 

2  36  35 

107  31 

59*0 

RALPH  M  CLINE 

Windsor 

91*1 

WELO 

4   40  29 

104  5* 

*69* 

IA 

GT  WEST  SUGAR  CO 

WINTER  PARK 

917% 

GRAND 

2  39  54 

105  *6 

9066 

8* 

H  L  MC  PETERS 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

9181 

MINERAL 

37  29 

106  47 

10642 

5P 

8* 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

MOLF  CREEK  PASS  4  w 

0109 

MINERAL 

37  29 

106  52  , 

9*26 

OA 

H  S 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

MOOD LAND  PARK  8  NNM 

9210 

TELLER 

39  06 

105  03 

7760 

U  S  FOREST  SERVICE 

92*3 

YUMA 

*0  0* 

102  13 

>3?5 

5P 

9P 

HARLAN   A  ZION 

ROUTT 

*0  09 

106  3* 

7090 

SP 

FLOYD  M.MONTGOMERY 

YELLOW  JACKET  1NM 

5271 

MONTEZUMA 

37  33 

108  44 

7P> 

7P 

MR  CHARLES  0  WOOO 

92  9  5 

> 

*0  07 

102  44 

two 

*P 

4P 

Yuma  POLICE  DEPT 

t.    1  ARKANSAS.     2  COLORADO,     3  KANSAS ,     *  PLATTE,     9  RIO  GRANDE. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  ChUI 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 


MARCH- 1964 
Volume  69     No.  3 


ASHEVILLE:  1964 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
MARCH  1964 


r 

c 

1^ 


Station 

Temperature 

Precipitation 

'J 
*  1 

<E 

Average 
Minimum 

Average 

.1 

£  55 

•  £ 

• 

•A 

i 

0 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 
a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mlii. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

J 

°  | 

a  A 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

46.4 

21,7 

34,  1 

64 

30 

7 

9 

953 

_ 

.31 

•  12 

3 

5.0 

10 

4* 

2 

0 

0 

BUENA  VI5TA 

42*2 

13.7 

28.0 

-  5.1 

60 

31 

-  3 

1 1 

1 140 

j  | 

1 

.  70 

•  08 

•  26 

24 

10.0 

3 

0 

0 

CANON  CITY 

52  •  4 

25.6 

39.0 

-  3,9 

7 1 

3 1 

1 1 

9 

796 

0 

3 

24 

0 

1.35 

•  5  3 

.43 

7 

15.0 

10 

8 

5 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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37. 

4" 

\  , 

5 

73 

31 

7 

24 

848 

o 

3 

27 

o 

29 

.70 
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44. 

9 

14. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


MARCH  1964 

Continued  
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16. 
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41.5 
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31 
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.23 

.10 
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1 
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1 

0 
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44.3 
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63 
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11 
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0 

.25 

-  .17 

.18 
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33.8 

-  3.2 
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50 
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-20 

14 

1502 
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10 

31 

22 

.73 

.25 

24 
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3 
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a» 

WOLP  CREEK  PASS  1  E 

26.6 

3.2 

15.9 

46 

31. 

-10 

15 

1517 

0 

25 

31 

10 

5.54 

1.33 

24 

120.0 

78 

25 

11 

5 

1 

DIVISION 

23.6 

-  6.9 

1.12 

.40 

25.5 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       81°  on  the  31st  at  Eversoll  Ranch 

Lowest  Temperature:        -36°  on  the  9th  at  Antero  Reservoir 

Greatest  Total  Precipitation:       D  6.25  Inches  at  Redstone 
Least  Total  Precipitation?  0.00  inch  at  Brandon 

Greatest  One-Day  Precipitation:       1.33  inches  on  the  24th  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     120.0  Inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       7g  inches  on  the  25th  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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.06 

.02 

.02 

T 

T 

LAMAR 

.19 

.02 

T 

.03 

• 

LAS  ANIMAS 

•  OS 

.01 

•  01 

T 

Io2 

•  01 

LA  VETA 

1.96 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  weather  Bureau  Office.  P.O.  Box  1079,  Denver      Colorado    80201  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,   for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this 
bul letln . 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  8F.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement  In  miles.  Monthly  degree  day 
totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are 
taken  from  different  points  for  successive  observations;     consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsis- 
tencies in  the  record. 

Entries  of  snowfall  tn  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include      snow  and  sleet.     Entries  of  snow 
on  ground  Include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";   "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Tenporature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at 
5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the   letters  C,  G,   H,    J,   and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table . 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  Irregular  intervals,   will  be  published  later  In  "Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin. 

Mo  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  "Dally  Soli  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

♦  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

»    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shel- 
ter located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  Is  entered,   less  than  10    days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.  Degree 
day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  -  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all 
of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  50  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1964 


S3 

<t> 

3 

(/) 
O 

a 

CP 

— * 

GO 

If0"* 

r 

ri 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

47 
24 

55" 
28 

40 
16 

28 
10 

50 

40 

36 
18 

25 
17 

26 

38 

50 

55 

45 

30 

50 

42 

57 

57 

47 

33 

60 

60 

52 
27 

50 
15 

34 

U 

52 
24 

48 

20 

56 

17 

54 

64 

56 

46,4 
21.7 

BLENA  VISTA 

MAX 
MIN 

46 

10 

46 
1  8 

47 
16 

39 
10 

35 
15 

31 
1 1 

31 
9 

29 
12 

39 

38 

40 

43 

38 

30 

41 

42 

55 

54 

51 

40 

51 

50 

43 
19 

30 
1* 

32 
12 

35 
14 

34 

17 

45 

12 

54 

59 

60 

42.2 
13.7 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

57 
36 

59 
33 

49 
28 

45 
1 8 

54 
2  9 

49 
23 

28 
18 

32 
19 

44 
1 1 

42 

50 
1  7 

59 

53 

46 

58 

55 

64 

66 

63 

46 

61 

62 

56 
32 

50 
18 

29 
12 

50 
25 

44 
24 

57 
22 

56 

70 

71 

52.4 
25.6 

CCALDAlE  2  SW 

MAX 
MIN 

47 
26 

48 
34 

37 
2  3 

33 
3 

43 
23 

38 
1* 

28 
13 

33 
16 

41 

10 

39 
22 

40 

46 
29 

45 

41 
9 

46 
28 

41 

58 

56 

46 

41 

54 
14 

54 

45 
25 

39 
15 

38 
5 

42 
23 

42 
26 

53 
13 

61 
1 8 

65 

67 
27 

45,4 
19.5 

COLORADO  SPRINGS  W8  AP 

MAX 
MIN 

55 
2 1 

52 
26 

28 
18 

37 
1 2 

53 
1 8 

29 
1  7 

21 
14 

25 

0 

31 
-  1 

36 

30 

49 

46 

30 

44 

39 

55 

60 

37 

39 

56 

60 

50 
24 

24 
17 

28 
9 

48 
20 

43 
23 

46 
23 

50 

64 

69 

43,0 
18.7 

DELHI 

MAX 
MIN 

52 
30 

55 
32 

48 

22 

39 
10 

55 
24 

49 
24 

45 
23 

28 
18 

45 
B 

49 
25 

53 
18 

65 
28 

59 
2  8 

43 
1 2 

60 
26 

50 

65 
26 

67 

59 

42 

63 
15 

70 

62 
35 

56 
16 

39 
13 

56 
22 

50 
IB 

58 
23 

58 
1 8 

68 
24 

75 

54.3 
23.1 

EADS 

MAX 
MIN 

5B 
20 

65 
25 

55 
25 

43 
15 

60 
15 

50 
25 

37 
17 

35 
20 

50 
9 

50 
22 

54 
1 5 

70 
35 

65 

45 
1  7 

62 
15 

65 

70 

60 

40 

60 
12 

70 

70 
26 

50 
15 

35 
10 

56 
12 

55 
25 

52 
25 

55 
20 

72 

75 
35 

56.1 
21.2 

EVERSOLL  ranch 

MAX 
MIN 

68 
2  3 

46 
24 

66 
2  3 

55 

40 
19 

38 

24 

51 

62 

60 

70 

71 

53 

70 

63 

74 

66 

63 

73 

69 
38 

56 
21 

37 
18 

64 

16 

62 
25 

53 
30 

72 

61 

61.0 
25.2 

fcrder  e  s 

MAX 
MIN 

59 
8 

60 
1  7 

47 

43 

59 

44 

33 
10 

32 
18 

36 

39 

41 

55 

56 

40 

56 

50 

64 

66 

60 

42 

57 

69 

60 
21 

56 
16 

35 
12 

56 
11 

40 
19 

50 
22 

53 

71 

75 

51.6 
15.9 

HOLLY 

MAX 
MIN 

60 
14 

59 
1 3 

71 
10 

45 
14 

62 

1  8 

69 

48 

12 

58 
10 

56 

74 

62 

62 

64 

55 

68 

72 

47 

75 

46 

73 
21 

60 
17 

44 
14 

35 
10 

39 
15 

56 
20 

54 

57 

73 

58.8 
16.0 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

58 
1 7 

64 

62 

47 

63 

59 

43 
17 

41 

22 

45 

45 

55 

70 

70 

61 

59 

66 

72 

64 

43 

61 

73 

67 
38 

56 
17 

36 
1  7 

55 
10 

55 
22 

56 
29 

56 

71 

76 

58.4 
22.2 

KIT  CAQSON 

MAX 
MIN 

58 
12 

64 
1 9 

45 
25 

40 

60 

48 

34 
17 

34 
16 

43 

50 

50 

62 

51 

41 

60 

60 

65 

70 

58 

69 

32 
14 

32 
9 

54 
11 

50 
24 

53 
19 

55 

68 

75 

52.9 
17.1 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 

66 

34 

44 

60 

34 

43 
22 

32 
17 

43 

45 

55 

67 

57 

45 

56 

52 

69 

69 

44 

44 

65 

73 

63 
26 

33 
19 

39 
16 

57 
17 

52 
23 

56 
29 

57 

72 

76 

53.5 
23.1 

LAMAR 

MAX 
MIN 

59 
17 

67 
2 1 

37 
2  3 

45 
1 5 

64 
10 

40 

43 
20 

35 
19 

47 

55 
1 8 

56 
1 3 

72 

63 

48 

63 

55 

69 

72 

47 

43 

60 

73 

60 

30 

36 
18 

35 
16 

58 
10 

57 
21 

57 
26 

57 

73 

79 

55.6 
19.4 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

59 
14 

66 

55 

44 

68 

59 

43 
21 

43 
21 

47 

51 

58 

69 

46 

55 

60 

68 

70 

60 

44 

62 

72 

68 
32 

54 
19 

39 
16 

58 
9 

56 
9 

58 
26 

58 

73 

76 

57,1 

19.  1 

LA  VETA 

MAX 
MIN 

49 
8 

47 

46 

40 

45 

47 

44 

5 

34 
-  2 

36 

46 

43 

46 

49 

49 

49 

45 

47 

52 

56 

37 

48 

52 

50 
12 

40 
9 

32 
7 

40 
13 

42 
15 

42 
17 

59 

55 

62 

46,0 
12,0 

LEADVILLE 

MAX 
MIN 

33 

36 
1 3 

26 

15 

30 

17 

24 
-  1 

18 
-  7 

27 

17 

30 

38 

25 

20 

28 

35 

46 

42 

22 

23 

40 

39 

27 
5 

29 
10 

19 
7 

23 
9 

22 
10 

32 
6 

43 

45 

50 

29.7 
5.5 

LIMON  tO  S5W 

MAX 
MIN 

53 

53 

44 

36 

53 

36 

31 

14 

26 
10 

37 

38 

33 

46 

43 

35 

49 

44 

59 

61 

59 

32 

52 

55 

54 

20 

36 
10 

29 
5 

48 

10 

43 
20 

49 
20 

49 

63 

70 

45.7 
16.5 

LIMON 

MAX 
MIN 

54 

54 

28 

37 

53 

33 

25 
10 

28 

5 

38 

38 

37 

51 

39 

36 

51 

45 

61 

65 

37 

29 

51 

62 

41 
16 

25 
11 

30 
7 

49 
15 

41 

21 

49 
22 

51 

63 

71 

44.3 
15.6 

MONUMENT  2  WSW 

MAX 
MIN 

48 

48 

30 

37 

47 

29 

21 
6 

31 
1 

32 

37 

46 

49 

43 

34 

51 

47 

53 

58 

44 

39 

53 

54 

46 
24 

30 
11 

30 
1 

41 

6 

38 
15 

44 
12 

50 

60 

63 

43.1 
12.6 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

44 
19 

43 
20 

29 
14 

32 

36 

33 

37 
11 

30 
9 

40 

30 

40 

41 

37 

32 

45 
19 

35 

52 

51 

36 

34 

46 
10 

48 
2  1 

39 
19 

43 
16 

32 
9 

32 
7 

35 
22 

47 
10 

52 
20 

59 

59 
25 

40.4 
13,1 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
1 6 

59 

3  8 

43 

59 

33 

34 
21 

32 
2 

33 

39 

38 

52 

43 

37 

56 

46 

60 

66 

44 

44 

63 

67 

58 
27 

30 
20 

34 
14 

55 
20 

*9 
21 

56 
25 

57 

71 

74 

49,3 
18,5 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 
MIN 

57 

63 
28 

5  s 

45 

61 

54 

46 
22 

42 
20 

43 

46 

56 

68 

20 

59 

44 

58 

54 

68 

72 

64 

47 

65 
10 

72 

65 
33 

59 
16 

38 

15 

59 
10 

S3 
17 

56 
28 

58 

72 

76 

57.2 
21.1 

RUSH  2  NNE 

MAX 
MIN 

57 

54 

41 

40 

58 

34 

26 
10 

16 
7 

42 

38 

38 

50 

48 

36 

40 

45 

59 

65 

45 

34 

47 

54 

54 
10 

46 
10 

34 
3 

51 
11 

40 
14 

44 
11 

60 

64 

67 

46.0 
15.3 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

42 

39 

32 

30 

37 

30 

18 
-  3 

18 
6 

37 

31 

38 

42 

33 

37 

41 

33 

49 

50 

37 

32 

47 
1 

46 

37 
16 

29 

29 
-  2 

34 

15 

30 
10 

41 
5 

39 
14 

50 
16 

52 

36,8 
10.0 

RYE 

MAX 
MIN 

47 

49 

41 

40 

46 

40 

38 
13 

35 
18 

40 

40 

43 

48 

45 

35 

52 

55 

55 

60 

60 

47 

52 
8 

50 

48 
25 

49 
11 

49 

6 

50 

55 
11 

51 
12 

51 

63 

65 

48,4 
13.7 

SALIDA 

MAX 
MIN 

49 
1 5 

50 

41 

40 

45 

41 

29 
14 

35 
17 

40 

39 

42 

50 
19 

47 

36 

49 

47 

60 

56 

53 

44 
1 1 

55 
15 

57 
2  8 

44 

23 

39 
17 

41 

-  1 

42 

23 

38 
24 

52 
14 

60 
1 7 

65 
1 8 

67 

46,9 
17.1 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 
MIN 

54 
23 

62 
27 

52 

2  5 

39 
19 

60 

20 

50 
21 

38 
16 

37 
20 

42 
13 

53 
22 

55 
15 

67 
23 

61 

32 

42 
15 

61 
19 

50 
35 

65 
23 

67 
32 

52 
29 

35 
17 

56 
13 

69 
26 

62 
30 

55 
16 

32 
13 

56 
17 

52 
19 

52 
23 

S3 
19 

66 
23 

72 
32 

53.6 
21.8 

SPRINGFIELD  8  s 

MAX 
MIN 

1 2 

65 

5. 

41 

63 

57 

45 

56 

57 

70 

65 

65 

70 

66 

55 

55 
19 

71 
29 

61 
30 

34 

15 

60 
15 

56 
20 

71 

75 

60,1 
22.0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

37 

34 

27 

15 

26 

15 

17 
-  8 

19 

2 

27 

16 

31 

34 

26 

21 

29 

35 

46 

43 

33 

26 

37 
-17 

37 

23 
-  5 

24 
14 

20 
3 

24 

10 

20 
9 

33 
0 

41 

45 

47 

29.4 
-  2.7 

TACONY  7  SE 

MAX 
MIN 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

52 

56 

47 

34 

51 

-5 

43 
24 

25 
19 

38 

45 

48 

6R 

51 

40 

58 

49 

60 

58 

53 

40 

62 
19 

62 

54 
32 

49 
14 

36 

12 

52 
23 

52 
20 

57 
18 

57 

66 

70 

50,6 
22.7 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 

56 

33 

37 

53 

38 

41 

23 

26 
11 

42 

47 

53 

6  i 

54 

43 

59 

46 

63 

62 

42 

43 
1 9 

64 
19 

64 
3  5 

56 
30 

35 
15 

37 
9 

54 
22 

52 
17 

60 
21 

59 

68 

73 

50.7 
21.8 

Tl»0  BUTTES  1  NW 

MAX 
MIN 

54 

20 

65 
29 

49 
21 

41 
19 

56 
28 

48 
22 

50 
18 

52 
20 

62 

0 

55 
20 

48 
15 

7  0 
1  5 

64 
15 

60 
16 

62 
32 

61 
28 

69 
30 

60 
34 

50 
29 

38 
18 

56 
20 

71 
30 

65 
29 

54 
17 

32 
14 

57 
11 

54 
20 

53 
22 

55 
24 

69 

20 

75 
33 

56,7 
21.7 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

46 
28 

51 
32 

42 

2: 

35 
11 

48 

23 

45 
22 

26 
15 

24 

15 

3  7 
=  1 

43 
20 

43 
12 

52 
26 

46 
26 

39 
9 

52 
30 

49 

28 

S9 

26 

6  2 

30 

58 
28 

40 
12 

58 
1  9 

61 
31 

55 
29 

43 
16 

39 
13 

49 
26 

49 
25 

57 
17 

56 

20 

66 
25 

71 
31 

48.7 
21.5 

WESTCL  TFFE 

MAX 
MIN 

42 
•  2 

44 
19 

35 
10 

32 
-  8 

42 

0 

33 
18 

22 
9 

26 
14 

35 
-■  ■  0' 

33 
9 

41 
-15 

43 
12 

42 

2 

25 
0 

41 

2 

37 
19 

42 
0 

-6 

1  - 

36 
20 

27 
5 

47 

J 

i2 
25 

37 
16 

58 
10 

33 
-  2 

37 

38 

47 

2 

43 
8 

49 
14 

54 

22 

38.4 
7.7 

WETMORF  2  S 

MAX 
MIN 

54 
16 

52 
24 

43 
24 

39 
18 

50 
19 

?g 

2  1 

26 
14 

28 
16 

42 

D 

40 
11 

45 
5 

55 
19 

46 
23 

43 
6 

52 

46 

27 

56 
22 

59 
29 

53 
27 

41 
13 

55 
16 

57 
30 

50 
30 

44 
15 

36 
8 

45 
16 

40 
18 

53 
15 

53 
21 

65 
26 

67 
35 

47.5 
18.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  196* 


Station 

Day  Ol  Monlh 

• 

■ 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

T 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

47 
7 

42 
28 

34 
22 

39 

2 

39 
1  6 

35 

0 

37 
g 

31 

1 

35 
•  2 

35 
16 

44 
_  5 

44 
1 1 

41 
2 1 

38 
_  2 

43 
1 6 

46 
1 6 

54 
1 2 

52 

39 

44 

55 

54 

39 

40 

37 

45 

42 

49 

58 

65 

65 

27 

44.1 
13.8 

ARTESIA  2  E 

MAX 
MIN 

45 

1 1 

41 
28 

33 
1 2 

33 
3 

36 
1  7 

33 
0 

33 
1 

30 
-  3 

37 
2 

37 
15 

37 
3 

43 
10 

38 
1 3 

38 
_  2 

38 
14 

44 
13 

50 
1 8 

46 
1  J 

36 

40 

49 

49 

42 

36 

39 
1 8 

43 

41 

51 

58 

64 

65 
32 

42.1 

13.6 

ASPEN 

MAX 
MIN 

39 
2  3 

42 

o 

27 
14 

22 
_  3 

35 
7 

22 
9 

21 
2 

26 
5 

30 
- 10 

21 
12 

36 
-  8 

44 
5 

31 

1  4 

28 

38 

40 
2 

45 

49 

35 

34 

51 

47 

30 

40 

1 8 

25 
1 3 

33 

28 
1 6 

42 

49 

1 0 

53 
1 5 

55 
20 

36.1 
8.0 

BERTHOuD  PASS 

MAX 
MIN 

23 

30 
1 0 

28 

16 
•  9 

13 
0 

15 
_  7 

11 
-  8 

15 
■  I 

14 
•  1 3 

19 
1 

11 
-10 

25 
5 

32 
3 

15 

15 

21 
_  2 

28 

39 

38 

16 

25 

35 

36 

21 

22 

11 

14 

17 
-  1 

28 

37 

42 
1 8 

23.0 
1.1 

bond 

MAX 
MIN 

41 
_  i 

45 
2 1 

37 
21 

28 

2 

35 
16 

25 
8 

27 

28 
_  3 

29 
-10 

30 
10 

39 
-11 

46 
5 

38 
18 

33 

38 
14 

43 

49 

50 
1 3 

45 

40 

50 

55 

47 

42 

37 

37 

35 

48 

56 

61 

62 

41,2 
10.7 

cedaredge 

MAX 
MIN 

50 
1 7 

44 

32 

41 

20 

37 
10 

43 
22 

33 
1 8 

35 
20 

36 
1 1 

40 
7 

.  36 
20 

46 
9 

43 
26 

39 
23 

36 

48 

49 
1 8 

55 
2  \ 

59 
2  3 

44 
1 9 

45 

58 

54 

37 

39 

42 

44 

46 

52 

62 

65 

70 

46.1 
20.8 

CIMARBON  3  SE 

MAX 
MIN 

45 
-10 

38 
1 8 

34 
10 

33 
_  g 

46 
16 

35 
16 

32 
15 

34 
-  8 

35 
-18 

30 
•  5 

36 
- 1 8 

37 
0 

36 
10 

35 

40 

o 

46 
3 

46 
_  2 

53 

40 
1 2 

41 

47 

45 

41 

36 

38 

40 

41 

40 

50 

48 

34 

40.4 
3.1 

CLIMAX  2  NW 

MAX 
MIN 

26 
_  ^ 

29 

1 0 

21 

10 
-10 

20 
2 

12 
_  3 

17 

11 
_  2 

22 

„12 

14 
2 

23 
-10 

29 

22 
3 

14 

22 

28 
_  2 

38 

36 
1 3 

33 

19 

36 

33 

21 

20 

15 

16 

15 

25 

36 

39 

44 

24.1 
1.9 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

32 
•12 

32 
_  2 

35 
2 

35 
_  7 

27 

o 

40 
8 

24 

32 

30 
■  18 

25 
.  5 

24 
-2 1 

26 
-14 

31 
0 

30 
1 

27 

40 

39 
_  7 

33 
_  5 

39 

33 

35 

37 

45 

35 
j7 

38 

30 

34 

34 

40 

36 

40 

33.5 
-  .3 

CCLLBRAN 

MAX 
MIN 

46 

40 

36 

35 

42 

34 
1 5 

35 

35 

34 

36 

42 

43 

38 

38 

40 

47 

52 

50 

43 

42 

53 

54 
28 

43 
2  5 

42 
26 

40 
20 

40 
1 9 

40 

50 
16 

57 
24 

63 
29 

63 

43.6 
18.0 

COLORAnO  NAT  MON 

MAX 
MIN 

47 
2 1 

45 

3  3 

40 
24 

40 
1  7 

44 

25 

35 
2  3 

34 
1 3 

35 
15 

36 
\  3 

35 
22 

42 
1 5 

45 
3 1 

41 
21 

42 
1  7 

42 
1 3 

48 
2  5 

51 

22 

53 
31 

48 

2  5 

43 
20 

40 

56 

50 

39 

39 

45 
2  5 

46 

53 

60 

65 

69 

43.4 
23.9 

CORTE2 

MAX 
MIN 

50 
12 

44 
2  8 

43 
24 

40 
12 

50 
16 

45 
1 8 

39 
2 1 

35 
23 

42 

38 
25 

48 
1 1 

48 
26 

45 
26 

39 

46 
17 

56 
26 

57 
24 

58 
23 

55 
20 

49 
1 6 

57 

55 

41 
26 

38 

40 

45 
10 

46 

52 

58 

65 

67 

48.1 
20.5 

CRAIG 

MAX 
MIN 

36 

35 

25 

33 
_  5 

30 
1 5 

22 
-13 

27 
_  2 

22 
-21 

25 
•  13 

28 

2 

30 
- 1 4 

41 

32 
12 

30 
_  2 

40 
1 5 

36 

39 
5 

44 
14 

31 
12 

28 
_  2 

48 

49 

36 
2 1 

31 

32 

36 
2 1 

35 
1  9 

37 

44 

49 

51 

34,9 
7.4 

crested  Butte 

MAX 
MIN 

35 
_  7 

34 

35 
7 

23 
- 1 1 

28 
g 

22 
9 

23 

25 
3 

28 
-20 

24 
1 3 

29 
- 1 8 

31 
_  5 

26 
15 

24 

o 

33 

39 
_  3 

37 

42 
_  3 

36 
1 1 

29 

37 

39 
5 

37 

30 

30 

26 
1 5 

27 
1 2 

38 

43 

42 

42 

10 

32.1 
1.8 

delta  i  E 

MAX 
MIN 

47 

45 

44 

53 
2 1 

36 
20 

37 
22 

40 
1 8 

45 

39 
2  3 

49 
10 

53 
20 

41 
26 

42 

49 

53 
1 5 

59 
1 8 

63 
1 8 

47 

20 

49 
1  1 

63 

62 
32 

44 

2  3 

49 
30 

46 

52 
24 

50 

59 

66 

72 

70 

30.9 
20.3 

DILLON 

MAX 
MIN 

31 

35 

30 

17 
- 1  3 

26 

U 

24 

23 

29 
•  22 

24 
7 

35 
-12 

36 

31 

21 

27 

36 
_  5 

37 

43 
5 

40 
1 1 

24 

44 

40 
1 2 

36 

35 
i  5 

25 

24 

21 

33 

46 

46 

52 
j  2 

31.9 
3.0 

DURANGO 

MAX 
MIN 

S3 

41 

47 

41 

10 

47 
1  I 

38 
1 9 

41 
20 

38 
16 

41 

42 
2 1 

48 
7 

47 
1 8 

43 
29 

45 

45 
1 3 

54 
26 

60 
1 9 

58 
22 

49 
19 

51 

38 

57 

42 
24 

37 

43 

46 
10 

47 

37 

63 

68 

69 

48.9 
17,9 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 

43 

34 

33 

1 

35 

36 
_  J 

30 
2 

33 

36 
-18 

31 
•  5 

40 
- 1 5 

40 
1 

41 
12 

31 
-11 

37 

46 
_  i 

47 

_  2 

48 

35 
1 1 

40 

48 

50 
2 1 

39 
1 5 

44 

2  3 

33 

36 
2  3 

38 
1  8 

45 

30 

56 

60 
20 

40.7 
6,4 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

40 

35 

39 

32 
2 

38 

36 
13 

31 
1 5 

33 
10 

34 
_  2 

30 
1 7 

39 

0 

51 
1 6 

36 
24 

33 

39 

48 
1 9 

50 
16 

50 
23 

45 
1  j 

39 
10 

48 

48 

34 
19 

34 

2  3 

48 

35 

38 

44 

54 

56 

22 

59 
3 1 

41,2 
13,2 

PHASER 

MAX 
MIN 

35 

33 

29 
_  2 

19 
-17 

26 
10 

18 
-16 

21 
-17 

24 
-22 

27 
•  28 

20 
-  8 

30 
-24 

43 
-18 

30 
_  2 

19 
-10 

30 

o 

31 
-10 

45 
-18 

43 
•  9 

38 
_  g 

26 
-28 

43 
-23 

43 
-  8 

31 

30 
1 3 

25 

24 
12 

24 

13 

33 

43 
- 1 5 

47 
_  7 

52 
_  3 

31.7 
-  8.5 

FRUITA  2  N 

MAX 
MIN 

S3 
10 

45 
35 

43 
29 

45 

46 
22 

39 
14 

42 

41 
8 

39 

40 

48 

50 
1 8 

42 

38 
6 

44 

54 

58 

59 

45 

50 
1  7 

60 
19 

61 
33 

46 

42 
31 

43 
15 

52 

51 
32 

56 
22 

65 
26 

71 
28 

74 
33 

49.7 
21.4 

GATEWAY  1  SW 

MAX 
MIN 

58 

53 

45 

46 
1 4 

57 

39 

36 
24 

42 
1 1 

47 

43 
25 

55 

50 
3  J 

47 
26 

43 

1 5 

52 
26 

58 
25 

60 
22 

61 
25 

49 

22 

53 
1 8 

61 

58 
37 

47 
28 

46 
30 

47 

54 
2  8 

54 

67 

72 

74 

52.5 
24.3 

GLENwOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 
MIN 

48 

41 

38 

31 

34 

28 

32 

37 
1 2 

31 

30 
2  i 

40 

42 

36 
1 3 

35 

38 

50 

1  i 

52 
1 3 

53 
1 7 

41 
20 

43 

54 

60 
25 

35 

45 

36 

42 

41 

49 

57 

63 

67 

42,9 
15.6 

GORE  PASS  RANCH 

MAX 
MIN 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 
MIN 

51 

47 

44 

44 

47 

38 
20 

38 

40 
J  e 

40 

40 
2 1 

48 

48 
3 1 

43 
24 

37 
10 

44 
2  7 

54 
30 

57 
26 

59 
30 

42 
26 

47 
1 8 

62 

61 

32 

46 

30 

42 
30 

43 
20 

50 
27 

48 

30 

55 
2  5 

64 
29 

69 
33 

72 
40 

49.0 
24.9 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

53 
24 

47 
38 

43 
28 

42 

46 

36 

38 

39 

41 

40 

48 

50 

44 

37 

45 

52 

57 

59 

51 

48 

62 

60 

43 

42 

45 

52 

50 

56 

64 

69 

72 

49.4 
25.7 

GRAND  LAKE  1  WNW 

MAX 
MIN 

34 
-  5 

40 
1 1 

29 
5 

23 

24 
1 1 

20 

21 

22 

25 

24 

30 

40 

32 

22 

32 

33 

41 

47 

39 

26 

43 

46 

39 

30 

31 

29 

25 

35 

44 

48 

51 

33.1 
1.1 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

32 
•  5 

35 
1 1 

28 

22 

23 
1 5 

18 

17 

18 

19 

20 

28 

38 

32 

24 

30 

30 

35 

40 

38 

22 

37 

40 

39 

32 

32 

26 

25 

31 

39 

43 

48 

30.4 
.8 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

44 
-  5 

44 
1  7 

36 
3 

27 

33 
1 6 

26 

21 

28 

22 

22 

37 

44 

36 

28 

34 

36 

34 

50 

47 

30 

43 

51 

46 

32 

33 

31 

32 

41 

41 

45 

46 
12 

36.1 
5.7 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

32 
- 1 1 

35 

37 

30 

38 

32 

31 

26 

29 

25 

26 

27 
-12 

30 
20 

30 

33 

42 

37 

39 

34 
g 

35 

36 

45 
3 

33 

35 
22 

31 

32 
12 

33 
20 

39 

38 

41 
2 

45 
j  1 

34.1 
2.5 

HAYDEN 

MAX 
MIN 

40 
-  5 

40 
20 

30 
19 

26 
- 1 0 

29 

1  4 

24 

24 

30 

30 

25 

32 

44 

32 

32 

37 

34 

40 

43 
10 

38 

32 

45 

50 

40 

33 

33 

36 

35 
20 

40 

44 

46 

50 

35.9 
7.3 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 
MIN 

40 
10 

41 

2  3 

28 
14 

25 

27 
10 

28 
22 

24 

22 

21 

20 

30 

40 

30 

20 

32 

38 

31 

43 

40 

28 

42 

49 

33 

34 

26 

29 

39 

38 

39 

43 

46 

33.1 
6.9 

IGNACIn  1  N 

MAX 
MIN 

50 
7 

50 
21 

47 
17 

44 

45 
34 

44 

34 

36 

41 

39 

45 

48 

43 

38 

43 

50 

51 

51 

57 

47 

55 

54 

43 

38 

35 

43 
1 5 

46 

20 

55 

60 

66 

68 

47.3 
17.8 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

42 
-  5 

35 
9 

35 
6 

27 

41 

31 

30 

28 

35 

28 

33 

43 

32 

39 

41 

42 
10 

43 

49 

43 

35 

46 

42 

32 

32 

32 

32 

33 
1 7 

43 

42 

30 

37.3 
2.1 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

46 
-  1 

42 
8 

36 
17 

39 
-  3 

40 
16 

35 
-12 

34 
-  3 

28 
-17 

38 
.12 

34 
15 

36 
14 

42 
16 

40 
17 

39 
-14 

42 
21 

46 
4 

55 
3 

54 
13 

35 
12 

43 

0 

51 
15 

49 
24 

39 

14 

42 
13 

39 
10 

43 

20 

39 

24 

49 
6 

58 

13 

63 
17 

65 
21 

43.3 
8.7 

MARV1NF 

MAX 
MIN 

29 

7 

19 

3 

17 
2 

17 
4 

31 
16 

30 
-  6 

31 
-10 

26 
-12 

17 

-  4 

27 
13 

24 
-  5 

32 
•  6 

37 
-  2 

36 
-  4 

21 
-  4 

32 
0 

43 

-  1 

41 
4 

34 
-  7 

33 

-  4 

36 

0 

40 
16 

32 
21 

32 
20 

38 
6 

37 
8 

30 
-  2 

36 
-  4 

39 
-  6 

40 
-  2 

37 
-  4 

31.4 
1.2 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

44 
-  8 

40 
25 

30 
16 

34 
-  9 

33 
23 

30 
-17 

29 
-  7 

27 
-21 

32 
.13 

31 
16 

36 
-20 

48 
6 

34 
13 

31 
-11 

40 
10 

39 
1 

43 
3 

46 
7 

33 
22 

30 
-12 

50 

2 

51 
26 

38 
15 

30 
13 

36 
11 

40 
21 

38 

20 

44 
5 

46 

9 

51 
16 

57 
19 

38.5 
5.8 

MEEKER 

MAX 
MIN 

45 
S 

40 
30 

36 
21 

34 

2 

32 
22 

31 
-13 

34 
2 

32 
-11 

32 
.  8 

33 
16 

41 
-10 

42 
9 

37 
IS 

34 
-  9 

38 
19 

42 

3 

50 
8 

52 
IS 

35 
17 

38 
-  1 

49 
12 

51 
28 

41 
24 

38 
26 

38 
17 

41 

26 

38 

24 

45 

11 

54 

19 

60 
24 

64 

26 

41.2 
12.0 

Following  Station  [ndox 

41  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1964 


Station 

Day  Oi  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MEREDITH 

MAX 

39 

43 

31 

25 

34 

23 

22 

27 

31 

24 

34 

39 

29 

25 

35 

38 

45 

49 

40 

31 

47 

48 

34 

40 

29 

31 

31 

40 

49 

52 

55 

36 

1 

MIN 

- 1 0 

- 1 5 

_  2 

10 

_  3 

0 

15 

-10 

_  2 

16 

12 

21 

15 

18 

18 

5 

6 

10 

1 2 

3 

8 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

47 

40 

38 

35 

46 

41 

36 

32 

42 

35 

47 

43 

40 

38 

45 

51 

56 

55 

51 

47 

56 

51 

39 

33 

36 

42 

44 

49 

59 

64 

66 

45 

MIN 

19 

23 

* 

1 5 

1 5 

22 

1 3 

27 

22 

1 1 

20 

2  8 

26 

32 

2  l 

20 

25 

28 

22 

25 

19 

18 

21 

24 

28 

31 

41 

22 

1 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

52 

49 

45 

38 

37 

50 

36 

35 

34 

37 

35 

45 

45 

37 

36 

36 

49 

56 

60 

41 

46 

58 

56 

44 

40 

42 

48 

42 

54 

62 

67 

45 

5 

MIN 

ie 

17 

10 

2 4 

i  3 

20 

20 

22 

2  5 

1 5 

1 7 

30 

28 

29 

24 

25 

29 

2 1 

24 

26 

3  3 

19 

7 

NORTHDaLE 

MAX 

45 

40 

32 

34 

34 

30 

31 

31 

35 

32 

42 

44 

40 

32 

42 

47 

56 

56 

42 

45 

56 

51 

36 

34 

35 

38 

43 

50 

55 

62 

66 

MIN 

20 

20 

2  3 

1  7 

17 

1 8 

1 5 

1 8 

2  8 

23 

24 

5 

1 5 

24 

15 

9 

NORWOOD 

MAX 

44 

41 

35 

31 

40 

30 

33 

29 

35 

33 

40 

39 

33 

35 

43 

44 

50 

50 

38 

41 

48 

44 

34 

35 

35 

38 

40 

49 

55 

60 

62 

40 

MIN 

22 

18 

20 

I  7 

22 

1 8 

10 

1 8 

26 

23 

22 

20 

27 

27 

1 5 

2  3 

2  9 

32 

17 

0 

OURAY 

MAX 

42 

37 

33 

25 

42 

37 

27 

24 

33 

30 

38 

41 

34 

31 

41 

38 

49 

49 

45 

36 

48 

44 

34 

31 

32 

37 

36 

45 

48 

52 

57 

MIN 

* 

7 

19 

1 2 

2 1 

19 

1 6 

17 

26 

20 

Q 

17 

29 

2 1 

23 

1 8 

14 

25 

14 

2 1 

25 

31 

17 

1 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

47 

40 

43 

36 

40 

38 

31 

3* 

34 

37 

38 

42 

40 

36 

42 

48 

51 

53 

50 

42 

49 

50 

35 

38 

31 

40 

43 

49 

57 

60 

64 

MIN 

-  1 

14 

5 

2 

1 9 

15 

•  1 0 

16 

5 

-  1 

-  1 

10 

10 

'2 

PALISADE   1  S 

MAX 

52 

53 

45 

40 

44 

46 

40 

39 

39 

40 

37 

50 

45 

40 

42 

45 

52 

59 

58 

45 

49 

60 

61 

47 

46 

45 

50 

48 

57 

65 

70 

MIN 

20 

3  8 

30 

20 

21 

21 

28 

27 

30 

44 

31 

3 1 

26 

25 

34 

27 

2  6 

4 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

31 

34 

36 

35 

31 

32 

34 

35 

36 

32 

36 

34 

32 

40 

36 

47 

40 

35 

37 

40 

41 

44 

48 

30 

29 

30 

29 

28 

30 

32 

57 

35 

MIN 

6 

9 

-17 

3 

_  2 

23 

24 

2  0 

7 

PAONIA 

MAX 

50 

42 

43 

36 

45 

36 

36 

34 

40 

37 

45 

43 

43 

37 

52 

50 

55 

58 

50 

45 

56 

57 

40 

46 

45 

46 

47 

54 

62 

67 

70 

MIN 

16 

30 

I  -j 

19 

2  3 

1 3 

1 3 

2  5 

2 1 

2  5 

2  7 

2  8 

33 

19 

*7 

PARADOX 

MAX 

59 

46 

44 

46 

51 

39 

38 

39 

47 

42 

55 

48 

44 

45 

51 

56 

63 

62 

45 

55 

59 

56 

45 

42 

45 

49 

51 

62 

68 

74 

70 

MIN 

10 

15 

2  0 

19 

2 1 

g 

1  9 

2  5 

1 4 

22 

2  8 

1  7 

19 

22 

I  7 

1 6 

29 

20 

29 

1 7 

23 

26 

1 9 

20 

22 

31 

20 

5 

PITKIN 

MAX 

31 

34 

24 

18 

34 

22 

22 

21 

25 

20 

27 

37 

27 

23 

31 

34 

39 

41 

27 

34 

40 

45 

33 

30 

27 

24 

28 

34 

39 

41 

49 

MIN 

-20 

•  2  3 

-20 

17 

- 1  7 

-10 

_  I 

_  7 

o 

-15 

-12 

5 

3 

1 8 

1 3 

1 1 

15 

2 

10 

_ 

5 

RANGELV 

MAX 

49 

44 

37 

38 

37 

33 

31 

31 

34 

35 

40 

45 

42 

38 

44 

44 

49 

50 

41 

42 

54 

56 

44 

36 

42 

48 

42 

52 

65 

42 

MIN 

14 

2  2 

1 1 

2 

5 

18 

1  7 

19 

_  J 

1 7 

1 6 

19 

21 

2  l 

1  7 

2  0 

32 

20 

23 

16 

2 1 

28 

22 

25 

17 

4 

REDSTONE 

MAX 

45 

32 

29 

26 

32 

30 

28 

25 

36 

37 

33 

32 

29 

37 

39 

45 

39 

42 

36 

38 

35 

37 

32 

39 

37 

36 

41 

35 

42 

49 

54 

36 

MIN 

10 

10 

^  5 

9 

10 

•  1 2 

5 

1 0 

12 

14 

20 

16 

20 

19 

2  2 

14 

20 

21 

1 1 

19 

2 1 

20 

22 

12 

\t 

RICO 

MAX 

40 

34 

38 

28 

32 

30 

23 

29 

39 

33 

38 

37 

31 

36 

39 

50 

51 

46 

35 

40 

45 

37 

28 

29 

34 

32 

31 

46 

56 

60 

54 

MIN 

2 

2 

1 

1 5 

° 

3 

10 

1 4 

19 

* 

1 9 

g 

6 

4 

RIFLE  7  ENE 

MAX 

49 

44 

37 

34 

37 

33 

34 

36 

31 

32 

42 

43 

39 

36 

40 

50 

55 

57 

47 

45 

56 

59 

39 

43 

38 

45 

43 

52 

60 

66 

66 

MIN 

1 1 

7 

26 

28 

18 

20 

18 

X 

SILVERTON 

MAX 

40 

32 

33 

25 

30 

26 

22 

25 

40 

26 

35 

34 

27 

32 

39 

42 

50 

45 

40 

38 

40 

33 

27 

27 

30 

32 

28 

45 

52 

54 

52 

3  5 

MIN 

- 

2 

3 

5 

° 

.  6 

1 

-18 

10 

5 

5 

5 

14 

18 

° 

17 

8 

5 

1 

12 

3 

a 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

3b 

37 

32 

28 

30 

27 

26 

24 

30 

26 

33 

38 

35 

32 

35 

38 

41 

46 

32 

36 

42 

48 

40 

38 

37 

35 

35 

44 

44 

50 

53 

MIN 

18 

18 

1 

19 

12 

4 

6 

TAYLOR  PARK 

MAX 

S! 

34 

30 

24 

27 

22 

21 

22 

26 

23 

30 

33 

25 

23 

33 

38 

45 

45 

37 

30 

39 

39 

29 

25 

25 

23 

26 

37 

43 

47 

49 

MIN 

-16 

9 

2 

1 2 

-32 

- 1 8 

16 

- 1 1 

- 1 7 

- 1 3 

-21 

-17 

7 

-20 

1 8 

16 

-18 

m  2 

-  5 

4 

TELLURIDE 

MAX 

45 

33 

38 

24 

35 

29 

26 

27 

40 

28 

45 

35 

28 

33 

40 

48 

48 

45 

32 

42 

45 

38 

31 

32 

30 

33 

29 

43 

53 

54 

53 

37 

5 

MIN 

14 

•  1  1 

1 3 

- 1 0 

1 5 

18 

1 1 

20 

URAVAN 

MAX 

56 

60 

49 

46 

56 

46 

49 

40 

45 

46 

55 

50 

49 

50 

53 

57 

63 

62 

56 

61 

60 

61 

46 

55 

46 

51 

54 

61 

67 

72 

75 

MIN 

9 

31 

21 

11 

21 

18 

21 

17 

10 

24 

18 

23 

27 

29 

19 

19 

23 

22 

25 

24 

20 

28 

28 

29 

22 

25 

28 

20 

23 

21 

39 

22 

4 

VALLECTTO  DAM 

MAX 

46 

39 

43 

36 

38 

36 

32 

34 

34 

37 

39 

36 

37 

33 

38 

46 

50 

52 

47 

41 

48 

45 

33 

32 

36 

39 

42 

48 

54 

59 

60 

MIN 

"  2 

14 

17 

8 

5 

1 

19 

25 

12 

6 

17 

23 

9 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

MAX 

43 

35 

34 

34 

43 

30 

34 

28 

36 

31 

41 

40 

38 

34 

42 

48 

51 

53 

36 

43 

53 

47 

32 

31 

36 

40 

42 

48 

54 

60 

60 

MIN 

25 

18 

* 

2 

10 

5 

17 

28 

18 

19 

23 

16 

12 

13 

20 

26 

31 

17 

5 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

52 

48 

27 

34 

50 

30 

27 

33 

43 

34 

44 

59 

37 

41 

55 

50 

61 

62 

39 

32 

48 

63 

43 

18 

27 

46 

42 

41 

49 

63 

72 

MIN 

18 

26 

12 

19 

2 

BCNNY  DAM 

MAX 

58 

54 

56 

28 

40 

57 

32 

29 

37 

42 

43 

49 

58 

46 

45 

60 

51 

65 

70 

38 

32 

52 

65 

39 

23 

26 

58 

47 

47 

51 

67 

MIN 

IB 

19 

24 

19 

9 

16 

26 

21 

16 

16 

1 

8 

18 

18 

8 

BURLINGTON 

MAX 

56 

54 

44 

38 

58 

46 

30 

33 

40 

47 

61 

56 

61 

59 

50 

64 

70 

60 

31 

53 

69 

58 

36 

26 

50 

46 

49 

51 

66 

73 

MIN 

8 

10 

2 1 

2  5 

32 

2  7 

35 

6 

23 

5 

Cheyenne  wells 

MAX 

56 

60 

53 

40 

60 

48 

31 

33 

43 

52 

50 

64 

57 

42 

60 

51 

66 

70 

56 

32 

57 

71 

64 

42 

27 

52 

49 

50 

53 

67 

75 

MIN 

12 

23 

20 

2 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

55 

52 

38 

37 

42 

40 

28 

33 

39 

40 

40 

48 

42 

36 

52 

46 

60 

67 

61 

33 

64 

65 

57 

34 

38 

48 

45 

49 

53 

64 

71 

MIN 

16 

26 

2  1 

14 

20 

1 

16 

1 

20 

17 

22 

23 

1 3 

16 

26 

1 1 

1 1 

22 

° 

1 8 

18 

3 

HOLYOKE 

MAX 

54 

53 

40 

41 

54 

51 

37 

40 

47 

44 

52 

64 

55 

46 

59 

55 

67 

62 

58 

37 

51 

59 

55 

31 

25 

45 

46 

46 

50 

68 

77 

50 

6 

MIN 

STRATTON  3  NE 

MAX 

55 

55 

45 

32 

56 

40 

28 

31 

37 

43 

46 

57 

53 

41 

55 

52 

62 

69 

63 

28 

55 

66 

55 

36 

28 

49 

48 

50 

52 

65 

72 

MIN 

22 

28 

22 

13 

20 

21 

13 

15 

2 

18 

17 

25 

28 

24 

24 

30 

25 

23 

20 

15 

15 

27 

23 

12 

5 

17 

21 

24 

19 

27 

41 

20 

5 

WRAY 

MAX 

5B 

58 

51 

40 

52 

48 

29 

38 

47 

47 

49 

61 

56 

47 

60 

59 

65 

66 

64 

35 

52 

71 

61 

36 

26 

50 

51 

48 

52 

68 

75 

MIN 

16 

24 

23 

19 

26 

24 

18 

22 

28 

22 

22 

24 

19 

24 

1 6 

1 8 

23 

21 

1 

8 

* 

21 

20 

5 

YUMA 

MAX 

54 

60 

42 

40 

55 

51 

32 

38 

46 

43 

48 

61 

59 

50 

60 

53 

65 

66 

61 

35 

49 

68 

65 

36 

26 

49 

48 

45 

51 

67 

73 

MIN 

21 

26 

20 

20 

28 

5 

18 

25 

23 

15 

23 

28 

27 

27 

25 

25 

2 

1  5 

1  7 

22 

19 

10 

6 

24 

* 

1 

22 

32 

* 

21 

6 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
0* 

ALLENSPARK 

MAX 

39 

34 

28 

20 

24 

20 

19 

30 

26 

24 

32 

39 

31 

29 

32 

38 

47 

41 

33 

30 

45 

44 

48 

19 

23 

37 

26 

35 

47 

50 

56 

MIN 

22 

8 

16 

-  8 

0 

12 

8 

12 

16 

9 

12 

23 

3 

20 

* 

1 

18 

-  8 

l* 

8 

26 

12 

1 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

-  ) 

40 

33 

23 

33 

22 

25 

22 

28 

27 

34 

39 

32 

28 

34 

35 

47 

46 

42 

33 

43 

44 

35 

28 

23 

29 

28 

28 

48 

54 

55 

34, 

9 

MIN 

10 

14 

6 

-  9 

7 

1 

•  1 

8 

.36 

-:  - 

-13 

9 

15 

-12 

9 

0 

-10 

2 

15 

3 

1 

19 

8 

11 

-10 

-  1 

7 

-  1 

7 

18 

18 

2, 

7 

BAILEY 

MAX 

4  7 

41 

30 

31 

40 

31 

28 

31 

42 

35 

45 

46 

39 

34 

43 

45 

54 

57 

45 

38 

52 

51 

40 

28 

32 

36 

37 

47 

55 

61 

61 

42. 

0 

MIN 

19 

9 

13 

-13 

10 

12 

-  1 

9 

-17 

0 

10 

13 

20 

-  5 

12 

12 

7 

10 

19 

7 

27 

19 

9 

-  9 

16 

7 

3 

13 

14 

18 

8. 

6 

BOULDER 

MAX 

54 

52 

34 

41 

46 

37 

30 

36 

48 

49 

50 

61 

-i 

42 

51 

50 

62 

66 

56 

44 

62 

66 

56 

29 

29 

47 

43 

43 

53 

66 

74 

49, 

2 

MIN 

20 

29 

20 

17 

24 

19 

17 

20 

14 

22 

18 

39 

2; 

21 

33 

28 

28 

31 

29 

21 

23 

28 

20 

12 

6 

17 

24 

18 

24 

30 

38 

23, 

2 

BRIGGSDALE  2  NW 

MAX 

55 

47 

41 

39 

46 

41 

28 

35 

44 

44 

47 

62 

56 

41 

53 

50 

64 

68 

56 

46 

56 

66 

63 

27 

22 

39 

39 

40 

49 

66 

71 

-! 

5 

MIN 

10 

21 

19 

9 

7 

16 

12 

12 

0 

23 

4 

19 

22 

14 

18 

22 

16 

20 

26 

14 

14 

17 

13 

8 

6 

2 

17 

8 

28 

21 

24 

14, 

9 

r 

c 

0 


Sm  fUf«r«nc«  Not«a  Following  Button  Index 


DAILY  TEMPERATURES  Colorado 

Continued   MARCH  1964 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BYER5 

MAX 

55 

48 

39 

39 

53 

33 

30 

36 

42 

37 

45 

54 

40 

40 

55 

48 

62 

63 

58 

35 

60 

65 

56 

30 

30 

49 

46 

51 

58 

65 

70 

48 

M1N 

16 

27 

19 

10 

22 

17 

16 

15 

7 

16 

4 

21 

24 

20 

25 

25 

25 

30 

25 

12 

22 

29 

18 

12 

19 

2 1 

20 

20 

2  l 

34 

19 

3 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

41 

36 

24 

22 

22 

22 

18 

24 

37 

25 

36 

43 

30 

22 

32 

41 

50 

46 

37 

30 

46 

49 

41 

16 

25 

26 

25 

33 

51 

55 

33 

MIN 

19 

7 

10 

-  1 

16 

6 

-  2 

5 

7 

12 

7 

7 

18 

4 

4 

8 

21 

25 

17 

_  i 

15 

27 

16 

3 

B  5 

1 5 

15 

17 

29 

11 

0 

CASTLE  POCK 

MAX 

50 

43 

31 

36 

50 

31 

25 

32 

39 

37 

44 

53 

50 

36 

45 

40 

54 

59 

56 

36 

57 

57 

48 

33 

32 

44 

42 

48 

53 

62 

67 

MIN 

13 

25 

16 

-  7 

8 

16 

1 

15 

.  7 

8 

-  2 

22 

24 

10 

17 

23 

1  7 

2  7 

25 

32 

2 1 

12 

1 7 

1 9 

19 

14 

• 

CHEESMAN 

MAX 

56 

48 

32 

39 

45 

36 

32 

36 

51 

41 

46 

50 

44 

38 

50 

46 

60 

56 

50 

43 

!  i 

54 

46 

32 

37 

39 

38 

53 

60 

64 

65 

MIN 

10 

25 

15 

-  8 

12 

15 

8 

13 

-14 

8 

7 

17 

26 

.  5 

21 

20 

9 

1  7 

28 

_  3 

30 

24 

1 2 

14 

2 1 

1 5 

2 1 

2  l 

12 

ChERRV  CREEK  DAM 

MAX 

51 

39 

33 

36 

47 

48 

58 

47 

42 

52 

49 

67 

65 

62 

41 

62 

64 

59 

33 

37 

48 

44 

53 

59 

66 

71 

MIN 

20 

15 

8 

16 

3 

1 1 

7 

26 

18 

22 

24 

23 

2  B 

26 

1 9 

1 1 

16 

2 1 

1 9 

3 1 

17 

9 

DENVER  wB  AIRPORT 

MAX 

52 

46 

25 

34 

44 

28 

27 

29 

43 

32 

44 

62 

44 

41 

52 

47 

60 

63 

38 

38 

64 

65 

38 

19 

33 

46 

45 

49 

58 

64 

68 

45 

MIN 

21 

25 

11 

4 

20 

15 

16 

1 1 

9 

21 

15 

32 

25 

23 

3 1 

26 

28 

31 

25 

1 7 

3  g 

32 

1 9 

13 

1 8 

2^ 

2  3 

2  9 

3  5 

20 

9 

DENVER  wB  CITY 

MAX 

57 

47 

28 

37 

49 

27 

27 

33 

46 

34 

50 

61 

44 

40 

53 

49 

59 

61 

35 

37 

63 

62 

35 

17 

34 

46 

41 

45 

54 

63 

72 

45 

MIN 

26 

24 

17 

13 

25 

15 

16 

17 

12 

23 

18 

36 

24 

22 

33 

31 

32 

33 

25 

1 9 

2  g 

3*. 

15 

10 

20 

20 

25 

36 

22 

9 

El  BERT 

MAX 

47 

47 

37 

32 

48 

29 

23 

27 

46 

33 

41 

50 

46 

35 

44 

40 

52 

55 

54 

32 

52 

52 

47 

34 

34 

44 

38 

45 

46 

57 

64 

42 

MIN 

5 

16 

14 

-  8 

6 

12 

-  2 

12 

-12 

4 

-12 

10 

15 

8 

1  6 

22 

12 

2 1 

20 

9 

14 

20 

12 

1 1 

2 

1 1 

16 

1 8 

1 6 

22 

24 

10 

B 

ESTES  PARK 

MAX 

42 

43 

29 

26 

30 

27 

■23 

28 

34 

32 

38 

44 

41 

29 

37 

43 

52 

48 

47 

37 

50 

52 

51 

24 

28 

34 

32 

41 

49 

57 

64 

39 

2 

MIN 

26 

28 

12 

.  2 

21 

1 1 

2 

1 

_  5 

16 

13 

21 

19 

9 

22 

12 

22 

23 

23 

13 

22 

23 

7 

_  2 

20 

19 

32 

2  5 

2  7 

16 

: 

EVERGREEN 

MAX 

55 

45 

30 

35 

45 

33 

27 

31 

45 

42 

45 

56 

50 

36 

45 

44 

55 

it 

51 

38 

53 

54 

52 

29 

37 

40 

36 

48 

50 

37 

63 

44 

8 

MIN 

15 

12 

15 

10 

7 

15 

-  2 

17 

-11 

5 

.  2 

18 

20 

-  2 

20 

16 

14 

16 

24 

_  1 

14 

2  l 

1  8 

o 

1 5 

15 

8 

14 

22 

23 

11 

7 

FORT  COLLINS 

MAX 

46 

43 

32 

40 

44 

33 

26 

33 

42 

35 

45 

58 

45 

41 

49 

49 

59 

61 

45 

44 

58 

63 

52 

19 

20 

40 

41 

39 

48 

63 

70 

MIN 

18 

25 

20 

5 

19 

17 

17 

8 

10 

2  1 

1 1 

23 

25 

24 

26 

30 

22 

26 

30 

23 

1 9 

22 

16 

|  0 

1 1 

24 

7 

21 

28 

2  9 

19 

1 

FORT  LOPTON  1  N 

MAX 

56 

49 

33 

36 

47 

41 

35 

36 

48 

44 

53 

63 

50 

46 

55 

51 

63 

65 

50 

42 

64 

67 

58 

30 

25 

47 

43 

46 

55 

65 

73 

49 

8 

MIN 

22 

25 

18 

5 

1  9 

16 

20 

2  1 

14 

20 

13 

29 

27 

18 

29 

23 

20 

2  2 

28 

18 

18 

19 

15 

1 1 

7 

4 

25 

2  2 

24 

29 

19 

- 

FORT  MORGAN 

MAX 

53 

56 

50 

32 

39 

51 

34 

30 

32 

46 

32 

48 

63 

41 

43 

56 

51 

62 

60 

30 

40 

55 

67 

39 

18 

25 

44 

44 

43 

53 

68 

45 

4 

MIN 

18 

22 

2 1 

9 

16 

20 

16 

2  1 

10 

18 

10 

1 9 

18 

20 

22 

24 

20 

2  5 

29 

19 

2 1 

25 

1  7 

1  0 

7 

1 9 

1 2 

1 9 

27 

18 

5 

GEORGETOWN 

MAX 

41 

38 

26 

23 

31 

23 

25 

26 

33 

29 

36 

44 

36 

25 

39 

40 

54 

50 

40 

34 

49 

48 

42 

>e 

24 

28 

27 

39 

49 

53 

56 

3  7 

1 

MIN 

22 

24 

9 

6 

18 

7 

0 

8 

3 

14 

7 

18 

16 

7 

14 

30 

23 

27 

19 

8 

1 8 

28 

16 

8 

2 

16 

16 

16 

27 

26 

29 

15 

5 

GRANT 

MAX 

41 

41 

25 

26 

36 

24 

29 

19 

36 

29 

38 

45 

29 

28 

38 

45 

53 

52 

40 

34 

48 

44 

33 

20 

28 

32 

34 

38 

50 

55 

56 

■  37 

Q 

MIN 

16 

1 5 

10 

_  2 

13 

1 

.  3 

3 

5 

5 

1 

4 

18 

.  2 

14 

0 

16 

I  7 

17 

0 

10 

1 3 

12 

9 

15 

1 3 

5 

12 

15 

23 

8 

7 

GREElEv 

MAX 

49 

53 

54 

34 

31 

49 

33 

39 

36 

48 

39 

53 

63 

37 

45 

54 

53 

63 

65 

39 

44 

60 

67 

39 

19 

26 

34 

42 

42 

52 

66 

46 

1 

MIN 

14 

19 

18 

1 1 

16 

18 

18 

19 

9 

14 

12 

16 

25 

21 

24 

23 

18 

23 

29 

2  l 

1 9 

26 

1 5 

10 

14 

12 

15 

27 

2  6 

17 

GROVER   10  w 

MAX 

53 

45 

30 

36 

46 

37 

24 

32 

45 

35 

44 

60 

54 

42 

50 

49 

62 

65 

43 

45 

55 

63 

58 

19 

16 

40 

40 

42 

46 

64 

70 

(,  t 

5 

MIN 

1 1 

27 

18 

10 

20 

13 

10 

9 

7 

23 

17 

23 

23 

1  7 

32 

24 

27 

2  5 

24 

1 1 

15 

12 

10 

8 

5 

8 

19 

I  I 

21 

27 

36 

17 

5 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

46 

42 

26 

28 

36 

26 

24 

27 

38 

32 

43 

49 

35 

31 

41 

45 

56 

55 

40 

35 

54 

53 

39 

18 

30 

35 

33 

43 

52 

58 

62 

39 

7 

MIN 

27 

22 

2 

4 

19 

12 

0 

10 

2 

6 

14 

12 

20 

7 

20 

13 

22 

19 

22 

3 

12 

20 

18 

8 

1 

19 

18 

16 

22 

23 

28 

14 

2 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

32 

35 

30 

15 

20 

12 

17 

15 

20 

19 

25 

39 

20 

29 

40 

42 

32 

21 

40 

39 

30 

25 

13 

18 

15 

43 

48 

27 

2 

MIN 

1 1 

1 

-  9 

7 

_  4 

-13 

0 

-16 

2 

-  2 

7 

5 

_  9 

_  9 

12 

12 

-14 

•  5 

10 

7 

7 

_  i 

7 

8 

13 

14 

1 

6 

JLLE5BURG 

MAX 

58 

50 

46 

42 

54 

40 

34 

37 

46 

44 

51 

66 

58 

46 

58 

57 

66 

63 

36 

47 

54 

24 

22 

46 

44 

48 

47 

67 

74 

49 

3 

MIN 

23 

23 

22 

14 

16 

22 

12 

18 

14 

21 

16 

19 

27 

16 

19 

27 

27 

30 

16 

17 

23 

17 

8 

7 

8 

19 

26 

20 

23 

26 

19 

3 

KASSlER 

MAX 

54 

45 

33 

38 

52 

35 

26 

35 

44 

39 

47 

58 

51 

40 

50 

48 

59 

62 

54 

41 

61 

61 

54 

35 

33 

46 

43 

51 

56 

66 

72 

48 

0 

MIN 

16 

30 

19 

7 

22 

18 

5 

18 

10 

14 

10 

27 

26 

14 

25 

28 

24 

35 

28 

1 3 

20 

30 

20 

1 3 

3 

13 

1  8 

17 

24 

30 

37 

19 

9 

KAUFFMAN  4  S5E 

MAX 

55 

45 

35 

34 

47 

37 

25 

31 

42 

35 

45 

59 

44 

42 

52 

50 

60 

64 

50 

42 

55 

65 

57 

15 

20 

39 

38 

41 

47 

63 

71 

65 

3 

MIN 

13 

22 

15 

8 

13 

13 

1 

8 

0 

1 1 

10 

18 

22 

1 1 

18 

21 

21 

19 

19 

10 

8 

13 

8 

4 

1 

.  3 

13 

•  9 

16 

22 

23 

12 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

42 

43 

34 

27 

35 

31 

22 

26 

28 

28 

38 

41 

37 

26 

40 

37 

49 

49 

47 

34 

46 

46 

39 

31 

26 

32 

32 

40 

49 

53 

54 

37, 

6 

MIN 

1 1 

12 

.  7 

5 

5 

6 

9 

-18 

_  5 

-10 

3 

12 

■  7 

8 

12 

4 

7 

17 

7 

_  4 

10 

1  7 

12 

■  1 

1 1 

_  2 

4 

14 

19 

5 

1 

LAKEWOCD 

MAX 

43 

42 

29 

33 

33 

35 

27 

38 

45 

40 

46 

58 

46 

47 

48 

44 

57 

62 

55 

48 

60 

63 

52 

28 

34 

46 

42 

45 

52 

62 

69 

46 

1 

MIN 

27 

27 

1 8 

8 

20 

15 

9 

16 

4 

18 

13 

29 

22 

18 

31 

26 

27 

30 

25 

15 

21 

34 

18 

10 

3 

16 

24 

16 

21 

30 

37 

20, 

3 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

50 

58 

46 

35 

40 

48 

31 

32 

37 

44 

40 

50 

62 

36 

47 

55 

52 

62 

65 

40 

47 

64 

67 

35 

20 

27 

46 

46 

43 

55 

65 

46 

7 

MIN 

19 

24 

2  1 

5 

1 1 

21 

20 

20 

13 

20 

9 

23 

25 

20 

27 

26 

20 

22 

30 

20 

22 

22 

16 

12 

7 

6 

22 

14 

15 

26 

28 

16 

9 

PARKER  9  E 

MAX 

50 

42 

35 

36 

47 

31 

27 

32 

44 

37 

43 

SO 

46 

36 

45 

41 

52 

56 

49 

35 

50 

55 

48 

48 

33 

44 

50 

47 

53 

60 

68 

44 

9 

MIN 

29 

24 

1  5 

_  5 

13 

12 

0 

10 

_  3 

6 

0 

19 

2  1 

10 

15 

20 

19 

30 

22 

3 

1 3 

30 

18 

3 

14 

28 

16 

22 

30 

32 

15 

2 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

44 

31 

21 

25 

27 

22 

16 

27 

34 

24 

36 

41 

29 

27 

31 

39 

49 

46 

29 

41 

48 

48 

38 

15 

23 

24 

26 

35 

47 

51 

59 

34 

0 

MIN 

I  7 

17 

1 

1 4 

2 

_  7 

-  8 

9  3 

5 

7 

14 

1 1 

3 

15 

7 

18 

22 

12 

5 

15 

28 

13 

1 

•  3 

13 

14 

1 1 

15 

21 

26 

10 

1 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

55 

47 

38 

39 

52 

42 

26 

35 

46 

39 

48 

45 

42 

45 

52 

53 

63 

62 

50 

35 

48 

53 

51 

24 

21 

44 

41 

45 

48 

65 

74 

46 

1 

MIN 

20 

34 

20 

1  3 

20 

20 

15 

18 

15 

25 

18 

32 

23 

20 

22 

26 

26 

26 

16 

14 

16 

2  1 

16 

7 

4 

10 

23 

19 

24 

24 

31 

20 

0 

SPICER 

MAX 

36 

36 

29 

22 

24 

20 

20 

12 

24 

16 

29 

36 

29 

21 

29 

34 

41 

42 

33 

27 

44 

36 

30 

28 

31 

26 

33 

43 

42 

56 

31 

\ 

MIN 

1 1 

24 

14 

-15 

1  5 

-  6 

-13 

-24 

■  12 

9 

_  2 

14 

11 

-  4 

12 

4 

10 

19 

12 

12 

5 

4 

:  B 

-  5 

21 

4 

4 

9 

12 

15 

5, 

9 

STERLING 

MAX 

55 

56 

49 

29 

39 

52 

30 

30 

36 

46 

38 

50 

63 

41 

43 

56 

53 

64 

66 

32 

40 

51 

66 

32 

17 

25 

45 

44 

46 

50 

66 

45 

5 

MIN 

18 

2J 

22 

10 

19 

23 

14 

20 

n 

20 

16 

20 

23 

21 

22 

27 

23 

20 

30 

18 

17 

22 

17 

9 

6 

9 

21 

15 

20 

27 

30 

19, 

1 

WA  DEN 

MAX 

36 

36 

25 

25 

25 

22 

20 

22 

24 

24 

28 

36 

27 

20 

30 

34 

42 

41 

23 

26 

41 

41 

36 

32 

23 

27 

26 

35 

42 

47 

50 

31 

3 

MIN 

10 

16 

9 

-13 

14 

-13 

-13 

-21 

•  13 

7 

6 

8 

11 

-  7 

1 1 

2 

2 

19 

13 

-12 

6 

14 

15 

16 

2 

14 

12 

-  3 

9 

13 

4, 

5 

NATERDALE 

MAX 

50 

47 

36 

44 

47 

41 

30 

35 

MIN 

20 

1 1 

16 

1 9 

1  7 

1 3 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

57 

52 

40 

41 

50 

38 

30 

36 

»T 

44 

49 

63 

51 

41 

56 

51 

63 

66 

53 

40 

56 

67 

52 

27 

28 

48 

44 

47 

55 

65' 

73 

49, 

4 

MIN 

20 

20 

I  - 

5 

20 

1 8 

1  5 

19 

8 

20 

9 

22 

24 

20 

22 

2  1 

17 

IZ 

26 

14 

20 

25 

15 

10 

7 

1 1 

20 

-  1 

17 

22 

25 

17. 

2 

RtO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA    W8  AIRPORT 

MAX 

45 

43 

33 

31 

40 

31 

38 

25 

32 

37 

43 

47 

43 

35 

46 

43 

52 

56 

35 

40 

'  i 

52 

40 

42 

36 

41 

42 

51 

57 

61 

63 

43  t 

: 

MIN 

12 

m  7 

3 

-  6 

10 

3 

2 

1  7 

8 

1 0 

15 

_  5 

22 

20 

20 

10 

5 

9 

11 

16 

7, 

D 

BlANCA 

MAX 

39 

45 

33 

35 

44 

40 

40 

32 

32 

36 

40 

46 

43 

33 

46 

44 

52 

57 

49 

40 

52 

46 

52 

42 

38 

44 

45 

50 

57 

60 

64 

44, 

5 

MIN 

7 

0 

15 

5 

17 

6 

0 

0 

•  7 

11 

-  4 

11 

10 

-  1 

4 

26 

5 

! 

15 

-  1 

5 

7 

12 

20 

10 

8 

8 

8 

9 

12 

11 

7, 

fi 

CENTER 

MAX 

42 

43 

36 

34 

39 

32 

36 

31 

28 

37 

31 

44 

32 

35 

39 

40 

43 

46 

39 

41 

-•. 

48 

38 

40 

35 

40 

41 

52 

57 

62 

62 

41, 

1 

MIN 

1 

7 

9 

5 

1 

14 

16 

14 

•  13 

-  3 

-  8 

-  2 

16 

-  5 

-  3 

19 

8 

13 

18 

8 

? 

16 

16 

2  3 

16 

11 

12 

12 

17 

22 

26 

9, 

! 

DEL  NORTE 

MAX 

43 

40 

38 

31 

37 

30 

36 

30 

30 

37 

36 

44 

38 

33 

40 

40 

44 

40 

39 

52 

35 

35 

36 

40 

42 

48 

55 

62 

60 

40, 

B 

MIN 

6 

15 

12 

4 

4 

18 

11 

16 

.  5 

-  2 

-  3 

6 

22 

-  2 

0 

17 

13 

1  - 

18 

10 

12 

19 

20 

2S 

14 

3 

11 

13 

19 

23 

27 

11, 

7 

GREAT  SAND  DUNES  NH 

MAX 

41 

40 

31 

30 

40 

33 

34 

30 

27 

29 

33 

41 

36 

30 

39 

41 

49 

52 

48 

39 

5C 

48 

40 

34 

39 

39 

46 

58 

57 

66 

40, 

7 

MIN 

10 

15 

18 

2 

6 

14 

15 

15 

•  1 

12 

1 

10 

20 

5 

7 

22 

13 

19 

20 

9 

1  ? 

28 

15 

25 

5 

11 

20 

20 

20 

23 

26 

14, 

1 
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DAILY  TEMPERATURES  "„°?E2 

MARCH  1964 


Station 

Day  Ot  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

a 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HERMIT  7  E5E 

MAX 
MIN 

44 

34 

37 

o 

27 

36 
-12 

28 
4 

30 
10 

26 
-  3 

37 
-18 

28 

2 

41 
-22 

38 
-  8 

29 
18 

28 
-2 1 

38 
-13 

40 
9 

51 
-  8 

49 
-  2 

44 
1 

36 
-  5 

45 
-  8 

40 
5 

31 

2 

34 
18 

26 
-  8 

32 
•  19 

30 
-13 

45 
-12 

50 
-  9 

50 
-  2 

54 
10 

37,4 
-  3.8 

MANASSA 

MAX 

MIN 

45 

SO 

40 

41 

o 

43 

2 

35 

o 

41 

0 

26 
8 

35 

o 

38 
5 

46 

o 

50 

o 

44 

o 

40 
2 

50 

o 

43 

0 

60 
30 

52 
10 

43 
1  5 

54 
20 

45 
12 

50 
16 

41 

25 

37 
10 

44 

5 

44 
10 

54 
3 

58 

4 

63 

65 

46.3 
6.7 

MONTE  VISTA 

MAX 
MIN 

*1 

-  2 

39 

0 

37 
10 

30 
1 

41 
-  1 

33 
12 

33 
16 

28 
17 

29 
-15 

34 
-  3 

33 
-  6 

45 

1 

44 
19 

35 
1 

42 

1 

43 
18 

50 
10 

47 
12 

35 
20 

40 
11 

51 
8 

48 
22 

38 
15 

37 
22 

37 
9 

43 
15 

43 
10 

50 
10 

57 
13 

60 
18 

62 
20 

41.5 
9.2 

SAGUACuE 

MAX 
MIN 

48 

5 

45 
9 

38 

ie 

34 
10 

47 
6 

37 
16 

38 
14 

37 
14 

29 
6 

32 
10 

36 
2 

48 

10 

40 
18 

35 
9 

43 
5 

47 

25 

50 
14 

55 
14 

52 
20 

41 

15 

50 
12 

52 
12 

42 
10 

44 

20 

37 
10 

42 

8 

40 
20 

50 
15 

59 
19 

61 
23 

63 
28 

44.3 
13.5 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 
H1N 

30 
-10 

45 
5 

33 
3 

35 
3 

26 
-  8 

37 
-  2 

26 
11 

31 
-  6 

26 
-19 

35 
-  3 

28 
-19 

39 
-  6 

39 
5 

31 
-20 

34 
-  9 

45 
-  2 

45 
-  2 

48 
-  4 

50 
10 

31 

0 

37 
-  1 

44 
8 

45 
10 

39 
11 

33 
-  3 

24 
-14 

34 

33 
-  6 

28 
-14 

33 
-  6 

46 
-  2 

35.8 
-  3.2 

WOLF  CHEEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

30 
1 

28 

7 

24 
0 

19 
-  5 

20 
2 

18 
4 

15 
12 

16 
-  6 

24 
-  6 

23 
12 

28 
-  2 

24 

24 
16 

21 

-  4 

20 
-10 

26 
4 

28 
12 

38 
7 

37 
16 

34 
0 

26 
-  2 

32 
7 

30 
12 

26 
10 

18 
8 

18 
7 

18 
6 

22 
9 

41 
11 

48 
15 

48 

21 

26.6 
5.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


'2 

3 

/> 
o 

C 

^5 
CD 

cn 

r 

o 

0 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


23 

24 

25  !  26 

27 

28 

29 

30 

31  1 

EVAP 

.05 

.04 

.07 

.04 

.10 

.07 

.02 

.02 

.10 

.06 

.07 

.10 

.08 

.08 

.03 

.09 

.11 

.15 

.10 

.06 

.08 

.15 

.10 

.06 

.06  .18 

.15 

.10 

.16 

.09 

.2* 

WIND 

IS 

40 

44 

66 

58 

53 

28 

28 

30 

33 

35 

42 

71 

46 

34 

24 

23 

30 

57 

35 

31 

79 

52 

49 

51  59 

49 

20 

22 

16 

18 

"3  h  rji 
0  o  > 


COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 


MONTROSE  NO  1 


2.80 
1238 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

rage 

1  1ML 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT  COLLINS 

— 

3  INCHES 

7 

AM 

27 

30 

32 

31 

31 

32 

31 

30 

26 

30 

25 

30 

32 

31 

32 

32 

33 

34 

37 

33 

33 

34 

35 

36 

33 

32 

33 

35 

34 

35 

36 

32.1 

7 

PM 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

38 

43 

43 

38 

38 

43 

36 

40 

35 

35 

35 

37 

41 

44 

49 

51 

36.2 

6  INCHES 

7 

AM 

29 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

30 

31 

29 

31 

32 

32 

32 

32 

34 

36 

38 

35 

35 

36 

39 

37 

35 

34 

34 

35 

36 

37 

40 

33.6 

7 

PM 

30 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

30 

31 

32 

32 

33 

38 

41 

42 

39 

38 

41 

44 

41 

36 

36 

36 

•  38 

41 

43 

47 

49 

36.2 

12  INCHES 

7 

AM 

31 

31 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

35 

37 

39 

37 

37 

38 

40 

39 

37 

36 

36 

37 

38 

39 

41 

34.6 

7 

PM 

31 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

33 

33 

34 

35 

38 

39 

38 

37 

38 

40 

40 

38 

37 

36 

36 

38 

39 

41 

43 

35.4 

24  INCHES 

7 

AM 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

36 

37 

38 

38 

38 

39 

39 

38 

38 

38 

37 

38 

39 

40 

35.8 

7 

PM 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

36 

37 

38 

38 

38 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

38 

38 

39 

40 

36.1 

36  INCHES 

7 

AM 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

37 

37 

38 

38 

38 

39 

39 

39 

39 

38 

39 

39 

39 

36.5 

7 

PM 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

37 

38 

38 

38 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

39 

39 

39 

36.1 

72  INCHES 

7 

AM 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

40.4 

7 

PM 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

40.4 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

a 

O1 
B 

i 
> 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5i00  AM 
MST 

lliOO  AM 
MST 

5.00  PM 
MST 

11,00  PM 
MST 

Trace 

60-10 

10-49 

50-99 

1  00-1  99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

74 

49 

44 

3 

7 

1 

0 

0 

0 

11 

4.5 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

03 

7 

11.3 

37++ 

30 

15 

61 

40 

43 

60 

6 

4 

2 

1 

0 

0 

13 

5.8 

DENVER  WB  AIRPORT 

18 

15 

8.8 

31 

SW 

22 

69 

43 

42 

64 

3 

5 

5 

0 

0 

0 

13 

71 

5.7 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

13 

8 

6.3 

38 

S 

22 

58 

40 

36 

51 

7 

5 

2 

0 

0 

0 

14 

60 

6.1 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

35 

7 

11.5 

47 

SW 

22 

66 

42 

38 

59 

2 

1 

0 

0 

11 

91 

5.0 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MARCH  1964 


Day  ol  month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

3.0 

7 

3.0 

10 

4.C 

1.3 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.2 

2 

.1 

13.3 
9 
.9 

0.5 
10 
.6 

7 
.8 

6 
,7 

3 
.7 

4 
.7 

0.4 
3 
•  6 

3 
.6 

.6 

.! 

0.3 

T 

2.2 

1.6 
.3 

T 

7 

CVCK9ULL  K«PI*.n 

3rlW*  ~  ILL 

SN  ON  GND 

x 

*  fclHk.  til  1 

JNUWr ALL 

SN  ON  GND 

3MU«  r »LL 

SN  ON  GND 

J 

T 

T 

T 

KIT  .'as;"' 
^1  i    L  ah  sun 

3r*UW r  ALL 

SN  ON  GND 

7 
T 

2 

2 

T 

T 

1 

7 
7 

i  a  *  Am  t  m  a  ^ 

£  ■   -  _  E  ■  1 

JliU""  ALL 

SN  ON  GND 

LIMON   10  SSW 

SN  ON  GND 

j 

1.3 

4.0 

7 

'  i 

2 ,  C 
'2 

PUEBLO  in  8  AIR  PORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

j 

9,0 
3 

2,4 
S 

1,5 

9 

7 

4 

3 

3 

0,7 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

°'l 

7 

7 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

2.0 
12 

10 

a 

3,0 

3,5 
12 

3,0 
13 

- 

- 

- 

- 

0,5 

10 

- 

1,( 

10 

— 

4  ■  £ 

12 

x 

- 

- 

" 

6  ,  C 
It 

1 ,  C 
'  1  ' 

6 

fiUWr ALL 

SN  ON  GND 

3riU  Wr  ALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

7 

5,0 
3 

2,0 
6 

3 

4 

3 

2 

SKKlNorlCLU   o  5 

ALL 

SN  ON  GND 

- 

ci/.iB    I  rap  OF^FBuniO 
jwU*"    LU*r  nCBCnVvln 

3nlUK~  ALL 

SN  ON  GND 

19 

19 

14 

19 

24 

24 

24 

23 

22 

23 

23 

22 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

26 

29 

31 

30 

29 

28 

27 

TDIMf ntn    F  A  A    Al  ODflO  T 

SriUrrr  ALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

T 

T 

T 

x 

1,0 
T 

1 

1,0 

1 

x 

x 

x 

0  ■  3 

7 

1 

.-«,"'  'pre 

OflU *r  «LL 

SN  ON  GND 

• 

T 

6 

1.0 

- 

8  •  0 

13 

T.O 
IT 

3,0 
18 

- 

- 

13 

7 

12 

- 

- 

1  .C 
12 

10 

- 

1 ,  c 

11 

10 

9 

7 

6 

j 

6 

1 .  C 

4 

6 

6 

9 

- 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

altenbern 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2.0 
4 

1.3 
9 

4 

2.0 
4 

4 

4 

3 

■ 

4.0 
6 

4 

3 

3,0 
4 

3 

x 

3 

2 

6 

2 

7 

1,5 
1 

9,0 
7 

7 

* 

x 

4 

0,5 
3 

3  <  -■  «  r  A  L  L 

SN  ON  GND 

22 

21 

1.0 

22 

T 
22 

4,0 
26 

3.0 
28 

1,5 
28 

1,5 
26 

27 

2,0 
29 

28 

26 

3.0 

30 

1,0 
28 

X 

26 

27 

26 

24 

6,0 
28 

x 

27 

25 

24 

2,0 
26 

2,0 
27 

3,0 
29 

7 
28 

3,0 
31 

1,0 

28 

26 

24 

23 

anuwr  *»LL 
SN  ON  GND 

0,2 
1 

1 

1 

T 

1.0 

7 

3  •  0 

2 

2  ,  0 

•  r  -  ■  t  p  -  -  : 
V  C  UAH t UUt 

anUWr  ALL 

SN  ON  GND 

0,5 

7 

0,3 

2,5 

1 

T 

2.5 

1 

4,0 

2 

0 .  9 

X 

1,5 

2  .  . 

1 

2,3 

1 

jntUWr  ALL 

SN  ON  GND 

12 

- 

- 

• 

- 

f 
12 

- 

1,0 
13 

4.0 
17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

16 

16 

13 

19 

19 

3,0 
16 

2  ,  r 

is 

18 

18 

1  ,c 
18 

l.C 
18 

17 

17 

16 

3Nuwr  ALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

3 

3 

1 

0,5 

3 

3 

3 

3 

3,0 
6 

3 

9 

4.0 
8 

2,0 
8 

6 

7 

9 

9 

9 

9 

3 

4 

3.0 
6 

6 

9 

7 

4 

4 

3 

2 

1 

SNuwr ALL 
SN  ON  GND 

5.0 
3 

T 

2 

1,0 
1 

0,2 

y 

3,0 
2 

x 

7 

2,5 

7 

n,o 

10 

1,0 
8 

6 

3 

1 

*,p  t-pr  AllTTF 

OnUwr  ALL 

SN  ON  GND 

16 

3,0 

20 

1,3 
19 

1* 

6,0 
24 

2,3 

22 

2,0 
23 

7 
22 

21 

5,0 

24 

23 

1,3 
24 

.1,0 
32 

1  .  5 

31 

x 

30 

27 

25 

24 

23 

23 

22 

X 

22 

6,0 
26 

7,0 

30 

3,0 

30 

4,0 

32 

11." 
38 

1,C 
34 

30 

28 

26 

sriUHP  all 
SN  ON  GND 

8 

8 

4,0 

11 

T 
11 

2,0 

11 

1,0 
11 

7 
11 

11 

11 

1.0 
12 

12 

12 

1,0 
13 

13 

X 
13 

13 

12 

12 

X 
12 

12 

12 

x 

12 

12 

1,0 

12 

2,0 
14 

2,0 

16 

8,0 
16 

16 

14 

13 

10 

DURANGO 

SNOWFALL 

6,0 
4 

3,3 
3 

2 

0,3 
2 

0,3 

2 

0,3 
2 

0,5 
2 

1 

1.0 
2 

2 

4,3 

1 

x 

X 

6,0 
4 

| ,  5 

9 

1,0 
4 

3 

1 

T 

7 

7 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

3,3 
4 

0,6 

9 

1.3 
7 

0.1 
9 

T 

9 

0.3 
9 

9 

7 

9 

9.1 

11 

15 

15 

13 

12 

0.4 

0.4 

9 

8 

8 

0.9 

7 

1.6 
8 

3.4 

11 

11 

0,3 

11 

7 

9 

8 

7 

7 

5 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS 

16 

3.0 
20 

2  0 

2.0 

22 

22 

22 

1.0 
23 

T 
23 

1.0 
24 

7 

24 

22 

1.0 
23 

2  3 

23 

2  2 

19 

17 

4,0 

2  1 

21 

7 
20 

7 
1  3 

1.0 
19 

3.0 
21 

2.0 
22 

3.0 
25 

3.0 

2  e 

28 

26 

23 

20 

GLENW00D  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0,3 

T 

T 

0.3 

3.0 

T 

T 

T 

3.0 

2 

i 

3.9 

2 

1 

1 

x 

0.1 

x 

7 

0.1 
7 

3.0 

x 

0.3 
7 

0,8 

7 

T 

GRAND  JUNCTION  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.2 
j 

0.1 

T 

T 

7 

0.8 

I 

2.8 

.2 

x 

T 

7 

0.9 

2.8 

7 

0.6 

7 

7 

tlKlNU   LAKE    I  WHW 

5  iL,**  ALL 

SN  ON  GND 

21 

J 

21 

6,0 

2T 

1  •  0 

27 

3,0 

30 

1,0 
29 

7 

29 

7 

28 

27 

1,3 
29 

28 

28 

2,5 

31 

7 
30 

0.3 
29 

29 

28 

27 

3,C 

30 

29 

28 

27 

7 

2T 

2.0 

29 

1,0 

29 

3,0 
32 

0,3 
31 

30 

29 

27 

26 

HAM  I LTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3,0 

2,0 

6,0 

7 

2.0 

6.0 

2,0 

x 

3,0 

2,0 

x 

x 

X 

X 

X 

7 

7 

1.0 

3.0 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

0,3 
4 

1,0 

4 

0.4 
4 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

2,0 
3 

3 

4 

4,5 
8 

0,3 
8 

* 

1 

6 

6 

3,0 
6 

.8 

7 

« 

1,9 

7 

0,3 

7 

0,3 

7 

7 

0,1 
7 

6 

3 

3 

4 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

3 

T 

3 

1.0 
3 

4,0 
4 

t 

1.3 
3 

5 

4 

5,0 
8 

7 

6 

4,0 
8 

1.9 
7 

1.0 
6 

9 

3 

2 

1,3 
3 

2 

2 

T 

7 
7 

7 

3.0 
7 

7 

1.0 
7 

T 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

2.0 
2 

1.0 
2 

2 

1 

1 

7 

0.5 

1 

7 

1.0 

T 

0.3 
1 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

3 

T 

4 

4 

13 

10 

6 

4 

2 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.6 

l.T 

3.0 

3.2 

0.4 

T 

1.0 

3.8 

2.1 

Soo  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 


Day  ot  month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

2.0 

1.3 

3.0 

3.5 

3.0 

2.0 

4.0 

1.5 

0.3 

0.5 

2.5 

3.0 

T 

0,3 

6.0 

5.0 

30 

29 

31 

32 

30 

33 

38 

40 

36 

38 

36 

35 

39 

38 

36 

33 

34 

32 

33 

33 

31 

30 

31 

37 

40 

39 

33 

32 

28 

- 

- 

T 

T 

1.9 

T 

0.3 

- 

1.0 

1.0 

. 

1.0 

1.0 

T 

T 

2.0 

1.0 

6.0 

T 

7 

T 

4.0 

8.0 

2.0 

7 

1.0 

12 

13 

14 

14 

1* 

14 

16 

16 

16 

17 

16 

16 

22 

22 

20 

18 

16 

16 

14 

14 

14 

14 

18 

26 

28 

28 

Z9 

24 

20 

18 

3.3 

1.0 

5. a 

1.0 

3.1 

2.3 

1.2 

1.2 

3.5 

7.6 

13.0 

2.0 

27 

27 

30 

30 

33 

32 

31 

31 

30 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

30 

29 

33 

31 

30 

29 

29 

29 

33 

43 

40 

37 

36 

33 

T 

8.0 

T 

9.0 

5.5 

3.0 

3.0 

3.8 

16.0 

T 

T 

0.5 

9.5 

17.0 

15.0 

4.0 

3.0 

26 

25 

33 

31 

31 

38 

43 

45 

48 

52 

47 

43 

55 

50 

*9 

47 

41 

39 

36 

36 

36 

33 

42 

58 

72 

68 

66 

61 

54 

49 

T 

1.0 

T 

0.3 

0.3 

T 

T 

T 

6.0 

0.2 

7 

0.5 

1.0 

7 

7 

7 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

1 

T 

T 

7 

3 

3 

7 

7 

1 

1 

T 

1 

7 

7 

1.0 

T 

0.5 

T 

T 

4.0 

0.5 

0.3 

1.0 

1.0 

1 

4 

2 

7 

-7 

m 

„ 

T 

T 

_ 

m 

T 

m 

. 

_ 

7 

_ 

1*3 

7,0 

0.5 

0.2 

0.6 

T 

4,0 

7 

4.5 

2.5 

1.5 

T 

i 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

? 

T 

T 

T 

4 

3 

2 

7 

7 

7 

0.3 

2.5 

2.0 

T 

T 

3.5 

T 

1.0 

3.3 

0.3 

T 

T 

T 

2 

T 

1 

7 

T 

T 

4 

3 

1 

7 

T 

T 

T 

7 

4 

m 

7 

7 

9 

5 

8 

11 

7 

3 

4 

3 

6 

6 

3 

1 

8 

7 

3 

2 

1 

6 

7 

4 

3 

3.0 

1.3 

T 

0.1 

1.5 

0.6 

7 

3.3 

0.2 

4.8 

0.8 

0.8 

7 

5 

1 

T 

T 

2 

T 

3 

1 

1 

5 

2 

1 

.4 

.4 

.2 

.2 

.2 

.1 

m 

3.0 

T 

2.0 

1.0 

T 

1.3 

2.0 

1.0 

T 

T 

i.e 

2.3 

0.1 

1.4 

T 

1.0 

1.0 

0.2 

1.4 

2.4 

1.1 

1.2 

2 

2 

1 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

2 

1 

7 

1.5 

- 

- 

3,0 

0  .  3 

3.0 

1.0 

3.0 

2.0 

1.0 

3.0 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

7 

T 

T 

_ 

_ 

T 

7 

_ 

7 

T 

7 

7 

7 

T 

T 

T 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

1 

T 

7 

4 

2 

2 

2 

3.S 

4.0 

0.5 

1.5 

0.5 

0.3 

5.5 

0.5 

2.5 

2.0 

0.5 

1.0 

1.0 

4.0 

T 

3.0 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 

1.0 

6.0 

7 

3.0 

2.0 

3.0 

3.0 

28 

29 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

30 

31 

31 

32 

31 

29 

28 

33 

33 

32 

31 

31 

33 

33 

38 

41 

- 

- 

36 

T 

5.0 

T 

2.0 

T 

3.0 

1.0 

1.0 

4.0 

3.0 

7 

1.0 

2 

1 

6 

4 

2 

4 

4 

6 

S 

6 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

4 

3 

1 

7 

7 

3 

2 

7 

7 

7 

7 

1.0 

0.3 

0.3 

T 

2.0 

0.5 

7 

1.0 

2.0 

0.5 

1 

2 

I 

1 

T 

6.0 

T 

6.0 

7 

3.0 

3.0 

8.0 

10.0 

10.0 

8.0 

4 

4 

10 

10 

12 

12 

10 

10 

8 

8 

8 

1 1 

17 

10 

i 

6 

5 

1 

1 

3 

4 

13 

2C 

24 

2t 

24 

2  C 

1  6 

T 

4,0 

T 

0.3 

2.0 

7 

7 

1.5 

0.5 

0.5 

3 

2 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

6 

6 

3 

4 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

7 

7 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

3,8 

0.4 

0.2 

0.7 

1.1 

0.6 

0.8 

7 

7 

1.0 

7 

.2 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

1 

7 

1.0 

4.0 

2.0 

4.0 

0.5 

2.0 

1.0 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

7 

8 

7 

7 

6 

4 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2.7 

1 

T 

7 

1.0 

2.0 

2.0 

1.0 

T 

7 

T 

7 

4.0 

1.5 

1.0 

7 

9 

9 

3 

9 

9 

3 

O 
O 

d 

CD 
-- * 
Ul 

C 

*«  * — 

«— II 


OURAY 

PARADOX 

SILVER70N 

STEAMBOAT  SPRINGS 

WOLF  CREEK  PASS  4  w 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

AKRON  FAA  AIRP0R7 

8URLING70N 

HOLY0KE 

YUMA 

PLA77E  DRAINAGE  BASIN 
04 

BOULDER 

8YERS 

CHEESMAN 

DENVER  WB  AIRP0R7 

ESTES  PARK 

FORT  COLLINS 

FOR7  MORGAN 

GROVER  10  W 

HART5EL 

IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

PARKER  9  E 

SEDGWICK  3  S 

SPICER 

WALDEN 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  MB  AIRP0R7 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MANASSA 

SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GN1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

SNOWFALL 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  gnd; 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OE 

Sr-R 

riM 

a 

VAT 

Ml 
1LES 

SPECIAL         a  O 

OBSERVER 

[aKRON  4  E 

0 1  0  9 

WASHINGTON 

40  0* 

109  09 

4938 

DRY  LAND  FIELD  STA 

AKRON  FM  AIRPORT 

Oil* 

WASHINGTON 

40  10 

103  13 

4663 

MID 

HIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

0 1  1  - 

ALAMOSA 

37  27 

HID 

HIO 

5p:  MJ 

U  S  MEATMER  bureau 

ALLENSPARK 

018)  BOULDER 

40  12 

105  32 

SP 

9P 

h  LESTER  COAIS 

ALTEN8ERN 

Oil* 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 


ASHEVILLE:  1964 


COLORADO  -  APRIL  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature 


92°  on  the  19+  at  Eversoll  Ranch 


Lowest  Temperature: 


-6°  on  the  9th  at  Taylor  Park 


Greatest  Total  Precipitation:       4.03  inches  at  Berthoud  Pass 
Least  Total  Precipitation:        0.00  inch  at  Rush  2  NNE  and  Fountain 
Greatest  One-Day  Precipitation:        2.01  inches  on  the  6th  at  Placerville 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:       68.0  inches  at  Berthoud  Pass 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      72  inches  on  the  14+  at  Berthoud  Pass 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  placed  on  punched 
cards.     These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various 
tables.     Printing  and  mailing  is  done  at  the  Asheville  Center. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month   (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).      If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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WALSENBURG  POWER  PLANT 

62  3 

32.0 

47.2 

73 

16 

14 

327 

0 

0 

13 

0 

.84 

•  31 

7 

10.0 

1 

6. 

3 

1 

0 

wESTClIFFE 

54.8 

23.0 

39.9 

68 

16 

6 

4 

743 

0 

0 

23 

0 

.70 

.23 

T 

8.5 

1 

7. 

4 

0 

0 

WETMORE  2  S 

62.1 

32.1 

47.1 

77 

16 

13 

4 

530 

0 

0 

13 

0 

1.73 

1.20 

7 

7 

6 

3 

1 

1 

DIVISION 

46.2 

.7 

.86 

.82 

6.7 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

39.0 

28.7 

43.9 

73 

16 

21 

21 

628 

0 

0 

26 

0 

1.63 

.34 

6 

2.0 

0 

3 

1 

0 

ARTESIA  2  E 

57.2 

31.1 

44.2 

73 

16 

22 

7 

617 

0 

0 

21 

0 

1.60 

.41 

1 

6 

0 

0 

ASPEN 

49  ,  T 

22,8 

36,3 

63 

23 

11 

7 

835 

0 

0 

29 

0 

1.63 

.37 

19 

10.3 

21 

1 

7 

0 

0 

BERTHOUD  PASS 

34.8 

13.1 

24.0 

49 

30 

1 

26 

1226 

0 

13 

30 

0 

4.03 

.44 

3 

68.0 

72 

14. 

13 

0 

0 

BOND 

60.0 

25.3 

42.7 

76 

30 

IT 

9 

664 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

CEDAREDGE 

37.9 

32.3 

45.1 

3  0 

73 

16 

26 

26. 

590 

0 

0 

19 

0 

1.75 

.63 

.27 

7 

8.0 

0 

Q 

0 

0 

CIMARRON  3  SE 

56.2 

21.1 

38.7 

70 

30. 

5 

4 

783 

0 

0 

28 

0 

.88 

.30 

3 

12.0 

4 

1 

0 

CLIMAX  2  NW 

23  1 

16 

2 

26* 

1193 

0 

10 

30 

0 

3,01 

.43 

19 

49.1 

32 

29. 

12 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

47I2 

17.8 

32!5 

63 

17 

10 

26 

967 

0 

0 

30 

0 

.47 

.12 

7 

4.0 

16 

2. 

2 

0 

0 

LULL  D  N**™ 

59.0 

31.9 

43.5 

- 

.9 

74 

16 

24 

7» 

581 

0 

0 

20 

0 

1.62 

.06 

.75 

23 

4.0 

0 

6 

1 

0 

COLORADO  NAT  MON 

62.6 

37.0 

49.8 

74 

16 

28 

23 

447 

0 

0 

6 

0 

1.30 

.23 

29 

1.0 

0 

7 

0 

0 

CORTEZ 

59.1 

30.1 

44.6 

2.8 

73 

16 

20 

26 

607 

0 

0 

2  ' 

0 

1.14 

.03 

.33 

6 

4.0 

0 

4 

0 

0 

CRAIG 

52.7 

70 

16 

16 

4 

723 

0 

0 

23 

0 

1.94 

.  29 

20 

13.7 

I 

26. 

9 

0 

0 

CRESTED  BuTTE 

44.3 

ie!o 

31.3 

- 

2.1 

53 

30 

3 

9 

1006 

0 

1 

29 

0 

3.19 

1.46 

.45 

2 

46.0 

31 

10 

13 

0 

0 

DELTA  1  E 

64.3 

33.3 

48.8 

- 

2.8 

82 

16 

25 

11. 

476 

0 

0 

17 

0 

.71 

- 

.01 

.17 

3 

T 

0 

3 

0 

0 

DILLON 

45.3 

17.3 

31.4 

1.3 

57 

29. 

4 

7 

998 

0 

2 

30 

0 

•  83 

1.34 

.19 

5 

11.0 

12 

8. 

4 

0 

0 

DURANGO 

39.4 

26.4 

42.9 

2.2 

73 

28. 

12 

7 

656 

0 

0 

25 

0 

1.84 

.33 

.31 

29 

11.0 

4 

6. 

4 

2 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

54.7 

26.5 

40.6 

72 

16 

20 

15. 

723 

0 

0 

28 

0 

•  69 

.22 

5 

6.4 

3 

3. 

2 

0 

0 

FORT  LEWIS 

51.0 

23.3 

37.3 

- 

3.9 

66 

16 

9 

7 

823 

0 

0 

29 

0 

1.81 

.33 

.47 

2 

16.2 

7 

6 

3 

0 

0 

FRASER 

44.2 

13.3 

28.9 

- 

3.6 

57 

29 

•  2 

10. 

1078 

0 

3 

30 

4 

1.43 

- 

.45 

.26 

3 

20 

3 

7 

0 

0 

FRUITA  2  N 

64.6 

34.0 

49.3 

2.3 

80 

16 

25 

9 

463 

0 

0 

1  0 

0 

1.13 

.41 

.48 

30 

T 

0 

3 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

64,6 

37.9 

51.3 

80 

16. 

28 

9 

408 

0 

0 

3 

0 

1.34 

.61 

7 

.5 

0 

6 

1 

0 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 

57  7 

29.5 

43.6 

4.0 

73 

16 

23 

9 

636 

0 

0 

26 

0 

2.40 

.30 

.58 

6 

3.0 

0 

8 

1 

0 

GORE  PASS  RANCH 

1.37 

26. 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

62.4 

38.1 

30.3 

2.0 

80 

16 

30 

4 

437 

0 

0 

3 

0 

.62 

.32 

6 

.8 

T 

T 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

63.7 

38.2 

31.0 

80 

16 

30 

7 

416 

0 

0 

3 

0 

.93 

.23 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  WNW 

44.8 

17.3 

31.2 

58 

23 

6 

9 

1006 

0 

2 

30 

0 

2.39 

.48 

3 

27.3 

32 

6* 

11 

0 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

44.4 

20,0 

32,2 

58 

23 

0 

4 

977 

3 

1.26 

.28 

3 

14.2 

28 

6. 

6 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

52.2 

23.5 

37.9 

74 

24 

7 

4 

808 

0 

0 

30 

0 

1.08 

.18 

12 

21 

7* 

7 

0 

0 

GUNNISON 

32.0 

21.8 

36.9 

2.8 

65 

16 

16 

9. 

834 

0 

0 

29 

0 

.37 

.43 

.06 

7. 

HAYDEN 

32.8 

27,3 

40.2 

69 

16 

1  2 

4 

738 

0 

0 

27 

0 

2|e3 

.89 

4 

1 

10 

0 

0 

hot  Sulphur  sprs  2  sw 

48.2 

18.8 

33.3 

66 

23 

8 

4 

939 

0 

0 

3  0 

0 

.20 

3 

13.0 

4 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

38.4 

23.4 

41.9 

3.4 

71 

16 

13 

7 

687 

0 

0 

25 

0 

1.84 

.77 

.57 

29 

3 

1 

0 

LAKE  CITY 

49.1 

17.4 

33.3 

62 

16 

1 

3 

943 

0 

0 

29 

0 

1.86 

.51 

26 

18.3 

11 

7 

7 

1 

0 

LITTLE  HILLS 

55.5 

25.3 

40.4 

72 

16 

13 

7 

732 

0 

0 

26 

0 

2.24 

.54 

23 

10 

1 

0 

MARVINE 

25 

MAYBELL 

33.3 

27.5 

41.5 

73 

16 

17 

4 

699 

0 

0 

24 

0 

1.78 

.36 

3 

1 

6 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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3 
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H 
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■ 
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si 
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si 

5  s 

Si 
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mEEkER 

it. 

1 

27. 

9 

41. 

3 

70 

16 

17 

27. 

695 

0 

0 

25 

0 

3. 

23 

.35 

23 

21 

0 

2 

26 

14 

1 

0 

MEREDITH 

47. 

8M 

M 

M 

61 

29. 

0 

o 

D 

1. 

82 

.44 

5 

15 

3 

8 

0 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

56a 

3 

31. 

43, 

9 

2 

72 

16 

21 

7 

628 

0 

0 

17 

0 

2  , 

56 

1.24 

.79 

16 

5 

3 

3 

g 

MONTROSE  NO  2 

58  • 

32, 

g 

45 . 

7 

3  , 

1 

74 

17* 

26 

11* 

573 

0 

0 

16 

0 

1 , 

20 

,22 

•  36 

7 

o 

5 

3 

n 

NORTHDALE 

55. 

4 

25. 

40, 

5 

3 , 

3 

70 

16 

16 

26. 

727 

0 

0 

24 

0 

1 , 

26 

,16 

.31 

7 

o 

* 

ft 

NORWOOD 

53. 

6 

27, 

0 

40, 

3 

68 

IT 

16 

25 

732 

0 

o 

25 

0 

1. 

23 

- 

.22 

.27 

29 

a 

0 

4 

0 

0 

OURAY 

50. 

2 

27. 

<3M 

39. 

1M 

65 

16 

20 

4 

777 

0 

o 

0 

1. 

53 

.50 

2 

29 

2 

8 

1 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

55  • 

9 

22  . 

o 

39, 

o 

68 

16 

12 

26 

774 

0 

o 

28 

0 

1 , 

34 

•  38 

9 

o 

3 

*, 

o 

q 

PALISADE   1  S 

62. 

4 

38. 

8 

30. 

6 

79 

17 

31 

8* 

425 

0 

o 

3 

0 

89 

•  09 

•  18 

19* 

o 

0 

4 

o 

PALISADE  LAKE  2  5SE 

49. 

9 

14. 

8 

32, 

4 

64 

14 

4 

6 

973 

0 

0 

30 

0 

1 . 

80 

•  67 

5 

4 

2 

ft 

PAON I A 

60. 

0 

31. 

1 

45. 

6 

74 

16 

24 

26. 

574 

0 

0 

20 

0 

2. 

+  k 

.65 

7 

7 

5 

0 

8 

1 

0 

PARADOX 

61. 

7M 

32. 

5M 

47. 

1M 

78 

16. 

25 

11 

531 

0 

0 

20 

0 

1. 

29 

.31 

3 

4 

7 

0 

5 

0 

0 

PITKIN 

44. 

5 

14, 

8 

29. 

7 

55 

23* 

0 

9 

1052 

0 

0 

30 

1 

1 . 

30 

.11 

.30 

27 

16 

0 

38 

6. 

7 

0 

0 

RANGELY 

61. 

8M 

31. 

7M 

46. 

8M 

76 

16 

24 

7 

540 

0 

0 

19 

0 

72 

.17 

30 

0 

0 

3 

0 

0 

REDSTONE 

4S. 

3 

25. 

4 

37. 

0 

66 

30 

19 

27 

834 

0 

0 

29 

0 

D 

1 . 

98 

,45 

20 

15 

0 

8 

o 

0 

RICO 

46. 

2 

18. 

4 

32, 

3 

60 

28 

3 

9. 

973 

0 

0 

30 

0 

3, 

50 

1,27 

,60 

6 

1 1 

2 

o 

RIFLE  2  ENE 

60. 

6 

30. 

4 

45. 

5 

m 

2  , 

8 

78 

16 

22 

9 

380 

0 

0' 

17 

0 

82 

,19 

,15 

3 

0 

0 

3 

o 

o 

5ILVERTON 

45. 

9 

17. 

4 

31. 

7 

1 , 

5 

57 

28 

.  2 

8 

994 

0 

1 

30 

1 

1 , 

68 

■  08 

,33 

27 

20 

7. 

g 

o 

o 

STEAMBOAT  SPRINGS 

49. 

) 

23. 

2 

36. 

4 

_ 

2  . 

7 

65 

29* 

12 

7 

832 

0 

0 

28 

0 

2. 

46 

,11 

,46 

5 

23 

9 

29 

2* 

1  0 

o 

o 

TAYLOR  PARK 

42. 

8 

12. 

0 

27. 

4 

53 

16 

.  6 

9 

1121 

0 

1 

30 

4 

1 . 

33 

.20 

27 

45 

7 

8 

0 

0 

TELLURIDE 

48  • 

4 

19. 

8 

34, 

1 

3 . 

it 

62 

28 

7 

9 

919 

0 

o 

27 

0 

2  , 

31 

,25 

.38 

6 

27 

o 

30 

7 

1 0 

o 

Q 

URAVAN 

67. 

7 

33. 

6 

50. 

6 

87 

16 

26 

13 

426 

0 

0 

17 

0 

2 . 

26 

,52 

4 

1 

' 

o 

9 

2 

o 

VALLECITO  DAM  // 

53. 

6 

22. 

4 

38. 

0 

68 

16 

6 

7 

799 

0 

0 

30 

0 

2. 

72 

.65 

6 

13 

o 

5 

3 

o 

YELLOW  JACKET  1NW 

53. 

4 

28. 

8 

41. 

1 

70 

16 

15 

7 

7X3 

0 

0 

22 

0 

1. 

<.8 

,40 

30 

12 

0 

1 

6. 

6 

0 

0 

DIVISION 

39, 

7 

3. 

1 

La 

69 

.23 

12 

2 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

AKRON  PAA  AIRPORT 

58. 

1 

33, 

0 

45, 

6 

83 

16 

16 

5 

577 

0 

0 

1  3 

0 

2, 

50 

1,55 

2 

5 

0 

4 

2 

1 

BONNY  DAM 

59. 

7 

33. 

2 

46. 

5 

86 

17 

21 

8* 

550 

0 

0 

12 

0 

2. 

16 

,56 

3 

12 

o 

J 

4 

3 

0 

BURLINGTON 

62. 

7 

35. 

4 

49, 

1 

m 

6 

84 

16 

18 

4 

472 

0 

0 

7 

0 

1 , 

27 

.37 

•  63 

4 

4 

1 

o 

CHEYENNE  WELLS 

63. 

1 

33. 

2 

48. 

2 

m 

2. 

0 

83 

16 

17 

4 

497 

0 

0 

11 

0 

85 

m 

.60 

.37 

4 

3 

* 

2 

o 

o 

FLAGLER  2  NW 

61. 

7 

32. 

8 

47. 

3 

83 

16 

22 

5 

526 

0 

0 

13 

0 

1. 

12 

.49 

4 

11 

5 

5 

3 

4 

0 

0 

HOLYOKE 

63. 

0 

33. 

7 

48. 

4 

2 

89 

16 

18 

5 

491 

0 

0 

11 

0 

2. 

53 

.62 

.83 

5 

13 

5 

5 

6 

2 

0 

5TRATT0N  3  NE 

62. 

2 

32. 

5M 

47, 

4M 

84 

16 

11 

8 

521 

0 

0 

12 

0 

1 , 

33 

.45 

5 

8 

0 

2 

5 

0 

0 

WRAY 

65. 

7 

34, 

7 

50, 

2 

7 

88 

16 

18 

8 

438 

0 

0 

12 

0 

2. 

24 

.13 

,77 

3 

8 

o 

6 

2 

o 

YUMA 

64. 

8 

35, 

9 

50, 

4 

85 

16 

16 

5 

434 

0 

0 

7 

0 

2  . 

60 

.91 

.94 

3 

5 

3 

7 

1 

o 

DIVISION 

48. 

1 

• 

4 

la 

84 

.15 

9 

7 

PLATTE  DRAINA6E  BASIN 
04 

ALLENSPARK 

44. 

8M 

23, 

OM 

33. 

9M 

60 

24, 

8 

8. 

929 

0 

4 

28 

0 

1. 

96 

1.05 

3 

31 

0 

6 

1 

1 

ANTERO  RESERVOIR 

48. 

0 

18. 

8 

33. 

4 

58 

23. 

0 

4 

940 

0 

0 

30 

1 

• 

30 

.15 

7 

7 

5 

1 

7. 

1 

0 

0 

BAILEY 

55. 

5 

23. 

2 

39, 

4 

69 

16 

8 

8 

762 

0 

o 

28 

o 

60 

,33 

3 

8 

5 

2 

q 

Q 

BOULDER 

62. 

6 

34. 

9 

48, 

8 

1 

80 

16 

20 

5 

480 

0 

0 

9 

0 

86 

1.89 

,46 

3 

16 

0 

6 

3 

3 

o 

o 

BRIGGSDALE  2  NW 

63. 

3M 

29. 

7M 

46, 

5M 

82 

16 

14 

13 

548 

0 

0 

17 

0 

55 

•  36 

3 

5 

3 

2 

o 

o 

BYERS 

62. 

6 

31. 

2 

46. 

9 

- 

3 

83 

16 

17 

5 

536 

0 

0 

16 

0 

97 

- 

.89 

.70 

3 

12 

0 

7 

3 

3 

1 

0 

CARIBOU  RANCH 

45. 

6 

22. 

1 

33. 

9 

61 

23* 

3 

4 

929 

0 

3 

29 

0 

1. 

85 

1.25 

3 

21 

3 

3 

1 

1 

CASTLE  ROCK 

60. 

4 

27. 

9 

44. 

2 

76 

16 

13 

4 

620 

0 

0 

22 

0 

61 

.48 

3 

8 

0 

2 

o 

0 

CHEESMAN 

59. 

9 

24. 

9 

42. 

4 

m 

1 

74 

25 

12 

4 

671 

0 

0 

29 

0 

68 

1.29 

•  43 

3 

4 

4. 

2 

o 

o 

CHERRY  CREEK  DAM 

63. 

7 

29. 

3 

46. 

5 

80 

16 

15 

5 

548 

0 

0 

18 

0 

84 

,70 

3 

8 

8 

8 

3 

1 

1 

o 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

59. 

9 

33. 

3 

46. 

6 

. 

2 

81 

16 

21 

5 

545 

0 

1 

12 

0 

1. 

25 

- 

.86 

.98 

3 

12 

1 

10 

4 

1 

1 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

58. 

5 

35. 

9 

47, 

2 

■ 

1 . 

4 

80 

16 

22 

4. 

526 

0 

2 

9 

0 

• 

79 

1.06 

.47 

3 

12 

1 

7 

4 

2 

0 

0 

ELBERT 

56. 

9 

24. 

5 

40. 

7 

74 

16 

12 

5 

722 

0 

1 

28 

0 

39 

•  28 

3 

1 

o 

o 

ESTE5  PARK 

50. 

7 

25. 

8 

38. 

3 

1. 

3 

67 

17 

6 

8 

797 

0 

0 

24 

0 

1  , 

41 

•  62 

1.09 

3 

2 

1 

1 

EVERGREEN 

56. 

1 

24. 

4 

40. 

3 

72 

16 

9 

5 

733 

0 

0 

28 

0 

1  , 

30 

•  84 

3 

13 

0 

1 1 

3 

3 

1 

o 

FORT  COLLINS 

58. 

6 

32. 

3 

45, 

5 

- 

• 

9 

79 

16 

13 

5 

579 

0 

0 

15 

0 

1. 

69 

- 

.17 

.98 

3 

11 

7 

U 

3 

3 

2 

0 

FORT  LUPTON  1  N 

63. 

0 

30. 

6 

46. 

8 

83 

16 

12 

5 

536 

0 

0 

17 

0 

72 

.99 

.60 

5 

8 

3 

2 

1 

0 

FORT  MORGAN 

60. 

6 

33, 

5 

47, 

1 

8 

83 

17 

17 

5 

530 

0 

1 

13 

0 

1  , 

30 

,21 

.  79 

3 

0 

3 

1 

o 

GEORGETOWN 

48  . 

5 

24, 

9 

36, 

7 

63 

23 

10 

6* 

842 

0 

1 

28 

0 

8  1 

.19 

19 

4 

_ 

3 

o 

ft 

GRANT 

47. 

4 

20. 

Q 

34. 

1 

61 

16 

g 

8 

921 

0 

2 

30 

0 

6  7 

.  24 

3 

1 1 

2 

14 

4. 

2 

n 

ft 

GREELEY 

60. 

9 

31. 

7 

46, 

1 

La 

0 

82 

17 

9 

5 

539 

0 

I 

14 

0 

1. 

58 

.13 

1.03 

•  3 

3 

1 

1 

GROVER  10  w 

59. 

9 

31. 

1 

45. 

3 

3 

80 

16 

14 

5 

586 

0 

0 

15 

o 

1. 

21 

.04 

1.01 

20 

6 

0 

3 

4. 

2 

1 

1 

IDAHO  SPRINGS 

51. 

2 

25, 

9 

38  • 

ft 

2 , 

I 

70 

16 

13 

4 

785 

0 

2 

27 

0 

8  3 

1,22 

•  70 

3 

14 

5 

1 

ft 

JONES  PASS  2  E 

39. 

OM 

13. 

4M 

26, 

2M 

52 

29a 

„  i 

4 

1158 

0 

8 

30 

1 

2 , 

05 

,43 

26 

43 

o 

43 

7 

8 

0 

o 

JULESBURG 

62. 

1M 

34. 

7 

48. 

4M 

1. 

0 

87 

16 

18 

8 

493 

0 

0 

12 

0 

2. 

38 

.64 

.97 

2 

6 

1 

0 

KASSLER 

62. 

6 

32. 

6 

47. 

6 

- 

2. 

0 

80 

16 

17 

3 

514 

0 

1 

12 

0 

93 

- 

1.82 

.56 

3 

16 

0 

fa 

3 

3 

1 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

59. 

6 

29. 

6 

44. 

6 

82 

16 

11 

5 

604 

0 

0 

17 

0 

1. 

42 

.64 

2 

8 

0 

7 

3 

3 

2 

0 

LAKE  GEORGE  e  SW 

49. 

8 

22. 

7 

36. 

3 

61 

16 

5 

4 

857 

0 

0 

29 

0 

24 

.10 

19 

4 

5 

2 

7 

1 

0 

0 

LAKEWOOD 

60. 

5 

32. 

3 

46. 

4 

2. 

7 

80 

16 

17 

5 

549 

0 

0 

13 

0 

1  . 

14 

1.14 

.69 

3 

3 

6. 

4 

1 

0 

LONGMONT  2  ESE 

60. 

8 

31. 

4 

46. 

1 

9 

82 

17 

14 

5 

560 

0 

1 

17 

0 

1. 

06 

.57 

.84 

3 

3 

3 

2 

1 

0 

PARKER  9  E 

39. 

5M 

29. 

6M 

44. 

6M 

78 

16 

11 

4 

606 

0 

0 

18 

0 

70 

1.13 

.30 

20. 

11. 

0 

7 

3 

3 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

45. 

6 

21. 

s 

33. 

6 

59 

16 

5 

4 

937 

0 

3 

29 

0 

1. 

72 

1.17 

3 

22 

3 

3 

1 

1 

SEDGWICK  S  S 

60. 

9 

34, 

1 

47. 

3 

85 

16 

18 

5 

521 

0 

0 

11 

0 

3. 

31 

1.30 

3 

12, 

5 

4 

3 

6 

2 

1 

SPICER 

44. 

2M 

18. 

8M 

31. 

5M 

59 

30 

-  5 

4 

993 

0 

2 

29 

1 

1. 

14 

.38 

.27 

3 

11 

13 

5 

0 

0 

STERLING 

60. 

6 

33. 

6 

47, 

1 

8 

85 

17 

20 

8 

528 

0 

1 

11 

0 

1, 

96 

.46 

.83 

3 

4 

2 

0 

WALDEN 

46. 

1 

20. 

1 

33. 

1 

62 

23 

-  5 

4 

949 

0 

1 

30 

1 

54 

.32 

3 

6. 

8 

3 

4. 

2 

0 

0 

WATERDALE 

61. 

4 

30. 

0 

43, 

7 

7 

80 

16 

10 

5 

572 

0 

0 

21 

0 

1. 

55 

.53 

1.05 

3 

8 

1 

4 

1 

1 

WIGGINS  T  SW 

61. 

7 

29. 

6 

45, 

7 

83 

16 

17 

8 

573 

0 

0 

21 

0 

1. 

23 

.80 

3 

8 

3 

3 

1 

0 

DIVISION 

41. 

9  j 

2. 

7 

1. 

17 

.73 

13. 

5 

Precipitation 
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CUMATOLOGICAL  DATA  COLORA0O 

APRIL  196* 


Continued 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

<E 

Minimum 

1 
g 
< 

Depart  ur*i 
From  Normal 

■a 

1 
I 

3 

1 

a 

S 

g 

S 

• 

& 

t 

Q 
{ 

l 

No.  of  Day* 

3 

0 
H 

II 

a 
j 

a 

■ 

& 

Snow.  S1..1 

No.  ol  Day* 

Max. 

Mm. 

3 

H 

is 

I 

i 

z 

g 

! 

E 

s 

t 
J 
8 

| 

•i 

at  J 

i  > 

si 

1  [ 

hi 

ll 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  OS 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  R 

55.5 

20.8 

38.2 

-  3.6 

68 

15 

12 

8 

800 

0 

0 

27 

0 

.22 

.47 

.14 

29 

1.3 

i 

2 

I 

0 

0 

BLANCA 

56.  9 

20.8 

38.9 

74 

16 

12 

13* 

778 

0 

0 

28 

0 

.10 

.07 

28 

0 

0 

0 

0 

CENTER 

56.5 

23.2 

39.9 

71 

13 

8 

7 

74S 

0 

0 

29 

0 

.41 

•  27 

29 

1.0 

T 

6 

1 

0 

0 

DEL  NORTE 

55.3 

25.1 

40.2 

-  2.5 

69 

15 

10 

7 

737 

0 

0 

29 

0 

.53 

.24 

.22 

29 

2 

0 

0 

GREAT  SANO  DUNES  NM 

5*. 6 

25.7 

40.2 

7* 

17 

12 

3 

741 

0 

0 

23 

0 

.51 

.20 

30 

3 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

48.4 

14,9 

31.7 

-  2.7 

60 

28 

1 

8 

994 

0 

0 

30 

0 

.95 

.34 

0 

MANASSA 

M 

M 

M 

MONTE  VISTA 

55.3 

21.7 

38.5 

68 

15 

12 

7 

788 

0 

0 

29 

0 

.26 

.23 

30 

0 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

56.8 

24.1 

40.5 

69 

16 

15 

4 

729 

0 

0 

30 

0 

1.11 

.42 

.44 

29 

6.0 

1 

5 

3 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

49.0 

18.0 

33.3 

60 

29* 

5 

7 

938 

0 

0 

30 

0 

.88 

.35 

19 

3 

27 

3 

0 

0 

WOLF  CREEK  ?ASS  1  E 

37.3 

16.4 

26.9 

49 

16 

2 

26 

1139 

0 

B 

29 

0 

3.10 

.90 

6 

74 

7. 

10 

2 

0 

DIVISION 

36.9 

-  3.3 

.81 

.13 

2.8 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


Arkansas  DftAprtGE 
BASIN  01 

AMY 

AROYA  6  NE 
AYER  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

BUENA  vista 

BUTLER  RANCH 
CAMPO  8  SW 
CANON  C'TY 
COALOALE  2  SW 

COLORADO  SPRINGS  W8  AP 
DELHI 

DOHERTY  RANCH 
EAOS 

EVERSOLL  RANCH 

F  ORDER  8  S 
FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFEV  10  SE 

HASWELL 
HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 
LAMAR 

LAS  AN [ MAS 
LA  vETA 
LEAOVILLE 

LIME  3  SE 
LIMON   10  SSW 
LIMON 

MONUMENT  2  WSW 
NORTH  LAKE 

ORDWAY 

PENROSE   3  NNW 
PUEBLO  MB  AIRPORT  //R 
PUEBLO  CITY  RESEHVOIR 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 

ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 

ruxton  park 

RYE 

SAL  IDA 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  / 
SPRINGFIELD  8  S 
STONINQTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACONY  7  SE 
TRINIDAD 

TRINIOAO  FA A  AIRPORT 
TROY    1  SE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

TWO  6UTTES    1  NW 
WALSENBURG  POwER  PLANT 
WESTCL IFFE 
WETMORE  2  S 


ALTEN8ERN 
AMES 

ARTESIA  2  E 
ASPEN 

BERTHOUD  pass 
BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
BRECKENR IOGE 
CEDAREDGE 
CIMARRON  3  SE 

CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  NAT  «0N 
C0RTE2 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA   1  E 
DILLON 
DOLORES 

DURANGO 

EAGLE  F A A  AIRPORT 
ELECTRA  LAKE 
FORT  LEWIS 
FRASER 

FRUITA  2  N 
GATEWAY   1  SW 
GLENwOOD  SPRINGS  1  N 
GORE  PASS  RANCH 
GRAND  JUNCTION  WB  AP 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  WNw 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GUNNISON 

HAMILTON 
MAYOEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
IGNACEO  1  N 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

LITTLE  HILLS 

MANCOS 

HAPVINE 

MAYBELL 

MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  I 
MONTROSE  NO  2 
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•  21 
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.16 
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•  08 

.  1  9 

T 

.19 

.09 

.30 

.12 

.17 

•  04 

.27 

.03 

•  02 

.21 

.02 

•  18 

•  01 

.0^ 

•  OA 

•  37 

T 

.03 

.17 

•  09 

.04 

•  2C 

.01 

T 

.02 

•  U 

T 

.34 

•  12 

•  20 

•  07 
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.18 

•  04 

T 

.62 

■  42 

•  39 
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•24 
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•  ie 

•  09 
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•  18 

T 

•  02 
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,43 

.05 

•  17 
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*  1 1 

.  18 
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•  02 

,22 

T 
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.03 

•  14 

•  79 

•  20 

•  11 

.05 
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•  29 

•  o: 

T 

T 

•  30 

.09 

.12 

•  29 

T 

.20 

.06 

•  2p 

.16 

T 

■  18 

•  12 

.  14 

•  02 

•  22 

.18 

.06 

.13 

.24 

,09 

•  37 

.0! 

•  02 

J 

.  1 1 

•  07 

.16 

T 

T 

T 

.05 

x 

•  11 

.12 

.33 

.or 

A 

•  33 

T 

T 

.01 

,91 

T 

.OS 

T 

T 

T 

•  OS 

.06 

T 

T 

T 

■  38 

,02 

•  05 

•  30 

,r 

T 

T 

T 

T 

.49 

•06 

T 

.10 

■  10 

.06 

•  OT 

.10 

•  05 

T 

T 

.02 

T 

.04 

,07 

.07 

.11 

•  46 

.07 

T 

•  24 

.05 

.04 

■  10 

.13 

•  40 

•  25 

T 

*  1 1 

_ 

01 

.03 

.  1 5 

•  11 

_ 

14 

•  10 

•  Of 

.01 

.15 

.23 

•  OS 

.18 

.13 

•  Of 

.05 

•  19 

.14 

•  12 

•  01 

•  16 

•  1C 

* 

T 

T 

.01 

.03 

.29 

•  30 

»2C 

.40 

.36 

.12 

.27 

•  *o 

•  12 

.12 

•  39 

•  29 

•  03 

.06 

•  04 

10 

• 

06 

*0% 

1 

.  T 

•  07 

_ 

08 

* 

51 

1 

*09 

•  10 

•  n 

.02 

.06 

.29 

.09 

.22 

.13 

T 

T 

.15 

.94 

.18 

•  12 

•  2S 

•  Of 

.09 

T 

T 

•  OT 

.32 

T 

.33 

.16 

.06 

.15 

.36 

.05 

•02 

.10 

.20 

•  19 

.29 

.55 

.34 

•  36 

.3* 

•  03 

.12 

.09 

.12 

•  30 

•  Of 

.08 

•  04 

.45 

•  OS 

T 

.11 

•  04 

T 

•  03 

•  09 

.12 

.04 

T 

.0* 

•  09 

1.1! 
1.5< 
2.4C 


1.91 
2.2« 

i.a< 


.39 
.00 
.13 


1.01 

1.11 
1.11 

1.6C 


.09 

•  12 
T 

•  3C 


.20 

.  10 
•  02 


1.09 
.02 


T         T  T 


.01     I         T         .09     T  ,2C 


1.03 
2.5! 
.5! 


1.1! 
.51 
.76 


2.31 
I.6C 
1.6! 
4.03 


3.01 

1.62 
1.3C 


1.9* 
3. 11 
.71 
•  S3 


.15 
.  I* 
.20 


.06 
.59 
.03 


.5<i 
.30 
.12 


.08 
.01 
.18 


.08 
T 

.05 


.02 

.04 
.01 
.31 

.06 


.13  .11 

.02  .06 

.11  .06 

.20  .22 


0  1.82 
2.5! 
1.21 
1.2C 


.24 
.13 
.43 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

Tola! 

Dsy 

> 

2 

3 

4 

5 

6 

7      6  9 

•oi1  '  

10 

11  [ 

12 

13 1 

NOB  T«3->LE 

1.2* 

.10 

.10 

.09 

.11 

.31 

NOR WO 00 

1.23 

T 

•  06 

•  2A 

•  07 

.08 

•  09 

.12 

QURAY 

1.33 

•  lb 

■  SO 

•  04 

T 

T 

•  14 

.15 

.1* 

•11 

PAGOSA  5P° I NGS 

.37 

•  02 

.07 

.  »8 

•  02 

P*LIS*0E    1  S 

!»» 

.06 

•  11 

•  04 

.03 

.03 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

i.eo 

T 

•  13 

.67 

.20 

PAONIA 

2. At 

.3* 

•  07 

.11 

•  30 

,65 

■  04 

PARADOX 

i  .:■) 

•  OA 

•  21 

•  31 

.08 

.11 

•  22  T 

T 

PAR  SHALL    10  SSE 

t 

.  1  2 

T 

•01 

.12 

U30 

.05 

•  13 

.20 

.10 

.05 

•  03 

PLACE  R V  I LLE 

3.66 

.29 

.A3 

2.01 

T 

T 

PYRAMID 

1." 

.19 

.19 

•  2A 

,03  .05 

P.ANGELY 

■  73 

.07 

.  1  3 

REDSTONE 

3  .10 

T 

0  *29 

D 

•  30 

T 

5  .15 

T 

T 

RI  0 

slsc 

■  19 

•  30 

.03 

.20 

.60 

•  60 

.07 

•  03 

•  09 

RIFLf    2  ENE 

.•2 

.02 

•  08 

T 

T 

.15 

.09 

,01 

.02 

•  OS 

SAPINERO  8  E 

.21 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

•  25 

URGENT  S 

.3! 

•  07 

•  11 

T 

T 

T 

SHOSHONE 

3,19 

•02 

■  30 

•07 

.01 

.73 

. 

,09 

.01 

•  04 

.  10 

T 

SILVERTOn 

l.ta 

T 

.31 

•  11 

T 

.11 

•  24 

T 

T 

■  05 

•09 

STEAMBOAT  SPRINGS 

2.A6 

.1* 

.10 

.66 

•  21 

.09 

•  31 

TACOMA 

1.52 

•  07 

•  10 

•  03 

.  1A 

•  28 

.03 

TAYLOR  PARK 

1.3! 

.10 

.05 

.13 

.  l  • 

.05 

.05 

•09 

•  10 

TELLURI DE 

2.31 

.32 

.3* 

.06 

.12 

.  J8 

.23 

.13 

BRA VAN 

2.26 

.30 

•  10 

•  92 

•  12 

•  11 

•  ** 

T 

•  20 

vallecito  dam  // 

2  72 

•  07 

.6  3 

.  B  l 

.06 

.06 

•  65 

T 

winter  park 

.02 

■  9( 

■  26 

•01 

.14  ,02 

•  06 

■24 

.32 

wolf  creek  PASS  -  M 

3.31 

T 

•  *9 

•  27 

•  0* 

.17 

1*22 

•  19  T 

T 

1.2A 

.09 

.10 

T 

T 

.08 

.09 

.07 

•4S 

YELLOw  JACKET  INK 

l.AI 

•  03 

.13 

•  02 

T 

•  28 

■  31 

T 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

AKRON  FA  A  AIRPORT 

2.5C 

T 

1.33 

•  22 

.17 

T 

T 

BONNY  0 AM 

2.16 

.52 

.36 

.04 

BURLINGTON 

1. 11 

*  IB 

•  21 

•  63 

ChEyENnE  wELLS 

,6! 

.03 

.37 

•  32 

•  09 

FLAGlER  2  NH 

1.12 

.23 

.49 

•  26 

•  12  T 

FLEMING   1  S 

3.26 

1.12 

.82 

.11 

•  A3 

T 

T 

•  09 

GENOA  1  w 

.66 

T 

.10 

T 

T 

HOL YOKE 

2.55 

.32 

.21 

■  12 

.83 

T 

IDALI  A 

2.79 

.10 

l.K 

.11 

.32 

,01 

LEROY  7 

3.56 

1  •  78 

.17 

•  28 

T 

T 

OTIS   11  NE 

1  91 

•  93 

.15 

•  33 

•01 

STRATTON  1  NE 

1.33 

T 

.32 

.23 

•  *5 

•  19 

VONA 

1.7! 

T 

•  77 

•  66 

.33 

2.2A 

.29 
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REFERENCE  NOTES 
rltlng  to  the  State  Cllmatologist  at  Weathe 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  dlrectl 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of 'this  bulletin. 

wfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation,   for  the  12  m 


the  post  office. 


Office,    P.O.   Box  1079,   Denver,     Colorado,  80201 


aths  ending  with  the  June  data  will  be 


rled  In  the  July 


C2 

3 

O 

c: 

i — < 


Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  table 
Divisions,   as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table,    became  effective  with  data  f 


are  either  missing 
August  1941. 


elved  too  late 


be  Included  In  thl 


ed  In  this  bulletin  are  Temperature  In  F  ,  preclpltatl< 
f  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown 

Normals  for  all  stations  are  c Umatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Sno 
taken  from  different  points  for  successive  observat 1 ons ; 
tencles  In  the  record. 


n  and  evaporation  In  Inches  and 
by  footnote  following  the  "Evapo 


llonthly  degree  day 


and  Wind"  Table . 


Bt,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements 
al  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  lnconsls 


Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,    and  In  the 


Entries  of  snowfall  in  the  "Cliraatologlcal  Dat 
on  ground  Include  snow,   sleet,    and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table, 
when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     The  Station  Index 


al  Snowfall"  Table  Include 


and 


"Snowfall  and  Sno 


Ground"  Table  1 s  at  observat lo 


tlm 


all 


nd  "Evaporation 
ows  observation 

pt  Weather  BureE 


Tim 


Entries  of 


und"  Table, 


nd  FA A  static 


For  these 


5:00  a.m.    UST ■ 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,    J,    and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  T 
C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purp 
G    "Soil  Temperature"  Table. 
H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,   will  be  published  lat 
Ho  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  fouod  in  the  annual  issue  of  this  publication. 


d  Tables",  Indicate  the  folio 
and  are  published  later  in  H 


rly  Precipitation  Data"  Bulletin 


"Storage-Gage  Preciplt 


Data"  Bulletin 


Table;    "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   "Daily  Soil  Temperatu 


CD 


rj 


And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  minute  wind  speed.  This  station  is  not  equipped  with  aut 
Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

cated  a  few  feet  above  sod-c 

g- 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  pai 


atic  wind  instr 


ed  ground;  ho 


indicates  that   the  the 


timated,  using 


of  1  inch  water  equivalent  to 


U     One  or  more  days  of  record  missing;     If  average  value  is  entered,    less  than  10  days 
day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 


ry  10  inches  of  new  s 
See  "Daily  Temperatu 


kfall.  . 
"  Table 


R  Amounts  from  recording  gage.      (These  aj 

SS  This  entry  in  time  of  observation  colui 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  colui 


sentially 
Index  men 


curate  but  may  vary  slightly  fr 
observation  made  near  sunset. 


detailed  daily  record.  Degre 
be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


General  weather  conditio 


In  the  U.S.  for 


ch 


of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docu 


nth  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CL I MAT0LOG I C AL  DATA  -  NATIONAL  SUMMARY,    and  STORM  DATA,  all 


Printing  Offic 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.   for  50  cents.     Si  liar  Information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

ooney  orders  should  be  made  payable  to  the 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

BLENA  VISTA 

MAX 
MIN 

60 
2* 

48 

28 

38 
25 

45 

IS 

45 
24 

48 

22 

37 
11 

45 

U 

57 
21 

53 
23 

57 
27 

55 
20 

45 
24 

57 

29 

63 
33 

65 
27 

64 
26 

55 
27 

61 
3" 

58 
29 

34 

27 

53 
2  > 

61 
23 

63 
27 

56 

46 

19 

61 
30 

61 
26 

59 
30 

34.1 
24.3 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

70 
47 

61 
45 

56 
32 

42 

22 

58 

30 

56 
34 

41 
25 

54 
25 

68 

33 

66 
36 

70 
41 

67 
38 

58 
36 

69 
31 

74 
43 

78 
50 

75 
48 

60 
32 

74 
42 

70 
4  3 

72 

i  • 

74 

73 

71 

56 

39 

67 

68 

70 
46 

64.9 
38.3 

CCAlDALE  2  SW 

MAX 
MIN 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 
M  1  N 

70 
38 

59 
35 

38 
24 

39 
23 

59 
24 

43 
24 

39 
24 

50 
20 

57 
25 

66 

30 

68 

33 

53 
36 

53 
30 

68 

27 

74 
37 

79 
39 

55 
35 

60 
33 

72 
42 

59 
41 

64 
37 

66 
35 

71 
34 

72 

57 

57 
33 

57 
33 

i  3 

68 

66 
43 

60.1 
32.3 

DELHI 

MAX 
MIN 

77 
45 

67 
43 

54 
28 

42 

22 

60 
9 

53 
34 

37 
24 

54 
25 

62 
30 

70 
31 

75 
37 

67 
40 

t 

25 

73 
23 

81 
34 

as 

42 

70 
39 

66 
30 

83 
33 

75 
35 

69 

3  b 

74 
37 

78 
31 

78 
37 

72 
<, ; 

61 
37 

61 
4 1 

67 

69 

70 
40 

67,0 
33.4 

EADS 

MAX 
M  1  N 

ao 

37 

75 
38 

55 
35 

38 
26 

50 
20 

44 
21 

40 
21 

53 
21 

64 
29 

70 
31 

70 
38 

68 
40 

59 
27 

72 
32 

76 
28 

86 
43 

82 
38 

61 
30 

71 
42 

71 
48 

72 
)4 

72 
37 

75 
37 

ai 

76 

45 

62 
38 

62 
4  3 

64 
42 

74 

76 
36 

66.8 
34.8 

EvERSOLL  RANCH 

MAX 
MIN 

85 
47 

76 
42 

67 
36 

44 
26 

67 
27 

62 
38 

48 

30 

71 
26 

90 
30 

76 
46 

70 
44 

66 

27 

74 
30 

88 
44 

92 
52 

75 
45 

68 

33 

92 
46 

79 
42 

78 

36 

1 

49 

83 
38 

86 

86 

68 
38 

69 
42 

70 

73 

76 
47 

74,2 
38.3 

FORDER  8  s 

MAX 
MIN 

79 

32 

66 
34 

44 

27 

38 
24 

58 
26 

52 
35 

44 

25 

53 
17 

62 
25 

71 
28 

71 
31 

66 

37 

25 

68 

21 

78 
Za 

85 

30 

81 

36 

62 
30 

75 
32 

67 
45 

72 
27 

71 
30 

76 
31 

77 
35 

69 
40 

65 
36 

63 
38 

69 

^ : 

71 
38 

73 
35 

66,1 
30.7 

HOLLY 

MAX 
MIN 

75 
30 

85 
36 

70 
37 

55 
28 

36 
1  3 

58 
18 

47 
20 

47 
20 

58 
26 

68 
29 

75 
40 

74 
35 

56 
24 

60 
25 

68 
3S 

83 
34 

90 

41 

60 
32 

66 
46 

82 
48 

72 
30 

77 
40 

77 
42 

75 
43 

85 
40 

74 
4 1 

65 
43 

60 
37 

69 
36 

73 
40 

68,0 
33.7 

JOHN  MARTIN  dam 

MAX 
MIN 

82 
36 

74 
37 

62 
36 

48 
28 

45 

23 

49 
26 

49 
30 

56 
24 

65 

30 

73 
33 

72 
42 

70 
45 

58 

23 

70 
27 

82 
33 

88 

38 

84 
4  1 

66 

30 

79 
42 

76 
51 

72 
32 

74 
47 

80 

37 

84 

40 

81 

70 
35 

65 

43 

69 
37 

74 
42 

75 
37 

69.7 
35.6 

KtT  CARSON 

MAX 
MIN 

80 
32 

59 
32 

43 
32 

37 
21 

42 
22 

41 
25 

39 
28 

56 
20 

65 
26 

71 
27 

69 
40 

53 
41 

55 
32 

69 
23 

76 
32 

86 
36 

75 
41 

55 
35 

70 
50 

69 
32 

70 
42 

81 
36 

80 
53 

73 
32 

64 
48 

55 
47 

67 
34 

77 
35 

74 
33 

63.6 
34.8 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
44 

67 
43 

44 
30 

34 
25 

59 
1  7 

49 
33 

44 
30 

55 
26 

66 
34 

75 
35 

72 
43 

59 
34 

58 
30 

73 
52 

81 
41 

87 
45 

59 
42 

68 
34 

78 
40 

68 
42 

72 
42 

73 
46 

82 
36 

82 
42 

71 

63 
36 

65 
41 

71 
39 

72 

73 
40 

66.7 
37.2 

LAMAR 

MAX 
MIN 

85 
34 

70 
40 

50 
31 

37 
29 

45 
21 

49 
28 

42 
28 

57 
23 

66 
28 

78 
31 

73 
43 

57 
34 

59 
26 

72 
27 

82 
35 

69 
41 

61 
42 

66 
29 

80 
42 

73 
41 

73 
32 

76 
46 

77 
39 

8* 
45 

72 
48 

67 
39 

66 
44 

71 
40 

75 
40 

77 
39 

67,6 
35.5 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

83 
34 

72 
33 

53 
35 

37 
28 

50 
1  5 

51 
22 

43 
29 

57 
24 

75 
30 

74 
39 

67 
39 

74 

25 

82 
34 

90 

61 
41 

72 
31 

SO 
37 

74 
41 

74 

35 

75 
44 

82 
34 

84 

34 

74 

66 
36 

66 
36 

72 
37 

76 
44 

75 
37 

69.3 
34.1 

LA  VETA 

MAX 
MIN 

67 
39 

50 
34 

41 
23 

36 
13 

49 
17 

50 
26 

35 
1  7 

46 
14 

52 
25 

61 
31 

64 
32 

59 
29 

54 
28 

64 
24 

70 
39 

71 
36 

64 

40 

60 
33 

69 
27 

61 
35 

60 
35 

63 
37 

67 
33 

66 

30 

59 
28 

57 
27 

53 
34 

65 
3** 

63 

32 

64 
36 

58.0 
29.6 

LEADVILLE 

MAX 
MIN 

44 
22 

34 
19 

29 
12 

34 
8 

34 
12 

35 
13 

31 
8 

31 
10 

41 
10 

41 
15 

46 
13 

31 
9 

28 
13 

42 
20 

50 
24 

52 
28 

51 
30 

43 
28 

47 
23 

35 
22 

40 
1 6 

41 
1 8 

52 
2  i 

50 
26 

30 

36 
12 

28 
1  4 

46 

48 
24 

50 
20 

40,0 
17.5 

LIMON  10  SSW 

MAX 
MIN 

73 
34 

69 
3 1 

39 
2 1 

34 
20 

39 
2  1 

51 
28 

34 
22 

51 
19 

59 

27 

65 
29 

65 
25 

61 
35 

50 
21 

67 
21 

71 
28 

Hj 
34 

74 
29 

57 
28 

66 
34 

42 

30 

34 

71 
34 

72 
52 

67 

" 

57 
28 

57 
35 

65 
30 

60 
30 

69 
37 

60.2 
30.0 

LIMON 

MAX 
MIN 

75 
33 

52 
29 

34 

23 

35 
22 

54 
17 

37 
26 

34 
24 

52 
18 

59 
24 

67 
26 

65 
31 

49 
31 

50 
28 

67 
25 

73 
31 

el 

32 

60 
31 

58 
29 

69 
34 

58 
33 

64 
30 

64 
33 

71 
28 

73 

45 

60 
42 

55 
38 

54 
37 

63 
32 

70 
32 

68 
35 

59.0 
30,0 

MONUMENT  2  WSM 

MAX 
MIN 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

53 
35 

42 
24 

38 
19 

30 
12 

40 

7 

41 
24 

28 
0 

43 

7 

49 
15 

53 
22 

57 
20 

46 

20 

47 
27 

57 
30 

66 
27 

62 
36 

61 
29 

52 
35 

61 
26 

54 
23 

53 
22 

55 
23 

60 
28 

60 
25 

55 
22 

41 
17 

45 
19 

58 
27 

51 
26 

56 
22 

50,5 
22.3 

PUEBLO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
33 

64 
43 

47 
31 

37 
23 

63 
27 

50 
33 

43 
29 

57 
21 

64 
25 

70 
30 

72 
35 

58 
33 

62 
23 

73 
26 

79 
33 

85 
33 

59 
41 

67 
30 

81 
3"j 

63 

41 

70 
41 

71 
34 

78 
32 

78 
35 

65 
45 

64 
40 

64 

37 

69 

t 

73 
39 

74 
42 

65.8 
33.2 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 
MIN 

80 
38 

70 
33 

56 
3 1 

34 
2b 

63 
12 

52 
28 

46 
28 

53 

22 

65 
28 

73 
30 

72 
40 

69 
41 

59 
Z  3 

73 
23 

82 
29 

86 
34 

81 
41 

69 
31 

79 
31 

73 
39 

72 
35 

73 
38 

61 

30 

80 

32 

79 
44 

65 
37 

68 
37 

70 
32 

71 
42 

74 
35 

68.9 
32.3 

RUSH  2  NNE 

MAX 
MIN 

68 

30 

69 
31 

67 
26 

58 
29 

50 
15 

41 
20 

39 
18 

56 
21 

67 

25 

69 
24 

69 
24 

61 
23 

55 
20 

63 

22 

74 

22 

82 
36 

70 
28 

60 
24 

70 
26 

67 
21 

69 
22 

71 
2  3 

73 
33 

71 
35 

60 
35 

61 
27 

63 
28 

66 
2* 

70 
38 

70 
30 

64,4 
26.1 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

52 
29 

43 

27 

34 

18 

30 
7 

41 
14 

35 
20 

27 
7 

37 
3 

42 

7 

50 
17 

51 

20 

46 

20 

38 
20 

52 
27 

58 
24 

59 
34 

53 
30 

50 
23 

56 
36 

53 
25 

48 

27 

49 
29 

57 
25 

58 
25 

54 
23 

40 

22 

42 
24 

44 

2  1 

52 
25 

54 
26 

46.8 
21.8 

RYE 

MAX 
MIN 

65 
37 

65 
27 

65 
27 

35 
13 

53 

20 

46 
31 

34 
19 

47 
12 

55 
24 

61 
25 

64 
29 

62 
35 

54 
23 

65 
23 

71 
28 

74 
34 

69 
38 

62 
26 

72 
33 

60 
30 

65 
2  1 

65 
40 

72 
27 

72 
28 

66 
32 

56 
34 

58 
26 

67 
2* 

61 
30 

60 
30 

60.6 
27,5 

SALIDA 

MAX 
MIN 

63 
30 

55 
33 

50 
30 

47 
23 

51 
28 

55 
31 

41 
20 

52 
18 

60 
20 

60 
22 

62 
25 

59 
27 

52 
31 

61 
29 

68 
30 

71 
34 

67 
33 

56 

30 

6  2 
32 

59 
35 

62 
35 

60 
33 

66 
29 

68 
28 

64 
29 

52 
26 

52 
26 

66 
3C 

67 
29 

66 
29 

59,4 
26.5 

SPRINGFIELD  7  MSN 

MAX 
MIN 

80 
37 

71 
3 1 

54 

32 

40 
26 

58 
12 

54 
32 

39 
27 

55 
21 

61 
37 

74 
32 

70 
40 

59 
36 

58 
24 

69 
25 

79 
38 

85 
44 

77 
41 

62 
29 

86 
43 

79 
39 

66 
36 

74 
36 

76 
34 

76 

35 

73 
36 

64 
31 

63 
36 

65 
35 

69 

32 

70 
36 

67.1 
33.2 

SPRINGFIELD  8  5 

MAX 
MIN 

83 
39 

76 
40 

61 
3  3 

60 
1 2 

40 

12 

57 
20 

65 
27 

76 
2  8 

74 

ZZ 

71 
23 

76 
36 

88 

37 

63 

44 

68 

33 

72 
39 

78 

39 

80 
32 

80 
36 

75 

34 

69 
36 

68 
34 

71 
33 

72,4 
31.3 

SUGAR  LO»F  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

40 

35 
19 

28 
10 

3  3 

,  2 

34 
1 1 

35 
.  1 

31 

o 

32 
12 

40 
_  5 

38 
1 

44 
4 

36 
10 

27 
13 

44 
16 

49 

9 

50 
9 

47 

12 

43 
25 

44 
24 

36 
15 

31 
15 

39 
I  6 

47 
8 

46 
1 1 

41 
13 

24 
10 

24 

14 

45 
16 

48 
1 1 

46 
19 

38.6 
10.7 

TACONY  7  SE 

MAX 
MIN 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

69 

60 
36 

48 

2  8 

31 
20 

54 

20 

57 
32 

39 
Z  Z 

47 

22 

58 
29 

67 
30 

69 

32 

67 
38 

60 
28 

67 
26 

76 
35 

75 
44 

73 
42 

62 
32 

76 
40 

72 
32 

64 

33 

68 
43 

73 
36 

74 
40 

69 
39 

58 
30 

57 
39 

64 
28 

62 
42 

65 
35 

62.7 
33,2 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
40 

61 

30 

38 
24 

38 

20 

55 
21 

53 
26 

35 

2  3 

52 
22 

59 
29 

68 

3  1 

69 
33 

54 
32 

5=1 
Zb 

70 
24 

79 
35 

78 

44 

60 
40 

63 
30 

80 
38 

57 
33 

67 
30 

70 
39 

75 
34 

73 
43 

63 
37 

58 
31 

56 
33 

2-* 

64 
43 

70 
40 

62,1 
31.9 

Ti,0  8UTTES  1  NM 

MAX 
MIN 

83 
36 

56 
35 

50 

34 

37 
2* 

59 
10 

52 
33 

40 
29 

57 
23 

50 
28 

58 
34 

60 
35 

56 
36 

48 

30 

59 
20 

66 
34 

84 
41 

78 
41 

63 

30 

89 

35 

70 
36 

71 
35 

77 
39 

80 
36 

81 

31 

72 
35 

70 
38 

68 

40 

69 
38 

64 
41 

72 
44 

65.5 
33.6 

WALSENBuRG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

66 
47 

57 
38 

47 

30 

33 

14 

57 
22 

53 
32 

37 
19 

51 
16 

59 
29 

65 
33 

68 

37 

66 
32 

39 

27 

67 
22 

73 
36 

7S 
48 

71 
42 

63 
27 

73 
34 

67 
35 

65 
39 

68 

31 

73 
30 

72 
39 

69 

35 

59 
31 

59 
34 

65 
27 

63 
35 

68 
39 

62.3 
32.0 

HESTCLIFFE 

MAX 

55 
32 

49 
30 

42 
25 

35 
6 

48 
21 

48 
27 

34 
15 

48 
17 

52 
21 

54 

25 

60 
22 

56 
26 

49 

30 

59 
19 

67 
27 

68 
36 

64* 
33 

54 

23 

6  4 

30 

56 
33 

56 

32 

37 
33 

64 
26 

63 
34 

58 

26 

49 
14 

49 
15 

65 
20 

57 
26 

63 
23 

54.8 
25.0 

WETMORE  2  s 

MAX 
MIN 

65 
<.0 

67 
37 

51 
19 

36 
I  3 

55 
25 

53 
31 

39 
20 

50 

16 

53 
26 

62 
32 

67 
38 

65 
36 

55 
30 

68 
28 

73 
34 

77 
3  9 

70 
40 

65 
28 

73 

39 

67 
33 

65 
40 

65 
43 

72 
31 

72 
38 

66 
35 

55 
34 

54 
35 

6T 
30 

65 
34 

70 
36 

62.1 
32.1 

Sm  fUiWanc*  Not***  Following  Sutloo  lnd*w 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1964 


Station 

Day  Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

AlTENBERN 

MAX 
MIN 

63 
34 

50 
31 

45 
32 

47 
24 

49 
31 

47 
31 

43 
24 

48 
27 

57 
22 

55 
24 

62 
28 

55 
26 

61 
28 

65 
24 

72 
24 

75 
27 

70 
36 

61 

32 

63 
30 

58 
32 

63 
21 

63 
29 

70 
36 

67 
39 

47 
27 

50 
26 

60 
26 

67 
29 

72 
30 

66 

30 

59.0 

28.7 

ARTESIA  2  E 

MAX 
MIN 

63 
32 

46 

30 

45 
32 

42 

25 

50 
29 

42 

30 

42 
22 

49 
29 

55 
26 

54 
35 

60 
26 

58 
26 

55 
28 

63 

28 

72 
29 

73 
39 

69 
42 

59 
37 

61 

36 

55 
31 

58 
28 

59 
29 

68 
41 

65 
33 

44 
27 

51 
28 

57 
28 

64 
32 

71 
37 

67 
39 

57,2 
31.1 

ASPEN 

MAX 
MIN 

•SO 
29 

45 
21 

41 
21 

44 
16 

42 
20 

42 
18 

39 
1 1 

39 
20 

46 
15 

47 
18 

52 
19 

46 
16 

39 
20 

53 
19 

59 
22 

61 
29 

60 
26 

51 
36 

57 
32 

50 
27 

53 
21 

52 
26 

63 
30 

61 
31 

42 

22 

36 
19 

39 
23 

59 
26 

61 

22 

61 

30 

49.7 
22.8 

BERTHOUD  PASS 

MAX 
MIN 

47 

22 

44 
14 

27 
10 

21 

3 

29 
8 

29 
9 

23 
4 

22 
7 

30 
7 

34 
8 

37 
17 

42 
6 

17 
5 

25 
7 

36 
14 

45 
31 

44 

20 

44 
24 

44 
24 

43 
15 

28 
16 

38 
15 

37 
18 

48 
21 

46 
1  1 

27 
1 

21 
8 

23 
10 

43 
19 

49 

19 

34.8 
13.1 

BONO 

MAX 
MIN 

60 
27 

48 

30 

42 
28 

48 
21 

49 
18 

49 
26 

42 
25 

47 
19 

55 
17 

54 
21 

58 
32 

58 
24 

61 
21 

61 
30 

66 
22 

70 
23 

69 
31 

62 
35 

64 
26 

58 

27 

72 
28 

69 
32 

66 
26 

64 
21 

67 
25 

64 
21 

66 
22 

62 
28 

72 
26 

76 
28 

60.0 
25.3 

CEDAREDGE 

MAX 
MIN 

64 
41 

52 
32 

49 
31 

49 

28 

47 

28 

50 
32 

41 
26 

50 
30 

55 
26 

51 
30 

60 
29 

57 
29 

56 

30 

63 
28 

Tl 

33 

73 
39 

66 
44 

59 
41 

63 
38 

53 
29 

60 
28 

61 
35 

69 
37 

65 
34 

47 
28 

49 
26 

55 
28 

65 
31 

70 
37 

66 

42 

57.9 
32.3 

CIMARRON  3  SE 

MAX 
MIN 

40 
12 

39 
15 

35 
10 

38 

5 

38 
15 

35 
15 

43 
19 

40 
19 

52 
20 

49 
25 

60 
15 

46 

25 

55 
28 

64 
20 

70 
20 

70 
21 

70 
30 

64 

20 

67 
33 

55 
26 

63 

20 

64 
31 

70 
20 

68 

20 

64 
24 

69 

20 

59 
25 

65 
20 

64 

25 

70 
35 

56.2 
21,1 

CLIMAX  2  NW 

MAX 
MIN 

36 

20 

29 
15 

23 
13 

30 
22 

27 

11 

32 
9 

23 
2 

26 

10 

37 
6 

35 
10 

39 
15 

35 
5 

21 
7 

37 
16 

44 

20 

46 

22 

45 

25 

39 
26 

42 
23 

39 
17 

36 
16 

34 
16 

44 

17 

43 
25 

40 
10 

28 

2 

21 

9 

42 
17 

45 
18 

45 

17 

35.4 
14,7 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

45 
15 

46 
19 

42 
22 

40 
14 

38 
15 

42 
20 

42 
17 

38 
22 

40 
11 

42 
16 

45 
14 

50 
18 

36 
18 

43 
15 

53 
16 

57 
17 

63 
16 

58 
27 

50 
25 

58 
22 

42 
16 

52 
19 

52 
17 

55 
20 

60 

25 

49 
10 

38 
17 

38 
13 

43 
15 

59 
21 

47.2 
17.8 

COLLBRAN 

MAX 
MIN 

60 

42 

52 
30 

49 

30 

50 
24 

50 
30 

50 
32 

40 
24 

49 

30 

S7 
25 

54 

30 

64 
29 

60 
29 

58 
29 

65 
28 

72 
32 

74 
40 

69 
42 

59 
40 

62 
36 

60 
31 

64 
28 

64 
30 

69 
41 

65 
40 

44 
26 

45 

27 

58 
27 

67 
34 

72 
35 

67 
35 

59.0 
31.9 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 
MIN 

66 
38 

61 
36 

58 
31 

61 
36 

59 
34 

56 
33 

59 
30 

57 
32 

59 
34 

57 
33 

58 
35 

59 
30 

61 
37 

66 
38 

73 
42 

74 
49 

73 
46 

70 
40 

68 
40 

58 
34 

63 
35 

64 
33 

68 
54 

64 
34 

46 
28 

54 
32 

62 
35 

68 
42 

70 
47 

65 
42 

62,6 
37,0 

CCRTE2 

MAX 
MIN 

65 
36 

47 
31 

50 
27 

45 
27 

45 
29 

41 

29 

44 
23 

51 
23 

57 

22 

60 
28 

61 
24 

60 
30 

59 
21 

66 

25 

71 
29 

73 
32 

70 
40 

69 
43 

64 
41 

54 
30 

62 
26 

63 
27 

67 
33 

67 
39 

47 
24 

55 
20 

61 
35 

70 
27 

66 
39 

62 
40 

59.1 
30.1 

CRAIG 

MAX 
MIN 

52 
30 

44 

28 

45 
26 

40 
16 

47 
27 

46 
28 

40 
20 

45 
22 

53 
27 

43 
28 

56 
32 

40 
22 

48 
25 

60 
26 

68 
25 

70 
38 

63 
37 

56 
33 

60 
36 

45 
32 

55 
27 

55 
27 

66 
40 

61 
31 

40 
28 

38 
27 

49 
25 

60 
36 

68 

32 

67 
35 

52.7 
28.9 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

41 

21 

40 
22 

41 
18 

37 
11 

42 
21 

42 
13 

35 
15 

35 
17 

43 
3 

39 
9 

44 
6 

40 
15 

39 
20 

46 
13 

52 
15 

54 
16 

51 
20 

45 
34 

47 
29 

47 
24 

47 
16 

46 

24 

54 
18 

52 
22 

51 
17 

31 
16 

35 

20 

51 
17 

52 
21 

55 
26 

44.5 
18.0 

DELTA  1  E 

MAX 
MIN 

67 
44 

57 
32 

55 
36 

55 
29 

48 
33 

56 
35 

46 
29 

57 
27 

62 
25 

55 

30 

67 

25 

66 
34 

64 
32 

70 
29 

80 
31 

82 
32 

75 
44 

65 
41 

72 
37 

60 
32 

68 
27 

70 
36 

78 
39 

70 
37 

49 
28 

53 
30 

63 
32 

72 
30 

75 
36 

73 
45 

64,3 
33,3 

DILLON 

MAX 
MIN 

49 

20 

38 

20 

36 
19 

37 
6 

36 
16 

45 
8 

38 
4 

36 
9 

41 
8 

44 
11 

49 
20 

45 
13 

27 
16 

45 
23 

54 
16 

56 

22 

55 
24 

50 
26 

52 
22 

51 
19 

43 
18 

45 
22 

57 
18 

55 
24 

53 
20 

32 
12 

33 
16 

51 
24 

57 
20 

56 
21 

45,5 
17,3 

DURANGO 

MAX 
MIN 

60 
30 

45 
31 

50 
24 

50 
28 

46 
27 

45 
30 

49 
12 

55 
20 

60 
21 

61 

24 

64 

22 

58 
27 

60 
21 

66 

23 

72 
26 

73 
28 

68 
26 

63 
39 

63 
33 

56 
25 

63 
23 

63 
26 

66 
23 

61 
25 

46 
20 

55 
18 

62 
36 

73 
28 

63 
38 

63 
35 

59,4 
26,4 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 
27 

48 

30 

43 
24 

48 

21 

47 
26 

48 
28 

46 

27 

46 

27 

53 
20 

51 
22 

58 
25 

47 
26 

51 
31 

60 
28 

66 

20 

72 
23 

67 
27 

56 
35 

60 
35 

46 
30 

57 
28 

57 
30 

69 
26 

65 
30 

40 

22 

43 
21 

48 

26 

63 
24 

66 
24 

66 
31 

54,7 
26.5 

FORT  LEWIS 

MAX 

MIN 

54 
32 

36 
26 

41 
10 

41 
23 

35 
22 

35 
24 

39 

9 

42 
13 

49 
18 

51 
24 

54 
22 

49 

25 

51 
27 

59 
23 

64 
28 

66 
29 

62 
26 

58 
31 

58 
33 

54 
19 

55 
20 

56 
23 

60 
25 

51 
24 

38 

12 

46 
17 

54 
30 

64 
27 

59 

32 

49 

32 

51,0 
'  23.5 

FRASER 

MAX 
MIN 

47 
9 

35 
23 

30 
-  1 

42 
-  2 

36 
8 

39 
12 

36 
15 

36 
24 

44 

0 

45 
-  2 

47 
22 

44 
18 

28 
5 

46 
15 

52 
7 

54 
12 

51 
13 

47 
27 

51 
23 

46 
20 

43 
18 

44 
16 

54 

9 

54 
13 

50 
16 

31 
7 

33 
16 

49 
23 

57 
15 

54 
21 

44,2 
13,5 

FRUITA  2  N 

MAX 
MIN 

6B 

42 

56 
34 

53 
35 

54 
28 

53 
34 

53 
36 

52 
30 

54 
30 

61 

25 

60 
28 

64 

28 

63 
34 

67 
34 

69 
27 

78 
28 

80 
31 

74 
40 

69 
35 

72 
38 

59 
39 

69 
26 

70 
36 

75 
47 

70 
37 

54 
33 

58 

37 

67 
34 

73 
34 

75 
37 

69 

42 

64,6 
34,0 

GATEWAY  1  SW 

MAX 
MIN 

70 
42 

54 
34 

54 
36 

50 
34 

50 
35 

51 
37 

52 
29 

52 
29 

61 
28 

57 
37 

69 
30 

62 
33 

66 
38 

71 
32 

80 
37 

80 
43 

78 
52 

69 
45 

68 
46 

62 
38 

67 
35 

72 
36 

77 
55 

72 
40 

49 
34 

59 
33 

68 
36 

75 
38 

71 
46 

72 
46 

64,6 
37,9 

GLENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 
MIN 

60 
30 

50 
30 

49 

32 

49 
24 

49 
28 

50 
30 

45 
25 

50 
27 

56 
23 

48 
27 

60 
31 

50 
26 

55 
31 

63 
25 

70 
26 

75 
28 

71 
33 

58 
41 

64 
36 

53 
29 

59 
27 

61 
31 

72 
32 

67 
31 

46 

26 

40 
25 

54 
30 

66 
30 

73 
32 

66 
40 

57,7 
29.5 

GORE  PASS  RANCH 

MAX 
MIN 

GRAND  JUNCTION  WB 

AP 

MAX 
MIN 

61 
41 

57 
36 

53 
36 

53 
30 

51 
36 

51 
34 

49 
31 

53 
34 

59 
31 

56 
36 

63 
33 

55 
32 

64 
38 

66 
35 

77 
40 

80 
51 

72 
52 

59 
47 

70 
44 

57 
39 

65 
34 

69 
36 

75 
49 

65 
35 

48 

32 

59 
35 

65 
33 

73 
42 

73 
44 

71 
47 

62.4 
38.1 

GrAnO  JUNCTION  6  E5E 

MAX 
MIN 

70 
41 

57 
37 

53 
35 

53 
31 

52 
38 

52 
34 

48 

30 

53 
35 

59 
31 

57 
39 

65 
33 

62 
32 

64 
34 

69 
34 

76 
44 

60 
49 

75 
53 

69 
49 

70 
43 

63 
38 

66 
35 

68 
34 

75 
52 

70 
38 

50 
32 

58 
35 

64 
33 

71 
36 

73 
45 

69 

47 

63,7 
38.2 

GRAND  LAKE  1  WNW 

MAX 
MIN 

50 
17 

39 
24 

32 
20 

42 

7 

40 
13 

34 
19 

33 
10 

36 
18 

40 
6 

45 
8 

45 
26 

43 
17 

29 
14 

47 
24 

51 
12 

57 
17 

54 
19 

48 

15 

54 
27 

49 
24 

43 
19 

46 
24 

58 
15 

56 
18 

52 
19 

37 
12 

34 
20 

48 
28 

57 
17 

45 
16 

44,8 
17.5 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

46 
15 

38 
25 

32 
23 

42 

0 

36 
13 

36 
20 

31 
17 

34 

20 

38 
11 

42 
9 

45 

27 

45 
18 

30 
18 

45 
26 

50 
16 

56 
20 

55 
21 

50 
27 

50 
30 

52 
26 

43 
26 

45 
25 

58 
17 

57 
20 

53 
21 

33 
13 

33 
22 

45 
29 

57 
21 

52 
25 

44,4 
20,0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

48 

23 

45 
28 

38 
22 

39 
7 

41 
14 

43 
21 

37 
17 

42 

11 

48 

15 

48 
21 

53 
28 

53 
15 

36 
24 

54 
26 

61 
24 

63 
29 

64 

27 

55 
31 

60 
32 

60 
27 

53 
25 

53 
27 

66 
26 

74 
24 

63 

22 

36 
24 

40 
25 

58 
31 

67 
25 

63 
30 

52,2 
23.5 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

48 
17 

43 
16 

40 
25 

41 

20 

44 
25 

45 

22 

40 
23 

41 
22 

49 
16 

47 
18 

55 
19 

52 
24 

47 
27 

55 
19 

63 
16 

65 
19 

61 

20 

53 
30 

59 
27 

55 
21 

54 
17 

55 
29 

62 
22 

60 
21 

53 
16 

42 

21 

48 

23 

62 
16 

59 
23 

62 
33 

52.0 
21,8 

HAYDEN 

MAX 
MIN 

51 
25 

44 

29 

43 
28 

41 
12 

46 

25 

44 

30 

42 
28 

45 

17 

53 
25 

46 

25 

57 
30 

40 
26 

46 

25 

59 
24 

65 
24 

69 
32 

65 
36 

56 
32 

60 
34 

46 
31 

56 
25 

55 
25 

68 

34 

62 
27 

45 

30 

38 
25 

48 
26 

59 
30 

68 
32 

66 
30 

52.8 
27,5 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 
MIN 

46 

20 

38 
25 

34 
18 

43 
8 

39 
15 

40 
10 

36 
12 

43 

18 

47 
15 

44 

17 

50 
19 

43 
19 

37 
18 

51 

23 

62 
12 

55 
13 

49 

17 

57 
16 

61 
12 

42 
26 

50 
21 

55 
25 

66 
27 

64 

24 

39 

22 

35 
15 

39 
20 

55 
27 

64 

22 

63 

27 

46.2 
18.8 

IGNACIO  1  N 

MAX 
MIN 

64 
30 

46 

30 

48 
23 

45 
28 

44 
28 

39 
29 

44 

13 

50 
19 

55 
21 

60 
21 

61 

20 

58 
24 

57 
21 

65 
19 

70 
23 

71 
24 

69 
29 

65 
37 

65 
33 

63 
25 

60 
21 

61 
26 

65 
24 

64 

25 

53 
17 

53 
19 

60 
35 

69 

25 

67 
37 

60 
35 

58.4 
25,4 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

42 
4 

43 
12 

41 
1 

40 
15 

43 
16 

39 
10 

37 
7 

42 
8 

45 
8 

46 
15 

55 
7 

59 
16 

45 
4 

55 
14 

60 
24 

62 
26 

59 

27 

52 
32 

52 
29 

45 
23 

52 
17 

50 
25 

56 
22 

52 
33 

44 
16 

41 
11 

44 

22 

60 
21 

51 
26 

60 
31 

49,1 
17,4 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

54 
27 

44 
27 

43 
27 

42 
17 

50 
21 

45 
27 

40 
13 

48 
19 

58 

22 

47 

20 

58 
25 

55 
19 

54 
23 

64 

20 

70 
19 

72 
30 

65 
35 

54 
25 

61 

35 

55 
31 

57 
25 

59 
23 

67 
34 

64 
39 

43 
27 

42 
26 

56 
20 

62 

25 

69 
25 

66 

32 

55.5 
25.3 

MARVINE 

MAX 
MIN 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

52 
26 

46 

29 

42 
29 

42 
17 

51 
29 

39 

29 

41 
20 

48 

20 

56 

22 

51 
23 

59 
27 

55 
23 

51 

27 

61 

22 

70 
22 

73 
34 

66 
34 

59 
26 

63 
36 

51 
34 

60 
26 

60 
24 

68 
36 

36 

41 
29 

46 

29 

51 
29 

63 
25 

69 
27 

67 
32 

55,5 
27,5 

MEEKER 

MAX 
MIN 

59 
27 

31 

45 
30 

43 

19 

49 
24 

45 
31 

39 
17 

46 

22 

56 
24 

53 
26 

58 
29 

55 
24 

51 
28 

63 

24 

68 
27 

70 
37 

66 
36 

58 
31 

59 
32 

53 
30 

56 

57 
29 

67 
34 

65 
37 

42 
27 

41 

28 

51 
17 

61 
29 

69 
30 

65 

33 

55.1 
27.9 

a 


Sm  fUi«r»nc»  N0I4M  Following  Station  IncUx 


Conttnuxi 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  196* 


Day  01  Month 


BBHGB 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

l  ^ 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

MEREDITH 

MAX 
M1N 

53 

42 

43 

44 

41 

37 

39 

39 

42 

44 

51 

42 

41 

50 

SB 

60 

56 

)2 

57 

46 

91 

61 

t  - 

4fc 

33 

40 

56 

61 

45 

47 

6 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

61 

41 

44 

41 

39 

37 

39 

51 

55 

57 

60 

55 

55 

65 

71 

72 

68 

63 

61 

54 

60 

62 

67 

61 

46 

52 

56 

70 

64 

59 

56 

3 

MIN 

38 

30 

24 

26 

28 

28 

21 

24 

26 

32 

30 

27 

29 

34 

37 

42 

42 

39 

39 

27 

30 

33 

34 

36 

22 

25 

32 

35 

34 

37 

31 

4 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

65 

60 

51 

56 

50 

50 

47 

43 

48 

55 

56 

62 

48 

58 

65 

74 

74 

6| 

57 

67 

55 

64 

65 

7  0 

65 

49 

48 

97 

65 

67 

38 

6 

MIN 

36 

32 

31 

29 

32 

33 

26 

27 

28 

33 

26 

30 

28 

30 

33 

41 

46 

44 

35 

35 

28 

37 

36 

34 

30 

28 

27 

29 

37 

41 

w 

8 

NCRTHDALE 

MAX 

60 

52 

45 

43 

40 

39 

41 

45 

45 

53 

57 

56 

56 

64 

68 

rc 

65 

60 

63 

56 

58 

60 

60 

5  B 

46 

56 

57 

69 

62 

59 

55 

4 

MIN 

2* 

31 

28 

16 

28 

23 

24 

23 

23 

26 

22 

25 

16 

23 

20 

23 

35 

16 

35 

24 

19 

20 

27 

34 

21 

16 

31 

26 

34 

36 

25 

6 

NORWOOD 

MAX 

50 

44 

44 

39 

44 

39 

38 

44 

52 

51 

57 

50 

54 

62 

66 

67 

68 

58 

62 

51 

61 

64 

5  8 

39 

45 

55 

66 

62 

59 

53 

6 

MIN 

32 

28 

26 

25 

28 

28 

24 

21 

22 

27 

19 

23 

20 

24 

26 

32 

36 

42 

35 

32 

21 

28 

25 

31 

16 

16 

20 

27 

37 

36 

27 

0 

OURAY 

MAX 

91 

43 

39 

42 

46 

37 

34 

41 

47 

52 

52 

45 

48 

54 

62 

65 

61 

54 

57 

52 

92 

95 

58 

56 

43 

38 

48 

60 

56 

59 

50 

2 

MIN 

33 

25 

21 

20 

24 

24 

23 

22 

21 

27 

24 

22 

24 

26 

31 

36 

35 

39 

38 

31 

39 

27 

9 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

59 

42 

49 

45 

42 

39 

43 

47 

53 

58 

59 

54 

56 

63 

b  1 

sp 

64 

59 

61 

57 

58 

59 

64 

61 

48 

52 

58 

67 

63 

61 

66 

9 

MIN 

28 

29 

14 

18 

28 

27 

17 

18 

20 

18 

18 

20 

13 

18 

20 

21 

23 

32 

33 

28 

23 

24 

20 

2) 

18 

12 

20 

20 

33 

25 

22 

0 

PALISADE   1  S 

MAX 

69 

62 

56 

52 

53 

53 

52 

50 

54 

61 

56 

64 

55 

65 

*q 

76 

79 

70 

61 

66 

97 

66 

69 

74 

65 

50 

57 

64 

72 

73 

6^ 

4 

MIN 

50 

38 

38 

34 

35 

37 

31 

31 

34 

36 

39 

36 

36 

37 

37 

41 

46 

52 

43 

39 

36 

37 

39 

54 

32 

35 

33 

38 

44 

46 

39 

8 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

40 

45 

42 

44 

42 

44 

47 

42 

49 

46 

48 

49 

46 

64 

62 

63 

50 

45 

47 

56 

54 

49 

49 

47 

49 

47 

49 

63 

58 

59 

49 

9 

MIN 

22 

24 

20 

23 

10 

4 

10 

14 

18 

10 

6 

14 

16 

10 

14 

8 

10 

6 

6 

22 

23 

21 

16 

20 

10 

15 

18 

11 

20 

23 

Is 

8 

PAONIA 

MAX 

66 

52 

52 

52 

51 

52 

42 

51 

58 

53 

63 

60 

59 

64 

73 

74 

69 

57 

65 

57 

62 

64 

72 

68 

50 

47 

58 

68 

71 

70 

6C 

C 

MIN 

35 

30 

30 

28 

31 

31 

27 

31 

29 

29 

29 

29 

24 

28 

34 

37 

33 

40 

40 

30 

29 

35 

28 

27 

29 

24 

25 

33 

37 

41 

31 

I 

PARADOX 

MAX 

6". 

47 

53 

50 

49 

51 

46 

50 

62 

57 

69 

60 

61 

73 

ft 

78 

71 

61 

66 

59 

73 

60 

48 

61 

66 

76 

65 

73 

61 

7 

MIN 

40 

29 

31 

34 

32 

35 

31 

28 

26 

27 

25 

33 

26 

28 

29 

30 

42 

45 

38 

31 

32 

35 

31 

29 

30 

32 

42 

38 

32 

5 

PITKIN 

MAX 

49 

39 

36 

39 

35 

39 

41 

39 

42 

44 

43 

35 

39 

45 

5  3 

55 

53 

49 

52 

40 

45 

45 

55 

54 

44 

34 

39 

5 1 

49 

51 

44 

5 

MIN 

18 

17 

18 

6 

19 

12 

12 

6 

0 

7 

14 

15 

13 

8 

12 

15 

16 

26 

25 

18 

12 

23 

16 

17 

11 

9 

17 

12 

21 

29 

14 

8 

RANGELY 

MAX 

55 

44 

45 

53 

58 

54 

64 

58 

59 

67 

75 

76 

71 

64 

66 

55 

62 

65 

73 

68 

48 

53 

61 

68 

74 

70 

61 

8 

MIN 

30 

32 

24 

27 

26 

30 

27 

28 

28 

26 

30 

37 

45 

35 

40 

33 

28 

29 

35 

15 

30 

34 

26 

33 

39 

37 

31 

7 

REDSTONE 

MAX 

42 

45 

38 

40 

39 

42 

44 

39 

45 

39 

49 

39 

38 

35 

46 

55 

59 

62 

59 

57 

52 

54 

65 

57 

47 

36 

45 

59 

63 

66 

48 

3 

MIN 

21 

26 

22 

24 

23 

22 

21 

24 

27 

25 

26 

25 

27 

24 

29 

30 

32 

31 

33 

29 

25 

27 

23 

21 

25 

24 

19 

22 

23 

29 

25 

4 

RICO 

MAX 

47 

35 

40 

43 

35 

33 

40 

43 

46 

46 

49 

41 

46 

56 

57 

36 

51 

49 

49 

43 

51 

50 

54 

48 

36 

39 

47 

60 

44 

52 

46 

2 

MIN 

27 

27 

11 

8 

21 

22 

10 

3 

3 

10 

12 

15 

12 

11 

19 

21 

22 

28 

30 

20 

18 

24 

19 

29 

10 

18 

23 

23 

26 

30 

18 

4 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

63 

51 

50 

51 

52 

49 

46 

52 

58 

57 

64 

61 

59 

66 

73 

'8 

72 

62 

59 

58 

63 

63 

71 

71 

53 

50 

59 

67 

69 

70 

60 

6 

MIN 

35 

34 

35 

23 

32 

34 

28 

26 

22 

24 

33 

31 

33 

23 

26 

28 

36 

35 

35 

28 

24 

33 

35 

31 

29 

28 

34 

29 

30 

38 

30, 

4 

SI  LVERTON 

MAX 

47 

45 

42 

39 

32 

38 

40 

42 

45 

45 

50 

42 

42 

51 

56 

56 

50 

47 

47 

45 

49 

48 

30 

40 

34 

45 

45 

57 

53 

54 

45 

9 

MIN 

22 

15 

13 

5 

10 

15 

11 

-  2 

2 

8 

10 

15 

14 

17 

15 

14 

29 

32 

31 

22 

17 

22 

20 

23 

20 

24 

21 

19 

27 

31 

17 

4 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

49 

40 

38 

37 

45 

48 

37 

43 

50 

44 

49 

39 

41 

53 

58 

65 

55 

52 

55 

46 

49 

57 

62 

63 

45 

35 

44 

57 

65 

63 

49 

5 

MIN 

20 

30 

25 

13 

26 

23 

12 

17 

20 

13 

30 

20 

20 

23 

17 

23 

25 

33 

31 

29 

17 

24 

22 

24 

26 

23 

25 

33 

24 

27 

23 

2 

TAYLOR  PARK 

MAX 

44 

42 

35 

37 

34 

40 

31 

39 

42 

41 

44 

40 

36 

47 

50 

53 

49 

40 

48 

43 

42 

43 

51 

49 

44 

33 

35 

52 

46 

52 

42 

8 

MIN 

7 

6 

14 

.  2 

14 

10 

5 

10-6 

•  2 

4 

15 

20 

3 

5 

6 

13 

30 

27 

19 

12 

24 

11 

14 

17 

11 

19 

15 

19 

28 

12, 

0 

TELLURIDE 

MAX 

50 

38 

45 

43 

40 

42 

39 

41 

46 

44 

53 

48 

44 

52 

5$ 

58 

54 

54 

53 

53 

54 

54 

58 

50 

34 

38 

47 

62 

48 

54 

48, 

4 

MIN 

26 

22 

13 

11 

9 

20 

16 

14 

7 

14 

13 

16 

13 

17 

19 

21 

36 

33 

31 

21 

19 

27 

25 

27 

11 

12 

19 

21 

29 

33 

19, 

8 

URAVAN 

MAX 

84 

60 

60 

59 

51 

55 

46 

51 

61 

62 

68 

71 

69 

72 

83 

87 

84 

80 

72 

72 

73 

70 

62 

75 

42 

56 

66 

74 

74 

71 

67, 

7 

MIN 

42 

30 

30 

30 

31 

32 

28 

28 

27 

29 

27 

32 

26 

30 

31 

33 

41 

39 

38 

35 

29 

35 

44 

41 

32 

32 

33 

33 

43 

42 

33, 

4 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

59 

40 

43 

41 

39 

41 

38 

44 

50 

53 

56 

53 

55 

61 

fcfc 

66 

62 

58 

58 

55 

57 

57 

60 

58 

48 

49 

57 

64 

62 

57 

53 

6 

MIN 

28 

27 

16 

20 

23 

25 

6 

11 

16 

19 

17 

24 

24 

20 

23 

25 

26 

31 

31 

27 

22 

24 

22 

24 

17 

17 

28 

25 

23 

32 

22, 

4 

YELLOW  JACKET  INN 

MAX 

50 

40 

44 

41 

37 

37 

40 

45 

52 

55 

55 

49 

54 

62 

66 

70 

65 

58 

62 

51 

57 

58 

64 

55 

41 

51 

57 

65 

61 

61 

53 

4 

MIN 

34 

29 

28 

25 

27 

25 

15 

25 

25 

30 

27 

26 

24 

30 

33 

36 

39 

39 

34 

27 

25 

28 

32 

31 

19 

20 

29 

29 

35 

39 

29, 

8 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

74 

45 

33 

39 

47 

38 

34 

54 

59 

64 

66 

50 

49 

66 

75 

83 

54 

60 

62 

52 

63 

63 

73 

76 

63 

54 

50 

63 

68 

67 

38, 

1 

MIN 

38 

32 

26 

25 

16 

29 

24 

22 

31 

33 

33 

32 

27 

34 

36 

43 

31 

30 

38 

32 

39 

35 

40 

48 

37 

38 

38 

34 

35 

34 

33, 

0 

Bonny  dam 

MAX 

74 

79 

46 

35 

38 

44 

40 

38 

56 

63 

69 

70 

43 

52 

67 

77 

86 

53 

57 

54 

58 

69 

69 

Tl 

79 

67 

55 

52 

65 

65 

59. 

7 

MIN 

33 

38 

34 

28 

21 

21 

28 

21 

24 

31 

35 

30 

30 

31 

33 

37 

35 

30 

32 

44 

38 

38 

39 

40 

45 

37 

33 

37 

33 

37 

33, 

2 

BLRL INGTON 

MAX 

79 

76 

40 

38 

44 

41 

36 

54 

62 

70 

68 

62 

52 

1  6 

77 

84 

80 

56 

56 

65 

67 

70 

70 

78 

72 

64 

54 

65 

64 

72 

62, 

7 

MIN 

37 

33 

28 

18 

28 

28 

22 

34 

37 

36 

38 

28 

33 

36 

46 

35 

30 

38 

46 

36 

35 

37 

50 

41 

35 

39 

36 

40 

39 

42 

35, 

4 

CHEYENNE  HELLS 

MAX 

79 

73 

49 

35 

38 

39 

37 

53 

65 

70 

68 

51 

55 

67 

77 

85 

70 

58 

60 

67 

69 

70 

74 

81 

77 

60 

54 

66 

72 

74 

63, 

1 

MIN 

37 

32 

26 

17 

24 

27 

21 

29 

31 

38 

37 

30 

25 

34 

40 

35 

27 

39 

43 

34 

35 

38 

47 

38 

34 

37 

34 

35 

37 

36 

33. 

2 

FLAGLER  2  NM 

MAX 

78 

69 

37 

40 

51 

45 

34 

51 

57 

66 

64 

62 

48 

67 

74 

83 

78 

55 

65 

64 

65 

64 

74 

78 

67 

56 

53 

63 

73 

69 

61  . 

7 

MIN 

36 

33 

29 

29 

22 

23 

25 

27 

28 

31 

32 

35 

28 

25 

31 

37 

32 

26 

39 

42 

31 

35 

35 

45 

44 

37 

42 

33 

37 

35 

32. 

8 

HOLYOKE 

MAX 

80 

69 

43 

39 

47 

47 

40 

57 

65 

71 

71 

64 

53 

66 

79 

89 

78 

60 

64 

53 

67 

67 

68 

71 

68 

62 

50 

66 

69 

66 

63, 

0 

MIN 

35 

32 

28 

29 

18 

23 

28 

21 

32 

33 

36 

33 

30 

31 

38 

40 

34 

30 

40 

36 

39 

36 

33 

36 

48 

39 

40 

37 

37 

37 

33, 

7 

STRATTON  3  NE 

MAX 

80 

65 

40 

38 

44 

43 

36 

51 

61 

68 

68 

64 

52 

67 

76 

84 

77 

56 

57 

61 

67 

66 

72 

80 

73 

62 

51 

64 

72 

72 

62. 

2 

MIN 

36 

38 

30 

26 

16 

22 

26 

U 

29 

31 

35 

39 

41 

27 

32 

39 

34 

2B 

39 

33 

34 

35 

48 

43 

34 

34 

40 

29 

35 

32, 

5 

WRAY 

MAX 

83 

82 

44 

37 

51 

50 

41 

58 

66 

73 

72 

69 

54 

68 

81 

88 

86 

58 

62 

55 

67 

68 

71 

82 

79 

69 

53 

65 

68 

71 

6\ 

7 

MIN 

33 

40 

32 

30 

23 

27 

29 

18 

31 

28 

36 

33 

31 

31 

33 

39 

37 

31 

37 

39 

41 

39 

39 

50 

47 

37 

40 

38 

32 

40 

34. 

7 

YUMA 

MAX 

79 

75 

43 

41 

46 

51 

41 

57 

63 

70 

69 

68 

53 

65 

82 

85 

82 

57 

66 

59 

63 

68 

71 

77 

75 

67 

55 

66 

75 

73 

64. 

6 

MIN 

37 

40 

30 

27 

16 

28 

27 

22 

33 

34 

34 

35 

41 

35 

32 

33 

35 

34 

38 

35 

36 

37 

48 

48 

58 

45 

49 

36 

39 

36 

35. 

9 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
04 

ALLENSPARK 

MAX 

49 

40 

31 

33 

40 

33 

30 

38 

44 

44 

30 

28 

49 

55 

60 

52 

33 

47 

40 

47 

47 

58 

60 

56 

41 

35 

50 

55 

54 

44, 

1 

MIN 

33 

30 

18 

8 

15 

20 

10 

8 

23 

22 

20 

16 

24 

32 

38 

24 

23 

28 

26 

28 

25 

24 

28 

24 

21 

25 

24 

25 

24 

23, 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

50 

43 

37 

38 

40 

40 

35 

40 

4» 

45 

52 

48 

35 

52 

38 

58 

56 

47 

55 

50 

50 

49 

56 

5  t 

52 

41 

41 

57 

55 

54 

*8. 

0 

MIN 

22 

27 

20 

0 

20 

19 

10 

8 

14 

16 

21 

15 

17 

24 

27 

24 

19 

20 

25 

23 

25 

25 

16 

17 

20 

14 

19 

22 

18 

17 

18. 

9 

BAILEY 

MAX 

60 

47 

41 

43 

47 

47 

43 

47 

55 

60 

62 

56 

40 

58 

66 

69 

62 

39 

63 

52 

56 

57 

67 

66 

61 

46 

46 

63 

63 

62 

55. 

5 

MIN 

23 

27 

21 

12 

24 

23 

13 

8 

12 

11 

22 

25 

19 

27 

34 

22 

23 

23 

28 

28 

28 

25 

21 

24 

29 

29 

31 

34 

24 

25 

23. 

2 

BCULOER 

MAX 

69 

56 

46 

39 

57 

51 

39 

54 

62 

59 

71 

62 

48 

69 

75 

80 

74 

68 

65 

58 

6  ' 

64 

78 

79 

72 

56 

56 

70 

68 

66 

62. 

6 

MIN 

46 

37 

28 

23 

20 

31 

25 

22 

33 

36 

35 

37 

30 

29 

42 

44 

33 

29 

40 

43 

4  ) 

39 

37 

39 

41 

35 

40 

33 

38 

39 

34, 

9 

8RIGGSDALE  2  NU 

MAX 

75 

59 

39 

37 

50 

50 

55 

60 

64 

67 

66 

48 

67 

76 

82 

77 

68 

64 

62 

6  5 

64 

74 

74 

73 

59 

53 

69 

70 

69 

63, 

3 

MIN 

27 

37 

26 

24 

16 

24 

18 

23 

24 

33 

45 

14 

24 

28 

31 

29 

30 

36 

37 

37 

33 

31 

42 

35 

30 

28 

33 

33 

33 

29. 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


SUtkra 

Day  01  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS  J 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

BVERS 

MAX 

73 

56 

37 

40 

55 

47 

37 

54 

63 

65 

69 

65 

52 

70 

76 

63 

76 

67 

65 

56 

65 

65 

74 

76 

71 

57 

56 

65 

73 

68 

62, 

6 

MIN 

39 

31 

24 

23 

17 

26 

22 

20 

29 

29 

30 

37 

31 

22 

34 

41 

31 

31 

36 

36 

33 

35 

35 

39 

38 

33 

39 

29 

32 

33 

31. 

2 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

5 1 

40 

33 

35 

38 

28 

26 

40 

45 

48 

52 

46 

29 

48 

56 

61 

33 

54 

47 

39 

48 

48 

61 

60 

57 

42 

35 

55 

52 

60 

45, 

6 

MIN 

29 

28 

12 

3 

15 

18 

13 

11 

21 

21 

30 

15 

19 

23 

36 

25 

23 

21 

26 

26 

28 

24 

25 

27 

21 

14 

25 

26 

26 

27 

22, 

1 

CASTLE  ROCK 

MAX 

67 

55 

44 

33 

53 

48 

34 

52 

58 

63 

66 

64 

47 

67 

75 

76 

72 

62 

65 

62 

63 

64 

70 

71 

69 

55 

53 

66 

69 

68 

60 

4 

MIN 

36 

27 

23 

15 

17 

20 

20 

16 

23 

23 

26 

33 

26 

24 

28 

40 

32 

31 

33 

38 

29 

32 

34 

34 

37 

28 

29 

21 

31 

30 

27, 

9 

ChEESMAN 

MAX 

61 

53 

<,  I 

42 

52 

46 

40 

52 

58 

60 

64 

58 

47 

63 

71 

71 

67 

62 

66 

60 

62 

67 

72 

70 

74 

66 

54 

67 

66 

65 

59 

9 

MIN 

26 

31 

24 

12 

16 

23 

17 

14 

15 

18 

19 

29 

25 

27 

27 

35 

30 

27 

31 

27 

28 

28 

27 

30 

32 

28 

24 

24 

26 

26 

24, 

9 

ChERBV  CREEK  DAM 

MAX 

71 

65 

40 

41 

57 

54 

39 

55 

60 

64 

69 

69 

50 

66 

75 

80 

75 

69 

65 

69 

65 

64 

73 

75 

7  1 

57 

58 

68 

75 

71 

63 

7 

MIN 

33 

30 

21 

17 

15 

22 

21 

19 

24 

25 

29 

36 

25 

26 

33 

40 

31 

26 

34 

39 

35 

29 

36 

32 

39 

30 

36 

25 

34 

35 

29 

3 

DENVER  WB  AIRPORT 

MAX 

72 

56 

34 

32 

54 

38 

36 

53 

58 

62 

69 

51 

52 

68 

76 

81 

54 

70 

65 

56 

65 

66 

74 

76 

58 

57 

59 

66 

69 

69 

59 

9 

MIN 

38 

34 

24 

22 

21 

29 

25 

26 

31 

30 

34 

34 

31 

29 

38 

39 

35 

26 

36 

38 

42 

36 

42 

36 

42 

36 

33 

31 

39 

41 

33 

3 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

70 

55 

32 

29 

54 

41 

35 

53 

60 

60 

70 

52 

48 

65 

76 

80 

57 

64 

60 

50 

63 

62 

75 

76 

59 

54 

55 

65 

68 

67 

58 

5 

MIN 

40 

32 

22 

22 

23 

27 

23 

27 

33 

35 

38 

36 

31 

36 

43 

50 

33 

31 

41 

39 

47 

41 

42 

44 

42 

39 

41 

35 

41 

42 

35 

9 

ELBERT 

MAX 

64 

50 

37 

37 

51 

47 

31 

47 

54 

59 

61 

59 

45 

63 

69 

74 

66 

58 

62 

57 

61 

59 

66 

68 

64 

52 

53 

62 

65 

65 

56 

9 

MIN 

25 

21 

20 

13 

12 

24 

17 

14 

20 

14 

24 

31 

25 

21 

27 

28 

26 

29 

30 

36 

26 

26 

28 

27 

34 

24 

30 

18 

32 

31 

24 

5 

ESTES  PARK 

MAX 

58 

39 

34 

42 

42 

34 

42 

49 

53 

54 

54 

36 

55 

6  1 

65 

67 

58 

52 

48 

S3 

60 

6  1 

61 

43 

57 

56 

55 

50 

7 

MIN 

32 

32 

21 

10 

16 

22 

16 

6 

29 

19 

34 

24 

21 

30 

38 

35 

31 

25 

30 

33 

33 

28 

23 

22 

27 

26 

27 

36 

24 

25 

25 

6 

evergreen 

MAX 

62 

5 1 

47 

40 

50 

46 

35 

47 

51 

52 

63 

62 

43 

59 

69 

72 

70 

64 

58 

50 

55 

58 

69 

68 

67 

48 

47 

60 

60 

60 

56 

1 

MIN 

27 

27 

24 

12 

9 

18 

14 

12 

15 

19 

26 

29 

23 

33 

28 

27 

27 

22 

29 

35 

31 

25 

24 

27 

32 

25 

32 

26 

25 

27 

24 

4 

FCRT  COLLINS 

MAX 

64 

52 

36 

34 

42 

40 

36 

49 

56 

57 

67 

57 

50 

67 

74 

79 

67 

64 

60 

56 

60 

62 

73 

74 

66 

58 

55 

67 

67 

66 

58, 

6 

MIN 

31 

34 

26 

23 

1  3 

31 

26 

21 

26 

30 

30 

37 

30 

27 

35 

37 

31 

29 

37 

39 

42 

42 

36 

43 

36 

27 

38 

34 

36 

38 

32 

3 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

72 

58 

38 

40 

48 

41 

39 

55 

62 

60 

70 

60 

53 

70 

77 

63 

73 

71 

68 

59 

66 

76 

77 

78 

67 

61 

59 

68 

71 

67 

63 

0 

MIN 

31 

32 

25 

23 

12 

24 

24 

20 

26 

26 

29 

35 

32 

28 

34 

42 

33 

35 

27 

42 

33 

37 

30 

35 

38 

28 

39 

30 

33 

36 

30 

6 

FORT  MORGAN 

MAX 

73 

75 

55 

32 

38 

49 

43 

40 

55 

61 

64 

67 

50 

51 

68 

77 

83 

52 

69 

62 

58 

65 

66 

75 

77 

62 

59 

53 

68 

71 

60 

6 

MIN 

32 

39 

30 

25 

17 

19 

27 

21 

27 

30 

31 

37 

31 

34 

32 

34 

32 

33 

40 

42 

36 

39 

36 

48 

41 

42 

41 

34 

38 

38 

33 

5 

GEORGETOWN 

MAX 

53 

39 

35 

40 

40 

36 

36 

36 

47 

49 

55 

47 

30 

50 

59 

61 

59 

55 

56 

46 

50 

50 

63 

6  1 

54 

35 

34 

56 

61 

61 

48 

5 

MIN 

31 

27 

20 

10 

23 

10 

14 

14 

18 

25 

28 

18 

16 

26 

31 

38 

27 

26 

31 

28 

26 

28 

29 

38 

23 

22 

23 

31 

27 

32 

24 

9 

GRANT 

MAX 

54 

42 

38 

42 

41 

34 

29 

42 

48 

47 

53 

39 

30 

49 

58 

61 

53 

52 

55 

45 

48 

47 

60 

58 

50 

39 

39 

56 

56 

56 

47 

4 

MIN 

18 

29 

18 

9 

16 

16 

9 

8 

14 

17 

23 

20 

17 

25 

22 

25 

22 

22 

30 

23 

29 

22 

23 

26 

22 

18 

25 

26 

26 

24 

20 

8 

GREELEY 

MAX 

73 

7  i 

52 

32 

40 

42 

40 

40 

57 

62 

58 

68 

51 

52 

68 

77 

82 

52 

73 

65 

52 

64 

66 

75 

76 

68 

59 

58 

70 

71 

60 

5 

MIN 

33 

37 

29 

24 

9 

19 

25 

22 

27 

30 

32 

36 

34 

29 

34 

37 

31 

32 

34 

36 

35 

39 

38 

34 

41 

33 

32 

32 

37 

38 

31 

7 

GROVER  10  w 

MAX 

72 

47 

36 

34 

48 

47 

36 

52 

58 

62 

64 

61 

48 

66 

72 

80 

73 

69 

65 

57 

62 

60 

71 

74 

64 

56 

50 

66 

67 

67 

59 

5 

MIN 

40 

35 

22 

22 

14 

29 

21 

20 

26 

33 

34 

33 

28 

27 

38 

42 

27 

28 

35 

34 

36 

34 

30 

47 

35 

33 

31 

34 

31 

32 

31 

1 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

56 

45 

33 

32 

45 

35 

30 

45 

54 

54 

61 

52 

36 

58 

65 

70 

57 

63 

52 

45 

54 

56 

56 

67 

59 

44 

42 

60 

55 

56 

51 

2 

MIN 

28 

33 

17 

13 

20 

23 

17 

17 

21 

21 

30 

26 

19 

32 

35 

32 

29 

25 

25 

32 

35 

27 

26 

26 

27 

27 

30 

26 

28 

29 

25 

9 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

44 

30 

25 

34 

28 

32 

25 

30 

38 

40 

44 

42 

20 

38 

49 

52 

49 

45 

47 

38 

39 

39 

50 

48 

23 

43 

52 

47 

39 

0 

MIN 

20 

18 

12 

-  1 

13 

8 

5 

9 

9 

4 

20 

7 

7 

17 

19 

22 

17 

23 

22 

12 

16 

14 

10 

17 

7 

19 

12 

15 

13 

4 

JLLESBURG 

MAX 

78 

39 

36 

50 

47 

41 

57 

65 

71 

69 

59 

54 

68 

80 

87 

58 

64 

60 

66 

66 

68 

73 

66 

64 

52 

65 

67 

68 

62 

1 

MIN 

36 

39 

28 

28 

23 

27 

28 

18 

29 

30 

35 

32 

30 

28 

40 

35 

35 

30 

37 

38 

37 

39 

39 

51 

51 

39 

41 

36 

44 

37 

34 

7 

KASSLEP 

MAX 

69 

61 

46 

32 

54 

49 

38 

54 

61 

62 

71 

67 

53 

69 

76 

80 

74 

68 

63 

61 

64 

66 

75 

75 

69 

59 

57 

67 

68 

69 

62 

6 

MIN 

44 

34 

24 

18 

17 

30 

23 

25 

31 

34 

36 

34 

30 

27 

35 

43 

35 

28 

35 

40 

36 

33 

39 

37 

41 

31 

39 

27 

35 

36 

32 

6 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 

72 

45 

36 

45 

46 

43 

35 

50 

59 

62 

65 

59 

49 

67 

74 

82 

68 

64 

63 

54 

62 

64 

73 

75 

70 

58 

50 

65 

66 

65 

59 

6 

MIN 

34 

32 

21 

19 

11 

29 

22 

18 

28 

24 

33 

30 

25 

25 

33 

35 

26 

19 

35 

38 

35 

36 

24 

46 

36 

43 

43 

28 

24 

33 

29 

6 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

53 

44 

38 

39 

41 

38 

34 

43 

49 

49 

53 

51 

36 

53 

60 

61 

57 

54 

56 

52 

50 

51 

60 

59 

54 

40 

42 

58 

58 

58 

49 

8 

MIN 

24 

29 

21 

5 

21 

20 

12 

14 

14 

16 

25 

19 

20 

22 

23 

21 

25 

24 

29 

28 

25 

25 

21 

45 

25 

16 

24 

29 

26 

28 

22 

7 

LAKEWOOD 

MAX 

70 

55 

42 

41 

52 

48 

40 

53 

58 

59 

68 

63 

49 

65 

75 

80 

71 

62 

60 

57 

62 

63 

75 

75 

69 

55 

55 

65 

67 

62 

60 

5 

MIN 

43 

34 

22 

19 

17 

26 

21 

19 

29 

29 

39 

34 

32 

32 

43 

41 

31 

28 

37 

36 

41 

32 

34 

37 

39 

31 

39 

32 

36 

34 

32 

3 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

74 

70 

58 

32 

36 

43 

38 

41 

55 

62 

60 

72 

55 

53 

70 

75 

82 

50 

69 

63 

55 

67 

67 

76 

78 

6  1 

6  1 

6  1 

68 

71 

60 

8 

MIN 

32 

32 

29 

23 

14 

20 

25 

22 

25 

26 

27 

36 

30 

27 

37 

41 

33 

27 

28 

44 

39 

40 

32 

38 

38 

34 

39 

32 

36 

33 

31 

4 

PARKER  9  E 

MAX 

68 

55 

40 

34 

53 

42 

34 

50 

57 

61 

66 

62 

53 

65 

74 

78 

65 

65 

63 

53 

63 

62 

68 

72 

66 

64 

68 

66 

59 

5 

MIN 

40 

27 

20 

11 

15 

26 

18 

19 

26 

26 

29 

37 

34 

34 

32 

37 

31 

28 

40 

33 

31 

32 

38 

36 

37 

30 

20 

35 

31 

29 

6 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

53 

35 

24 

35 

40 

32 

3*, 

44 

47 

46 

53 

49 

30 

46 

55 

59 

50 

54 

50 

39 

47 

47 

56 

57 

50 

39 

37 

53 

53 

55 

45, 

6 

MIN 

32 

23 

14 

5 

10 

15 

10 

7 

18 

20 

20 

18 

15 

24 

33 

32 

22 

20 

28 

25 

26 

27 

25 

26 

22 

21 

27 

29 

24 

25 

21 

5 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

78 

68 

40 

36 

44 

42 

38 

54 

61 

67 

67 

60 

46 

65 

77 

85 

78 

59 

64 

61 

65 

64 

67 

73 

65 

57 

50 

64 

65 

66 

60, 

9 

MIN 

40 

38 

28 

28 

18 

30 

26 

21 

31 

34 

34 

30 

19 

29 

43 

41 

36 

30 

34 

38 

37 

38 

35 

49 

45 

36 

43 

34 

36 

39 

34, 

1 

SPICER 

MAX 

52 

36 

30 

35 

38 

36 

30 

36 

41 

42 

48 

42 

37 

46 

54 

58 

49 

54 

44 

45 

49 

52 

57 

38 

33 

35 

49 

55 

59 

44, 

2 

MIN 

26 

25 

17 

-  5 

21 

19 

4 

6 

10 

15 

25 

16 

16 

26 

25 

36 

24 

19 

22 

20 

22 

18 

20 

22 

18 

20 

21 

20 

16 

16, 

6 

STERLING 

MAX 

75 

77 

43 

31 

42 

52 

42 

39 

57 

64 

67 

68 

49 

54 

68 

76 

85 

51 

62 

67 

52 

65 

68 

75 

80 

62 

59 

52 

66 

66 

60, 

6 

MIN 

33 

40 

31 

27 

21 

25 

28 

20 

28 

26 

36 

34 

27 

29 

33 

33 

33 

34 

37 

42 

31 

38 

36 

51 

41 

41 

39 

37 

36 

41 

33, 

6 

WALDEN 

MAX 

48 

38 

34 

33 

36 

35 

34 

38 

42 

45 

47 

41 

32 

48 

57 

56 

56 

54 

53 

41 

46 

46 

62 

61 

56 

35 

40 

52 

58 

57 

46, 

1 

MIN 

22 

25 

20 

-  5 

10 

U 

11 

11 

15 

16 

26 

15 

13 

25 

26 

25 

22 

28 

29 

21 

24 

21 

24 

24 

23 

20 

21 

22 

23 

24 

20, 

1 

WATERDAlE 

MAX 

63 

54 

45 

39 

49 

45 

38 

59 

58 

57 

70 

56 

53 

70 

77 

80 

72 

67 

60 

56 

66 

65 

76 

75 

65 

6  1 

58 

68 

69 

68 

61, 

4 

MIN 

32 

25 

25 

20 

10 

22 

24 

28 

28 

26 

30 

30 

30 

24 

36 

44 

31 

25 

32 

40 

34 

38 

29 

33 

39 

35 

39 

28 

29 

31 

30, 

0 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

73 

52 

40 

36 

45 

38 

36 

54 

60 

62 

67 

60 

53 

68 

77 

83 

66 

71 

68 

57 

66 

65 

75 

78 

70 

60 

60 

68 

71 

70 

61, 

7 

MIN 

28 

32 

25 

23 

29 

22 

24 

17 

25 

26 

28 

24 

26 

23 

26 

28 

30 

30 

34 

37 

32 

35 

39 

43 

34 

29 

34 

35 

36 

32 

29, 

6 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

MAX 

57 

45 

44 

39 

51 

48 

42 

50 

54 

59 

63 

49 

55 

63 

68 

67 

65 

55 

65 

50 

56 

60 

62 

63 

47 

53 

52 

65 

54 

61 

55, 

5 

MIN 

27 

20 

13 

14 

14 

20 

16 

12 

13 

15 

17 

17 

14 

15 

18 

21 

32 

35 

27 

23 

15 

27 

24 

27 

21 

14 

25 

20 

34 

33 

20, 

8 

BLANCA 

MAX 

70 

46 

37 

36 

49 

47 

42 

50 

54 

56 

62 

57 

52 

67 

68 

74 

64 

64 

60 

64 

57 

60 

63 

63 

54 

49 

50 

65 

56 

62 

56, 

9 

MIN 

29 

18 

25 

14 

16 

22 

12 

16 

14 

17 

22 

23 

12 

19 

21 

20 

33 

33 

31 

14 

14 

22 

21 

24 

19 

16 

24 

20 

23 

28 

20, 

8 

CENTER 

MAX 

58 

53 

44 

46 

51 

49 

43 

54 

57 

58 

61 

48 

53 

65 

71 

69 

65 

57 

64 

52 

59 

62 

66 

63 

46 

53 

52 

66 

51 

60 

56, 

5 

MIN 

29 

20 

20 

17 

15 

20 

8 

17 

20 

22 

23 

23 

17 

25 

25 

25 

30 

39 

29 

21 

28 

31 

20 

26 

20 

20 

23 

23 

31 

29 

23, 

2 

DEL  NORTE 

MAX 

53 

50 

40 

44 

48 

44 

41 

50 

55 

55 

61 

51 

52 

64 

69 

66 

62 

57 

62 

50 

57 

60 

62 

62 

52 

53 

53 

66 

59 

61 

55, 

3 

MIN 

30 

24 

22 

16 

21 

25 

10 

20 

22 

25 

28 

26 

20 

22 

29 

30 

31 

30 

32 

30 

23 

30 

25 

27 

20 

20 

27 

27 

33 

26 

25, 

1 

great  sand  dunes  nm 

MAX 

57 

47 

35 

36 

48 

42 

40 

46 

52 

56 

60 

49 

48 

59 

65 

68 

7* 

58 

65 

55 

55 

58 

62 

63 

58 

48 

46 

63 

61 

57 

54. 

6 

MIN 

29 

26 

12 

16 

20 

24 

15 

21 

20 

23 

22 

22 

25 

25 

27 

30 

38 

36 

34 

27 

27 

30 

29 

36 

21 

20 

24 

29 

35 

27 

25, 

7 

S««  R*i«r«nc«  NotM  Following  Station  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 

■age 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  J 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

HERMIT  7  ES6 

MAX 
MIN 

52 
U 

37 

9 

40 

17 

37 
9 

41 
4 

36 
9 

37 
10 

42 

1 

48 

5 

47 
11 

53 
13 

44 
18 

50 
16 

54 

15 

59 
15 

59 
16 

55 
17 

SI 
28 

51 
31 

50 
21 

50 

14 

53 
18 

54 
14 

51 
17 

42 

41 

1 : 

44 

21 

60 
18 

56 
24 

57 
20 

48,4 
14,9 

MANASSA 

MAX 
MIN 

MCNTE  VISTA 

MAX 
MIN 

58 

27 

48 

18 

17 

43 
15 

49 
14 

47 
18 

44 

12 

48 

15 

54 

20 

37 
18 

60 
21 

58 
24 

53 
15 

61 
18 

68 

20 

67 
28 

64 
34 

58 
32 

62 
26 

50 
21 

57 
16 

60 
31 

62 
28 

56 
30 

43 
17 

53 
14 

52 
18 

65 
21 

30 

60 
28 

55.3 
21.7 

SAGUACHE 

MAX 
MIN 

59 

25 

51 

20 

44 

20 

46 
15 

51 
18 

47 
23 

41 

22 

50 
25 

56 
24 

58 

22 

60 
26 

58 
24 

49 

26 

60 
26 

67 
26 

69 

28. 

67 
24 

60 
30 

66 

31 

54 
26 

57 

20 

59 

23 

65 

22 

65 
19 

62 
22 

47 
22 

30 
25 

65 
28 

59 
30 

62 
30 

56.8 
24,1 

WAGON  "HEEL  GAP  3  N 

MAX 
MIN 

5* 
8 

52 
19 

46 
16 

38 
16 

38 
1  1 

43 

14 

33 
5 

37 
8 

44 
11 

50 
16 

49 
18 

50 
20 

35 
20 

60 
22 

60 
20 

58 
28 

52 
30 

55 
22 

50 
30 

53 
17 

43 
16 

52 
21 

54 
17 

56 

20 

55 
13 

!  . 
11 

45 

22 

45 
22 

60 
26 

45 
21 

49.0 
18.0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

38 
18 

30 
16 

26 
9 

28 

5 

26 
16 

26 

16 

23 
3 

28 
7 

28 
9 

36 
16 

40 
12 

40 
16 

39 
12 

38 
15 

48 

20 

49 
34 

42 
32 

40 
28 

40 
29 

36 
18 

38 

12 

40 
24 

44 

26 

44 
18 

40 
6 

34 
2 

40 

15 

48 

20 

48 

20 

45 
18 

37,3 
16,4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Ot  Month 


oiauon 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

.6 

17 

18 

19 

20 

21  1 

22 

23  ' 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

,2°< 

ARKANSAS  DRAINAGE 

SASIN  01 

J 

JOHN   MARTIN   DAM (B) 

EVAP 

.23 

• 

• 

.22 

.03 

.11 

.04 

.15 

.19 

.29 

.30 

.14 

.16 

.34 

.38 

.40 

.16 

.23 

.35 

.22 

.44 

.32 

.39 

.35 

.49 

.39 

.45 

.34 

.25 

7.71 

MIND 

38 

127 

119 

iuo 

25 

59 

124 

23 

36 

38 

91 

169 

56 

55 

94 

81 

141 

77 

90 

126 

67 

140 

64 

116 

189 

143 

214 

156 

159 

70 

2987 

MAX 

78 

75! 

70 

47 

55 

63 

52 

71 

76 

77 

76 

75 

60 

75 

85 

82 

80 

65 

83 

BO 

79 

79 

77 

82 

72 

72 

72 

78 

78 

85 

73.3 

MIN 

35 

33 

30 

34 

30 

33 

35 

26 

32 

35 

55 

57 

27 

37 

30 

37 

36 

42 

39 

45 

30 

36 

45 

40 

43 

40 

34 

30 

35 

35 

36.5 

SPRINGFIELD  7  WSW(F> 

EVAP 

.41 

.42 

.09 

.06 

.09 

.13 

.03 

.11 

.17 

.29 

.33 

.29 

.17 

.31 

.35 

.53 

.35 

.20 

.41 

.48 

.30 

.45 

.43 

.51 

.47 

.29 

.29 

.37 

.36 

.23 

8.92 

WIND 

123 

202 

155 

160 

70 

157 

206 

48 

79 

85 

145 

183 

64 

106 

106 

151 

192 

86 

198 

163 

104 

141 

163 

78 

148 

185 

145 

156 

152 

119 

4060 

MAX 

72 

68 

56 

47 

57 

57 

47 

64 

70 

71 

75 

64 

66 

72 

78 

76 

69 

60 

76 

69 

75 

73 

76 

74 

72 

65 

68 

72 

66 

78 

67.8 

MIN 

41 

37 

36 

32 

32 

38 

32 

32 

38 

38 

42 

38 

35 

37 

38 

42 

42 

38 

43 

45 

38 

38 

40 

39 

38 

37 

38 

37 

38 

40 

38.0 

COLORADO  DRAINAGE 
SASIN  02 


GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EvAP 

.19 

.24 

.15 

.18 

.19 

.33 

.25 

.25 

.28 

.59 

.38 

.22 

.25 

.20 

.29 

.21 

.60 

.42 

.16 

.26 

.23 

.38 

.20 

7.748 

WIND 

128 

111 

78 

72 

69 

59 

58 

48 

55 

125 

93 

146 

81 

79 

73 

204 

163 

138 

149 

95 

74 

64 

209 

162 

65 

109 

103 

61 

73 

94 

3040 

MAX 

59 

59 

67 

63 

70 

66 

67 

73 

78 

76 

67 

58 

69 

61 

70 

74 

88 

67 

60 

54 

72 

79 

78 

78 

68,9 

MIN 

38 

39 

38 

39 

38 

38 

39 

38 

41 

42 

44 

43 

43 

39 

39 

43 

44 

43 

38 

37 

38 

41 

44 

46 

40.5 

MONTROSE  NO  1(E) 

EVAP 

.22 

.10 

.07 

.09 

.09 

.06 

.03 

.04 

.16 

.09 

.14 

.18 

.22 

.20 

.25 

.38 

.32 

.13 

.20 

.24 

.16 

.23 

.35 

.29 

.20 

.09 

.16 

.15 

.25 

.21 

3.30 

WIND 

83 

24 

18 

28 

35 

29 

4 

14 

19 

38 

28 

104 

39 

12 

31 

66 

81 

44 

58 

44 

22 

53 

41 

78 

43 

31 

52 

23 

41 

18 

1201 

VALLEC I  TO  DAM 

EVAP 

.13 

.04 

.10 

.04 

.10 

.12 

.10 

.11 

.12 

.19 

.15 

.16 

.20 

.23 

.16 

.02 

.13 

.14 

.14 

.18 

.21 

.19 

.15 

.10 

.20 

.19 

.08 

.10 

4.058 

WIND 

43 

26 

7 

22 

38 

45 

19 

21 

25 

26 

36 

48 

34 

32 

34 

45 

34 

3 

35 

56 

32 

42 

31 

46 

63 

34 

64 

23 

8 

18 

990 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 


BONNY  DAM  (C) 


EVAP   .27   .38  .56 


.34  ,49  ,20  .06  .10  .17  .46  .10  .36  .54  .45  .35  .14  .68  .34 


WIND     57  175  185   125     59     22  203   132     70     15   185     96   159  178     75    101  236     61  204       1   123  172   128  247  320  142  262  248     60  217 


MAX 
MIN 


70      74     49  49 


69  55  57  58  74  74  76  76  68  50 
23     38     53     40     38     40     46     51     38  39 


PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
04 


FORT  COLLINS(D) 


WIGGINS  7  SW 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 


ALAMOSA   WB  AIRPORT(A) 


EVAP  - 
WIND     49  106 
MAX 
MIN 


EVAP  .20 
WIND  - 
MAX  70 
MIN  40 


80 


86     21     21     84     87     34     26     21     61   146  147  81 


,00  - 
25  13 
50  40 


.03 

10 


16  .10  .17 
20      2  5 


44     56     52     51     54     66  56 


20  .40  .30  .21 
7     31     21  8 
69     64     56  72 


34      39      42      41      43      47      44      47      46      44  44 


EVAP  .30 
WIND  198 
MAX  56 
MIN       34     33  - 


•  .31  .14  .13 

•  354  117  149 

50  48  42 

32  33  32 


11  .17  .04 

51  64  97 

53  65  62 

33  34  34 


.20  .30  .26  .18 

80  194  109  60 

68  61  56  66 

33  35  33  34 


.08 

.12 

.11 

.  17 

.15 

.23 

.12 

.36 

.23 

.12 

.09 

42 

80 

74 

58 

73 

77 

64 

63 

54 

76 

116 

107 

186 

71 

72 

44 

2229 

62 

62 

51 

56 

58 

51 

54 

62 

64 

65 

56 

65 

67 

46 

49 

49 

46 

49 

49 

47 

49 

50 

50 

51 

49 

48 

49 

49 

33 

19 

.57 

.30 

.24 

.26 

.07 

.19 

.23 

.39 

.57 

.25 

.55 

.50 

.28 

.29 

.38 

7.948 

1 

10 

8 

9 

3 

7 

7 

7 

16 

14 

10 

22 

43 

10 

13 

1 

350B 

71 

78 

61 

61 

77 

66 

72 

75 

72 

77 

72 

59 

56 

73 

76 

79 

64.3 

46 

48 

38 

43 

46 

47 

47 

49 

47 

49 

42 

40 

46 

45 

45 

44 

43.4 

36 

.32 

.39 

.26 

.24 

.34 

.22 

.30 

.29 

.43 

.30 

.16 

.29 

.23 

.22 

.09 

6.69 

44 

122 

136 

164 

96 

181 

67 

no 

121 

142 

177 

121 

220 

76 

90 

50 

3470 

71 

70 

65 

62 

66 

62 

63 

67 

68 

67 

60 

31 

56 

68 

67 

69 

61.0 

33 

35 

38 

39 

38 

37 

34 

37 

36 

36 

33 

32 

33 

36 

39 

36 

34.8 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(D)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL . 

(E)  PAN  PA  I NTED    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

<F>  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  8LUE  METALLIC  LACQUER. 


k.  lUlanoo  Noua  r  otlowta «  SUSon  hula 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
APRIL  1964 


3 

o 

(V 

en 

S 


a- 

— *; 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

T 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

- 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

8.0 

T 

LAS  ANIMAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

T 

LIMON  10  5SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.5 

T 

T 

PUEBLO  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
j 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

1 1 

10 

g 

9.0 

2.0 
16 

1.5 

9 

T 

a 

T. 
7 

T 

T 

T 

3 

T 

T 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

SAL  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

5.0 

SPRINGFIELD  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

26 

25 

25 

28 

30 

30 

29 

28 

27 

30 

3 1 

28 

26 

26 

24 

22 

24 

23 

23 

23 

2 1 

21 

2 1 

24 

26 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

3.2 

3 

3 

3.5 

0.3 

3 

WESTCL IFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2.5 

2.5 

0.9 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1.0 

19 

1.0 

T 

2.0 

T 

16 

0,5 
1 5 

T 

LP 

T 

1 

T 

T 

2.0 

T 

T 

2.0 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

- 

- 

- 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

2.0 

2.0 

1.5 

T 

2.0 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

14 

12 

1 1 

1.0 
1 1 

1.0 

10 

7 

5 

1.0 

3 

2 

2 

1.0 

j 

T 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2.0 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

1.0 

2.0 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
26 

8.0 

29 

1.0 

27 

T 

26 

4.0 

28 

2.0 
28 

4.0 

29 

29 

28 

3.0 
31 

T 

27 

2.5 

26 

1.0 
26 

22 

16 

7.C 

3.C 

3.5 

4.0 

DILLON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

T 
10 

1.0 
1 1 

10 

3.0 
12 

1.0 
1 1 

2.0 
12 

1 Z 

10 

g 

1.0 
g 

7 

1.1 

T^ 

T 

T 

1.0 

T 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.3 

T 

2 

1.0 

0.5 

1 

5.0 

T 

2 

T 

T 

T 

T- 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

2 

0.5 

1 

1.0 
T 

2.1 
3 

1.3 
1 

0.2 
T 

T 

T 

T 

0.3 
T 

T 

0.4 

0.6 
T 

T 

T 
T 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

18 

4.0 

20 

18 

2.0 
16 

1.0 

16 

16 

T 
16 

16 

15 

13 

1.0 
14 

2.0 
15 

T 
12 

12 

12 

10 

T 

9 

7 

1.0 

6 

1.0 
4 

- 

1.0 

2.0 
1 

- 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

3.0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

0.8 

T 

T 
T 

GRAND  LAKE   1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

2.9 
28 

3.5 

32 

28 

2.0 
3C 

2.0 

32 

T 

30 

3C 

28 

28 

27 

1.0 

27 

3.0 

30 

27 

0.! 

2.C 

2.0 

0.! 

13 

3.0 
14 

3.0 
16 

2.0 
1 8 

HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 

6.0 

- 

- 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.5 

0.5 

3.5 

- 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.5 

1.5 

4.0 

T 

T 

5.0 

4.0 

2 

3.0 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

3.0 

5 

NORTHOALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2.0 

2.0 

T 

T 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.1 

T 

T 

4.9 

T 

0.3 
14 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
APRIL  196* 


Day  o!  month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ouray 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2* 

7.0 

29 

25 

T 

23 

T 

20 

2.0 

21 

1.5 
18 

15 

14 

2.5 

15 

11 

8 

S 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

2.4 

5ILVERT0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

16 

2.0 
18 

T 
18 

T 
18 

18 

2.0 

20 

T 

20 

18 

16 

T 

16 

14 

14 

10 

8 

- 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

- 

T 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

0.9 
29 

1.6 

28 

27 

5.0 

28 

3.3 
28 

27 

26 

24 

22 

20 

2.0 

20 

20 

18 

15 

11 

10 

8 

4 

2.2 

1.3 

5.3 

2.1 

WOLF  CREEK  PASS  4  M 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

42 

4.5 
".6 

3.0 
49 

2.0 
46 

2.0 
*T 

18.0 
69 

3.0 

70 

65 

T 

60 

56 

T 
51 

49 

47 

41 

40 

34 

32 

T 
29 

4.0 

32 

30 

26 

25 

24 

19 

2.0 
20 

T 

16 

3.0 
18 

14 

T 

12 

11 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
05 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 
3 

2.0 

S 

4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

2.0 

2 

1.0 

3 

7.5 
3 

3 

2 

T 

T 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

5 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
0* 

BCULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.5 
6 

1.5 
5 

T 

2.5 

I 

1.5 

T 

T 

T 

T 

C.  ■   -  ,  C    •  1  | 

SN  ON  GND 

8.0 

7 

4.0 

1 

T 

T 

C  M  n  La.'  F  A  1  1 

SN  ON  GND 

4 

4 

T 

T 

UtNVt"    WO  i 

SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.4 

10.0 
3 
.4 

0.5 
10 
1.0 

4 
.6 

0.7 
T 

0.5 

T 

T 

T 

T 

ESTE5  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

" 

" 

- 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.5 

11 

1.2 
6 

4 

T 

2 

1 

T 

T 

T 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

" 

GROVER  10  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

2.0 

3 

2 

1 

1 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 

T 

T 

1.0 

T 

1.3 

T 

T 

T 

T 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

53 

2.0 
35 

7.0 
42 

38 

2.0 
39 

2.0 
40 

3.0 

43 

T 

40 

38 

T 

35 

33 

6.0 
39 

2.0 

40 

T 
37 

34 

31 

29 

29 

2.0 
28 

1.0 
28 

3.0 
29 

28 

26 

24 

- 

10.0 
33 

1.0 
34 

1.0 
27 

24 

T 

23 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

7 

2.0 
4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.0 
T 

SEDGwICK  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
4 

1.0 
2 

5.0 

2 

0.3 

SN  ON  GND 

9 

8 

4.0 
8 

8 

6.0 

10 

2.0 
10 

"e 

8 

6 

2.0 
6 

6 

6.0 

10 

4.0 

11 

9 

6 

4 

4 

- 

2 

3.0 
4 

2.0 
i 

3 

T 

T 

6.0 

3 

6.0 
6 

3.0 
6 

3 

T 

SN  ON  GND 

0.5 
1 

4.0 

3 

3 

1 

1 

0.5 

0.8 

1  .  0 

rio  Grande  drainage 

BASIN  05 

ALAMOSA  *i&  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.5 

T 
T 

0.4 

T 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

" 

m 

MANASSA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

3.0 
1 

3.0 

WAGON  WHEEL  GAP  5  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1 

T 

1 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

3 

T 

See  Reterenco  Notes  Following  Station  Index 

-  63  - 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1964 


Day  oi  month 

• 

STATION  AND  DEPTH 

TIME 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 

40 

41 

37 

35 

34 

36 

35 

35 

38 

40 

40 

43 

41 

41 

44 

49 

49 

44 

49 

50 

45 

46 

47 

51 

52 

46 

49 

49 

52 

53 

43.7 

7  PM 

46 

43 

36 

39 

43 

41 

43 

48 

51 

47 

52 

50 

50 

55 

60 

61 

5 

59 

56 

50 

53 

58 

60 

63 

56 

59 

59 

64 

65 

67 

52 . 9 

6  INCHES 

7  AM 

43 

42 

40 

36 

35 

36 

36 

37 

39 

42 

41 

44 

43 

43 

47 

50 

52 

47 

51 

51 

47 

48 

49 

53 

55 

50 

53 

51 

55 

45.8 

7  PM 

46 

43 

38 

39 

43 

41 

43 

46 

49 

46 

50 

50 

49 

53 

57 

59 

52 

56 

55 

51 

52 

57 

59 

62 

57 

57 

58 

61 

63 

65 

51 .  S 

12  INCHES 

7  AM 

43 

42 

41 

38 

38 

39 

39 

39 

41 

43 

43 

45 

45 

45 

47 

50 

52 

49 

51 

51 

48 

49 

51 

51 

55 

52 

53 

52 

55 

46.8 

7  PM 

44 

43 

39 

39 

40 

40 

40 

41 

44 

44 

45 

46 

46 

47 

50 

53 

50 

50 

52 

50 

50 

52 

53 

56 

53 

53 

54 

55 

57 

59 

48. 1 

24  INCHES 

7  AM 

41 

42 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

41 

42 

42 

43 

44 

44 

45 

46 

48 

48 

48 

49 

49 

46 

49 

50 

51 

52 

51 

51 

52 

53 

45.7 

7  PM 

41 

42 

42 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

42 

42 

43 

44 

44 

45 

47 

48 

48 

48 

49 

48 

48 

48 

51 

52 

51 

51 

51 

52 

54 

45 .  7 

36  INCHES 

7  AM 

40 

40 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

42 

42 

43 

44 

45 

45 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

48 

49 

49 

49 

49 

50 

44 . 0 

7  PM 

40 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

42 

42 

43 

43 

44 

45 

46 

46 

46 

47 

47 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

44i2 

72  INCHES 

7  AM 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

45 

45 

45 

46 

42.9 

7  PM 

41 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

43.1 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS   WITH   WOOD  HOUSING. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


o 

a 

3 

(/) 
O 

:3 
2 

CD 
— * 

(J) 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

Relati 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5,00  AM 
MST 

I 

O  h- 

O  l/l 

-z 

5,00  PM 
MST 

lliOO  PM 
MST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

67 

31 

27 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

4.4 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

36 

7 

12.7 

41++ 

27 

20 

56 

26 

25 

47 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

9 

5.2 

DENVER  WB  AIRPORT 

18 

8 

9.5 

37 

W 

12 

68 

38 

33 

58 

3 

6 

0 

1 

0 

0 

10 

72 

5.8 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

13 

10 

8.2 

45 

NW 

12 

59 

35 

36 

52 

6 

6 

7 

0 

0 

0 

19 

57 

6.7 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

29 

6 

13.9 

61 

NW 

26 

54 

25 

20 

41 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

9 

81 

4.7 

DIRECTIONS  ENTERED   IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 
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STATION  INDEX 


AKRON   *  E 

AKRON   f AA  AIRPORT 

ALAMOSA  MB  A I  h POR I 

LLENSPARK 
ALTENBERN 
AMES 

ANTERO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

A ROTA  6  NE 

ARTCSIA  2  E 

ASPEN 

ATER  RANCH 
BAILEY 

BERTHOUO  pass 
810  SPRINGS  RANCH 


BONNY  DAM 

BOULDER  2 
BOULDER 
BRANDON 
BRANSON 
'  BRECKENRIDGE 
BR  ICC SCALE  2  ft* 
BUENA  VISTA 
BURLINGTON 
BURLINGTON  12  NNE 
BUTLER  RANCH 

BURS 

CAMPO  B  SM 
CANON  CUT 
CARIBOU  RANCH 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEDAREOGE 
CENTER 
CHEESMAN 
CHERAW 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  •■■  . 
CIMARRON    ■  S£ 
CLIFF  LACES 
CLIMAX  2  N« 
COALDALE    1  NM 
COALDALE  2  SM 
COCHETOPA  CREEK 
COLL8RAN 

COLORADO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  V 

COLUMBINE 

COR T EI 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

CUCHARAS  DAM 

CUMBRES 

DEEft'RAIL 

DELHI 

DEL  NORTE 
DELTA  t  E 
DENVER  WB  AIRPORT 
•DENVER  MB  CUT 
DILLON 

OOHERTT  RANCH 

DOLORES 

OURANGO 


VILLE  3  NW 
V ILLE    6  HSH 


ECKLET 

ELBERT 
ELBERT  2  HHH 
i  ELBERT  )  SE 
ELBERT  4  SSM 
ELBERT  6  SSE 

ELBERT  5  SM 
ELBERT  B  SM 
ELECTRA  LAKE 
ELK  CREEK 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVERGREEN  2  SW 
EVERSOll  RANCH 

FAIRPLAT 
FLAGLER  2  NM 

FLEMING  1  S 
F ORDER  •  S 
FORT  COLLINS 


FRUITA  2  N 

GARDNER 

GATEMAT  I  . 

GENOA  1  M 

GEORGETOWN 

GLENwOOO  SPRINGS  1  N 

GORE  PASS  RANCH 

GRANADA 

GRANO  JUNCTION  MB  AP 
GRAND  JUNCTION  A  ESE 
GRAND  LAKE   1  MNM 

GRANO  LAKE  6  SSM 
GRANT 

great  divide  12  se 
great  sand  dunes  nm 
GREELET 
GREENLAND  8  SE 
GREENLANO  9  NE 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GRETSTONE 
G ROVER  10  M 


I   MASH 1 NGT ON 
■  MASM1NGTON 
l;  ALAMOSA 
l  BOULDER 


03AS;  CHEYENNE 

'  03541  MOFFAT 
0)70  PI TKIN 
0*37  el  Paso 

i  oas*.  park 

067*.  GRAND 
I  0712  EL  PASO 
1  077«|  COST  ILL  A 
I  OSlOi  EAGLE 


1  0S43  BOULDER 
08*8!  BOULDER 
0899  KIOMA 


10TI  CHAFFEE 
1121  KIT  CARSON 
1  1128  KIT  CARSON 
11  ST  PUEBLO 

1  117*  ARAPAHOE 

1288  BACA 

I  129*1  FREMONT 

13*21  BOULDER 

1  1)841  SAN  JUAN 

1*01  DOUGLAS 


.  1S*T  ARAPAHOE 
1*6*  Cheyenne 
1*0*  MONTROSE 
1***  RIO  BLANCO 


1778  EL  PASO 
17*2j  ROUTT 
188*  MON T E 2 UMA 
1928  MOFFAT 


•3S1  < 


NIS 


1978  TELLER 
20*0  HUERFANO 
20*8  CONEJOS 
2162  ARAPAHOE 
2178  LAS  AN  I MAS 

218*  R|0  GRANDE 
2192  DELTA 
2220  DENVER 
2229  DENVER 


2326  MONIE2U 


2*9*.  EL  PASO 
I  2*96j  EL  PASO 
1  249T  EL  PASO 
2501  EL  PASO 
;  2535  TUMA 
25*3  ELBERT 
2595  ELBERT 
,  2597  ELBERT 
2598  ELBERT 
2600.  ELBERT 


2633 
275* 
2790 
2795 
280) 
281* 
2932 


JEFFERSON 
JEFFERSON 
BACA 
PARK 


MARTSEL 

HAWThORNE 
HATDEN 

HERMIT  7  ESE 
HOFHNE 
HOLLY 

MOLT0CE 

HOT   SULPHUR   SPRS  2  SM 

HOT  T 

HUGO 

IOAHO  SPRINGS 

I DAL  I A 

I  ON AC  10  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  9  SM 
JOES 

JOHN   MARTIN  DAM 


J03B  HORGAN 

I  3063  EL  PASO 
.  3079]  OTERO 

3113  GRAND 

31**  MESA 

3222  HUERFANO 
32*6  MESA 
3258  LINCOLN 
32*1   CLEAR  CREEK 
335*  GARFIELO 
3*23  GRAND 
3*77  PROMERS 
3*88  MESA 
3*89  MESA 
3*96  GRAND 

3500  GRAND 
)530j  PARK 
i  3S99|  MOFFAT 
35*1  ALAMOSA 
35*6  MELD 
3579  EL  PASO 
398*  DOUGLAS 
3991  SUMMIT 
3609  MOFFAT 
36*3  MELD 

3*96  FREMONT 


MOFFAT 

IOWA 
BOULDER 
ROUTT 
MINERAL 
LAS  AN I HAS 
PROWERS 


3811 
3828 
3890 
3*ftT 
3*91 
*0»T 
*07* 


*OS2  PHILLIPS 
4129  GRANO 
M99  MORGAN 
*172  LINCOLN 
•23*  CLEAR  CREEK 
*2*2  YUMA 
6290  LA  PLATA 
*270  PITKIN 


JONES  PASS  2  E 


CLEAR  CREEK 


1  ARKANSAS,      2  COLORADO.      3  KANSAS.     •  PLATTE. 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


45)8 
***)  MID 
T59» 

85001 
I    5**01  5P 
I  BTOll 

5*20 

«*»i 

*013 

47  BT 

I  9921 
I  7»SB 
I  7232 
I  TT99 
1191 
BOS 


5*00 
5)85 
3925 
42*2 
9559 


2B  ,  4850 


12  11300 


I     61771  9P 

6280  1 

8655  SP 

8500 

99*5 
10018 
.  918) 

I     90901    SPj  9P* 

7864)  *P  6P| 
5129  *P  6P 
52B3 
5221  MID  MID 
B794  4P  4P1 
|    SI  Sol       [  9* 

u 


DRY  LAND  FIELD  ST A 
FFO  AVIATION  AGENCY 
u  S  HEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBCRN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
MERRILL  LINOOUIST 


RAI  H 


TED 


U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  Ha  MUTT 

l1ndel  j  hudson 
agent  d*r  g  w  rt 
u  s  bur  reclamation 
u  s  bur  reclamation 

Thomas  l  platt 
city  of  boulder 
mrs  elsie  e  white 
Charles  s  mitchell 
mrs  elva  j  enveart 
u  s  forest  service 
llotd  r  smedhin 
jack  m  8romn 
shirley  m  james 
mrs  winifred  orr 


I  TTER 


6550  6P 
425B  5P 


7250 
7270 
TOOOl 

I  76<H 

1  99001 
6785 

i  702S 
I  6790 

72201 

7210 

6925 

I  ?2*o! 

I  8996 

I  7*»7I 

7000 

790« 

397* 
I  10000 

4*75  5P 


32  4633  MIO 

27  4710  SP 

50  8376  3P 

32  8288 

41  8687 

39  6912 

32  8120 

41  46*B 


6)JT  6P  tP 

9001  9P1  9P1 
3716 

1393  fcA  ft» 

97461  6Pi 

7800  6P 
4*95 


97  10990 


03  91     10324    9P  9P| 


3P  3P 
3P  I 

*P  3PC 


MRS.  CRTSTA 
BURT  L  SALISBURY 
HARDEN  PENITENTIARY 
CARIBOU  RANCH 
WEST  COLO  POMER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 
MILL  I  AM  B  SUTLET 
BOARD  OF  MATER  COMM 
SIMON  B  SCMUL  TI 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
CARL  E  MC  MILLEN 

U   S   HEATHER  BUREAU 

HIGH  ALTITUDE  OBS 
R  L  SANTA 
B  C  CRAMER 
HAROLD  F  KREUGCR 
TED  A  SMITH 
SUPT  COLO  NAT  HON 

U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  HEATHER  BUREAU 
MONTEZUMA  VAL  IRR1G 
MRS  OLIVE  JEAN  SMlTl 
MRS  MART  A  YELENICK 
WILLIAM  H  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 


LYNN  K  WOODS 

H  D  PRESTON 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOARD  OF  WATER  COMM 

MRS  M  A  CROMDER 

urns  nu,on 

MILLARD  C  ROBERTS 
FEO   AVIATION  AGENCT 

CARL  R  GUY 
HAROLD  W  THEEDT 
RALPH  H  EVANS 
CAR WIN  D  WOOLLEY 
MRS  ROBERTA  M  MAY 
HANS  LARSEN 
FRANK  R  KELLT 
EARL  RAMEY 
HUGH  MUNOT 
LELAND  P  OLKJER 

CHARLES  A  MELBURN 
C  M  COLE 

MESTERN  COLO  POWER  C< 

SAMUEL  J  HARGIS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

RAT  S  FLEMING 

J  C  EVERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

A  E  GAINES  JR 

JOHN  G  MORI  SON 
MELVIN  B  SAVAGE 
COLORADO  STATE  UN  I V 
SAN  JUAN  BASIN  EX  STi 
LEON  MOODY 
GT  WEST  SUGAI 
ARTHUR  E  ORCI 
US  SOIL  CON  SER 
RONALD  R  TUCKER 
S  STEELE  BURG I N 


CO 


FRED  G 
HRS  M  S  HUBBARD 
WALTER   M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STATION  ■ GL  I 
MRS   J  M  HOHNHOL 2 

CLYDE  8  XENNEDT 
U  S  HEATHER  BUREi 
slope  branc 


US  i 


PARK  SER1 


!  COMMS 


U  S  BUR  RECLAj 
BOARD  OF  HATEI 
FRANK   A  80CHHANN 

GREAT  SANO  DUNES  NM 
GT  HEST  SUGAR  CO 
FRANK  A  ROGERS 
KELSET  POTTENGER  JR 
J  S  BUR  RECLAMATION 

INACTIVE  1/1/69 
MRS  DORIS  A  MCGEHEE 

MRS  CLARA  G  N ASM 
CITY  OF  GUNNISON 
MRS  CTHAL  M  JORDAN 
MRS  BESSIE  C  mam  is 
ARTHUR  F  BAILOR 
MRS  LAURA  E  CHCSEBRO 
A  RAT  GOREE 
MAS  MABEL  HR1GHT 
|  CHARLES  F  NICOL 
H  R  DAVIS 

f  b  flanagan 
colo  game  *  fish  dep 
mrs  bertha  h  meter 
barbara  l  mat  t i  x 
millard  g  holman 
Theodore  h  clark 

CON SOL  uTE  AGENCY 


TWIN 


CO 


JULESBURB 
K ARVAL 
KASSLCR 

KAUFFMAN  4  SSC 

KIM  19  NNE 

KIOMA  1  W 
KIOWA  5  Sf 
KIOWA  4  SM 
KIOWA  9  S 
KIT  CAR SON 

KUTCh  6  SSE 

LA    JUNTA  FAA  AIRPI 
]  LAKE  CITY 
LAKE  GEORGE  6  SM 
LAKE  MORAINE 
LAKEMOOO 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
1  LEAOV ILLE 

LEAOVILLE  10  MNM 
;  LEROV  7  WSH 
.LIME  >  SE 
LI HON  10  SSW 
L  I  MON 

LE  DOLORES  5  I 


LITTLE  I 


ILLS 


LONGMONT  2  ESC 
LONGMONT  *  NW 
LONGS  PEAK 

!  LOS  PINOS  PASS  1  SE 


MANCOS 

MAN | TOU  SPRINGS 
MARVINE 
MATBCLL 
MEEKER 

MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONARCH  PASS 

MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT       ■  • 
MORRISON  1  SM 
MULE  SHOE  LOOGE  1  SSE 
NEW  RATHER 
NOR T MO ALE 


ORDWAY 
OTIS  11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE  1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSC 

PAOLI 

PAON1A 

PARADOX 

PARKER  9  E 
PARSHALL  10  SSE 
PENROSC   3  NNH 
PITKIN 
PLACERVILLE 
PLATORO  DAM  1  W 
PLEASANT    VIEW   2  H 
PUEBLO  WB  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  KCSJ-TV 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 
PYRAMID 
I  RABBIT  EARS  PASS  6  wsw 
RANGELY 

REO  FEATHER  LAKES 

REDSTONE 

RICO 
I  RIFLE  2  ERE 
,  RIO  GRANDE  RESERVOIR 

RIVER  SPRINGS  RS 


SAN  LUIS 
I  SANTA  MARIA  RESERVOIR 
SAPINERO  8  E 
SARGENTS 

SEDAL I A  *  SSE 
SEDGMICK  3  S 
SEIBERT 
SHAH  6  SSE 
SHOSHONE 

SILVER  LAKE 
1  SILVER  LAKES  TROUT  CLB 
SILVERTON 
SIMLA 
SPICER 

SPRINGFIELD 

SPR I NGF I ELO  7  WSW 

SPRINGFIELD  6  S 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

STONI NGTON 

STRATTON  9  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SUMM  I  TV ILLE 

TACOMA 


4*|W  SEDGWICK 
44444  LINCOLN 
I  **W  JEFFERSON 
4**0  MfLO 
451V  LAS  ANIMAS 
4581  ELBERT 
4964  ELBERT 
4585  ELBERT 
4567  ELBERT 
440)  CHEYENNE 

4*66  LINCOLN 
4T20  OTERO 
4TS4I  HINSDALE 


47*2  JEFFCRSON 
I  4770  PROWERS 
4B5*J  BENT 
4**9  HUERFANO 
48B.  LAKf 

466*  LAKE 
4945  LOGAN 
5001  PUEBLO 
5015  ELBERT 
5017  LINCOLN 
3041  MESA 
3046  R|0  BLANCO 
511*;  BOULOER 
5121  BOULOER 
j  31*1  LARIMER 

3160  SAGUACHE 
3122  CONEJOS 
!  5327  MONTEZUMA 
[  39523  EL  PASO 
9406  RIO  BLANCO 
344*  MOFFAT 
34*4  RIO  BLANCO 
5507  PITKIN 
5531  MONTEZUMA 
5495  CHAFFEE 

5706  RIO  GRANDE 
5717  MONTROSE 
5722  MONTROSE 
57)0  EL  PASO 
9765;  JEFFERSON 
5819  HUERFANO 
5*22i  WELD 
9*70  DOLORES 
3990  LAS  ANIMAS 
6012   SAN  MIGUEL 


602)  MELO 
,  61  SI!  CROWLE 
6192  HASHIN 
6203  OURAY 
623B  ARCHULETA 
62**'  MESA 
6271  HINSDALE 
629*  PHILLIPS 
630*  DELTA 
6319  MONTROSE 


it 


TACOM' 
TATLOR  PARI 
TELLUR IDE 
TERCIO  *  NM 
TRINiOAO 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TROUT  LAKE 
TROT  1  SE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES  1  NW 


VON  A 

M AGON  WHEEL  GAP  )  N 
MALOEN 

HALSENBURG  POMER  PLAN 

MATERDALE 

HE  STCL I FFE 

HE TMORE  2  S 

HMITE  ROCK 

HIGGINS  7  SM 


HDL F  CREEK  PASS  1  C 
HOLF  CREEK  PASS  4  H 
WOOOLANO  PARK    6  NNH 


'  IN 


6926  ELBERT 

6)  42  GRANO 
6410  FREMONT 
6313  GUNNISON 
6524.  SAN  MIGUEL 
6560  CONEJOS 
6591  MONTEZUMA 
6740j  PUEBLO 
674)1  PUEBLO 
6756| 

I  67*3  PUEBLO 

I  6797,  ROUTT 

1  6611'  ROUt  T 
6692.  RIO  BLANCO 

.  6925  LARIMER 
*9**j  PITKIN 

I  T01T  DOLORES 
70911  GARFIELO 
7050  HINSDALE 
709*  CONEJOS 

I  TX*T  OTERO 
72B7I  EL  PASO 

]  7509j  EL  PASO 
7  915  PUCBLO 

7)  37  SAGUACHE 
7570  CHAFFEE 

I  7*2Bl  COSTILLA 
1  7*90|  MINERAL 
I  7*59  GUNNISON 
7*»Oj  SAGUACHE 

7910  DOUGLAS 
7513  SEDGMICK 
7519;  KIT  CARSON 
!  7537  LINCOLN 
7616  GARFIELD 
16*6  BOULDER 
7630|  CONEJOS 
7*56  SAN  JUAN 


7862  BACA 
7866  BACA 
7667.  BACA 
79)6  ROUTT 
79  50  LOGAN 
7992  BACA 
800*  KIT  CAI 
806*  LAKE 


6197  PUEBLO 
616*  GUNNISCH 
6  2  04  >AN  HIG> 
6220  LAS  ANII 


643*  SAN  M 
6466  LAS  Al 
6501  LAKE 
6510  BACA 

6560  MONTROSE 
8562  LA  PLATA 
8722!  KIT  CARSON 
6762  MINERAL 
8756  JACK SON 
8781  HUERFANO 
66)*  LARIMER 
69)1  CUSTER 
I  6*6*1  CUSTER 
6**7]  PUCBLO 

9023  HELD 


614 


K  DEL' 
'  HELD 
9175  GRAND 
9161  MINERAL 
9163  MINERAL 
9210  TELLER 
.  92411  TUNA 
92*3  ROUTT 
9273  MONTEZUMA 

9295  YUMA 


I  IT  27 
4,  99  21 
4)  3*  17 
4|  99  IS  1 
*|  It  17  I 

II  9B  4*  1 

1  SB  30  i 

1  SB  OS 

2.  9*  09 

4l  IB  55 

1  9*  4*  I 

4,  9*  43 

I  36  0* 

i  >•  05 

II  97  30  ' 
ll  SB  IS 

I  "  »  I 
3  40  29 

II  SB  07 
11  9*  0* 

1  39  16 

1  )9  03 

2  40  00 


1  96  30 

3  37  15 

2  96  29 
2  96  2* 
1  9*  09 
4,  3*  )9 

1  97  99 

*  *0  )* 

2  17  *9 

1   >7  1) 


2   38  01 

2  97  16 

1  99  0* 

2  97  30 


4  99  31 

2  39  95 

ll  96  27 

2   38  36 

2  98  02 

V,  97  21 

2  97  3S 

1    36  17 


4   4o  -6 

2,  39  11 
2  97  41 


1  36  02 
1  36  92 

1    38  51 

1  97  99 

9  38  05 

1  3B  32 
3|  37  12 
3  37  49 

2  36  29 


3  57  29 

2  97  46 

li  39  09 

*J  40  27 

I  37  24 

I  97  29 

1  97  17 

2  *U  (0 

41  40  37 

1  97  17 
y  99  20 
ll  99  13 

3  37  2* 

2  37  31 

1  )S  29 
2|  36  49 

2  37  37 
l]  97  03 
1  97  10 

1  97  IS 

2  37  50 
1  97  06 
1  39  05 
1  )7  34 


3  39  16 
3  37  48 

*  40  44 
1   97  37 

*  40  29 
1  36  06 
1  9*  13 
1  97  92 

*,  40  09 


2  3*  94 

5|  97  2* 

2i  37  2* 

*  )*  0* 

9  *0  04 

2  40  0* 

2    )T  31 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Mm 


91  SO 

5*95  i', 
9250  SS 
5240 


•  950 
6*13' 
4264  *P 

5  390 

41*0    Hli,  . 

68*0  9P 

6300  5P 


)S»i      5P  5P 

T026J 

101TT    [IP  IIP 


4*00, 
5560  6P 

53*0  MID 


10209 
T*Tt 
T016 
6636 
1200 
5920 
6242 


M  ■ 


2*  7070  SP 

20  11)42 

09  76*3  3P 

5J  5B30 

5)  5830  TA 

55  740O  SP 

1*  6000 

10  :  8600 


47  5165 

49  4300 

51  4263 

40  774©  5P 

01  ]  729*1  5P| 

21  4740  7A' 

10  ;  7721  3P 

26  3698 

39  5665  5P 

58  9)09  7P 


32      9200    *P  6P 


6369  *P 
7200 
8642 


69*2 

4176  9P|  5P 

6006  ».P  NIC 

9030  6P  *P 

*790|  5P  3P 

76fl7  5P  5P 
7060  5P  5P 
7*65! 
9706. 
7720 
6*63 

•its! 

1**0  SP 

47091 
3137; 
5*3) 
10200 
9)00 

*322:  SP 
*020 

6S7f|  5P| 

4975!  9Pj 

4500|  5Pl 

*77«  SS, 

)»)*  6A 
9601 


6 1 34 


5P1 

6P  C 


974*  » 

9680 

54*0 

9)00 

4079 

3015 
T*30 
4500 
6500 
6099 
*221 


4110 

59*0 
469* 
9056 

1064? 
94." 
TT60 
39T5 
T6»Z 
6656 


1: 


4P     6 PC  I 


I  MUNICIPAL  PHR  PLANT 
EMANUEL   9  1NNESS 
DENVER  MATER  COM 
MISS  TMTRA  N  NELSON 
ROBERT  L  PLATT 
US  SOIL  CON  SERVICE 

1  CLARENCE  mhCELCR 

I  MERLE  E  MENRT 
MR  A  B  LUCO*C 

M I LL I AM  K.HOLTHUS 

'  JAMES  R  PI  CKEnPAUG** 
| FEO  AVIATION  AGENCY 
MRS  EMMA  L  LISKA 
CHARLES  J  DAVIS 
COLO  SPGS  HTR  WORKS 
BOARD  OF  HATER  COMM 
CHAS  C  MC  PHERSON  JR 
AM  CRT*  SUGAR  CO 
CHARLES  J  MAS | N TOM 
RADIO  STATION  KBRR 

U.  S.  HEATHER  BUREAU 
GILBERT  l I NO ST ROM 
MRS  MART  HTATT 
S  G  PETERSON 
MRS  DOROTHY  A  BELL 
CHARLES  V  ECKMAN 
COLO  GAME  •  FISH  DEP 
OT  HEST  SUGAR  CO 
JOHN  L  NELSON 

u  s  weather  Bureau 

U  S  WEATHER  BUREAU 
MAMASSA  HIGH  SCHOOL 
EDGAR  A  MOLAMO 
MAN I TOU  SPRGS  HYDRO  PL 
GUT  M   STEALS Y 

JOHN  P  wl ESE 
RICHARD  G  LTTTlE  JR 
HOWARD  I  DEARhAMCR 
PARK  SUPERINTENDENT 
EARL  J  MILL  I GAN 

U  S  BUR  RECLAMATION 
COLO  MATER  CON  BOARD 
UNCOMPAHGRE  V  M  U  A 
U  S  FOREST  SERVICE 
RAYMOND  P  BUCKLES 
JOHN  A  2 EMBER 
R  0  SHEPPERD 


•IS  I  i 


|-  01  * 


N I  GAN 


LLOYD  A  GIFFIN 
THIN  LAKES  R  *  C  CO 
E  E  LlNOGREN 
FRANCIS  J  COUGHLIN 
GLEN  0  EDMONDS 
MR  H  F  GREEN 
JOHN  M  TATLOR 
LEE  M  SCHN1E0ER 
TEO  S  CRAMFORD 
ChalmCR  m  GARBER 

LOUIS  0  RUGGlES 
JONAS  A  RUSSELL 
BEAVER  PARK  CO 
ROBERT  A  RAY 
MRS  MARY  F  MC  CLUER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
DON  M  CLEVER 
U  S  HEATHER  BUREAU 
COL  HTR  COM  BOARD 
INACTIVE  1/1/63 

MRS  OPAL  J  MATERS 
RALPH  B  H INTER 
U  S  HEATHER  BUREAU 
TOWN  OF  RANGELT 
JOSEPH  E  DAL  TON 
GEORGE  A  MHITE 
CHARLES  M  ENGEL 
MRS  L  M  THOMPSON 
ROLL  IN  LUNTET 
U  S  FOREST  SERVICE 

COLO  EXP  STATION 

ROBERT  8  RAPP 

COLO  SPGS  HTR  WORKS 

CLARENCE  R  ICKES 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
MRS  NEA  G  GALLEGOS 
ALVIN  L  M I NT  2 
COLO  GAME   *  FISH  DEP 
BERNARD  IRBY 

MRS  GHENDOLTN  NICHOLS 
LAYTON  D  HUN SON 
FOSHA  S  GORTON  JR 
CHARLES  E  SCHOOMOVER 
PUBLIC  SERVICE  CO 
CITY  OF  BOULDER 
SILVER  LAKES  TROUT  CL 
ROBERT  K  my HAN 
US  SOIL  CON  SERVICE 


1  MRS  I 


HERBERT  E  hOMSHER .  Mi 
I  SE  COLO  BRCH  EXP  SlA 
U  S  FOREST  SERVICE 


HRS  ARHILDA  BURHENM 
ARTHUR  PAUTLCR 
JOHN  SOOIC 
.  U   S   HEATHER  BUREAU 


JOHN  M  MATSON 
UNCOMPAHGRE    V  W  U 
HARRY   B  HRIGHT 
JUAN  I T A  G  TORRES 
.  CITT  OF  TRINIOAO 
H     1  FED  AVIATION  AGENI 
S  HEST  COLO  POMER  C< 
CECIL  Shannon 
ImIN  lake  R  *  C  C( 


7A    7A    7 AC  I 


!  44       4l2oj    4#|  4*j 


UNION  CARBIDE  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
RAT  L  FONO 
GEORGE  A  H  |  NT  2 
0  H  OONOHOE 
HALSENBURG  UTILITIES 
P  H  BOOTMROTD 
H  O  RANK  I H 

MRS  NETTIE  R  BREECC 
WILLIAM  F  KRCIOCR 

CDMARD  H  EPPLE 
RALPH  M  CLINE 
GT  HEST  SUGAR  CO 

NC  PETERS 
COLO  OCPT  OF  HIGHWAY 
S  COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
U  S  FOREST  SERVICE 

HARLAN  A    1 1  ON 
FLOYD  M.NONTgOMCRT 
MR  CHARLES  0  MOOD 

YUMA  POLICE  OCPT 


SEE  HT.rr.UKCE  MOTI9  OK  PAGE  SB. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 


ASHE  VILLE :  1964 


COLORADO  -  MAY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:        102"  on  the  23d  at  Eversoll  Ranch 


Lowest  Temperature:         7°  on  the  3d  at  Hot  Sulphur  Springs  2  SW 
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Greatest  Total  Precipitation:       6.97  inches  at  Lamar 

Least  Total  Precipitation:  0.16  inch  at  Ignacio  1  N 

Greatest  One-Day  Precipitation:       5.64  inches  on  the  29th  at  Lamar 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     19.0  inches  at  Berthoud  Pass 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     64  inches  on  the  3d  at  Berthoud  Pass 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Although  temperature  averages  for  May  ranged  from 
slightly  below  normal  to  only  a  few  degrees  above  normal, 
they  were  the  result  of  widely  contrasting  periods  of  un- 
usually high  or  unusually  low  temperatures.  Contrast 
was  also  shown  in  an  abrupt  ending  by  general  moderate 
to  heavy  rains  late  in  the  month  of  drought  conditions  on 
the  eastern  plains. 

Through  the  12th  of  the  month  temperatures  ranged  from 
slightly  below  normal  in  the  eastern  portion  of  the  State 
to  10°  or  more  below  normal  in  the  mountains  and  west. 
From  the  13th  through  the  25th  temperatures  were  above 
normal  in  all  areas,  averages  running  to  10°  or  more 
above  normal  at  lower  elevations.    During  this  period, 
the  highest  temperatures  on  record  for  the  date  for  one 
or  more  days  were  registered  at  many  locations.  For 
some  areas,  records  were  broken  for  the  number  of  con- 
secutive days  in  May  with  temperatures  reaching  the  high 
eighties  and  nineties.    Temperatures  dropped  to  well  be- 
low normal  again  after  the  26th,  with  general  cloudiness 
and  precipitation.    Local  flooding  and  some  hail  damage 
accompanied  heavy  rains  in  some  areas  of  the  eastern 
plains,  particularly  in  the  southeast,  where  very  heavy 
rains  centered  around  the  Lamar  area.    Much  of  the  rain 


fell  slowly  over  periods  of  24  hours  or  longer,  reducing 
somewhat  the  amount  of  flood  damage,  and  affording 
very  considerable  benefit  in  replenishing  soil  moisture. 

Drought  conditions  on  the  eastern  plains  were  the  result 
of  continued  deficiency  in  precipitation  for  many  areas 
since  August  1963,  and  of  frequent  periods  of  strong 
drying  winds  during  the  late  winter  and  early  spring. 
Conditions  were  helped  somewhat  by  temperatures  well 
below  normal  during  February  and  March,  but  the  ex- 
tremely warm  period  in  May,  with  continuing  high  winds 
and  duststorms,  caused  rapid  depletion  of  the  remaining 
moisture,  and  drought  conditions  became  particularly 
severe  in  the  southeast.    Some  observers  were  of  the 
opinion  that  the  duststorms  were  the  most  severe  since 
those  of  the  1950's. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weathei  Bureau  Office 
P.  O.  Box  1079 
Denver,  Colorado  80201 
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72 

0 

34 

.0 

53, 

0 

,  4 

83 

25. 

24 

9 

364 

0 

0 

12 

0 

.16 

.84 

.16 

31 

T 

0 

1 

0 

0 

KREMMLING 

68 

2 

26 

.9 

47, 

6 

83 

25. 

15 

12 

532 

0 

0 

28 

0 

.40 

.19 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAKE  CITY 

62 

7 

30 

.4 

46, 

6 

78 

20 

20 

12. 

564 

0 

0 

17 

0 

.80 

.30 

2 

6.5 

2 

2 

4 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

69 

,3 

32 

,7 

51 

1 

85 

20. 

18 

4 

425 

0 

0 

14 

0 

1.72 

.54 

30 

T 

0 

e 

1 

0 

MARV I NE 
MAYBELL 

70 

•  0 

33 

.4 

51, 

7 

8? 

20- 

20 

3 

405 

0 

0 

13 

0 

.90 

.36 

8 

1.0 

0 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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COLORADO 
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3 
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O 

a 
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c/> 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

*  1 
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.1 
'-i  ° 

|z 
|b 

S  2 
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Date  V 

• 

* 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mta. 

3 

0 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

,1 

"1 

•„  | 

•3 

MEEKER 

69. T 

35,4 

52,6 

86 

20 

23 

4 

379 

0 

0 

B 

0 

1.53 

.35 

31 

•  0 

0 

7 

0 

0 

MERED I TH 

64.1 

32.6M 

48, 4M 

79 

19 

450 

0 

0 

0 

1.47 

.40 

2 

6.0 

4 

0 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

71.6 

43,2 

57,4 

.  4 

87 

25. 

27 

3 

253 

0 

0 

4 

0 

•  70 

,  35 

•  34 

1 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MONTROSE  NO  2 

71,9 

42.1 

57,0 

"  .9 

87 

25 

29 

9* 

267 

0 

0 

5 

0 

•  70 

,04 

•  19 

27 

1.0 

1 

8 

2 

0 

0 

NORTHDALE 

70.  1 

33,8 

52,0 

.  0 

83 

25. 

23 

9 

399 

0 

0 

15 

0 

.43 

.48 

.19 

26 

T 

0 

2 

0 

0 

NORWOOD 

68.  S 

36,9 

52,7 

83 

16 

26 

9* 

378 

0 

0 

1 2 

0 

.39 

• 

.43 

•  17 

30 

T 

0 

3 

0 

0 

OURAY 

63.8 

39,5M 

5 1 ,  7M 

77 

24 

27 

8 

355 

0 

0 

0 

1.87 

.  33 

30 

•  0 

0 

6 

0 

0 

PA60SA  SPRINGS 

68.4 

31,1 

49,  8 

83 

24 

21 

12. 

464 

0 

0 

19 

0 

•  76 

.29 

31 

•  0 

0 

4 

0 

0 

PALISADE  I  S 

76.2 

49,5 

62.9 

92 

21 

35 

8* 

161 

5 

0 

0 

0 

.39 

_ 

.28 

.14 

27 

•  0 

0 

2 

0 

0 

PALISAOE  LAKE  2  SSE 

63.2 

29.6 

46,4 

75 

15 

23 

30 

569 

0 

0 

25 

0 

.70 

.40 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

paon i a 

72.7 

39.6 

56.2 

87 

16 

28 

5* 

278 

0 

0 

6 

0 

1.47 

.47 

1 

2.0 

0 

J 

0 

0 

PARADOX 

77.3 

59.5 

58.4 

92 

24 

28 

9 

224 

T 

0 

7 

0 

.53 

.19 

26 

.4 

0 

3 

0 

0 

PITKIN 

59.8 

23.2 

41,5 

74 

25* 

12 

9 

719 

0 

0 

31 

0 

1.50 

•  35 

.60 

1 

12.0 

2 

3. 

5 

1 

0 

RANGELY 

73.9 

39.5 

56.7 

90 

16 

24 

3 

260 

1 

0 

3 

0 

.25 

.17 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

REDSTONE 

63.6 

29.6 

47,7 

82 

16 

18 

6 

527 

0 

0 

20 

0 

D   1  •  76 

.  32 

3 

15.5 

0 

6 

1 

0 

RICO 

61.4 

27.5 

.«  ^ 

76 

15 

19 

9 

629 

0 

0 

2  7 

0 

1  .62 

.01 

.43 

26 

.0 

0 

6 

0 

0 

RIFLE  2  ENE 

73.5 

37,1 

55,3 

-  1.4 

90 

20. 

25 

9 

293 

2 

0 

7 

0 

1.40 

.61 

.64 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

SILVERTON 

60.0 

26.3 

43,2 

1.5 

75 

14 

17 

10 

671 

0 

0 

29 

0 

1.41 

.02 

.52 

26 

4 

2 

5 

1 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

66.0 

30,4 

48,2 

•  .3 

87 

27 

20 

4 

514 

0 

0 

20 

0 

1.74 

- 

.32 

.63 

8 

5.9 

0 

7 

1 

0 

TAYLOR  PARK 

57.5 

26.5 

42  ,0 

74 

24 

15 

9 

706 

" 

0 

29 

0 

1.10 

.40 

26 

4 

3 

6 

0 

0 

TtLLUR I^t 

61.9 

29.9 

45,9 

24 

20 

9* 

587 

0 

0 

22 

0 

1.71 

.01 

.45 

31 

4.0 

0 

6 

0 

0 

URAVAN 

81 . 1 

61.6 

101 

16 

30 

9 

167 

11 

0 

3 

0 

.97 

.50 

8 

•  0 

0 

3 

1 

0 

vallecito  dam  // 

66.2 

32.7 

49,3 

81 

24 

24 

8 

474 

0 

0 

14 

0 

.97 

.47 

31 

.5 

0 

2 

0 

0 

YELLO"  JACKET  1NW 

66.0 

38,9 

53,3 

82 

25 

26 

8 

350 

0 

0 

8 

0 

.57 

.37 

31 

1.0 

0 

1 

0 

0 

D  I V  I  5  ION 

51,1 

•  .6 

.95 

.24 

2.3 

kansas  drainage  basin 

03 

Alt'  BOM    CIA  ATCOODT 

73.2 

43 1>  4 

38,3 

93 

25 

29 

12 

259 

5 

0 

4 

0 

1.40 

,63 

29 

T 

T 

8 

1 

0 

BONNY  DAM 

T5.9 

44.  1 

60.0 

95 

26 

32 

6* 

211 

7 

0 

2 

0 

2.92 

1.24 

30 

.0 

0 

2 

2 

BURLINGTON 

76.2 

46.6 

61,4 

2.4 

95 

25 

35 

11 

178 

6 

0 

0 

0 

3.22 

.69 

2.03 

29 

•  0 

0 

2 

1 

CHEYENNE  WELLS 

79.1 

44,3 

61.7 

1.9 

97 

25 

32 

5* 

178 

7 

0 

2 

0 

4.57 

2.34 

2.20 

29 

.0 

0 

3 

2 

FLAGLER  2  NW 

75.4 

42,5 

59,0 

92 

23. 

30 

12 

225 

4 

0 

3 

0 

2.24 

1.17 

30 

T 

8 

1 

1 

H0LY0KE 

77.7 

45,4 

61,6 

3.5 

97 

22* 

32 

6 

1 B2 

9 

0 

1 

0 

1,69 

1.50 

1.28 

8 

•  0 

0 

1 

1 

STRATTON  9  Ht 

76.9 

43*6 

60,  3 

96 

25. 

29 

4 

198 

6 

0 

2 

0 

2.89 

1.15 

29 

•  0 

0 

3 

2 

WRAY 

81.1 

44,7 

62,9 

3.6 

97 

25. 

28 

4 

152 

1  2 

0 

1 

0 

1.70 

1.38 

.77 

29 

T 

T 

8 

2 

0 

YUMA 

79.9 

45,0 

62,5 

95 

25. 

25 

8 

161 

1  1 

0 

3 

0 

2,09 

- 

.74 

.70 

29 

.0 

0 

2 

0 

c I v i ji on 

60,9 

2.7 

2,52 

• 

.24 

T 

platte  drainage  basin 

■  1  i  cm  CO  A  D  * 

58. 9M 

3  1.8M 

45, 4M 

77 

21 

20 

3 

604 

0 

0 

1  7 

0 

2.19 

1,05 

29 

.0 

0 

6 

1 

1 

ANTfcRU  KtStRVOIR 

61.4 

26,  1 

43,8 

74 

16 

10 

12* 

652 

0 

0 

28 

0 

•  64 

•  20 

1 

•  0 

0 

3 

0 

0 

bailey 

67.3 

31.7 

49,5 

84 

24. 

18 

12 

472 

0 

0 

14 

0 

1,35 

,  77 

26 

•  0 

0 

4 

1 

0 

BOULDER 

73.9 

48,  1 

61,0 

3.6 

92 

17 

35 

12* 

201 

1 

0 

0 

0 

2,27 

1.09 

•  85 

30 

•  0 

0 

5 

2 

0 

BRIGGSDALE  2  NW 

76.2 

40,0 

58.1 

92 

25. 

28 

3 

242 

6 

0 

4 

0 

1.46 

,85 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

_ 

BYER  S 

75.5 

42,0 

58,8 

2.2 

93 

25. 

27 

12* 

237 

6 

0 

7 

0 

2,99 

.45 

1,25 

30 

T 

0 

3 

2 

2 

car i bou  Ranch 

58.7 

32«  5 

45,6 

75 

25 

20 

7 

594 

0 

0 

1  7 

0 

3.50 

2,00 

26 

4 

2 

2 

CASTLE  ROCK 

72.6 

37,2 

54,  9 

88 

25. 

21 

12 

315 

0 

0 

8 

0 

2.49 

1  ,94 

30 

1.0 

0 

2 

1 

1 

CHEESMAN 

70.2 

34,  1 

52,2 

.  1 

84 

25 

22 

12 

390 

0 

0 

11 

0 

1.38 

.67 

•  35 

30 

•  0 

0 

5 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

77.0M 

41.  2M 

59.1M 

94 

21. 

25 

12 

228 

6 

0 

6 

0 

2.17 

1.25 

29 

.8 

0 

4 

1 

1 

T4.4 

43.2 

58,  8 

2.6 

91 

25. 

27 

4 

230 

2 

0 

3 

0 

2.53 

.17 

1.33 

29 

1.0 

1 

8 

4 

1 

1 

nfui/CD     LIB     )*"  T  T  v  a 

UtNVLR    WO    f»  I  TY  H 

72.4 

48  ,0 

60,  2 

2.5 

90 

17 

32 

8 

218 

1 

0 

1 

0 

2.61 

•  20 

1.26 

29 

T 

0 

4 

3 

1 

ELBERT 

68.6 

33,0 

50,8 

86 

25 

15 

12 

435 

0 

0 

16 

0 

1.62 

.92 

30 

2.0 

0 

3 

1 

0 

ESTES  PARK 

63.5 

32.  2 

47,9 

,2 

79 

21 

18 

12 

523 

0 

0 

14 

0 

1.43 

.79 

.70 

29 

•  0 

0 

3 

1 

0 

tvcKOKtcri 

67.6 

32.7 

50.2 

83 

25 

22 

12 

455 

0 

0 

1 2 

0 

2.23 

.74 

30 

0 

6 

2 

0 

rUH T    LULL  1^3 

72.1 

43,7 

57.9 

2.5 

89 

17 

29 

12 

247 

0 

1 

0 

1.87 

1*03 

.  86 

30 

T 

0 

4 

1 

0 

COOT     1  llDTnw     1  M 

rum   LUrirjr.   l  n 

78. 2M 

41,4 

59. 8M 

93 

17. 

27 

4 

207 

6 

0 

5 

0 

2.04 

•  61 

1.35 

29 

•  0 

0 

4 

1 

1 

FORT  MORGAN 

74,4 

45,  3 

59.9 

2.2 

92 

18 

31 

8 

222 

6 

0 

3 

0 

1.63 

9 

•  95 

.84 

30 

1.0 

1 

8 

2 

2 

0 

GEORGETOWN 

63.0 

36,0 

49.5 

78 

20* 

22 

3 

471 

0 

0 

12 

0 

1.06 

•  39 

26 

0 

3 

0 

0 

GRAN  T 

62,3 

29,6 

46.0 

77 

24 

20 

3 

583 

0 

0 

20 

0 

1.07 

,40 

26 

T 

0 

3 

0 

0 

GRt EL  t Y 

75.5 

44,8 

60.2 

3.2 

93 

22. 

32 

12 

209 

6 

0 

1 

0 

2,44 

•  05 

1.80 

30 

•  0 

0 

4 

1 

1 

QKUVt"    1U  W 

72.3 

43,3 

57,8 

3.4 

90 

25 

22 

3 

257 

1 

0 

3 

0 

1.80 

• 

.81 

,72 

29 

T 

0 

4 

2 

0 

IDAHO  SPRINGS 

64.  7 

35,0 

49.9 

1.4 

81 

25. 

24 

29 

462 

0 

0 

11 

0 

1,58 

.65 

.45 

26 

T 

0 

5 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

52, 7M 

23, 2M 

38. 0M 

65 

25. 

12 

12* 

8  30' 

0 

0 

0 

.91 

5.0 

23 

3* 

0 

0 

JuLESBURG 

78,  5M 

46,  0M 

62. 3M 

3.0 

96 

17 

28 

4 

165 

6 

0 

1 

0 

.64 

m 

2.30 

.25 

8 

•  0 

0 

3 

0 

0 

KASSLER 

74.5 

44,4 

59.5 

1.3 

90 

22 

27 

12 

226 

1 

0 

2 

0 

2.33 

.57 

1.21 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

KAUFFMAN  4  SSE 

73.2 

39.8 

56.5 

91 

21 

25 

4 

280 

4 

0 

6 

0 

2.37 

1.02 

8 

0 

4 

2 

1 

LAKE  GEORGE  8  SW 

62.3 

32.2 

47.3 

75 

25. 

19 

9 

543 

0 

0 

14 

0 

1.47 

1.01 

27 

.  T 

0 

3 

1 

1 

LAKEWO0D 

72.5 

43.2 

57.9 

•  0 

88 

22* 

29 

12 

262 

0 

0 

2 

0 

2.39 

.43 

.82 

29 

T 

0 

4 

3 

0 

LONGMONT  2  E3E 

74.7 

41.8 

58.3 

2.0 

92 

23 

30 

12 

236 

5 

0 

3 

0 

1.66 

1.00 

1.00 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

PARKER  9  E 

72.2 

59.1 

55.7 

88 

25 

21 

12 

306 

0 

0 

8 

0 

2.17 

.21 

.90 

30 

3.0 

0 

4 

2 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

58.3 

33.  0M 

45. 7M 

75 

25* 

19 

4* 

587 

0 

0 

15 

0 

1.47 

.34 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

76.9 

45.5 

61.2 

94 

16 

33 

11* 

185 

5 

0 

0 

0 

.40 

.14 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

SPICER 

60.2 

28.2 

44.2 

77 

24 

17 

4 

636 

0 

0 

23 

0 

.94 

.41 

.22 

30 

T 

11* 

3 

0 

0 

STERLING 

75. 5M 

44, S 

60. 2M 

2.8 

9* 

26* 

29 

4 

200 

3 

0 

1 

0 

1.65 

.95 

.63 

8 

.0 

0 

3 

2 

0 

WALDEN 

61.3 

26.7 

44,0 

77 

21* 

16 

12 

644 

0 

0 

25 

0 

.30 

.25 

8 

3.5 

0 

1 

0 

0 

WATERDALE 

73.8 

40.5 

57.2 

2.2 

92 

17 

26 

11 

261 

3 

0 

2 

0 

2.28 

.63 

•  86 

30 

.0 

0 

2 

0 

WIGGINS  T  Sk 

76.8 

41.1 

59,0 

94 

25 

27 

4* 

219 

6 

0 

4 

0 

2.53 

.86 

29 

.0 

0 

3 

3 

0 

DIVISION 

53.8 

,1 

1.79 

.74 

.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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3 

1 

I1 

i. 
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Q 

| 

^ 
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y 

S 

s 

1 

8 

e> 

1  I 

l( 

■  4 
81 

•  I 
Si 
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RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  OS 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  R 

68.9 

34,0 

51.5 

,7 

82 

26 

20 

9 

«.l2 

0 

0 

14 

0 

.50 

.23 

.34 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLANCA 

69.3 

33.2 

51.3 

82 

25. 

16 

9 

421 

0 

0 

14 

0 

.84 

.50 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

CENTER 

69. S 

)-  .  - 

52.0 

•  3 

24 

24 

12 

397 

0 

0 

13 

0 

.50 

.41 

26 

T 

0 

1 

0 

0 

DEL  NORTE 

67.6 

36.2 

51.9 

1.0 

82 

24 

26 

12 

396 

0 

0 

8 

0 

.30 

.57 

.24 

26 

T 

0 

1 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

67.5 

37.* 

52.5 

80 

24. 

25 

9. 

380 

0 

0 

8 

0 

.90 

.36 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

60.9 

23. S 

62.2 

•  .8 

75 

24 

14 

12 

T01 

0 

0 

29 

0 

.95 

.23 

.35 

31 

T 

0 

6 

0 

0 

MANASSA 

MONTE  VISTA 

68.1 

32.7 

50.* 

81 

24 

21 

12. 

445 

0 

0 

16 

0 

.17 

.15 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

68.6 

3*. 9 

51.8 

81 

16 

23 

8. 

404 

0 

0 

10 

0 

.31 

.46 

.21 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

64. 6M 

25.  9M 

65. 3M 

83 

17 

604 

0 

0 

20 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

SO.  5 

28.* 

39.5 

65 

24 

13 

8 

784 

0 

0 

17 

0 

.97 

.30 

27 

6.0 

48 

4. 

4 

0 

0 

DIVISION 

48.8 

.60 

.38 

.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  71  - 


DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
MAY  1964 


ci 

3 

(/) 
O 

— s 

C/) 


C 

tX 


Day  of  Month 


H 

1  | 

2  | 

g 

4  |  5  | 

g 

7  1 

7  1 

g  | 

g 

10  | 

jj  J 

1  ? 
1  L 

13  |  14  |  15 

1R  1 
lb  | 

17  j 

1 8 

19  | 

20  | 

9  | 

99       99  OA 

oc  1 

I 

ZD 

II 

28  j 

rtn  1 

29 

30 

31 

ARKANSAS  ORAINAGE 

BASIN  01 

AMY 

1,45 

T 

X 

AROYA  6  NE 

3,22 

•  09 

•  08 

•  01 

_ 

.  •  j: 

AYER  RANCH 

2,10 

T 

,09 

T 

T 

,02 

•  12 

•  09 

01 

* 

1.81 

BRANDON 

5,21 

42 

•  OT 

•  06 

.  36 

.  30 

BRANSON 

buEna  vista 

1,12 

.46 

T 

.30 

.01 

•  19 

•  05 

1  * 

BUTLER  RAN  - 

2,35 

■  05 

.  0  S 

•  02 

1.05 

1,20 

CAMJ»0  8  SW 

3,02 

•  60 

•  08 

.  1  7 

.  9  1 

at  * 

CANON  CITY 

2,10 

7 

COALOALE   2  5w 

2.13 

T 

T 

T 

.22 

T 

T 

7 

!.S3 

!o2 

•  45 

!&5 

".24  ! 

Colorado  springs  wb  ap 

2.5A 

T 

T 

•  01 

T 

x 

.19 

7 

■  12 

49 

32 

24 

2,0* 

•  02 

1.23 

,33 

,05 

*  . 

DOHERTV  RANCH 

2,02 

•  OS 

1,02 

*29 

*66 

3,5* 

7 

10 

T 

.  I1* 

1*90 

1  ,  TO 

EVERSOLL  ranch 

3,68 

!*0 

T 

.96 

.13 

.14 

T 

.  H 

.08 

•  12 

1.22 

FORDER  9  S 

•  BO 

x 

7 

7 

X 

7 

.03 

02 

•  7! 

FOUNTA IN 

2,03 

•  10 

•  51 

.  1  ^ 

,03 

05  ' 

,95 

_ 

m 

,  i\ 

*  20  * 

GARDNER 

1,03 

•  06 

T 

T 

,  is 

•  07 

40 

•  0! 

GUFFEY   10  SE 

2.52 

T 

1.86 

,26 

.32 

!o8  ! 

haswEll 

2.01 

•  03 

•  1 1 

•  03 

•  20 

.0* 

.40 

1*20 

6,77 

.  1 1 

•  66 

T 

7 

•  16 

•  04 

5.12 

•  66  ! 

JOHN  MARTIN  DAM 

5**3 

,03 

•  06 

■  17 

3,79 

1  .  3** 

•  06  , 

1,50 

1,15 

,33  , 

Kl/cARSON 

2.63 

T 

.10 

.10 

1.32 

1.11 

LA  JUNTA  FAA  AIPFORT 

2 ,01 

T 

7 

■  10 

•  05 

,26 

.59 

1  .OH 

6.97 

j 

01 

• 

.05 

T 

•  02 

•  03 

•  12 

5,64 

1.09 

•  01  , 

LAS  ANIMAS 

•  03 

■  02 

1*  17 

,2( 

T 

1 ,  74 

1  .  60 

,06  , 

LA  VETA 

1.53 

7 

T 

.43 

•  61 

•41 

LEADVlLLE 

,-39 

T 

.07 

,06 

T 

T 

.04 

.02 

•  01 

.04 

■  04 

.23 

•  23 

.02 

.18 

•  03 

7  « 

LIME   3  SE 

2,91 

1 

• 

•  11 

•  99 

,45 

LIMON  10  5SW 

3, 02 

•  31 

X 

•  06 

T 

2,00 

.65 

2.27 

.10 

•  10 

T 

•  02 

•  04 

1.59 

•*i 

MONUMENT  2  WSW 

2  ,39 

•  03 

•  1 3 

•  05 

T 

•  06 

.55 

,18 

.63 

•  54 

.13 : 

NORTH  LAKE 

W4T 

.09 

T 

T 

T 

•  02 

.95 

.1ft 

.17 

•  03 

:U : 

ORDHAY 

1,55 

•  26 

•  01 

•  01 

1.27 

B 

PENROSE   3  NNW 

,70 

.50 

7 

•  20  ■ 

PUEBLO  MB  AIRPORT  //ft 

•  03 

T 

7 

T 

T 

•  02 

T 

1 1 1 

,02 

1.20 

•47 

T  , 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

1 .38 

T 

•  03 

T 

•  01 

■  04 

•  17 

•  01 

1*0! 

.11  . 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

2.02 

■ 

2.02 

ROCKY  FORO  2  ESE 

1,85 

04 

7 

•  02 

•  20 

7 

•  09 

1  .  «.5 

.05  ] 

RUSH  2  NNE 

2 , 30 

07 

* 

•  12 

.  1 1 

•  06 

1,29 

•  63 

03 

RUXTON  PARK 

2 ,  5C 

•  03 

- 

05 

* 

.25 

.50 

,09 

.41 

•  81 

!jo  ; 

RYE 

2,01 

7 

,66 

1.31 

,06  . 

SAL  IDA 

.90 

.08 

•  04 

.12 

•  A3 

.29 

SPR I NGF IElD 

SPR I NGF IELOTmSM  // 

4»  1 1 

T 

02 

* 

•  01 

•  27 

.12 

.02 

,37 

,02 

1,77 

I  |4( 

.09  , 

SPRINGF ielo  e  S 

5,77 

.12 

•  43 

.  10 

•  91 

•  15 

4,0( 

ST0NINGT0N 

3,25 

.35 

.22 

,  33 

•  69 

1  ,66 

7  ! 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

.97 

.15 

•  1* 

T 

.13 

.08 

.02 

■  20 

.04 

•  20 

TACONY  7  SE 

1,77 

.12 

•02 

7 

.02 

•  15 

.54 

•  92 

TRINIDAD 

1.33 

•  12 

T 

•  12 

7 

.48 

•  IS 

,18 

.06 

•  19 

•  03  , 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

,41 

•  1 1 

7 

*  35 

•  27 

•  12 

x 

1,13 

•  05 

T 

7 

T 

•  03 

.03 

.  1  1 

7 

!o5 

•  22  • 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

,33 

•  22 

T 

- 

•  01 

,2i 

7 

x 

,0< 

,02  , 

TWO  BUTTES  1  NM 

3,92 

T 

•  11 

.12 

■as 

•  03 

.73 

1,94 

.03  . 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

1.62 

T 

.06 

•  60 

■  *2 

•  02 

7 

•  22 

,10  • 

wESTCL iffe 

1,18 

X 

j 

7 

7 

•  09 

7 

.04 

•  01 

,34 

.02 

,42 

•  25 

•  09  • 

WETMQRE  2  S 

3,54 

.01 

,0! 

•  93 

»*! 

,07 

•  78 

1 . 1  i 

,52  , 

coloraoo  drainage 

BASIN  02 

altenbern 

,93 

.16 

•  30 

■  14 

•  05 

•  16 

T 

•  06  , 

1  .20 

•  09 

.05 

.13 

j 

T 

•  18 

,09 

T 

•  33 

•  08 

x 

•  08 

•  15  • 

ARTES I A  2  E 

,87 

7 

,02 

.27 

•  01 

•  27 

•  30 

7 

X  , 

ASPEN 

1 ,33 

.26 

,47 

.  i  1 

•  02 

•  04 

•  20 

•  07 

,06 

X  , 

BERThOUD  PASS 

1,69 

.14 

.03 

.  33 

•  02 

T 

•  13 

•  02 

.17 

.17 

T 

•  OT 

•  05 

•  09 

•  26 

,17 

.04  , 

BOND 

.34 

•  09 

*  10 

•  05 

.08 

,02 

BONHAM  RESERVOIR 

3,51 

m 

.82 

* 

_ 

# 

L  20 

1.00 

•  42  • 

BRECkENR idge 

•  09 

.02 

* 

_ 

•  06 

■  15 

•  11 

•  02 

02 

* 

T  , 

CEDAREDGE 

1 ,99 

I  .06 

,05 

.  02 

j 

.02 

•  25 

•  06 

•  30 

■  05 

7 

,13  • 

CIMARRON  J  SE 

,69 

•  20 

.49 

CLIMAX  2  Nh 

•  98 

,04 

•  13 

.  1  3 

•  1 1 

•  10 

02 

T 

,21 

•  09 

.01 

•  09 

.01 

.03  . 

COCHETOPA  CREEK 

•  47 

.20 

•  05 

* 

•  27 

C0LL8RAN 

2*17 

•  75 

•  16 

•  20 

•  65  T 

24 

COLORADO  NAT  MON 

*  50 

•  05 

,06 

*  09 

•  01 

CORTEZ 

•  53 

.03 

T* 

•  03 

.18 

.29  ! 

CRAIG 

,86 

.02 

.20 

.02 

.19 

•  09 

01 

•  08 

•  13 

,03 

•  09  ■ 

CRESTED  BuTTE 

.63 

•  16 

,22 

- 

*  05 

* 

•  13 

T 

DELTA   1  E 

.7" 

.  12 

,06 

,  0  1 

,01 

*  1 1 

T 

•  15 

■  14 

•  07 

■  08 

DILLON  1  E 

•  31 

J 

.05 

.11 

7 

.05 

•  04 

.04 

•  02  ! 

DOLORES 

1.10 

.41 

.07 

.06 

•  17 

DURANGO 

■  33 

•  01 

T 

T 

T 

•  02 

T 

.02 

•  12 

T 

•  03 

•ii « 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

•  36 

•  04 

.06 

•  01 

•  04 

.05 

.02 

x 

•  04 

ELECTRA  lake  //R 

1 ,0C 

,05 

*03 

•  1 7 

.  1  5 

,30 

•  20 

•  06 

•  04 

FORT  LEWIS 

•  17 

T 

j 

•  01 

•  02 

•  07 

,01 

x 

•  02 

•  u  ! 

FRASER 

.03 

.03 

loe 

T 

T 

T 

.12 

T 

.05 

.02 

•  37 

•  01 

T 

7 

.01  . 

FRUITA  2  N 

01 

08 

•  06 

•  25 

■  04 

GATEWAY    1  SW 

■  43 

T 

T 

•  17 

J 

,29 

.05  . 

GLEN WOOD  SPRINGS  1  N 

•  20 

• 

* 

•  37 

.13 

•  35 

•  01  . 

GRAND  JUNCTION  wB  AP  //R 

^  *41 

*02 

01 

*  12 

_ 

•  12 

•  04 

•  It 

T  , 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

•  23 

,02 

T 

•  07 

.09 

•  02 

.02 

.01  . 

GRAND  LAKE    1  WNW 

1.16 

,  1 1 

.  i  * 

•  07 

•  25 

.  1 1 

.04 

01 

* 

• 

08 

•  OT  . 

GRAND  LAKE  6  SSW 

,08 

' 

0? 

,02 

*  28 
* 

7 

*  ft? 
* 

.02  . 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

**l 

* 

*0Q 

• 

•  06 

GUNN I  SON 

1*03 

90 

,04 

,  \  3 

_ 

•  05 

HAMILTON 

U33 

!05 

.22 

.28 

.15 

.22 

!05 

.08 

T 

•  Ok  . 

MAYDEN 

1 .39 

■  10 

.46 

,02 

,40 

10 

• 

09 

•  07 

.05 

10 

* 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

**! 

,26 

_ 

_ 

•  05 

*0? 

_ 

I 

•  06 

.02  • 

I GNAC 1 0  1  N 

_ 

I 

■  16  • 

KREMML I NG 

*4C 

T 

•  02 

.  1  9 

•  03 

•  06 

T 

•  10 

LAKE  CITY 

!bo 

.30 

.08 

•  05 

■  05 

•  to 

.10 

.12  . 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

•  53 

.03 

,06 

T 

T 

T 

.17 

T 

T 

.19 

.06 

7 

T  •! 

LITTLE  HILLS 

I.T2 

•  10 

.19 

•  01 

.03 

.05 

•  12 

.15 

.16 

.25 

,54 

.10  . 

MANGOS 

,67 

.15 

T 

T 

•  03 

.40 

•  09 

T  > 

MARVINE 

.01  . 

MAY8ELL 

.90 

.22 

T 

.03 

.03 

.36 

.02 

.16 

•  01 

.06 

MEEKER 

1,53 

•  11 

.22 

•  11 

.05 

.07 

•  14 

.14 

,05 

•  25 

•  04 

•  M  . 

MEREDITH 

1,47 

•  34 

■  *o 

.28 

.06 

•  07 

.32 

.2'  ! 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

.70 

•  34 

T 

T 

.04 

•  07 

MONTROSE  NO  1 

•  68 

•  21 

.06 

T 

•  03 

.10 

•  14 

.11 

T 

.01  . 

MONTROSE  NO  2 

.70 

.14 

.08 

.06 

T 

•  05 

T 

.09 

•  19 

.06 

•  02  . 

S«e  i.lerence  n 


tea  following  St.tion  Indai 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


10  I  11  I  12 


13  1  14  1  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  | 

21 

22  23 

24 

25  1 
1 

26  1 

1 

27 

28  1 

29  | 

X 

•  If' 

.0* 

Ill 

"  »i 

• 

t 

* 

•J? 

* 

'  * 

* 

•  01 

* 

* 

T 

.»0 

T 

•  1C 

.15 

.  2  9 

.11 

02 

'  20 

■0< 

.01 

!o? 

,01 

• 

.0' 

.0 

•  11 

.11 

T 

.02 

!>i 

.or 

T 

T 

.11 

nS 

.0* 

.o« 

.1* 

.0) 

.06 

.»0 

>2C 

"  it 

.13 

.09 

•  05 

01 

01 

OS 

.00 

- 

■°3 

.02 

.12 

.06 

.02 

T 

T 

.05 

.IT 

T 

T 

• 

,06 

.03 

•  0 

• 

.11 

I 

*>I 

.06 

.07 

•  TO 

.36 

2  20 

i  "io 

T 

T 

.01 

.39 

wit 

.23 

•  03 

'.2' 

!o2 

■  01 

.02 

UZ4 

.46 

.It 

.13 

•  0) 

I 

,21 

T 

9? 

_ 

.13 

.11 

OT 

01 

.11 

T 

.  :» 

1.13 

i!io 

.07 

•  02 

■44 

1.6* 

* 

.H 

• 1 1 

• 

.16 

•  0 

* 

• 

T 

1 .09 

■ 

* 

.19 

J 

*  0 

.13 

•04 

■ 

.10 

.12 

*  89 

!o2 

.02 

T 

.91 

!i» 

T 

.00 

■  09 

1.20 

1.29 

2.00 

1.00 

.25 

.11 

1.9* 

* 

.20 

.11 

ioa 

.16 

T 

L.25 

!*8 

.01 

J 

* 

• 

.09 

•5! 

• 

.16 

.02 

.03 

.02 

8T 

SO 

.13 

.17 

l!o5 

.26 

•  ** 

* 

.21 

.00 

.20 

.02 

.23 

.86 

Is* 

■ 

•** 

•  * 

•J; 

.06 

T 

•  ® 

"5! 

.33 

.12 

S3 

■01 

.02 

*C  1 

\l. 

T 

!m 

.00 

.03 

! 

!«6 

* 

•  1 1 

1  •  S3 

,60 

.09 

.01 

■  1* 

.09 

01 

'*o 

.11 

*  1* 

.12 

.16 

T 

uSo 

T 

■*~ 

2. 

iOi 

* 

.03 

i 

.10 

.01 

'  1 

T 

T 

.32 

"  28 

T 

!z2 

.10 

T 

• 

!l2 

•  1» 

• 

.03 

.30 

.32 

.IT 

1.21 

.0! 

.6, 

• 

1.75 

•  10 

• 

2. S3 

*  1  9 

1.01 

T 

■20 

.01 

82 

"bo 

!o» 

.30 

T 

.0* 

l!oo 

T 

.23 

•w 

.90 

•  01 

.23 

.19 

.02 

•  2T 

.26 

.16 

1.62 

•  01 

•  1* 

.07 

•  OT 

'J 

.07 

•  39 

•  60 

T 

■M 

.09 

•01 

•  33 

.86 

T 

.01 

,86 

.69 

.02 

.11 

.18 

• 

T 

.10  T 

T 

.  3« 

T 

.IS  .01 

•  10 

.09 

.90 

T 

.06 

.•1 

.01 

T 

T 

T 

.1* 

.06 

T 

.09 

•  03 

•  10 

.01 

.16 

•  16 

•  10 

.1) 

.10 

.10 

NORTHOALE 

NORWOOD 

OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 

P«L1S»0E  LAKE  2  SSE 

PAONIA 

PARAOOX 

PAR  SHALl.    10  S3E 
PITKIN 

PLACERV  [CLE 

PYRAMID 

RANGELY 

REOSTONE 

RICO 

RIFLE  2  ENE 
SAPINERO  9  E 
SAR6ENTS 
SHOSHONE 
SILVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

TACOMA 

TAYLOR  PARK 

TELLURIDE 

URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM  / 

wlNTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  6  u 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
01 

AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  DAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  NX 

FLEMING  1  S 
GENOA   1  w 
HOL  YOKE 
IOALIA 
LEROY  T  WS* 

OTIS  11  NE 

STRATTON  3  NE 

VONA 

WRAY 

YUMA 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
06 

ALLEN  SPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

6RIGGSDALE  2  Nw 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  wB  AIRPORT  / 
DENVER  WB  CITY 
EASTONVILLE   1  NNW 
EASTONVILLE  2  NNE 
EASTONVILLE  6  MS* 

ELBERT 

ELBERT  2  wNW 

ELBERT  3  SE 

ELBERT  6  SSW 

ELBERT  5  5W 

ELBERT  «  SX 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

FAIRPLAY  / 
FORT  COLLINS 

FORT  LUPTON  1  N 

FORT  MORGAN 

GEORGETOWN 

GRANT 

GREELEY 

GROVER   10  w 
HARTSEL 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 
KASSLER 

KAUFFMAN  6  SSE 
KIOWA  9  SE 
KIOWA  6  SM 

LAKE  GEORGE  t  Sw 

LAKEWOOD 

LONG"ONT  2  ESE 

PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES 

SEDAL I A  6  SSE 
SEOGwICK  9  S 
SPICER 
STERLING 
WALOEN 

WATERDALE 
WIGGINS  7  in 
WINDSOR 


ALAMOSA  WB  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SANO  DUNES  NM 


.09 
T 

.20 


■2TD  .30  .92 


1.60 
2.92 
3.22 
6.97 
2.26 

2.39 
2.93 
1.69 
2.67 
1,69 

1.30 
2.«9 
3.13 
1,70 
2,09 


2.99 
3.90 
2.69 
1.90 
2.17 

2.93 
2.61 

uai 

1.62 
1.93 

1.62 


1.73 

1.29 
1.63 
2.23 
•  •7 
1.07 

2.0» 
1.61 
1  .06 
1.07 
2.66 

i.ao 

,63 


2.27 
2, 79 

1.67 
2.39 
1.66 
2.17 
1.67 

2.99 
,60 
•  96 

1.63 


.11  .27 
.09  .12 
.09  T 

.10 

.26  .19 


.01 


.09 


1.02 
.39 
.33 


HERMIT  7  ESC 
MANAS3A 
MONTE  VIS7A 


.  k>lkn*.ng  Suuoo  [ad*. 
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DAILY  PRECIPITATION 


«C-f 

•»GON  WHEEL  GAP  J  N 
UOLF  CREEK  P«5S  I  E 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


25     26  27 


3 

O 

:3 

5.. 
<^ 

CO 
r-t' 


c 

cr 

V/' 


See  leference  nolea  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  COLORADO 

 MAY  19o4 


Slatlon 

Day  Of  Month 

Av*rAg*  1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

8UENA  VISTA 

MAX 

SB 

57 

48 

60 

36 

32 

57 

32  3 

64 

61 

65 

71 

72 

76 

'8 

77 

76 

73 

60 

78 

77 

73 

78 

77 

69 

64 

68 

65  51 

60 

■  2 

MIN 

32 

* 

30 

25  26 

30 

2  0 

33 

34 

4  0 

3  7 

41 

3  5 

68 

43 

40 

37 

36 

40 

45 

38 

39 

33  36 

36 

36 

,2 

canon  city 

MAX 

T2 

68 

68 

73 

70 

68 

71 

66 

69 

68 

83 

83 

68 

«6 

88 

66 

7| 

85 

86 

67 

66 

86 

90 

78 

68 

64 

68  51 

56 

73 

,  1 

MIN 

48 

40 

46 

46 

41  39 

41 

41 

32 

* 

3  1 

56 

92 

38 

60 

56 

55 

61 

61 

61 

56 

6  ' 

62 

46 

46 

46  60 

39 

69 

,4 

ccaloale  2  5. 

MAX 

66 

62 

61 

66 

61 

57 

63 

68 

68 

73 

76 

78 

83 

63 

86 

79 

77 

79 

81 

81 

82 

76 

83 

69 

70 

64 

61  67 

39 

7C 

,5 

MIN 

36 

42 

12 

36 

30 

36 

33  33 

29 

26 

29 

3 1 

'J 

40 

40 

42 

37 

39 

-  8 

35 

39 

44 

36 

46 

46 

37  36 

'* 

37 

,4 

COLORADO  SPRINGS  »8  AP 

MAX 

65 

63 

65 

"1 

63 

67 

71 

61  65 

61 

66 

62 

9: 

81 

83 

87 

87 

75 

'J 

82 

85 

14 

88 

78 

92 

66 

62 

63 

60  47 

53 

71 

.  1 

MIN 

39 

4} 

35 

38  37 

* 

46 

48 

53 

47 

'3 

52 

47 

55 

49 

66 

*3 

39  36 

38 

A3 

t4 

DELHI 

MAX 

67 

78 

75 

77 

77 

78 

'8 

75  72 

68 

80 

70 

8  6 

88 

90 

(0 

92 

67 

79 

86 

92 

9  2 

93 

89 

94 

83 

62 

72 

68  46 

60 

76 

.  8 

MIN 

*' 

35 

40  30 

It 

3  3 

25 

38 

49 

59 

" 

53 

9  3 

50 

52 

6  1 

5  5 

49 

45 

46  32 

* 

66 

EADS 

MAX 

78 

81 

82 

73 

82 

78 

63 

80  74 

72 

74 

66 

63 

92 

94 

91 

92 

66 

83 

88 

94 

95 

97 

94 

9'. 

85 

63 

60 

39 

9 : 

MIN 

39 

■ 

35 

38  36 

42 

46 

47 

*l 

** 

53 

97 

6j 

53 

5  1 

59 

6 1 

44 

47  43 

39 

65 

- 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

S3 

87 

85 

90 

85 

82 

86 

80 

77 

71 

90 

98 

97 

9- 

93 

90 

6B 

87 

90 

96 

102 

86 

lot 

95 

66 

60 

64  56 

63 

86 

,  3 

MIN 

50 

49  38 

49 

4 1 

62 

39 

63 

63 

60 

^9 

6  1 

60 

64 

67 

60 

62 

60 

34 

46 

36  67 

** 

62 

1 

FCRDER  8  S 

MA« 

77 

76 

73 

78 

75 

76 

81 

68  73 

67 

78 

67 

84 

91 

92 

94 

95 

89 

9C 

87 

96 

97 

95 

91 

98 

76 

62 

69 

56  49 

36 

76 

■  9 

MIN 

42 

* 

40 

38 

39 

35  33 

' 

33 

31 

33 

43 

** 

4' 

57 

49 

* 

48 

48 

46 

50 

50 

9  8 

59 

49 

41 

46  42 

60 

A3 

,2 

HOLLY 

MAX 

75 

79 

8? 

85 

85 

82 

82 

77 

74 

76 

68 

66 

93 

4  | 

92 

94 

91 

81 

90 

93 

97 

100 

83 

98 

87 

59 

62  56 

50 

81 

M|N 

*' 

49  36 

*l 

41 

48 

* 

59 

99 

57 

63 

5  v 

59 

57 

6  1 

58 

50 

*T 

50  67 

68 

!e 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

10 

83 

83 

'8 

86 

80 

8  ' 

75 

80 

66 

84 

91 

91 

94 

95 

87 

16 

91 

93 

97 

98 

97 

97 

92 

74 

68 

63  54 

61 

8  3 

1 1 

MIN 

6  1 

AO 

*' 

48 

47  35 

35 

41 

63 

** 

'4 

56 

7 

56 

96 

5  6 

59 

55 

61 

60 

50 

46 

45 

A7 

,7 

KIT  CARSON 

MAX 

76 

80 

75 

'8 

82 

78 

82 

79  73 

64 

76 

69 

82 

90 

92 

91 

94 

85 

82 

69 

93 

96 

97 

60 

97 

78 

58 

58 

5  7  52 

58 

MIN 

* 

** 

48 

46  32 

35 

51 

52 

68 

52 

50 

39 

58 

45 

32  43 

4 1 

66 

|7 

LA  ^ jNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

77 

81 

76 

79 

81 

79 

85 

68 

79 

67 

67 

90 

93 

95 

96 

69 

85 

91 

93 

97 

95 

84 

99 

78 

61 

77 

60  50 

63 

8  Q 

>  5 

MIN 

* 

49 

45  39 

68 

* 

61 

? 

69 

31 

46 

48  46 

50 

.1 

LAMAR 

MAX 

ec 

86 

81 

82 

86 

82 

87 

64 

81 

70 

87 

94 

96 

96 

93 

90 

82 

91 

97 

101 

99 

85 

99 

65 

62 

64 

61 

MIN 

AO 

48 

42 

49 

44  34 

34 

45 

4' 

58 

* 

59 

62 

59 

96 

62 

33 

50 

46  45 

46 

,1 

LAS  ANIMAS 

MAX 

90 

85 

80 

79 

86 

82 

83 

71 

60 

70 

88 

92 

93 

95 

96 

86 

94 

96 

97 

96 

94 

97 

84 

68 

72 

66 

MIN 

* 

41 

* 

40 

*' 

44  35 

9 

34 

'* 

43 

* 

60 

58 

56 

95 

53 

55 

55 

61 

62 

31 

37 

42  45 

42 

»5 

.9 

LA  VETA 

MAX 

70 

67 

60 

68 

61 

62 

75 

60 

70 

70 

69 

78 

82 

82 

84 

73 

74 

80 

76 

80 

61 

60 

85 

70 

68 

68 

57 

MIN 

* 

41 

36 

39 

31  28 

32 

36 

35 

** 

36 

39 

42 

48 

46 

49 

52 

31 

39 

59 

34 

42 

40  32 

33 

40 

! 

LEAOVILLE 

MAX 

61 

39 

33 

50 

38 

41 

43 

50 

41 

34 

6C 

61 

63 

67 

66 

63 

67 

68 

67 

64 

67 

67 

66 

51 

56 

57 

50 

MIN 

28 

19 

1 3 

23 

19 

16 

15  18 

1 

24 

20 

29 

34 

3* 

34 

32 

34 

35 

34 

34 

38 

33 

1 

28  28 

2 

28 

: 

LIMON  10  SSW 

MAX 

69 

70 

66 

73 

69 

70 

75 

71  66 

65 

97 

66 

60 

86 

8A 

8H 

89 

77 

80 

85 

90 

90 

90 

86 

92 

76 

59 

60 

65  46 

54 

73 

1  9 

MIN 

3  6 

40 

46 

40 

'* 

36 

34  36 

39 

7 

32 

47 

A6 

*T 

54 

54 

48 

*5 

46 

32 

92 

33 

43 

40 

42  38 

34 

41 

.8 

LIMON 

MAX 

6B 

70 

66 

73 

69 

69 

75 

65 

65 

64 

80 

65 

63 

87 

69 

75 

89 

83 

90 

89 

88 

77 

90 

70 

58 

62 

54 

MIN 

36 

AA 

33 

3  0 

39 

32 

34 

32  33 

36 

36 

28 

31 

42 

45 

44 

56 

50 

49 

43 

45 

46 

49 

43 

92 

48 

46 

62 

41  39 

35 

40 

^7 

MONUMENT    2  «S. 

MAX 

66 

60 

55 

69 

60 

62 

66 

61  62 

64 

65 

99 

78 

80 

82 

81 

85 

75 

74 

81 

85 

81 

85 

73 

87 

74 

56 

54 

61  45 

52 

6  9 

MIN 

3  3 

32 

29 

34 

27 

30 

26 

32  31 

34 

22 

33 

43 

48 

46 

48 

48' 

4 

43 

58 

50 

32 

35 

40 

43 

42 

34 

34  31 

31 

37 

! 

NORTH  LAKE 

MAX 

37 

56 

55 

62 

31 

55 

60 

56 

6A 

63 

72 

70 

76 

76 

74 

70 

63 

72 

70 

74 

75 

72 

77 

64 

64 

65 

48 

MIN 

29 

2A 

26 

'* 

25 

26 

' 

23  18 

30 

26 

* 

32 

41 

3' 

38 

33 

39 

*' 

9 

3' 

40 

39 

33 

31 

30  31 

30 

31 

!s 

PUEBLO  *8  AIRPORT 

MAX 

7* 

74 

73 

77 

71 

75 

78 

66 

77 

69 

86 

88 

90 

90 

9A 

63 

83 

90 

91 

94 

93 

66 

94 

74 

68 

70 

3 

59 

78 

2 

MIN 

** 

38 

41 

6  8 

40 

37 

31 

38  35 

33 

A9 

49 

31 

46 

44  42 

AA 

,4 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

79 

79 

T7 

79 

78 

75 

82 

72 

78 

68 

87 

91 

94 

94 

94 

88 

85 

90 

96 

95 

96 

90 

97 

82 

62 

77 

61 

MIN 

38 

39 

43 

** 

39 

45 

29 

41  31 

33 

35 

43 

41 

57 

49 

33 

60 

60 

47  43 

AA 

,4 

RUSH  2  NNE 

MAX 

71 

71 

73 

77 

67 

76 

77 

67 

71 

73 

83 

86 

89 

90 

91 

72 

'4 

82 

64 

92 

93 

82 

92 

85 

68 

65 

47 

53 

MIN 

31 

33 

34 

29 

34 

26 

26  28 

31 

36 

9 

38 

49 

48 

68 

29  34 

36 

,  7 

RUXTON  PARK 

MAX 

'1 

49 

A8 

56 

54 

51 

54 

53 

32 

47 

66 

66 

68 

73 

74 

68 

63 

68 

71 

73 

74 

68 

72 

66 

31 

55 

42 

MIN 

29 

31 

23 

3  2 

29 

28 

24  18 

8 

28 

16 

29 

,? 

38 

38 

29  28 

31 

3 

RYE 

MAX 

67 

63 

63 

70 

64 

70 

71 

64  72 

62 

70 

66 

60 

90 

90 

92 

87 

76 

7A 

93 

•  9 

83 

85 

82 

99 

80 

73 

69 

61  49 

51 

MIN 

37 

46 

36 

4  5 

** 

46 

3  8 

34  28 

32 

3 1 

23 

39 

41 

* 

46 

48 

48 

46 

41 

48 

41  32 

40 

2 

SAL  IDA 

MAX 

69 

62 

60 

65 

61 

61 

62 

37  66 

70 

63 

72 

75 

76 

80 

•  1 

81 

77 

7» 

81 

62 

80 

79 

78 

84 

72 

69 

73 

68  36 

65 

71 

MIN 

29 

33 

30 

33 

42 

34 

29 

30  24 

2  8 

31 

27 

9 

32 

32 

6 

41 

39 

6 

38 

40 

* 

7 

36 

* 

* 

39  39 

38 

35 

SPRINGFIELD  7  wSw 

MAX 

76 

81 

80 

8A 

81 

79 

82 

73  73 

71 

78 

78 

84 

90 

91 

90 

88 

87 

79 

83 

88 

91 

94 

62 

92 

86 

65 

62 

62  66 

57 

MIN 

38 

35 

39 

42 

43 

39 

42 

32  36 

61 

36 

32 

32 

49 

" 

56 

56 

56 

6  1 

60  61 

AS 

6 

SPRINGFIELD  8  5 

M  A  J 

77 

38 

84 

80 

82 

78 

78 

69 

85 

91 

92 

92 

79 

86 

68 

92 

96 

88 

68 

60 

MIN 

36 

40 

49 

37 

43 

56 

66 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

45 

40 

34 

AS 

40 

37 

40 

35 

43 

46 

38 

51 

93 

36 

60 

63 

61 

58 

62 

63 

62 

39 

58 

63 

61 

49 

52 

33 

38 

67 

MIN 

25 

21 

1  3 

13 

2 1 

15 

2  0 

13 

8 

27 

1 1 

19 

24 

21 

23 

24 

24 

* 

24 

26 

23 

24 

23 

2  6 

33 

31 

* 

22 

24 

21 

5 

TACONY  7  SE 

MAX 

73 

73 

72 

77 

71 

73 

79 

73 

75 

65 

89 

90 

92 

81 

92 

62 

87 

93 

93 

94 

62 

0  I 

75 

65 

71 

58 

? 

MIN 

39 

39 

40 

36 

37 

35 

3A 

33 

31 

33 

46 

49 

50 

44 

A3 

' 

TRINIDAD 

MAX 

47 

71 

70 

77 

72 

70 

72 

70 

66 

64 

75 

70 

78 

60 

84 

86 

84 

76 

76 

61 

S3 

8* 

85 

83 

86 

76 

64 

70 

59 

MIN 

*1 

54 

45 

30 

46 

39 

3  1 

31 

35 

34 

33 

29 

52 

48 

4  3 

58 

54 

52 

47 

34 

5  5 

52 

44 

'3 

39 

65 

7 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

73 

72 

79 

75 

74 

76 

61 

70 

70 

75 

70 

83 

82 

89 

88 

86 

80 

'5 

83 

84 

86 

67 

84 

67 

79 

64 

72 

60 

MIN 

44 

47 

46 

46 

45 

38 

57 

35 

32 

36 

40 

28 

50 

54 

90 

fc  8 

59 

'4 

52 

30 

55 

5  * 

33 

54 

6  3 

46 

46 

40 

A6 

A 

TfcO  BUTTES  1  NW 

MAX 

78 

79 

75 

8C 

76 

85 

•  1 

78 

75 

74 

79 

85 

92 

99 

93 

91 

89 

90 

65 

90 

41 

97 

69 

»7 

86 

68 

57 

38 

79 

> 

MIN 

38 

AO 

39 

42 

39 

38 

40 

37 

34 

36 

34 

44 

36 

46 

!9 

56 

36 

" 

66 

45 

49 

52 

50 

53 

51 

49 

40 

62 

AA 

5 

MALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

67 

67 

65 

72 

68 

68 

70 

67 

66 

66 

74 

69 

83 

82 

86 

88 

87 

79 

80 

89 

65 

87 

66 

83 

67 

73 

70 

65 

38 

7A 

0 

MIN 

A3 

49 

39 

49 

40 

39 

36 

37 

30 

39 

26 

39 

49 

48 

41 

54 

54 

51 

46 

57 

59 

37 

43 

53 

54 

67 

66 

38 

46 

3 

■ESTCLIFFE 

MAX 

62 

53 

55 

61 

53 

56 

60 

37 

61 

63 

67 

73 

75 

78 

81 

7T 

76 

70 

78 

60 

77 

60 

77 

79 

64 

68 

69 

57 

66 

9 

30 

3T 

14 

33 

39 

23 

36 

30  17 

27 

23 

24 

33 

29 

30 

45 

37 

A3 

32 

96 

41 

46 

40 

AO 

48 

62 

60 

34 

33 

5 

■ETMORE  2  5 

MAX 

67 

66 

63 

72 

63 

65 

70 

63 

67 

70 

70 

81 

83 

69 

85 

87 

83 

78 

86 

86 

87 

86 

82 

66 

76 

65 

56 

33 

72 

8 

MIN 

39 

46 

24 

69 

AO 

41 

37 

32 

31 

36 

26 

36 

48 

50 

48 

46 

92 

41 

49 

51 

90 

54 

46 

52 

56 

46 

4  3 

36 

62 

5 

hi  lUUaei  8oM  Followlm)  6ufea  laAaa 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

63 

56 

50 

63  60 
23  21 

50 

54 

35 

53 
27 

64 

70 
27 

69 
39 

74 
2  5 

62 

30 

82 

65 

87 
35 

64 

36 

85 
42 

87 
39 

88 

39 

88 
40 

84 
39 

85 
36 

87 

37 

87 

74 
50 

70 
42 

72 

72 
3  5 

68 

36 

65 
40 

73.0 
34.7 

ARTESIA  2  E 

MAX 
MIN 

65 

64 

48 

57  56 
23  30 

52 
3  J 

51 

32 

54 

3  i 

59 

27 

64  63 
33  43 

69 

30 

80 
42 

78 
42 

60 

85 
4  3 

81 
43 

80 
42 

84 
44 

84 
50 

65 

42 

83 
46 

81 

82 
50 

86 

72 

72 
42 

67 

65 

60 

68 
43 

70.2 
38.8 

ASPEN 

MAX 
MIN 

56 

50 

44 

57  52 
21  30 

51 

54 

47 

22 

57 

59  54 
26  34 

64 
2 1 

69 

30 

70 

72 

77 
38 

73 

77 
34 

77 

79 

76 
43 

73 

72 

38 

78 

37 

78 
42 

60 
42 

64 
34 

65 

59 
32 

59 
29 

61 

64.0 
32,6 

BERTHOUO  pass 

MAX 
MIN 

49 

20 

45 

35 

31  43 
10  23 

35 
1 3 

38 
16 

40 
I  i 

35 
1  \ 

39  44 
16  23 

34 
12 

47 
28 

53 
29 

56 
28 

56 
33 

57 
34 

57 

2  9 

49 
29 

53 
33 

61 
35 

61 
36 

56 
35 

53 
31 

59 
3  q 

60 
34 

43 

30 

47 
28 

49 
25 

40 
23 

35 
1 8 

47.2 
24.7 

BOND 

MAX 
MIN 

63 

57 

51 

62  36 
20  34 

57 
33 

60 
3  3 

33 

30 

60 
2  5 

62  64 
25  35 

70 
2 1 

78 
25 

79 
32 

82 
32 

85 
33 

81 
36 

81 
41 

82 
39 

82 
41 

63 

39 

80 
39 

80 
39 

85 

36 

84 
39 

84 

39 

79 
39 

71 

68 

30 

68 
34 

67 
30 

71.5 
33.2 

CEDAREDGE 

MAX 
MIN 

6* 

58 

56 

39  57 
31  33 

52 

54 

52 

60 

67  65 
33  39 

71 

78 
41 

78 

82 

85 

80 

81 

42 

83 

83 

52 

85 

82 
s  <• 

81 

85 

82 

67 

52 

70 

71 

70 

70 

65 
42 

70.8 
41.0 

CIMARRON  3  SE 

MAX 
MIN 

65 

62 

59 

64  55 
35  35 

55 
27 

62 
30 

52 
28 

55 
28 

69  67 
20  32 

74 
20 

80 
25 

80 
28 

84 

26 

61 
30 

85 
28 

8? 
30 

85 
40 

87 
40 

84 
38 

86 
38 

84 
40 

80 
38 

87 
30 

72 
40 

66 
40 

70 
32 

68 
30 

69 

65 
32 

72. 1 
31.3 

CLIMAX   2  NW 

MAX 
MIN 

41 

39 

28 

42  37 

21  20 

35 

40 
2  \ 

31 

39 

44  40 
17  25 

47 
1 2 

52 
26 

5  3* 

57 

58 

33 

56 
35 

55 
32 

58 

29 

59 
32 

59 
35 

5* 

32 

52 
37 

58 
3  3 

58 

47 

35 

48 

29 

48 

2  b 

46 

25 

37 
24 

45 
2 1 

47.2 
25.3 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

60 

55 

*0 
19 

41  55 

21  25 

45 
16 

50 
19 

53 

20 

45 

14 

57  60 
17  22 

56 
16 

70 
20 

70 
22 

74 
22 

80 
26 

76 
25 

73 

30 

68 

32 

75 
30 

76 
31 

77 
30 

76 
26 

75 
27 

76 
32 

78 
42 

65 
32 

62 
27 

65 
25 

53 

25 

50 
30 

63.3 
25.2 

COLLBRAN 

MAX 
MIN 

62 

59 

59 

62  58 
28  32 

54 

36 

33 

54 

25 

63 

68 

32 

67 
41 

74 
32 

80 
33 

80 
42 

84 

86 

83 

83 

84 
41 

65 

85 

85 

83 

81 
47 

87 
45 

63 

73 

73 
42 

71 

67 
39 

68 

72.8 
39.1 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 
MIN 

67 

63 

36 

33 

61  62 
35  37 

58 

35 

55 
33 

60 
32 

64 
30 

69  68 
41  46 

69 
42 

80 
49 

81 
58 

64 
54 

87 

55 

87 
62 

86 

86 

57 

87 
60 

87 
60 

88 

60 

88 
61 

89 

57 

90 

67 
49 

75 
47 

74 
51 

73 
43 

72 
45 

66 
45 

74.6 
47.3 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

65 

63 

62 

62  60 
35  32 

36 

28 

53 
37 

57 
3 1 

66 
2  8 

70  71 
31  32 

74 

28 

77 
40 

77 
39 

82 
38 

82 
37 

80 
42 

82 
38 

83 

50 

83 

83 

83 
48 

83 
45 

83 
42 

85 

78 
5 1 

77 
45 

75 
39 

71 
33 

69 
38 

64 
42 

72.8 
39.2 

CRAIG 

MAX 
MIN 

60 
40 

43 

47 
2  3 

59  50 
24  38 

50 
30 

54 

32 

44 
29 

58 
28 

63  54 
29  35 

68 

26 

75 
35 

76 
36 

79 
36 

82 
37 

78 
42 

77 
3  7 

82 
46 

83 
44 

81 

78 
40 

77 
48 

81 

35 

79 
41 

64 
47 

71 
42 

66 
38 

65 
27 

65 
34 

64 
39 

66,9 
36.0 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

36 

3  1 

52 
2  8 

38 

18 

51  49 
23  25 

47 

20 

47 
25 

46 

20 

49 
15 

32  49 

20  29 

59 
19 

67 

23 

65 

30 

70 
27 

75 
30 

72 
31 

72 
30 

71 
3 1 

72 
33 

72 
34 

70 
35 

69 
3 1 

74 
30 

74 
36 

71 
40 

65 
36 

63 
30 

60 
29 

57 
28 

56 
34 

60,9 
28.1 

DELTA  1  E 

MAX 
MIN 

68 

67 

64 

67  64 
31  38 

62 

66 
42 

59 

32 

69 

74  72 
33  41 

78 
32 

67 
38 

86 

90 
41 

91 

91 

86 

40 

90 

93 

90 

90 
52 

69 

<K 

83 

67 
54 

75 

80 

76 

71 

70 

77.7 
41.9 

DILLON  1  E 

MAX 
MIN 

32 

50 

40 

34  53 
21  26 

46 

25 

51 
2 1 

*7 

20 

32 
19 

37  30 
18  26 

55 
1 3 

65 
22 

67 
29 

68 
24 

72 
30 

70 
28 

»9 

2  7 

70 
30 

72 

29 

72 
31 

69 
3  1 

66 
29 

73 
2  5 

72 
33 

60 
40 

59 
31 

60 
2  g 

55 
24 

48 
31 

55 

2 

59.6 
25.9 

DURANGO 

MAX 
MIN 

64 

39 

61 

61  56 
26  33 

31 
27 

59 
39 

62 
28 

65 
26 

71  72 
35  30 

74 
28 

76 
37 

81 

32 

83 
35 

83 
36 

82 
34 

84 
35 

80 
40 

79 
40 

81 
42 

83 
39 

SO 
34 

85 

81 

71 

76 
t,  3 

73 
36 

68 

30 

65 
35 

60 
3  8 

71.8 
35.2 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 

51 

49 
2  7 

61  50 
23  36 

54 

33 

56 
30 

50 
26 

60 
20 

67  37 

23  28 

71 
IB 

77 
25 

79 
29 

82 
29 

S3 
31 

81 
37 

81 

32 

83 
35 

84 
36 

63 

81 
39 

60 
35 

86 

32 

86 
36 

65 
36 

69 
40 

71 
33 

65 
28 

62 
30 

66 

26 

69.4 
31.1 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

57 

57 

33 

55  50 
2*  27 

53 

51 

51 
2* 

58 

39  63 
26  28 

67 
25 

69 
37 

71 

75 

75 

74 
37 

77 

73 
42 

75 

77 
45 

75 

74 
3  3 

78 

79 

66 

70 
41 

66 

62 
30 

62 

53 
35 

65.3 
33.6 

FRASER 

MAX 
MIN 

52 
23 

47 
22 

38 
1 7 

54  51 
12  24 

48 

25 

54 
17 

<*B 
2  1 

50 
2 1 

59  53 
16  24 

59 
1 1 

68 
16 

69 
20 

72 
1 7 

73 
2 1 

72 
24 

69 

21 

70 
23 

74 

22 

74 
26 

69 
24 

68 

21 

74 
19 

73 
25 

59 
34 

59 
29 

63 
2 1 

59 
16 

49 
29 

55 
15 

60.7 
21.2 

FttU  I TA  2  N 

MAX 
MIN 

71 

65 

60 

63  61 
30  41 

58 
3  3 

59 
4 1 

56 
35 

73 
3 1 

74  73 
32  43 

77 
30 

87 

38 

87 

90 
39 

90 
42 

87 

43 

90 

4,2 

91 

90 

92 

88 

88 

92 

86 

78 
54 

78 
51 

77 

76 

69 

74 

77.6 
42.4 

GATEWAY  1  SH 

MAX 
MIN 

71 

68 

64 

66  65 
37  42 

60 

60 
43 

59 

33 

84 
37 

88 

90 

87 

89 

91 

90 

90 

93 

83 
* 

76 

81 

77 

73 

77.4 
45.5 

GLENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 
MIN 

64 

57 

33 
2  g 

63  54 
28  41 

53 
33 

60 
33 

52 
28 

64 

27 

68  62 

28  43 

72 
30 

78 
35 

79 
36 

84 

88 

83 

85 

37 

85 

86 

85 

82 

81 
38 

86 

83 

66 

72 

72 

68 

68 

66 

71.6 
37.1 

GRAND  JUNCTION  KB 

IP 

MAX 
MIN 

72 

61 

59 

67  56 
34  44 

58 

61 

59 

68 

73  72 
36  44 

77 

84 

85 

87 

92 

86 

88 

90 

90 

90 

88 

88 

91 

87 

73 

83 

76 

76 

72 

73 

76.8 
47,8 

GRAND  JUNCTION  *  ESE 

MAX 
MIN 

71 

68 

59 

67  65 
33  42 

36 

62 
41 

56 

67 

72 
38 

72 
43 

75 
42 

83 

85 

67 

90 

66 

87 

88 

89 

89 

86 

62 

86 

90 

86 

76 

79 

74 

74 

71 

70 

76.4 
48,4 

GRAND  LAKE   I  WNW 

MAX 
MIN 

51 

48 

37 

32  30 
14  25 

48 

54 

50 

49 

59 
18 

55 
30 

57 

67 

66 

69 

73 

72 

69 

71 

74 

74 

69 

68 

74 

74 

63 

64 

65 

60 

64 

50 

61.2 
24.9 

GRAND  LAKE  6  SSM 

MAX 
MIN 

50 

50 

35 

51  51 
20  27 

47 

20 

51 

49 
22 

48 

33  54 
21  32 

57 

66 

67 

68 

71 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

68 

72 

73 

62 

61 

63 

62 

50 

60 

59.9 
27.9 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

57 
3 1 

57 

42 

20 

37  58 

20  28 

52 
32 

56 

29 

51 

27 

57 

29 

62  61 
25  32 

63 

22 

73 
30 

73 
34 

76 
32 

80 
30 

79 
42 

77 
37 

76 
35 

86 
39 

80 
43 

78 
42 

75 

79 
3  6 

80 

45 

67 

66 
36 

68 
35 

67 
25 

57 
36 

64 
26 

66.9 
33.1 

Gunnison 

MAX 
MIN 

38 

56 

50 

58  54 

26  32 

51 

53 

47 

24 

58 

62  60 
20  25 

68 
1 9 

73 

72 

76 

78 

77 

75 
I  g 

76 

77 

76 

76 

74 

78 

80 

67 

65 

67 

63 

60 

61 

66.0 
28.6 

maydEn 

MAX 
MIN 

60 

50 

48 

59  46 

20  30 

52 

57 

47 

58 

63  63 
26  31 

70 

71 

77 

79 

82 

79 

78 

82 

84 

82 

60 

76 

82 

81 

65 

70 

68 

60 

66 

64 

67.7 
33.7 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 
MIN 

57 

48 

42 

38  45 
14  26 

53 

55 

43 

54 

61  48 
21  28 

62 

72 
2  3 

74 

75 

76 

76 

73 

78 

79 

79 

75 

73 
25 

78 

79 

64 

67 

68 

57 

61 

64.4 
27.1 

IGNACIO  1  N 

MAX 
MIN 

63 

60 

59 

61  37 
29  38 

61 

60 

58 

72 

71  70 
26  29 

72 

76 

77 

81 

62 

80 

81 

79 

80 

83 

61 

79 

85 

85 

74 

76 

73 

70 

66 

61 

72.0 
34.0 

KREMMLING 

MAX 
MIN, 

60 
29 

55 
3 1 

49 
24 

57  55 
18  29 

34 

25 

56 
2 1 

53 
28 

56 
27 

64  61 

17  33 

66 
1 5 

75 
20 

76 
24 

76 
23 

82 

22 

78 
28 

80 
29 

82 
26 

83 

30 

82 
31 

el 

32 

76 
32 

83 

26 

63 

31 

65 

67 

39 

69 
2  7 

63 

22 

61 
26 

63 
22 

68.2 
26,9 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

5t 

50 

48 

52  48 
28  30 

44 

20 

47 

48 
2 1 

55 

22 

62  54 

21  30 

61 

70 

71 

75 

75 

72 

71 

75 

78 

75 

73 

72 

77 

75 

61 
40 

63 

69 

56 

55 
28 

5* 

62.7 
30,4 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

64 
40 

54 
34 

52 
22 

60 
18 

55 
33 

52 
28 

54 
35 

50 
28 

61 

23 

65  61 

23  38 

70 
20 

78 
31 

78 
33 

82 
31 

83 
31 

79 
34 

78 
31 

85 
32 

85 
35 

83 
43 

80 
41 

78 
38 

83 
29 

80 
41 

70 
42 

73 

67 
36 

65 
29 

64 
34 

64 
38 

69.5 
32,7 

MARVINE 

MAX 
MIN 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

64 
41 

60 
34 

49 

20 

61 

21 

56 
32 

54 

27 

58 
31 

53 

30 

60 
26 

64 

29 

38 

40 

69 
24 

79 
31 

77 
32 

SO 
33 

65 
31 

79 
35 

78 
32 

84 

34 

85 
38 

84 

38 

81 

37 

78 
42 

83 
31 

61 

39 

69 

50 

74 
41 

69 
33 

66 
31 

64 

35 

68 
38 

70,0 
33.4 

MEEKER 

MAX 
MIN 

63 
41 

56 
33 

49 

23 

58 
23 

56 
33 

52 

32 

55 
33 

52 

30 

59 
25 

65 
27 

64 
37 

70 
26 

78 
36 

78 
38 

82 
35 

84 
39 

81 
36 

82 
35 

85 
40 

86 
42 

84 
41 

81 
41 

78 
41 

83 

37 

80 
43 

72 
46 

69 
42 

66 
38 

66 
28 

62 
33 

64 
36 

69.7 
35.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued  hay  1964 


Station 

Day  01  Month 

• 

• 

> 
< 

j 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

11 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28  | 

29 

30 

31 

MEREDI th 

MAX 

55 

51 

43 

57 

45 

30 

56 

47 

57 

62 

54 

63 

71 

72 

73 

78 

74 

'5 

'9 

73 

77 

ti 

73 

78 

73 

62 

66 

66 

60 

36 

60 

MIN 

23 

19 

20 

29 

33 

14 

33 

25 

24 

28 

30 

3  9 

39 

* 

38 

*' 

39 

30 

40 

36 

1 

" 

36 

32 

6 

MESA  vEROE  NAT  PARK 

MAX 

62 

57 

60 

59 

54 

56 

55 

56 

65 

68 

70 

72 

75 

76 

83 

81 

61 

63 

84 

87 

e  3 

62 

80 

83 

87 

76 

76 

73 

68 

66 

58 

71* 

MIN 

37 

41 

2  7 

34 

31 

29 

38 

28 

33 

41 

36 

42 

49 

43 

48 

46 

3  3 

49 

*' 

*2 

* 

39 

43 

2 

MCNTR05E  NO  2 

MAX 

66 

65 

35 

59 

63 

54 

54 

56 

54 

62 

67 

66 

73 

80 

81 

8» 

83 

64 

62 

83 

86 

89 

64 

63 

87 

82 

68 

72 

75 

70 

66 

7 1 

9 

MIN 

<.  i 

44 

31 

29 

33 

32 

40 

31 

29 

34 

41 

33 

4t' 

47 

50 

49 

49 

56 

53 

* 

*' 

46 

* 

40 

* 

42, 

1 

NCP  ThOAl  e 

MAX 

63 

59 

36 

60 

37 

54 

52 

50 

63 

66 

67 

72 

74 

76 

80 

81 

76 

81 

62 

83 

82 

SC 

61 

83 

8  ) 

72 

74 

73 

67 

61 

64 

MIN 

3  6 

37 

23 

30 

27 

27 

31 

26 

23 

27 

27 

30 

32 

34 

30 

2  8 

* 

40 

4 1 

*' 

36 

" 

'* 

33 

8 

NORWOOD 

MAX 

60 

34 

55 

61 

52 

55 

52 

53 

61 

64 

64 

70 

76 

76 

80 

83 

78 

80 

80 

75 

80 

78 

81 

80 

82 

64 

73 

69 

66 

60 

61 

68 

MIN 

60 

32 

I  6 

37 

30 

27 

31 

26 

26 

27 

32 

27 

3  9 

40 

38 

39 

39 

*2 

' 

48 

50 

30 

** 

37 

3' 

31 

36 

9 

OU  AY 

MAX 

30 

54 

52 

54 

52 

47 

49 

46 

54 

39 

59 

66 

71 

73 

75 

76 

73 

74 

73 

75 

73 

75 

74 

77 

76 

59 

63 

64 

61 

56 

35 

8 

MIN 

27 

28 

3j 

35 

32 

3  9 

M 

43 

42 

46 

* 

49 

46 

40 

36 

3 

* 

39 

5 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

60 

51 

56 

56 

55 

55 

59 

54 

68 

65 

69 

70 

74 

73 

60 

81 

78 

78 

'6 

76 

80 

77 

77 

63 

78 

66 

M 

69 

64 

64 

56 

66 

MIN 

^  4 

35 

27 

23 

37 

2 1 

34 

26 

25 

25 

22 

2 1 

30 

27 

27 

27 

3 1 

32 

36 

38 

30 

31 

1 

MAX 

70 

71 

56 

60 

66 

56 

58 

60 

36 

68 

73 

72 

77 

84 

66 

68 

91 

86 

I  8 

90 

92 

90 

67 

66 

91 

86 

74 

81 

7| 

7* 

69 

76 

MIN 

4  7 

4g 

39 

39 

4  1 

35 

40 

35 

38 

42 

47 

41 

46 

52 

34 

54 

56 

56 

59 

61 

56 

* 

49 

5 

PALI SAOE  LAKE  2  SSE 

MAX 

60 

62 

64 

61 

59 

56 

60 

64 

67 

64 

62 

37 

59 

55 

75 

72 

63 

67 

6-, 

65 

63 

68 

70 

67 

64 

62 

64 

68 

'7 

66 

MIN 

23 

36 

34 

37 

34 

2  9 

32 

32 

34 

30 

29 

31 

33 

30 

24 

26 

26 

29 

26 

29 

31 

26 

* 

29 

6 

PAONIA 

MAX 

70 

63 

57 

62 

54 

55 

58 

56 

64 

66 

70 

73 

81 

80 

84 

87 

64 

83 

83 

86 

63 

83 

62 

66 

84 

66 

75 

73 

*? 

68 

MIN 

3  7 

34 

34 

2  8 

28 

29 

36 

29 

31 

31 

37 

34 

41 

43 

38 

42 

47 

51 

39* 

6 

PARADOX 

MAX 

70 

63 

64 

68 

60 

57 

57 

60 

70 

74 

71 

76 

84 

85 

90 

90 

67 

90 

9  0 

90 

91 

86 

85 

92 

88 

79 

61 

77 

7* 

73 

MIN 

60 

36 

30 

32 

38 

32 

37 

32 

28 

30 

38 

30 

35 

40 

36 

4 1 

36 

42 

50 

49 

39^ 

S 

P1TK 

MAX 

30 

43 

41 

52 

41 

45 

49 

39 

50 

56 

32 

61 

67 

66 

70 

74 

71 

70 

69 

71 

71 

71 

68 

72 

74 

68 

67 

62 

"', 

»2 

54 

MIN 

30 

23 

j  7 

is 

24 

1 6 

1  8 

19 

j2 

1 7 

21 

17 

2  0 

2  3 

24 

26 

26 

25 

26 

2  8 

28 

2* 

23 

2 

RANGELY 

MAX 

65 

53 

62 

54 

59 

53 

39 

65 

70 

66 

75 

8) 

64 

85 

90 

8* 

64 

68 

89 

85 

84 

86 

83 

83 

SO 

73 

69 

71 

66 

72 

7  3 

MIN 

42 

36 

24 

25 

34 

33 

37 

33 

29 

34 

42 

34 

37 

38 

40 

39 

39 

1 

4  2 

39 

39 

S 

'* 

33 

43 

46 

56 

52 

49 

52 

54 

39 

64 

62 

65 

75 

79 

82 

76 

76 

80 

61 

79 

76 

75 

79 

79 

62 

66 

65 

61 

65 

MIN 

26 

24 

1  8 

1 9 

29 

26 

25 

20 

22 

21 

28 

29 

2 1 

29 

31 

38 

30 

33 

36 

40 

35 

32 

34 

19 

to 

32 

29 

6 

RICO 

" 

47 

46 

50 

40 

44 

43 

47 

36 

64 

62 

64 

68 

73 

76 

74 

70 

73 

70 

72 

72 

70 

71 

72 

75 

60 

62 

39 

52 

MIN 

30 

20 

22 

2s 

23 

25 

20 

19 

23 

25 

23 

I  7 

26 

26 

26 

28 

27 

32 

3 1 

32 

29 

42 

33 

2  5 

24 

28 

33 

27 

5 

57 

54 

62 

60 

55 

56 

33 

64 

71 

65 

74 

82 

83 

86 

90 

85 

85 

88 

90 

89 

86 

65 

88 

85 

68 

70 

77 

7* 

66 

69 

MIN 

61 

AO 

33 

2  6 

37 

32 

34 

3| 

25 

27 

64 

27 

31 

34 

3  3 

3  5 

4*2 

36 

42 

41 

43 

37 

52 

43 

37 

37, 

1 

'* 

46 

43 

40 

47 

42 

45 

47 

54 

34 

55 

62 

64 

75 

72 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

68 

67 

70 

72 

64 

67 

69 

" 

** 

55 

60 

MIN 

20 

2s 

2  3 

29 

20 

20 

17 

25 

20 

26 

2  5 

24 

2  5 

2  5 

27 

26 

2  8 

30 

32 

2  8 

40 

33 

26! 

3 

^7 

52 

45 

56 

32 

49 

53 

45 

50 

61 

32 

64 

74 

75 

76 

80 

76 

77 

79 

79 

78 

77 

72 

81 

76 

66 

67 

67 

62 

MIN 

2  3 

20 

32 

29 

25 

3 1 

28 

24 

22 

27 

29 

29 

30 

36 

30 

3  4 

33 

42 

41 

33 

25 

31 

30* 

4 

Jjj 

45 

40 

49 

46 

40 

45 

42 

48 

53 

52 

56 

62 

65 

66 

72 

69 

68 

67 

70 

68 

67 

66 

74 

70 

58 

55 

58 

53 

5  7 

5 

MIN 

24 

2  8 

2| 

27 

1 9 

1 5 

19 

26 

18 

22 

26 

24 

2  6 

26 

27 

29 

28 

30 

30 

28 

28 

3 1 

39 

36 

29 

26 

30 

30 

26 

5 

TELLUR10E 

MAX 

j* 

44 

50 

46 

44 

46 

46 

49 

54 

60 

59 

6T 

69 

69 

72 

74 

72 

73 

74 

72 

70 

73 

71 

77 

76 

60 

64 

60 

54 

61, 

9 

30 

20 

30 

27 

26 

27 

23 

20 

22 

27 

22 

29 

29 

31 

29 

36 

29 

34 

36 

32 

38 

33 

31 

37 

43 

34 

3 1 

27 

29 

32 

29 

URAVAN 

66 

68 

64 

72 

65 

65 

68 

59 

68 

74 

74 

85 

91 

94 

97 

101 

99 

99 

90 

91 

95 

88 

93 

99 

69 

80 

80 

81 

73 

72 

MIN 

46 

41 

41 

34 

31 

34 

39 

32 

30 

33 

37 

34 

39 

42 

41 

»3 

43 

40 

46 

52 

49 

51 

46 

53 

52 

51 

50 

SO 

*2 

*' 

43 

42! 

1 

.ill    1    C  i'    '  T  niU 

55 

52 

55 

51 

53 

53 

32 

60 

65 

67 

67 

72 

71 

77 

76 

76 

79 

74 

75 

75 

74 

75 

81 

79 

66 

69 

66 

V 

52 

66 

2 

MIN 

12 

26 

29 

23 

33 

24 

25 

27 

27 

27 

3  3 

32 

35 

35 

33 

35 

37 

37 

38 

39 

34 

37 

42 

45 

40 

30 

29 

35 

32, 

7 

MAX 

60 

55 

57 

59 

52 

51 

49 

52 

62 

66 

67 

69 

74 

75 

76 

79 

77 

78 

'9 

80 

60 

79 

77 

79 

82 

66 

73 

68 

58 

66 

0 

MIN 

26 

32 

35 

32 

41 

42 

4  3 

42 

42 

47 

47 

45 

36 

36 

36, 

9 

03 

akron  faa  airport 

69 

75 

62 

75 

74 

68 

77 

59 

66 

68 

62 

62 

80 

84 

85 

91 

91 

76 

81 

66 

90 

91 

67 

82 

93 

63 

51 

60 

56 

47 

57 

73, 

2 

MIN 

i  g 

34 

32 

40 

31 

35 

32 

37 

40 

35 

29 

ie 

54 

52 

48 

58 

50 

49 

52 

38 

52 

49 

39 

62 

47 

44 

44 

41 

41 

40 

43, 

4 

BONNY  0AM 

72 

70 

79 

72 

T2 

80 

72 

60 

62 

70 

67 

69 

65 

77 

86 

90 

90 

92 

83 

82 

86 

91 

93 

94 

79 

95 

65 

54 

64 

52 

50 

73, 

MIN 

39 

42 

32 

37 

32 

34 

37 

35 

39 

41 

34 

37 

45 

45 

30 

33 

57 

50 

49 

58 

52 

50 

43 

53 

57 

47 

45 

46 

44 

40 

44, 

1 

BURLINGTON 

70 

77 

73 

71 

61 

82 

80 

74 

69 

64 

62 

63 

79 

87 

86 

90 

92 

83 

79 

67 

90 

92 

92 

61 

95 

82 

37 

60 

58 

48 

58 

76, 

2 

MIN 

41 

42 

39 

41 

41 

35 

40 

47 

3 1 

54 

37 

56 

5  l 

55 

56 

54 

53 

44 

63 

55 

46 

45 

47 

44 

41 

42 

46. 

6 

75 

81 

75 

74 

82 

76 

65 

82 

71 

67 

74 

67 

81 

90 

88 

92 

94 

85 

82 

89 

93 

95 

95 

83 

9' 

87 

62 

60 

56 

55 

59 

79, 

1 

MIN 

40 

38 

37 

38 

37 

34 

37 

46 

46 

53 

33 

55 

53 

30 

55 

52 

50 

45 

62 

58 

45 

44 

40 

40 

38 

40 

44, 

3 

FLAGLER  2  NW 

69 

76 

72 

77 

77 

75 

79 

70 

65 

63 

66 

63 

80 

85 

66 

88 

92 

83 

76 

86 

86 

91 

90 

86 

92 

80 

55 

61 

59 

46 

56 

75 

6 

MIN 

39 

46 

30 

3  g 

5  1 

55 

52 

47 

46 

5 1 

50 

45 

1  8 

53 

43 

42 

44 

36 

42, 

5 

HCLYOKE 

MAX 

70 

79 

67 

75 

82 

73 

70 

65 

70 

73 

67 

67 

61 

91 

91 

92 

97 

84 

86 

90 

93 

97 

93 

83 

94 

79 

55 

67 

81 

53 

63 

77, 

7 

MIN 

3  I 

43 

40 

38 

40 

4| 

43 

33 

36 

44 

50 

47 

56 

56 

49 

55 

55 

56 

5  l 

40 

62 

53 

46 

46 

48 

44 

34 

45, 

4 

STRATTON  3  NE 

71 

78 

73 

76 

76 

76 

61 

'9 

68 

62 

70 

64 

61 

69 

88 

91 

93 

8  1 

8  2 

88 

91 

96 

93 

83 

96 

80 

5  7 

58 

56 

59 

76, 

g 

MIN 

39 

29 

3 1 

39 

42 

38 

34 

37 

42 

34 

39 

42 

48 

44 

56 

54 

54 

49 

30 

»2 

49 

43 

6  1 

55 

45 

45 

46 

42 

42 

43, 

6 

HRAY 

MAX 

70 

62 

78 

74 

86 

78 

81 

79 

71 

72 

77 

76 

61 

91 

91 

92 

97 

91 

84 

91 

93 

95 

94 

92 

97 

92 

61 

67 

65 

51 

64 

81, 

1 

MIN 

3  8 

46 

26 

3* 

38 

42 

34 

3  3 

30 

57 

52 

4  6 

57 

54 

51 

41 

37 

47 

46 

48 

45 

39 

44, 

7 

YUMA 

MAX 

72 

78 

76 

77 

78 

75 

79 

75 

70 

74 

67 

70 

83 

89 

90 

92 

95 

90 

63 

90 

93 

95 

93 

93 

95 

91 

65 

70 

64 

52 

63 

79, 

MIN 

4  0 

*7 

49 

25 

36 

31 

32 

40 

46 

47 

53 

54 

56 

49 

50 

34 

53 

50 

44 

62 

54 

44 

46 

46 

4 1 

40 

45, 

0 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

MAX 

04 

MIN 

ALLENSPARtt 

MAX 

36 

52 

38 

57 

50 

30 

".9 

44 

52 

58 

44 

54 

68 

69 

75 

74 

70 

74 

77 

73 

71 

74 

'5 

58 

57 

53 

50 

33 

48 

58 , 

MIN 

2  8 

30 

20 

" 

28 

25 

22 

28 

40 

35 

37 

34 

37 

43 

«.  4 

34 

34 

} 

39 

3g 

32 

30 

30 

26 

31. 

1 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

85 

SO 

47 

55 

51 

50 

53 

47 

54 

88 

55 

62 

67 

68 

72 

74 

73 

70 

69 

73 

73 

70 

69 

73 

72 

61 

61 

64 

61 

52 

61, 

4 

MIN 

30 

30 

20 

30 

29 

25 

23 

20 

10 

15 

27 

10 

17 

23 

20 

30 

27 

29 

31 

27 

30 

29 

33 

25 

32 

41 

34 

30 

2  3 

29 

26, 

BAILEY 

MAX 

59 

59 

51 

58 

57 

59 

62 

55 

59 

63 

56 

63 

76 

80 

84 

81 

75 

78 

79 

77 

78 

82 

8- 

83 

65 

61 

70 

56 

5S 

67, 

3 

MIN 

30 

24 

26 

36 

27 

34 

22 

32 

24 

22 

28 

18 

2) 

29 

29 

34 

35 

36 

40 

33 

40 

39 

33 

31 

33 

44 

42 

36 

36 

33 

'  1 . 

7 

BOULDER 

MAX 

TO 

69 

59 

'5 

• 

69 

65 

68 

62 

70 

73 

64 

69 

8". 

84 

86 

84 

92 

87 

82 

87 

67 

87 

85 

87 

86 

71 

58 

6. 

62 

59 

73, 

9 

MIN 

41 

42 

35 

39 

49 

43 

42 

46 

36 

45 

48 

35 

39 

54 

59 

34 

60 

36 

51 

50 

68 

66 

54 

50 

66 

52 

47 

46 

41 

39 

46, 

1 

BRIGGSDALE  2  N» 

MAX 

72 

67 

64 

76 

73 

68 

73 

70 

70 

74 

63 

64 

82 

86 

87 

91 

90 

89 

81 

68 

92 

40 

92 

87 

92 

63 

37 

66 

64 

62 

76. 

2 

MIN 

41 

28 

32 

33 

30 

33 

33 

33 

35 

40 

30 

38 

40 

4» 

47 

50 

44 

45 

47 

46 

46 

34 

S3 

50 

46 

44 

45 

41 

-0. 

0 

3*«  H»i»r«oc»  NotM  Following  Autlon  ladtt 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MAY  1964 


Station 

Day  Of  Month 

'age 

1 

2 

3 

4 

g 

£ 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

ByERS 

MAX 

70 

65 

76 

71 

66 

75 

69 

47 

69 

65 

65 

84 

83 

85 

90 

93 

95 

82 

89 

90 

91 

91 

63 

93 

72 

64 

66 

62 

45 

6J 

75 

.5 

MIN 

45 

27 

30 

46 

30 

32 

31 

32 

35 

40 

27 

38 

50 

46 

43 

55 

53 

45 

49 

54 

53 

47 

41 

57 

31 

46 

43 

43 

38 

39 

42 

•  0 

B I«UU  KANLH 

MAX 

50 

38 

57 

53 

50 

57 

53 

52 

58 

45 

54 

68 

69 

71 

73 

72 

62 

65 

72 

71 

73 

68 

69 

75 

57 

54 

50 

50 

36 

43 

59 

,7 

MIN 

29 

28 

22 

27 

26 

25 

20 

24 

27 

22 

35 

22 

31 

38 

36 

40 

44 

4  1 

36 

40 

39 

41 

37 

32 

43 

39 

37 

32 

32 

30 

29 

32 

,5 

LASTLP  KULK 

MAX 

** 

62 

60 

69 

68 

66 

71 

66 

64 

70 

66 

66 

78 

82 

85 

86 

87 

82 

60 

88 

86 

85 

65 

82 

88 

71 

63 

64 

58 

46 

57 

72 

•  6 

MIN 

30 

40 

31 

36 

25 

31 

24 

28 

34 

21 

34 

41 

34 

42 

45 

4  1 

41 

42 

45 

44 

47 

37 

54 

46 

43 

42 

39 

32 

37 

37 

,2 

ChEESMAn 

MAX 

61 

55 

66 

63 

39 

64 

59 

63 

67 

63 

69 

78 

77 

82 

81 

63 

77 

77 

83 

93 

60 

61 

78 

84 

72 

65 

69 

69 

45 

58 

70 

,2 

MIN 

2ft 

39 

34 

33 

38 

3 1 

23 

23 

23 

24 

29 

22 

30 

34 

30 

36 

40 

39 

38 

36 

19 

38 

36 

42 

44 

44 

42 

38 

40 

32 

33 

34 

,1 

CHERRY  CREEK  DAH 

60 

65 

76 

66 

66 

71 

70 

65 

68 

64 

70 

63 

85 

87 

92 

90 

84 

85 

94 

94 

90 

89 

87 

93 

76 

68 

71 

65 

65 

77 

•  0 

MIN 

35 

37 

37 

27 

42 

38 

29 

31 

30 

32 

37 

25 

35 

45 

40 

45 

64 

54 

44 

48 

50 

47 

5  1 

40 

57 

48 

45 

46 

40 

37 

41 

,2 

DENVER  wB  AIRPORT 

MAX 

66 

64 

77 

70 

68 

73 

63 

66 

71 

63 

68 

83 

64 

85 

69 

91 

77 

82 

88 

88 

86 

88 

95 

91 

64 

66 

66 

62 

46 

62 

74 

,4 

MIN 

to 

40 

31 

2? 

45 

36 

34 

34 

36 

38 

39 

30 

37 

45 

43 

47 

56 

5C 

46 

52 

54 

54 

48 

45 

60 

48 

46 

48 

43 

41 

42 

43 

,2 

DENVER  WB  CITY 

65 

62 

76 

66 

66 

72 

3ft 

65 

67 

62 

67 

80 

82 

84 

89 

90 

74 

60 

87 

86 

87 

87 

95 

87 

67 

62 

63 

57 

44 

59 

72 

,4 

MIN 

44 

45 

39 

39 

50 

48 

36 

32 

40 

41 

40 

35 

45 

53 

52 

55 

61 

56 

54 

57 

62 

6l 

56 

51 

67 

47 

48 

48 

42 

39 

42 

48 

.0 

EL  BERT 

MAX 

61 

59 

6ft 

62 

65 

67 

39 

61 

63 

61 

63 

72 

79 

79 

82 

85 

74 

76 

62 

83 

84 

84 

74 

86 

67 

63 

61 

58 

39 

51 

69 

■  6 

MIN 

29 

35 

32 

27 

32 

26 

20 

29 

i  8 

24 

28 

15 

28 

32 

29 

39 

45 

37 

37 

37 

40 

37 

41 

33 

50 

42 

43 

42 

32 

31 

33 

33 

,0 

estes  park 

MAX 

60 

44 

58 

5ft 

55 

55 

55 

34 

62 

58 

58 

70 

73 

75 

78 

77 

76 

66 

76 

79 

77 

72 

70 

78 

71 

56 

55 

56 

38 

49 

63 

,5 

MIN 

21 

28 

24 

25 

3 1 

34 

25 

2ft 

34 

23 

34 

18 

25 

35 

30 

33 

46 

35 

34 

35 

3  7 

37 

32 

32 

43 

43 

42 

37 

33 

33 

32 

32 

,2 

MAX 

57 

S3 

6ft 

65 

59 

6* 

63 

57 

62 

58 

60 

76 

76 

76 

76 

82 

79 

72 

80 

79 

80 

80 

79 

83 

75 

60 

60 

55 

41 

58 

67 

•  6 

MIN 

29 

29 

23 

24 

31 

36 

23 

34 

24 

26 

30 

22 

28 

34 

30 

35 

36 

37 

36 

35 

39 

38 

35 

34 

47 

45 

38 

34 

34 

33 

35 

32 

.  7 

p^bt  t r  i  tN^ 

MAX 

65 

55 

71 

70 

65 

67 

61 

64 

71 

62 

64 

81 

83 

85 

96 

89 

80 

60 

87 

87 

85 

64 

85 

86 

75 

54 

63 

59 

46 

55 

72 

,1 

MIN 

33 

38 

38 

44 

33 

36 

38 

36 

46 

29 

36 

41 

51 

51 

48 

61 

47 

50 

51 

52 

49 

42 

54 

46 

47 

45 

40 

40 

43 

.  7 

FORT  LUPTON  1  N 

™ 

69 

61 

77 

71 

69 

74 

64 

68 

73 

64 

67 

83 

66 

88 

93 

93 

83 

84 

90 

92 

92 

89 

89 

91 

76 

60 

72 

78 

,2 

MIN 

39 

32 

27 

41 

32 

31 

34 

35 

41 

29 

33 

41 

4  1 

45 

31 

30 

45 

49 

50 

53 

44 

41 

59 

48 

48 

46 

45 

44 

41 

41 

'* 

FORT  MORGAN 

72 

72 

62 

76 

71 

70 

75 

62 

67 

73 

64 

64 

82 

85 

87 

91 

92 

75 

64 

90 

90 

91 

89 

84 

91 

60 

55 

63 

51 

49 

74 

,4 

MIN 

42 

44 

36 

34 

47 

32 

38 

31 

37 

40 

44 

32 

39 

49 

4  1 

53 

59 

56 

48 

51 

53 

53 

50 

48 

60 

57 

47 

46 

49 

43 

42 

45 

,  3 

GEORGETOWN 

50 

41 

59 

58 

32 

57 

50 

55 

60 

30 

62 

69 

72 

74 

78 

77 

70 

66 

76 

77 

72 

71 

77 

76 

58 

63 

66 

57 

43 

57 

63 

>0 

MIN 

30 

22 

32 

36 

30 

26 

26 

1  8 

31 

33 

23 

37 

41 

40 

41 

42 

43 

41 

45 

49 

47 

44 

36 

48 

44 

38 

38 

35 

31 

29 

36 

,0 

GRANT 

5* 

46 

44 

60 

51 

34 

57 

47 

37 

60 

50 

62 

70 

73 

74 

75 

76 

68 

67 

76 

75 

73 

72 

77 

73 

57 

62 

66 

52 

52 

51 

62 

,3 

MIN 

30 

25 

20 

22 

28 

28 

22 

26 

22 

24 

28 

21 

26 

28 

2e 

34 

36 

33 

34 

35 

35 

35 

31 

30 

36 

43 

34 

34 

28 

31 

31 

29 

,6 

GREELEY 

70 

72 

68 

59 

77 

72 

69 

73 

74 

6T 

74 

64 

68 

64 

87 

88 

92 

93 

90 

83 

91 

93 

92 

99 

86 

92 

57 

57 

67 

50 

52 

75 

,5 

MIN. 

AO 

4  1 

40 

33 

41 

36 

38 

37 

44 

45 

45 

32 

33 

44 

43 

52 

55 

54 

48 

52 

5  3 

55 

52 

49 

47 

56 

46 

42 

47 

44 

41 

44 

.8 

GROVER   10  w 

MAX 

67 

55 

73 

71 

64 

70 

56 

65 

72 

60 

62 

81 

83 

83 

88 

88 

77 

79 

96 

89 

88 

84 

8  1 

90 

82 

51 

63 

60 

47 

57 

72 

,3 

MIN 

33 

42 

22 

37 

47 

42 

39 

32 

36 

39 

41 

30 

37 

50 

47 

53 

53 

52 

47 

47 

52 

55 

54 

4  1 

55 

49 

44 

42 

45 

39 

39 

43 

,3 

IDAHO  SPRINGS 

36 

50 

65 

57 

38 

64 

32 

57 

62 

51 

59 

T3 

74 

76 

81 

79 

75 

62 

78 

72 

76 

75 

8  1 

61 

72 

58 

57 

53 

41 

50 

64 

,7 

MIN 

31 

30 

27 

27 

35 

34 

26 

31 

28 

29 

35 

29 

30 

36 

35 

40 

43 

41 

39 

39 

42 

43 

39 

37 

44 

45 

42 

36 

24 

34 

33 

35 

.0 

JONES  PASS  2  E 

47 

45 

40 

44 

41 

37 

48 

55 

55 

59 

56 

59 

64 

65 

61 

58 

65 

65 

46 

51 

54 

52 

,7 

MIN 

16 

23 

20 

12 

1ft 

14 

24 

12 

22 

24 

24 

26 

25 

27 

29 

29 

26 

26 

26 

31 

27 

25 

23 

,2 

JULESBURG 

66 

79 

73 

76 

82 

76 

69 

76 

67 

70 

81 

88 

88 

92 

96 

82 

85 

89 

94 

93 

90 

93 

93 

58 

65 

62 

56 

65 

79 

,5 

MIN 

39 

45 

47 

28 

45 

37 

36 

39 

43 

42 

34 

46 

44 

48 

59 

59 

44 

54 

54 

56 

60 

41 

58 

54 

47 

46 

49 

44 

34 

46 

0 

KASSLER 

69 

65 

62 

75 

69 

69 

71 

68 

67 

70 

69 

71 

82 

93 

83 

87 

89 

80 

82 

86 

85 

90 

87 

8* 

69 

75 

65 

64 

61 

44 

66 

74 

,5 

MIN 

38 

37 

33 

30 

4  1 

43 

35 

35 

36 

40 

40 

27 

39 

53 

48 

50 

59 

51 

51 

53 

60 

56 

55 

40 

65 

46 

47 

48 

40 

36 

39 

44 

,4 

KAUFFMAN  4  SSE 

69 

70 

59 

74 

73 

66 

71 

38 

62 

73 

61 

62 

82 

84 

83 

99 

90 

81 

80 

86 

91 

90 

87 

93 

90 

77 

52 

62 

58 

47 

56 

73 

,2 

MIN 

28 

45 

32 

25 

37 

37 

36 

35 

36 

35 

40 

27 

29 

41 

<«6 

41 

46 

56 

41 

43 

51 

48 

44 

35 

58 

46 

42 

41 

43 

36 

31 

39 

6 

LAKE  GEORGE  ft  SW 

55 

54 

47 

58 

54 

52 

55 

51 

56 

61 

35 

61 

68 

70 

74 

73 

73 

70 

69 

74 

75 

72 

70 

69 

75 

66 

63 

62 

55 

38 

52 

62 

3 

MIN 

33 

36 

24 

33 

34 

27 

23 

25 

19 

25 

27 

20 

25 

30 

30 

36 

36 

3  7 

35 

34 

37 

36 

32 

36 

44 

45 

42 

39 

35 

31 

32 

32 

2 

LAKEWOOD 

MAX 

66 

63 

61 

75 

68 

64 

71 

65 

65 

69 

63 

65 

80 

81 

83 

96 

66 

83 

79 

88 

86 

88 

87 

83 

86 

70 

61 

60 

58 

45 

58 

72 

5 

MIN 

39 

37 

33 

33 

47 

42 

33 

31 

40 

37 

40 

29 

36 

43 

47 

46 

57 

32 

46 

46 

59 

58 

50 

45 

64 

45 

44 

44 

36 

35 

36 

4  3 

2 

LONGMONT  2  ESE 

70 

74 

70 

39 

77 

71 

66 

70 

65 

69 

73 

70 

65 

64 

87 

87 

89 

90 

78 

63 

90 

91 

92 

91 

88 

66 

54 

57 

65 

53 

50 

74 

7 

MIN 

39 

38 

33 

31 

36 

40 

35 

38 

34 

34 

43 

30 

34 

44 

42 

46 

48 

47 

44 

47 

52 

50 

36 

42 

53 

54 

49 

48 

50 

32 

41 

41 

8 

PARKER  9  E 

67 

66 

66 

73 

66 

68 

70 

62 

62 

67 

62 

64 

80 

61 

81 

85 

87 

78 

79 

85 

85 

87 

85 

61 

89 

69 

62 

67 

60 

48 

57 

72 

2 

MIN 

33 

42 

30 

25 

41 

38 

26 

26 

29 

32 

39 

21 

38 

45 

40 

43 

50 

44 

39 

48 

52 

48 

50 

37 

55 

44 

44 

41 

43 

32 

35 

39 

1 

RED  FEATHER  LAKES 

5* 

49 

38 

54 

51 

30 

46 

44 

51 

58 

49 

58 

68 

69 

71 

74 

72 

65 

66 

75 

75 

69 

66 

71 

75 

59 

52 

47 

50 

37 

43 

58 

3 

MIN 

26 

29 

19 

19 

29 

27 

24 

28 

28 

28 

22 

30 

40 

38 

35 

51 

45 

34 

38 

41 

43 

39 

35 

44 

36 

36 

36 

33 

26 

2  8 

33 

0 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

66 

7ft 

63 

74 

60 

68 

74 

66 

68 

75 

64 

81 

87 

67 

91 

94 

99 

81 

84 

88 

93 

91 

88 

82 

93 

85 

55 

67 

60 

51 

41 

76 

9 

MIN 

41 

44 

36 

39 

33 

41 

38 

40 

40 

33 

37 

44 

52 

50 

82 

59 

58 

51 

50 

52 

52 

49 

39 

62 

53 

45 

45 

49 

42 

38 

45 

5 

SPICER 

MAX 

51 

48 

37 

51 

49 

47 

51 

42 

49 

54 

49 

59 

68 

66 

TO 

74 

70 

68 

75 

75 

74 

70 

66 

77 

76 

61 

62 

61 

59 

51 

55 

60 

2 

MIN 

31 

26 

18 

1  7 

22 

26 

25 

23 

2  7 

21 

18 

18 

28 

30 

28 

29 

37 

26 

29 

34 

39 

41 

38 

26 

40 

36 

39 

30 

2 1 

29 

23 

28 

2 

STERL 1 NG 

6ft 

71 

77 

63 

74 

78 

71 

76 

60 

66 

76 

86 

84 

91 

94 

76 

83 

88 

93 

93 

89 

84 

94 

56 

53 

66 

53 

50 

75 

5 

MIN 

4J 

46 

36 

29 

45 

34 

36 

35 

38 

39 

44 

34 

37 

46 

46 

55 

56 

52 

52 

53 

5  3 

50 

54 

40 

56 

54 

46 

46 

48 

44 

42 

44 

8 

WALDEN 

MAX 

56 

30 

38 

55 

45 

50 

55 

42 

30 

57 

51 

59 

68 

70 

71 

77 

73 

71 

75 

76 

77 

74 

69 

76 

76 

56 

64 

65 

46 

51 

55 

61 

3 

MIN 

24 

28 

20 

19 

25 

25 

23 

23 

2  7 

20 

29 

16 

24 

27 

23 

24 

29 

2  7 

28 

30 

33 

34 

2  3 

40 

34 

35 

2 1 

29 

23 

26i 

7 

HATERDAlE 

MAX 

67 

68 

56 

75 

69 

66 

67 

60 

68 

72 

66 

68 

64 

83 

87 

65 

92 

79 

61 

69 

89 

91 

87 

84 

90 

75 

64 

62 

58 

46 

57 

73, 

8 

MIN 

33 

35 

33 

40 

35 

45 

35 

35 

38 

35 

26 

33 

3 1 

44 

42 

45 

45 

4 1 

45 

41 

39 

1  8 

5 

h  T      l  MS  T  4W 

MAX 

72 

72 

67 

77 

73 

69 

77 

69 

67 

77 

70 

66 

63 

83 

86 

91 

92 

79 

84 

90 

92 

90 

89 

87 

94 

81 

62 

70 

65 

49 

60 

76 

8 

MIN 

43 

27 

27 

37 

32 

30 

37 

35 

35 

38 

36 

3  5 

45 

3  9 

52 

5  2 

59 

46 

1 

RIO  GRANDE  ORAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

MAX 

62 

37 

58 

63 

53 

58 

62 

56 

60 

62 

66 

70 

75 

75 

79 

81 

80 

77 

74 

77 

79 

79 

79 

82 

80 

70 

69 

70 

66 

57 

59 

68, 

9' 

MIN 

3 1 

32 

27 

34 

32 

26 

30 

27 

20 

25 

26 

22 

32 

33 

2  9 

31 

50 

37 

34 

0 

Blanca 

MAX 

60 

38 

58 

62 

61 

59 

62 

56 

62 

61 

65 

73 

75 

76 

79 

92 

78 

77 

71 

77 

80 

76 

78 

82 

82 

76 

65 

70 

60 

66 

60 

49 

3 

MIN 

34 

36 

32 

31 

45 

21 

22 

20 

16 

34 

22 

21 

33 

32 

30 

33 

44 

45 

35 

31 

36 

41 

29 

40 

46 

45 

38 

38 

32. 

36 

32 

33. 

2 

CENTER 

MAX 

61 

32 

37 

63 

60 

57 

59 

57 

61 

6ft 

72 

70 

75 

76 

79 

62 

79 

78 

77 

78 

91 

78 

80 

81 

60 

69 

68 

69 

65 

58 

62 

69, 

5 

MIN 

33 

35 

30 

2ft 

30 

25 

29 

25 

26 

30 

32 

24 

29 

35 

32 

35 

37 

37 

38 

37 

40 

40 

46 

42 

41 

47 

41 

36 

32 

35 

16 

34, 

4 

DEL  NORTE 

MAX 

63 

53 

52 

62 

51 

55 

56 

55 

60 

66 

67 

69 

74 

75 

77 

79 

79 

74 

73 

75 

77 

76 

77 

92 

77 

69 

66 

66 

67 

59 

62 

67, 

6 

MIN 

30 

35 

31 

37 

33 

29 

35 

27 

27 

31 

32 

26 

37 

37 

40 

39 

40 

39 

38 

38 

41 

49 

45 

41 

42 

46 

41 

34 

33 

33 

34 

36. 

2 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

57 

37 

55 

58 

57 

57 

61 

.56 

69 

59 

63 

66 

74 

74 

77 

80 

76 

73 

70 

75 

90 

79 

76 

90 

77 

67 

69 

70 

64 

59 

58 

47. 

5 

MIN 

36 

37 

26 

33 

31 

25 

30 

25 

25 

42 

34 

27 

37 

33 

18 

45 

51 

47 

39 

39 

43 

45 

43 

48 

52 

45 

41 

40 

3$ 

34 

32 

37. 

4 

3m  Rtinnci  NoiM  Following  Station  LncU* 

-   78  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Monlh 

« 

i 

Station 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

Avei 

HERMIT  7  ESE 

MAX 
MIN 

36 

25 

50 
30 

20 

32 

19 

26 

23 

45 

16 

18 

16 

57 
17 

58 

20 

14 

19 

20 

20 

20 

23 

23 

25 

26 

29 

28 

69 

23 

26 

7  1 
31 

60 
40 

34 

6  7 
21 

56 

22 

50 
20 

31 

60.9 
23.5 

manASSA 

MAX 
MIN 

MONTE  VISTA 

MAX 
MIN 

29 

37 

29 

2' 

28 

27 

25 

27 

21 

28 

28 

21 

31 

33 

31 

79 
31 

35 

33 

35 

77 
39 

36 

76 
37 

81 
41 

77 
43 

7  1 
47 

70 
41 

69 
35 

63 
32 

57 
32 

60 
35 

68.1 
32.7 

SAGUACHE 

MAX 
MIN 

60 
38 

57 
31 

57 
26 

62 
2* 

57 
33 

58 
23 

59 
25 

58 

23 

60 
30 

65 
37 

62 
32 

69 
27 

76 
34 

76 
35 

79 
40 

81 
39 

'8 
37 

75 
39 

77 
40 

79 
41 

75 
40 

79 
34 

80 
40 

78 
42 

72 
47 

66 
41 

71 
38 

66 
35 

38 

38 

60 
32 

68.6 
34.9 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 
MIN 

57 

25 

58 
31 

42 
22 

30 
28 

5* 
25 

4* 

20 

52 
27 

70 
14 

70 
13 

75 
14 

83 
16 

71 
28 

71 
29 

72 
29 

74 
30 

72 

25 

73 
36 

76 
33 

75 
42 

62 
40 

65 
22 

67 
25 

56 

23 

53 
34 

64,6 
25.9 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

AO 
33 

36 
20 

36 

17 

39 
26 

36 

20 

36 
IS 

31 
17 

35 
15 

46 
18 

48 

25 

56 
25 

56 
21 

56 

30 

56 

33 

64 

32 

64 
36 

64 
38 

60 
35 

60 
33 

58 
34 

61 
34 

59 
33 

60 
36 

65 
33 

62 
38 

S3 

33 

30 
35 

48 

30 

45 
26 

39 
26 

40 
27 

50.5 
28.4 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  Ol  Month 


awuB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

.8 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 





BASIN  01 

JOHN  MARTIN  DAM (B) 

EVAP 

.29 

.47 

,48 

.28 

.52 

.36 

.45 

.58 

.28 

.20 

.20 

.24 

.25 

.43 

.30 

.47 

.30 

■  *3 

.40 

.39 

.49 

.53 

.61 

.45 

.46 

.40 

.17 

.17 

.02 

.11 

11.298 

WIND 

53 

133 

111 

66 

151 

191 

101 

217 

81 

64 

99 

99 

60 

66 

57 

133 

96 

99 

119 

106 

152 

100 

127 

91 

76 

108 

87 

119 

172 

128 

44* 

3306 

MAX 

86 

73 

75 

80 

74 

80 

82 

77 

77 

76 

80 

80 

85 

88 

91 

96 

84 

92 

89 

90 

93 

94 

86 

81 

94 

86 

82 

79 

72 

51 

74 

82.3 

MIN 

40 

48 

45 

55 

38 

33 

35 

32 

43 

31 

35 

31 

45 

42 

45 

30 

58 

48 

30 

30 

30 

47 

56 

57 

55 

52 

52 

42 

48 

48 

48 

44,9 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR(B) 

EVAP 

.29 

. 

.73 

.44 

• 

.07 

.25 

• 

.74 

.21 

.15 

.16 

.09 

.50 

.28 

.38 

.21 

.55 

.39 

.26 

.35 

.31 

.40 

.50 

.14 

.55 

.20 

.24 

.08 

.22 

.04 

9.93 

WIND 

80 

110 

300 

200 

»0 

320 

170 

220 

120 

70 

90 

170 

90 

90 

70 

70 

140 

ICO 

180 

60 

60 

80 

70 

100 

140 

90 

110 

140 

80 

140 

100 

3850 

MAX 

77 

73 

65 

68 

73 

64 

69 

74 

70 

78 

61 

72 

72 

80 

no 

89 

84 

87 

77 

85 

88 

87 

86 

85 

81 

88 

76 

75 

70 

68 

61 

76,2 

MIN 

47 

43 

40 

44 

44 

41 

38 

37 

38 

40 

39 

38 

40 

41 

45 

48 

50 

32 

52 

33 

33 

51 

50 

54 

53 

46 

51 

48 

47 

42 

43 

43.4 

SPRINGFIELO  7  WSW(F) 

EVAP 

.34 

.53 

.53 

.43 

.68 

.61 

.71 

.49 

.27 

.22 

.28 

.30 

.39 

.42 

.48 

.68 

.56 

.-6 

.33 

.39 

.60 

.47 

.49 

.50 

.56 

.33 

.18 

.11 

.  1 1 

.15 

13.06B 

WIND 

86 

185 

154 

109 

240 

218 

202 

230 

47 

86 

116 

133 

92 

80 

78 

193 

184 

138 

128 

162 

222 

107 

90 

152 

149 

70 

127 

188 

242 

190 

92 

4*92 

MAX 

76 

73 

75 

75 

68 

76 

73 

74 

79 

77 

76 

76 

83 

82 

91 

83 

83 

19 

80 

81 

84 

87 

90 

82 

83 

85 

72 

66 

62 

48 

71 

77.5 

MIN 

43 

44 

41 

41 

44 

38 

41 

38 

41 

47 

40 

38 

40 

51 

30 

56 

55 

54 

54 

35 

33 

53 

54 

55 

59 

56 

52 

45 

45 

44 

42 

47.4 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 


6  ESE 

EVAP 

.21 

.28 

.23 

.21 

.38 

.12 

.20 

.12 

.27 

.28 

.32 

.31 

.30 

.34 

.43 

.50 

.54 

.36 

.37 

.43 

•  41 

.48 

.50 

.30 

.36 

.23 

.23 

.25 

.42 

.24 

.14 

9.76 

WIND 

116 

189 

147 

57 

194 

70 

113 

53 

46 

45 

79 

60 

63 

79 

56 

86 

124 

37 

33 

69 

88 

93 

90 

65 

61 

72 

86 

79 

79' 

64 

36 

2534 

MAX 

74 

67 

64 

62 

58 

35 

64 

69 

78 

78 

74 

83 

80 

84 

86 

84 

84 

88 

89 

88 

66 

84 

81 

84 

82 

79 

79 

83 

78 

74 

77 

77.3 

MIN 

48 

45 

36 

39 

40 

39 

43 

39 

40 

43 

46 

40 

43 

46 

49 

52 

50 

47 

32 

34 

54 

54 

50 

52 

56 

56 

52 

48 

46 

50 

51 

47.2 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

71 

101 

225 

184 

132 

154 

83 

148 

92 

76 

157 

82 

73 

38 
54 
52 

.22 

77 
70 
36 

.33 
43 

70 
38 

.30 
98 
69 
37 

.33 
129 
71 
38 

.28 
112 
73 
38 

.26 

106 
69 
39 

.31 
91 
69 
40 

.37 
113 
71 
40 

.33 
125 
63 
37 

.32 
104 

70 
37 

.39 

82 
70 
40 

.19 
63 
62 
45 

.14 

90 
62 
42 

.24 

101 
67 
38 

.18 
93 
64 
35 

.16 
124 
54 
36 

.13 
114 

52 
32 

3351 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

37 

.00 
43 

,02 
29 

.10 
43 

.16 
53 

.17 
65 

.09 
27 

.08 
42 

.09 
31 

.17 
40 

.13 
39 

.08 

29 

.18 
41 

.25 
34 

.!- 

26 
78 
40 

.29 
43 
80 
40 

.34 

50 
77 
43 

.24 
40 
71 
43 

.24 
36 
71 
43 

.19 

23 
72 
45 

.28 
37 
78 
47 

.26 
69 

73 
46 

.33 
41 
72 
45 

.28 

69 
62 

41 

.27 
23 
84 
42 

.10 
31 
85 
58 

.08 
11 
85 
41 

.21 
28 
86 
41 

.15 
88 
65 

39 

.11 

1 
73 
39 

.20 
47 
74 
39 

5. 518 
1236 

MONTROSE  NO  1(E) 

EVAP 
WIND 

.19 
36 

.22 
113 

.17 
44 

.25 
15 

.25 
164 

.17 
31 

.18 

51 

.11 
21 

.14 

19 

.28 

39 

.27 
29 

.22 

13 

.35 
29 

.28 

20 

.93 
24 

.29 
16 

.42 
37 

.27 
13 

.33 

u 

.41 

26 

.25 
21 

.43 
45 

.32 
41 

.43 

37 

.30 
6 

.06 
8 

.07 
13 

.34 

33 

.33 
28 

.15 
26 

.14 

22 

7.95 

lose 

VALLEC I  TO  DAM 

EVAP 
WIND 

.0* 
26 

.12 
63 

.17 

73 

.11 
21 

.23 
115 

.11 
20 

.16 
58 

.12 
63 

.17 

la 

•  17 
18 

.23 
24 

.23 
28 

.20 

20 

.20 
26 

.23 
26 

.31 
24 

.27 
3 

.23 
24 

.18 

11 

.14 
12 

.17 
13 

.22 
18 

.29 

50 

.27 
26 

.21 
13 

.10 
3 

.17 
20 

.22 
37 

.16 
15 

.11 
9 

.06 
15 

5.67 
892 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

fiONNV  0AM  (C) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

A 

68 
81 

43 

.40 

112 
71 
50 

.43 
206 
72 
48 

.47 
85 

.32 
186 
66 
42 

.36 

217 
69 
40 

.41 

97 
77 
39 

.33 
90 
56 
43 

.23 
186 
65 
40 

.29 
81 
78 
43 

.15 
102 
65 
45 

.16 
27 
62 
40 

.22 
110 
74 
38 

.41 
192 
66 
-0 

.32 
99 

S6 

51 

.35 
52 
90 
56 

.73 
269 
64 
37 

.52 
168 
88 
58 

.33 
70 
84 
58 

.42 
109 
85 
57 

.53 
272 
83 
38 

.47 

176 
75 
57 

.30 
67 
84 
58 

.42 
80 
90 
53 

,47 
202 
79 
54 

.51 
116 
92 
59 

.26 

137 
67 
52 

.06 
68 
38 

50 

.35 
170 
61 
58 

115 
58 
48 

75 
52 
46 

11.188 
4002 
74,7 
49.4 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
04 

ESTES  PARK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

45 

74 

114 

157 

107 

191 

52 

153 

112 

41 

92 

49 

.21 
55 

.26 
46 
74 
42 

.29 
39 
77 
42 

.26 
33 
72 
45 

.40 
75 
77 
46 

.26 
44 
76 
43 

.26 
35 
78 
44 

.17 
17 
74 
45 

.17 
42 
80 
45 

.11 
46 

87 
45 

.24 

59 
71 
42 

.30 

49 
70 
43 

.19 
34 
76 
42 

.12 
66 
72 
49 

.04 
45 
72 
45 

.16 
42 
66 
45 

.02 
42 
67 
42 

.01 
28 
48 

42 

.01 
38 
56 
38 

2002 

FORT  COLLINS(D) 

EVAP 
WIND 
"AX 
»|N 

.29 
48 

67 
55 

.15 

77 
62 
51 

.29 

112 
38 
52 

.22 
128 

62 
50 

.27 
92 
61 
53 

.22 
69 
63 
52 

•  11 
48 

66 
53 

.14 
86 

60 
52 

.15 
37 
64 
53 

.13 

28 
68 
54 

.23 
90 
64 
55 

.19 
52 
67 
54 

.18 

32 
69 
55 

.16 
25 
74 
57 

.24 

29 
76 
60 

.21 

32 
76 
60 

.25 
35 
76 
63 

.28 
67 
76 
62 

.23 
36 
78 
61 

.16 

28 
79 
62 

.23 
32 
77 
63 

.23 
30 
74 
65 

.23 
39 
74 
64 

.23 

36 
77 
62 

.23 

28 
77 
63 

.11 

20 
65 
63 

.08 
38 
63 
59 

.04 

24 
65 
61 

.04 

34 
61 
55 

18 
55 
54 

.19 

22 
60 
52 

6,668 
1472 
68.3 
57.3 

WIGGINS  7  Sw 


EVAP 

.24 

.37 

.38 

.36 

.71 

.20 

.39 

.  64 

.20 

.14 

.29 

.36 

.32 

.47 

.24 

.44 

.48 

.59 

.30 

.34 

.30 

.50 

.60 

.65 

.47 

.31 

.08 

.39 

.09 

.25 

.17 

11.07 

WIND 

5 

22 

15 

2 

18 

7 

2 

23 

3 

3 

14 

8 

6 

7 

5 

6 

12 

9 

2 

7 

6 

7 

7 

10 

14 

5 

2 

17 

7 

1 

8 

260 

MAX 

77 

69 

66 

78 

76 

74 

SO 

69 

78 

87 

78 

77 

85 

83 

88 

85 

85 

85 

SO 

91 

91 

90 

86 

69 

85 

74 

66 

75 

68 

59 

58 

78,5 

MIN 

49 

46 

40 

60 

46 

44 

44 

36 

44 

47 

48 

39 

45 

49 

31 

45 

56 

54 

57 

56 

56 

56 

57 

49 

67 

58 

56 

49 

50 

46 

46 

49,4 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  >B  A IRPORT ( A)          EVAP  ,24  ,49  .33  .32  .41   .33  .43  .25  .21  .26  .32  .30  .42  .31   .  30  .41   .41   .40  .26  .17  .33  .43  .49  .40  .34  ,18  .  15  .43  .34  .30  .23  10.21 

w|ND  69  261  217   162  233  206  199  173     53     77     67     87     93     61     48  75  124     60     78     44     58  100  120  61   125  90     78  130  128  1  17  164  3640 

MAX  68     64     39     38     57     61     60     62     67     67     66     71     73     73     79  78     73     74     74     77     77  76     73  78     72  68     70  70     67  59  63  68.4 

MIN  39     36     35     37     37     34     37     33     36     36     39     38     39     41     39  41     43     46     44     44     44  47     45  43     48  49     45  42     42  42  37  40.9 


WAGCN  »HEEL  GAP  3  N              EVAP  .12  .23  •  .26  .62  .24  .20  .......     .26  .36  .40  .38  .20  .24  .24  ,29  .32  .38  .35  .21  .10  .13 

«IN0     36  100  135  155  116  146  20  -       -       -       -       -       -      -       53  123  3  64  67  33  55  46  77  65  60  52  30  - 

MAX       73  76  50  59  64  57  73  •       -       -       -       -       -       73     75  85  85  81  '0  72  68  74  71  75  74  70  62  - 

MIN  -   28  33  28  28  30  30  30  -       -       -       -       -       ■       30     28  29  29  28  44  38  52  39  38  34  39  40  43  - 


(A)  PAN   PAINTED  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED    INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(D)  SUNKEN  PAN  3  FEET  67  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)  PAN   PAINTED    INSIDE   WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

<F>  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


Sm  Raima*:.  NoM  FaLicrlcfl  Suaoe  Isaar 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MAY  196« 


to 

3 

O 
O 

c: 
3- 

<: 

CO 

r* 

CT 


ARKANSAS  DRAINAGE 
3 A  S I N  01 

L 1  HON  10  SSW 

RUXTON  PARK 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

WESTCL1FFE 

COLORADO  ORA  i  N AGE 
BASIN  02 

ASPEN 
CEDAREDGE 
COCHETOPA  CREEK 
CRESTED  8UTTE 
DILLON  1  E 
DURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
FRASER 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

GRAND  LAKE  1  WNW 

MAVBELL 

MONTROSE  NO  2 

NORTHOALE 

NORWOOD 

PARADOX 

SILVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
OJ 

AKRON  FAA  AIRPORT 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
OA 

BYER5 

DENVER  WB  AIRPORT 

FORT  COLLINS 
FORT  MORGAN 
GROVER  10  W 
HARTSEL 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
PARKER  <)  E 
SPICER 
WALDEN 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 


3.0  2.0 

I 


.  1.0 

SN  ON  GND  I 

0 
1 


SNOWFALL  j  3.C 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SN  ON  GND  10 


T 

11  12 


0.5  0.5 

T 


9     10    11     12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


T 
0.2 


0.5 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUlV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SN  ON  GND  23 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 
1 


0.* 


1.0 


T 

19j  19, 


See 


Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MAY  1964 


Day  of  month 


amy 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  09 

MAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

,5 

16 

17 

■ 

18 

14 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

2d 

29 

30 

31 

m 

< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

S3 

66 

56 
63 

51 
61 

51 
66 

54 
64 

54 
66 

53 
66 

b) 
62 

51 
63 

51 
68 

57 
67 

bi 
68 

55 
70 

58 
72 

60 
76 

62 
78 

65 
81 

66 
79 

65 
80 

66 
82 

67 
81 

67 
It 

65 
78 

64 
80 

67 
eo 

68 
64 

59 
60 

56 
64 

58 
56 

51 
52 

50 
58 

58.3 
69.3 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

57 
64 

58 
63 

55 
61 

55 
63 

57 
63 

56 
64 

57 
64 

!  7 
61 

54 
62 

55 
65 

59 
66 

57 
66 

58 
67 

60 
70 

63 

73 

65 
74 

67 
77 

68 
77 

66 
77 

69 
78 

69 
77 

70 
75 

68 
76 

67 
77 

70 

77 

71 
67 

63 

62 

59 
63 

60 
59 

55 
53 

52 
58 

61.3 
67.7 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

57 
59 

58 
59 

57 
57 

56 
58 

57 
59 

57 
59 

58 

60 

58 
58 

56 
58 

57 
59 

59 
60 

59 
60 

59 
61 

61 
63 

63 
65 

65 
67 

67 
69 

68 
70 

63 
70 

69 
71 

70 
71 

71 
71 

69 

70 

69 
70 

70 
71 

70 
68 

65 
63 

62 
61 

61 
60 

58 
56 

54 
56 

62.2 
63.2 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

54 
54 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

bb 
bb 

55 
55 

56 
56 

56 
56 

56 
55 

56 
55 

56 
56 

57 
57 

57 
57 

58 
58 

59 
59 

60 
60 

61 
61 

63 
63 

63 
64 

64 
64 

65 
65 

69 

65 

6  6 

65 

65 
65 

65 
66 

66 
66 

65 
64 

63 
62 

62 
61 

61 

59 

59 
58 

59.8 
59.5 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

51 
51 

51 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
54 

53 
54 

54 
54 

54 
54 

55 
55 

55 
56 

56 
56 

57 
57 

58 
58 

58 
59 

59 
60 

60 
60 

60 
61 

61 
61 

61 
62 

61 
62 

62 

62 

62 
62 

61 
61 

61 
60 

60 
59 

59 
59 

56.4 
56.7 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

46 
46 

46 
46 

46 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
52 

52 
52 

52 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

S3 
53 

49.5 
48.1 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relati 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

faateBt  mile 

Date  ot 
fastest  mile 

5,00  AM 
MST 

11:00  AM 
MST 

5,00  PM 
MST 

11,00  PM 
MST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

1  00-199 

2  00 
and  over 

o 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  su 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

63 

25 

22 

4.7 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

36 

7 

12.1 

41++ 

22 

5 

51 

30 

29 

47 

5.9 

DENVER  WB  AIRPORT 

18 

12 

8.6 

43 

SW 

5 

63 

34 

31 

51 

5 

2 

3 

0 

1 

0 

11 

65 

5.7 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

14 

6 

9.0 

36 

sw 

5 

44 

25 

19 

32 

6 

3 

3 

0 

0 

0 

12 

73 

5.5 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

24 

7 

13.0 

61 

SW 

5 

52 

29 

24 

42 

6 

3 

2 

0 

1 

0 

12 

72 

5.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

I 
a 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

3 

Eg 

s 

i 
c 

SPECIAL 

AKRON  *  E 

0101 

WASHI  NGTON 

40 

09 

103 

09 

443( 

C 

DOT 

LAND  FIELD  STA 

AKRON  FAA  AIRPORT 

0114 

031  WASHINGTON 

MIC 

Mil 

FCD 

AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

01  10 

0*  ALAMOSA 

>T 

27 

10". 

52 

753i 

MIC 

U  S 

WEATHER  BUREAU 

ALLEN5PARK 

0183 

04i  BOULDER 

40 

]  1 

103 

32 

850C 

5F 

91 

c 

H  L 

STER  COATS 

altenbern 

0214 

02  GARFIELD 

; 

39 

10 

108 

23 

569C 

9F 

it 

DM 

LLE  C  ALTENBERN 

AMES 

02  2  8 

0  2  SAN  MIGUEL 

2 

17 

54 

107 

8701 

51 

WES 

COLO  POWER  CO 

92*3 

LINCOLN 

30 

54 

103 

BEN 

H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0263  04 

4 

oo 

105 

93 

4912 

SP 

j] 

BOM 

D  OF  WATER  COMM 

ARAPAHOE 

] 

3* 

31 

102 

11 

4013 

c 

JOSEPH  h  PFOST 

A ROTA  6  NE 

1 

3S 

34 

103 

05 

4781 

Si 

MER 

ILL  LINDOUIST 

ARTeSIA  2  E 

i 

40 

1* 

108 

58 

3F 

Sf 

: 

U  S 

NATL    PARK  SER 

11 

7931 

SP 

5f 

C  H 

RALPH  P  MELVILLE 

A TCP  RANCH 

: 

19 

01 

104 

3* 

7232 

81 

M   J  AYER 

049< 

ai 

4 

39 

2* 

29 

7733 

Sf 

U  S 

FORESI  SERVICE 

BERThOUD  pass 

o; 

2 

39 

103 

11314 

a* 

8/ 

FOREST  SERVICE 

BIG  SPRINGS  RANCH 

0713 

EL  PASO 

1 

30 

32 

LO* 

19 

: 

Ufi   H.  NUTT 

COSTILLA 

3 

3T 

2* 

105 

7749 

it 

L 1  NOEL   J  HUDSON 

Si 

2 

f* 

33 

106 

42 

6700 

*t 

41 

AGE 

T  D*R  G  W  RY 

BONMAH  RESERVOIR 

i. 
; 

i 

39 

:< 

107 

9* 

9820 

u  s 

BUR  RECLAMATION 

BONNT  DAM 

03 

39 

33 

1  02 

11 

3647 

1* 

BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

04 

*0 

01 

103 

16 

3400 

: 

BOULDER 

3395 

C1T 

OF  BOULDER 

BRANDON 

1 

33 

27 

102 

27 

3925 

ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

0t9t 

01 

] 

37 

01 

103 

93 

6292  5P 

31 

CHARLES  S  MITCHELL 

BBf CkENR IOGE 

o? 

J 

29 

106 

02 

9559 

91 

ELVA  J  ENTEART 

BR IGGSDaLE  2  NW 

nv< 

0' 

WELD 

40 

104 

4875 

c 

U  S 

FOREST  SERVICE 

8UENA  VIST A 

CHAFFEE 

1 

30 

51 

106 

7934 

LLO 

D  fi  SWEDHIN 

BURLINGTON 

o' 

J 

39 

19 

102 

16 

4165)  9P 

li 

JAC 

W  BROWN 

BURLINGTON  12  NNE 

I 

39 

21 

102 

09 

4230 

e 

SHI 

LEY  M  JAMES 

BUTLER  RANCH 

38 

02 

10* 

28 

4850 

Sf 

WINIFRED  ORR 

1 

43 

104 

14 

3203 

it 

Sf 

C  H 

CRYSTAL  RlTTER 

CAMPO  B  SW 

1 

02 

4440 

SP 

a  up 

L  SALISBURY 

CANON  CITY 

36 

26 

105 

16 

3343 

it 

5F 

WARDEN  PENITENTIARY 

CARIBOU  RANCH 

1343 

ii 

40 

or, 

105 

31 

8356 

i* 

5P 

\ 

CAR 

BOU  RANCH 

CA5CA0E 

It 

J 

37 

40 

107 

48 

8833 

WES 

COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

1*01 

DOUGLAS 

39 

22 

104 

52 

6203 

5P 

5P 

c 

OIL  CON  SERVICE 

CEDAREDGE 

DELTA 

38 

34 

107 

56 

6175 

5P 

IP  R  AUST 

CENTER 

! 

37 

43 

106 

07 

7668 

8P 

WIL 

I  AM  B  SUTLE Y 

CHEESMAN 

4 

39 

13 

17 

6875 

9P 

0  OF  WATER  COMM 

CHERAW 

38 

103 

90 

4072 

c 

SIMON  B  SCHULTZ 

CHERRY  CREEK  DAM 

39 

39 

104 

51 

36*9 

4P 

COR 

S  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

4250 

4P 

*5 

CIMARRON  3  SE 

; 

38 

24 

[" 

31 

7096 

IIP 

hp! 

CAR 

E  MC  MILLEN 

CLIFF  LAKES 

1*4* 

■2 

30 

9250 

1 

s 

WEATHER  BUREAU 

CLIMAX  2  NW 

|*« 

02 

3 

11  300 

4F<     4  PC 

Hie 

ALTITUDE  OBS 

COALDALE  1  NW 

FREMONT 

1 

23 

6925 

COALDALE  2  SW 

FREMONT 

j 

38 

105 

6900 

5P  5P 

8  C 

CRAMER 

COCMETOPA  CREEK 

3 

2* 

106 

8000 

8A 

■A 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBRAN 

; 

it 

107 

58 

6137 

SP 

5P 

tfl> 

A  SMITH 

COLORADO  NAT  HON 

1772 

3 

39 

06 

10B 

5790 

2P 

2P 

COLO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

1T7B 

1 

38 

49 

104 

42 

6173 

MID 

MIC 

U  S 

WEATHER  BUREAU 

COLUMBINE 

1792 

2 

31 

58 

6699 

s 

WEATHER  BUREAU 

CORTEZ 

2 

37 

21 

108 

3* 

6177 

5P 

3P 

E2UMA   VAL  IRRIG 

CRAIG 

1921 

02 

j 

40 

107 

33 

6280 

IIP 

mb; 

OLIVE    JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

19*1 

°j 

3 

38 

52 

90 

8855 

9P 

5P 

C  H 

MRS 

MARY  A  YELEN1CK 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

TELLER 

] 

38 

92 

105 

i 1 

8500 

c 

I  AM  W  SNARE 

CUCHARAS  DAM 

HUERFANO 

36 

5995 

: 

ARCHER  e  CRISP 

CUMBRES 

• 

37 

01 

106 

27 

1  18 

s 

DEERTR a; L 

39 

37 

104 

03 

5183 

r 

EVE> 

ITT  L  DAVIS 

DELHI 

1 

37 

38 

1090 

9P 

SP 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

3 

37 

40 

106 

21 

7884 

*P 

LYN 

K  WOODS 

DELTA  1  E 

2 

108 

03 

5125 

6P  6P 

L 

DENVER  WB  AIRPORT 

4 

19 

46 

104 

93 

52B3 

MIL 

WEATHER  .BUREAU 

ITOENVER  WB  CITY 

222S 

45 

109 

5221 

MID 

Mil 

WEATHER  BUREAU 

DILLON  I  E 

22  3] 

o; 

3 

39 

38 

02 

9065 

4P 

4P 

fH 

BOAf 

D  OF  WATER  COMM 

DOMERTY  RANCH 

LAS   AN  1  MAS 

3 

23 

103 

53 

5130 

MRS 

M  A  CROWDER 

DOLORES 

llli 

MONTEZUMA 

3 

37 

28 

30 

6940 

9A 

LLOYD  C  PYLE 

DURANGO 

2*52 

2 

37 

107 

6950 

F  H 

OLM  C  DAYTON 

EADS 

1 

38 

29 

102 

4215 

5P 

5P 

E 

RUSSELL  J.  GARDNER 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2 

3* 

106 

55 

6497 

Mil 

1H 

C  H 

AVIATION  AGENCY 

>o 

OS 

10* 

3* 

7230 

CAP 

R  GUY 

E ASTONVI LLE    2  NNE 

7270 

6P 

LD  w  I WEEDY 

E ASTONVILLE   3  NW 

1 

39 

0* 

LO* 

it 

7000 

c 

RALPH  H  EVANS 

EASTONVILLE  6  WSW 

ISO] 

19 

02 

7604 

10A 

DARi 

IN  D  WOOLLEY 

253! 

■:  i 

3 

07 

L02 

29 

3900 

c 

MRS 

ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

ELBERT 

104 

SP 

9P 

LARSEN 

ELBERT  2  WNW 

?i 

ELBERT 

K 

104 

35 

702' 

SP 

K   R  KELLY 

ELBERT  3  SE 

104 

30 

6750 

9A 

EARL 

RAMEY 

ELBERT  4  SSW 

1 

39 

10 

104 

3* 

7220 

34 

HUGH  MUNDY 

ELBERT   (  SSE 

* 

39 

oe 

104 

32 

7210 

: 

LELANO  P  OLKJER 

4 

39 

10 

104 

3* 

6925 

CHARLES  A  MELBURN 

ELBERT  a  SW 

7240 

5P 

C  M 

COLE 

ELECTRA  LAKE 

! 

37 

33 

1  07 

8398 

MID 

WES1 

ERN  COLO  POWER  CO 

ELK  CREEK 

14)3 

04 

22 

8440 

c 

SAMUEL  J  HARGIS 

ESTES  PARK 

ItIb 

105 

31 

7497 

4P 

BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

JEFFERSON 

II 

19 

7000 

K 

3P 

BER  OF  COMMERCE 

EVERGREEN  2  SW 

JEFFERSON 

39 

21 

c 

pa  | 

S  FLEMING 

eveRsoll  Ranch 

02 

05 

3576 

6P 

6P 

J  C 

EVERSOLL 

00 

1 

FOREST  SERVICE 

FLAGLER  2  NW 

2932 

3 

39 

19 

103 

0! 

4975 

5P 

7* 

A  E 

GAINES  JR 

3 

40 

40 

102 

90 

4250 

JOHA 

G  MORI  SON 

FORDER  b  s 

33 

103 

"1 

4739 

c 

Mft 

IN  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

\ 

40 

39 

109 

09 

5001 

7P 

7P 

:gm 

COLORADO  STATE  UN [ v 

FORT  LEWIS 

10  11 

51 

2 

1* 

10B 

03 

7595 

9P 

FORT  LUPTON  1  N 

40 

06 

104 

4888 

5P 

it 

L  t 

FORT  MORGAN 

1031 

at 

MORGAN 

40 

IS 

103 

48 

4321 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN 

EL  PASO 

1 

38 

*  1 

104 

42 

5546 

7A 

c 

ARIHUR  E  ORCUTT 

FOWLER 

38 

0  8 

104 

02 

7A 

OIL  CON  SERVICE 

FRASCR 

3 

39 

^7 

LOS 

30 

8560 

6P 

6P 

RONALD  R  TUCKER 

FRUITA  2  N 

39 

1  1 

4518 

*f 

6P 

S  STEELE  6URGIN 

GARDNER 

1 

37 

46 

103 

11 

6970 

6P 

FREC 

G  WAGGONER 

GATEWAY  1  SW 

2 

38 

^9 

4562 

Sf 

5P 

MRS 

M  S  HUBBARD 

GENOA  1  W 

39 

1  I 

103 

32 

3603 

9P 

£R  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3 1  1 

M 

39 

*2 

109 

8570 

5P 

puul 

IC    SERVICE  CO 

GLEN WOOD  SPRINGS  1  N 

3339 

02 

39 

107 

?C 

3823 

5f 

5P 

RAD 

0  STATION  KGLN 

gore  pass  Ranch 

GRAND 

7602 

LOSED  12/11/63 

GRANADA 

PROWERS 

3484 

: 

E  6  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

2 

32 

4853 

MID 

MID 

WEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

4710 

9P 

9P 

5P 

OPE  BRANCH  E*P  ST 

GRAND  LAKE  1  WNW 

8576 

3=> 

3P 

JS  1 

AT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

2 

40 

1 1 

105 

32 

8286 

SP 

5P 

5P 

c 

u  s 

BUR  RECLAMATION 

GRANT 

* 

39 

10S 

41 

8687 

5P 

5P 

D  OF  WATER  COMHS 

GREAT  DIVIDE  12  SE 

»" 

42 

6912 

c 

K   A  BOCHMANN 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

t»4] 

OS 

8120 

9F 

9P 

Of  a 

T   SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

04 

4648 

BA 

6A 

c 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREENLAND  8  SE 

04 

EL  PASO 

7330 

c 

K  A  ROGERS 

GREENLAND  9  NE 

DOUGLAS 

6725 

c 

KELSEY  POT  TENGER  JR 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3392 

SUMMIT 

34 

3P 

31 

u  s 

BUR  RECLAMATION 

GREYSTONE 

03 

6B0D 

1 

NACTIVE  1/1/63 

G ROVER  10  W 

3**3 

WELD 

3090 

SP 

5P 

MRS 

DORIS  A  MCGEHEE 

GUNNISON°  SE 

MM 

01 

FREMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

8200 

4P 

CLARA  G  NASH 

02 

GUNNI SON 

2 

32 

106 

56 

7664 

it 

5P 

c 

cm 

OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3731 

02 

MOFFAT 

2 

22 

6230 

MPS 

ETHAL  M  JORDAN 

HARTSEL 

Mil 

04 

6866 

6P 

C  M 

MRS 

BESSIE  C  HANLIN 

MA SWELL 

3021 

31 

KIOWA 

38 

10 

4535 

ARTHUR  f  BAILOR 

HAWTHORNE 

,8*0 

19 

17 

3923 

s 

MRS 

LAURA  E  CHESE8RO 

MAYDEN 

3867 

2 

15 

6117 

Y  GOREE 

HERMIT  7  ESE 

193] 

0! 

MINERAL 

9 

OB 

9001 

9P 

5P 

MRS 

MABEL  WRIGHT 

HOEHNE 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

16 

23 

3716 

c 

CHARLES  F  NICOL 

HOLLY 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

07 

4i 

W  R 

DAVIS 

MOLYOKE 

PHILLIPS 

3 

40 

33 

102 

13 

3746 

6P 

6P 

F  B 

FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

*129 

02 

GRAND 

03 

106 

7800 

6F 

6P 

C 

C  OL  1 

GAME    ♦  FISH  DEP 

HOYT 

♦133 

MORGAN 

4 

40 

0* 

4995 

c 

MP  . 

BERTHA  W  MEYER 

HUGO 

♦172 

0] 

LINCOLN 

1 

OB 

;e 

30  J* 

c 

BARBARA    L  HATT1K 

IDAHO  SPRINGS 

*234 

0* 

CLEAR  CREEK 

45 

li 

7547 

6F 

6P 

■  ILL 

ARO   &  HOL MAN 

ID ALIA 

4242 

03 

42 

3935 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

IGNAC10  1  N 

*2M 

02 

LA  PLATA 

2 

6424 

9P 

9P 

C  OK  ■ 

OL   UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  3  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

1  530 

3 

TWIN 

LAKES  R  +  C  CO 

joes 

*3*0 

03 

4200 

c 

MRS 

RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MARTIN  OAM 

*3II 

BENT 

1 

0  5 

3814 

*P 

4f 

49 

C  H  ' 

CORP 

S  OF  ENGINEERS 

STATION 

INDEX  NO. 

z 

0 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UBbLn vtn 

& 

g 

£ 

< 

s 

SPECIAL 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CEE* 

4 

39  46 

109  31 

1  124 

5P 



BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

41  00 

102  13 

3461 

Sf 

SP 

KARVAL 

4444 

01 

LINCOLN 

J 

38  44 

103  32 

31 3C 

11 

EMANUEL  S  1NNESS 

KASSLER 

4432 

■  4 

JEFFERSON 

4   39  10 

103  06 

349! 

s; 

ss 

DENVER  WATER  COM 

KtUFFMAN  4  SSE 

44*4 

0*  WELD 

4  40  90 

103  56 

525C 

ss 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KIN    13  NNE 

37  27 

103  19 

924C 

: 

ROBERT  L  PLATT 

K10W4    I  W 

4331 

ELBERT 

4  39  21 

104  29 

633C 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA    9  SE 

ELBERT 

4  39  17 

104  2T 

6701 

*p 

CLARENCE  WHEELER 

KIOWA   4  SW 

ELBERT 

39  18 

104  11 

6S5C 

6P 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA  3  S 

4961 

04 

ELBERT 

i 

39  17 

104  28 

6615 

z 

MR  A  B  LUCORE 

KIT  CARSON 

4603 

31 

CHEYENNE 

I 

38  46 

102  47 

428* 

6f 

4P 

WILLIAM  H.HOL'HUS 

KREMML I  NO 

4664 

02 

GRAND 

2 

40  04 

106  24 

7331 

*P 

SP 

4686 

0 

LINCOLN 

1 

38  50 

103  30 

539C 

z 

JAMES  R  PI CKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

4720 

01 

OTERO 

1 

3B  03 

103  31 

4181 

MIL 

Mil 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

02 

HINSDALE 

2 

38  03 

107  19 

889C 

91 

5P 

MRS  EMMA  L  L 1  SKA 

LAKE  GEORGE   8  SW 

474; 

01 

38  35 

B30C 

" 

z 

CHARLES  J  DAVIS 

LAKE  MORAINE 

EL  PASO 

] 

38  49 

103  01 

1  263 

Z  i 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKE WOOD 

4762  04 

JEFFERSON 

39  45 

105  08 

561 

6P>  6P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

4770 

PROWERS 

38  04 

102  >7 

MID  MIC 

CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

LAS  ANIMAS 

4334 

: 

"" 

] 

38  03 

103  13 

389?      5P  SP 

AM  CRTS  SUGAR  CO 

4469 

HUERFANO 

1 

37  30 

103  00 

7026^  3P 

91 

CHARLES  J  MASINTON 

' LEADVI LLE 

4884  01 

LAKE 

J 

39  13 

1  171 

lit 

LAKE 

1 

39  17 

106  28 

1  1000 

LEROY  7  WSW 

LOGAN 

X  40  29 

101  01 

4390" 

4P 

LIME  3  SE 

300! 

o: 

PUEBLO 

1 

38  07 

4900 

BA 

LI HON  10  SSW 

9019 

ELBERT 

1 

39  09 

6P 

6P 

S  G  PETERSON 

LI  HON 

3017 

LINCOLN 

ll  39  16 

103  41 

"" 

MIC 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

LITTLE  DOLORES  3  NE 

90*1 

o; 

MESA 

2 

39  03 

637' 

SP 

CHARLES  V  ECKMAN 

LITTLE  MILLS 

r>2 

RIO  BLANCO 

2  40  00 

108  12 

6F 

6P 

COLO  GAME  ♦  F 1 SH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

9]  16 

04  BOULDER 

4l  40  10 

109  04 

4990<  8* 

BP 

GT  WEST   SUGAR  CO 

LONGMONT  4  Nw 

3121 

BOULDER 

103  09 

9149J 

z 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

91*] 

4,  40  IT 

6960 

t 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

9111 

SAGUACHE 

106  57 

1 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0! 

CONEJOS 

105  56 

767i 

- 

41 

MANASSA  HIGH  SCHOOL 

MANCOS 

108  18 

701  ( 

EDGAR   A   NOL AND 

MAN | TOU  SPRINGS 

EL  PASO 

660C 

z 

MAN 1 TOU  SPRGS  HYDRO  PL 

MARV I NE 

RIO  BLANCO 

107  15 

6F 

GUY  M  STEALE Y 

MAYBELL 

5*. -ft 

108  05 

5921 

6P 

JOHN  P  WIESE 

MEEKER 

o; 

RIO  BLANCO 

107  54 

6242  SI 

SS 

Z  H 

RICHARO  G  LYTTLE  JR 

PITKIN 

1 

39  22 

106  49 

779T  6F 

6P 

HOWARD  1  DEARHAMER 

MESA  VERDE  NaT  PARK 

953] 

02 

MONTEZUMA 

37 

108  29 

7070,  5F 

SP 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

3695  01 

106  20 

11142 

MONTE  VISTA 

^Qt 

RIO  GRANDE 

7665  9F 

SP 

c 

U   S  BUR  RECLAMATION 

MONTROSE  NO  1 

5'17 

02 

MONTROSE 

107  53 

5P 

u 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5'?? 

02 

MONTROSE 

107  93 

TA 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

MONUMENT  2  WSW 

0] 

EL  PASO 

51 

SP 

: 

MORRISON   1  SW 

04 

JEFFERSON 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

9811 

01 

HUERFANO 

109  10 

c 

JOHN  A  ZEMBER 

NEW  RAYMER 

9922 

04 

WELO 

103  31 

478* 

c 

R  D  SHEPPERD 

NORTHDALE 

S970 

02 

DOLORES 

; 

37  49 

109  01 

6693 

if 

SP 

MRS    1    F  SHUT! 

NORTH  LAKE 

59«0 

01 

LAS  AN  I MAS 

37 

105  03 

6P 

NORWOOD 

6012 

Oi 

6P 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

t02i 

WELO 

104  47 

c 

ORDWAY 

CROWLEY 

i 

BA 

TWIN  LAKES  R  +  C  CO 

OTIS  11  NE 

61 9i 

03 

WASHINGTON 

7P 

E  E  LINDGREN 

OURAY 

02 

OURAY 

; 

9P 

Z  H 

FRANCIS  J  COUGHLIN 

PAGOSA  SPRINGS 

3291 

02 

ARCHULETA 

107  01 

1 

9P 

PALISADE  1  S 

6266 

o; 

MESA 

108  21 

7* 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

6271 

HINSDALE 

107  10 

7721 

SP 

38 

JOHN  W  TAYLOR 

PAOLI 

6299 

0< 

PHILLIPS 

! 

40  37 

102  26 

3898 

c 

LEE  W  SCHN ] EOE R 

P AON | A 

6306 

o; 

DELTA 

2 

107  33 

9P  9P 

PARADOX 

631! 

7P 

H 

CHALMER  M  GARBEP 

PARKER  9  E 

ELBERT 

104  39 

91 

5P 

LOUIS  D  RUGGLES 

PARSHALL  10  SSE 

GRAND 

3P 

jonas  a  Russell 

PENROSE  3  NNW 

641C 

0] 

FREMONT 

BA 

BEAVER  PARK  CO 

GUNNI SON 

6P 

3P 

PLACERVILLE 

03 

SAN  MIGUEL 

4P 

MRS  MARY   F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM  1  W 

CONEJOS 

5 

U  S  BUR  RECLAMATION 

6861 

C 

OON  W  CLEVER 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

0! 

PUEBLO 

: 

38  17 

104  31 

4619 

MID 

MIC 

C  HJ 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

6743 

01 

PUEBLO 

18 

104  39 

7A 

7A 

COL  WTR  CONT  BOARD 

PUEBLO  KCSJ-TV 

67SB 

01 

INACTIVE  1/1/63 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

0] 

PUEBLO 

104  21 

8* 

MRS  OPAL  J  WATERS 

PYRAMID 

02 

107  06 

VAR 

RALPH  B  WINTER 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811 

ROUTT 

3 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RANGELY 

681J 

RIO  BLANCO 

108  47 

9P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES 

LARIMER 

105  36 

6P 

JOSEPH  E  DAL TON 

REDSTONE 

69661  02 

PITKIN 

GEORGE  A  WHITE 

R  ICO 

7017 

DOLORES 

108  02 

6P 

61 

CHARLES  M  ENGEL 

PIFLF  2  ENE 

7031 

GARFIELD 

3 

39  33 

S3 

SP 

MRS  L  M  THOMPSON 

BIO  GRANDE  RESERVOIR 

„M 

09 

HINSDALE 

107  16 

9495 

R|VfR  SPRINGS  RS 

7094 

09 

106  16 

6362 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

OTERO 

4178 

SP 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

728: 

01 

EL  PASO 

104  03 

6001 

6P 

ROBERT  B  RAPP 

RUXTON  PAR*. 

01 

6P  6P 

H 

COLO   SPGS  WTR  WORKS 

731! 

PUEBLO 

104  36 

5P 

SAGUACHE 

7337 

c 

SAGUACHE 

106  09 

7697 

9P 

5P 

F  M 

CLARENCE  R   1  if 

SAL  I DA 

7370  01 

CHAFFEE 

106  00 

7060 

9P 

SP 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

SAN  LUIS 

7428 

09 

COSTILLA 

105  27 

7965 

C 

MRS  NE  A  G  GALLEGOS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7490 

09 

MINERAL 

107  07 

9706 

SAPINERO  8  e 

7499 

02 

GUNNI SON 

' 

107  11 

7720 

SP 

COLO  GAME  *  FISH  DEP 

SARGENTS 

7460 

03 

SAGUACHE 

36  24 

106  26 

8465 

6P 

791C 

DOUGLAS 

39  21 

617! 

9A 

MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 

SEDGWICK  5  S 

SEDGWICK 

40  51 

9P 

3P 

LAYTON  d  MUNSON 

SEIBERT 

7311 

03 

2 

39  18 

102  52 

: 

FOSHA  S  GORTON  JR 

7997 

03 

LINCOLN 

39  27 

5157 

CHARLES  E  SCMOONOVER 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARFIELD 

3 

39  34 

107  14 

5933 

6P 

cJ 

PUBLIC  SERVICE  CO 

7641 

04 

BOULDER 

40  02 

105  33 

1  200 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

CONEJOS 

1 

37  23 

9300 

SILVER  LAKES    TROUT  CL 

SI  LVERTON 

7656 

0  2 

SAN  JUAN 

i 

37  48 

107  40 

932' 

9P 

SP 

ROBERT   K  WYMAN 

01 

ELBERT 

l 

39  09 

104  03 

6020 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

0* 

JACKSON 

4 

40  27 

8379 

9P 

SP 

c  „ 

MRS  M  A  MC  NAMARA 

7862  01 

BACA 

1 

37  24 

102  17 

4405 

«F 

HERBERT  E  HOMSHER,  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7B66  01 

1 

37  23 

102  42 

4375 

SP 

SP 

9P 

SE  COLO  BRCH  E*P  STA 

01 

BACA 

1 

37  17 

4500 

9P 

5P 

C  N 

U  S  FOREST  SERVICE 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7*16 

02 

2 

40  30 

SS 

SS 

R  WAYNE  LIGHT 

STERLING 

7990 

LOGAN 

40  37 

103  12 

3939 

BA 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STON INGTON 

7992 

01 

BACA 

1 

37  17 

3801 

6* 

MRS  ARMILDA  burhenn 

8008  01 

KIT  CARSON 

3 

39  20 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

01 

LAKE 

1 

39  13 

1 

6P 

6P 

4P 

C  H 

JOHN  SOD1C 

SUMM|TVILLE 

1092 

09 

RIO  GRANDE 

9 

37  24 

106  36 

11350 

S 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37  31 

7300 

3P 

IVAN  A  AMBROS1ER 

8157 

PUEBLO 

1 

38  25 

104  07 

5000 

5P 

3F 

SI  8* 

GUNNI SON 

2 

38  49 

9206 

5P 

S3 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

TELLUR IDE 

SAN  MIGUEL 

2 

37  57 

B75{ 

»P 

6F 

c 

HARRY  B  WRIGHT 

LAS  ANIMAS 

1 

17  05 

JUANITA  G  TORRES 

01 

LAS   AN  I MAS 

1 

5P 

CITY  OF  TRINIDAD 

8434 

LAS  ANIMAS 

1 

37  13 

mi: 

MIO 

FED   AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

a  <.'■<. 

SAN  MIGUEL 

2 

37  50 

966C 

WEST  COLO  POWER  CO 

LAS  ANIMAS 

1 

37  08 

9460 

\4f 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

LAKE 

1 

39  03 

9300 

H 

3910 

BACA 

1 

37  34 

4075 

6F 

6P 

JOHN  P  NUTT 

1 

MONTROSE 

2 

38  22 

5015 

3P 

3P 

UNION  CARBIDE  CORP 

B5U 

LA  PLATA 

2 

37  22 

107  35 

7650 

SP 

5P 

5f 

U  S  BUR  RECLAMATION 

KIT  CARSON 

3 

39  18 

102  44 

430C 

7A. 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL   GAP    3  N 

8742 

MINERAL 

9 

J7  *8 

106  50 

8900 

7A 

C  H 

GEORGE  A  WINTZ 

JACKSON 

40  44 

106  16 

80991 

sp 

0  M  OONOHOE 

walsenbuRg  power  plant 

87fll 

01 

HUERFANO 

1 

37  37 

6221 

38 

it 

WALSENBURG  UTILITIES 

WATERDALE 

8631 

04 

LARIMER 

40  25 

105  12 

9200 

9F 

P  H  BOOTHROYO 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38  08 

105  29 

7B60 

3P 

8986 

01 

CUSTER 

1 

38  13 

6975 

MRS  NETTIE  R  BREECE 

3997 

37  32 

104  07 

4725 

: 

WILLIAM  F  KREIDER 

WIGGINS  7  SW 

WELD 

40  09 

104  11 

it 

•.P 

EDWARD  H  EPPLE 

WILCOX  RANCH 

9049 

02 

DELTA 

; 

38  39 

107  31 

5940 

: 

RALPH  H  CLINE 

WINOSOR 

9147 

WELD 

40  2« 

104  94 

4696 

BA. 

gt  west  sugar  co 

winter  park 

9179 

02 

39  54 

905B 

•A 

M  L  MC  PETERS 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

9131 

5 

MINERAL 

5 

37  !9 

106  47 

53 

8A 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

5183 

MINERAL 

2 

37  29 

106  32 

942S 

BA 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOODLAND  PARK    8  NNW 

TELLER 

109  09 

7  760 

U  S  FOREST  SERVICE 

92*3 

3  3 

3 

3375 

SP 

HARLAN  A  2ION 

YAMPA 

9J65 

ROUTT 

106  34 

7892 

FLOYD  M, MONTGOMERY 

yellow  jacket  1NW 

;i 

MONTE2UMA 

I 

6856 

g 

MR  CHARLES  0  WOOD 

ruMA. 

4120 

YUMA  POLICE  DEPT 

t     1  ARKANSAS,     2  COLORADO,      3  KANSAS, 


RIO  GRANDE. 


REFERENCE  NOTES 

nTyT  ""O™*"0n  r*8*rdU,«  *"  Cllm*,e  °<  C°"""*d°  m»"  °<  °b,""'<'  b"  "ri»"«  «"  <*«  S""  CUn,...lo^..  Weather  Bureau  Off*..  P.  O.  Bo,  ,079.  Denver.  Colorado  80201.  or  .o  ,„,  Weather  Bur.au  Offle. 

&  UM..  -D-»  Temperature "  tahle.  "Evaporatton  and  5^  SrS^ffSt^^rSEI^M  £££  ^Z^U  ^^ESSES* 
reTefgSe^T-^lirofrr^                                                                                    »             — ■  «»  *«-  «-  „o,e.   Ma,  and  Mtn  i,  -  ** 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  ann  Snnw  nn  r.r-»..„H"  tT>blc  nrc  ,h-  rQuivn lrni  nf  «.u.lu    .i—t    »  *v  .     0       ,  .  .  , 

for  succeaalve  oo.erv.tlon..   consent*. TO  and  other  JiTS  l^tSSJrteSK^rti—  IZvtSSLSZS.  «*"  ^"^  ^ 

Sand^ce.  En"''"     Sn°W"U  "       "CUn,"0l0«lcal  D*U"  ubl«-       "SnowfcU  .nd  Snow  on  Ground"  uble.  and  In  the  "Seaaonal  Sno.f.11"  uble.  Include  .now  and  .leet.   Entne.  of  .no.  on  (round  Include  .no.. 
NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  uble.  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data.  If  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  Bmall  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

9     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  50  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     {Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Off  Ice,   Washington,  D.  C.  20402. 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

•a 
0 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

9 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

MIn. 

Total 

!l 

2  0 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

'.'  | 
S  < 

,  1 
"  ■ 

B  | 
o« 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRAN  SON 

82.5 

53,7 

66,1 

93 

28* 

39 

2 

5C 

4 

0 

n 

0 

1.07 

.92 

2 

.0 

c 

2 

1 

0 

BUENA  VISTA 

75.4 

39.5 

57,5 

-  1,4 

84 

16 

31 

3* 

219 

c 

c 

2 

C 

.26 

.  3C 

•  14 

3 

•  0 

c 

1 

0 

0 

CANCN  CITY 

82,6 

54,9 

68,8 

•    1  .  - 

94 

2  7 

42 

2 

34 

6 

0 

0 

0 

1  ,44 

.32 

•  72 

14 

.0 

c 

5 

I 

0 

COALDALE  2  SW 

77, 7f* 

42,  1M 

59, 9M 

87 

26 

33 

1 

148 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.49 

3 

.0 

c 

3 

0 

0 

colcrado  springs  wb  ap 

78,7 

51.2 

65,0 

,3 

91 

26. 

40 

2. 

73 

3 

0 

c 

c 

.  96 

-  ,63 

.52 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

delh  I 

87,2 

52.7 

70,0 

98 

27. 

39 

1 

34 

1! 

c 

0 

0 

.23 

.18 

29 

.0 

c 

1 

0 

0 

EAOS 

86,0 

55,0 

70,5 

98 

28 

42 

1 

29 

14 

c 

c 

c 

.39 

-  1,53 

.25 

6 

.0 

c 

1 

0 

0 

EVEPSOLL  RANCH 

91,8 

58,  1 

75,0 

102 

7 

46 

1 

21 

0 

0 

0 

1.3t 

•  70 

14 

.0 

c 

4 

1 

0 

FORDEP.  8  S 

86,1 

52,  8N 

69, 5M 

98 

28* 

41 

23 

21 

12 

0 

c 

0 

.22 

.  15 

6 

.0 

a 

1 

0 

0 

MOLLY 

86.8 

56,0 

71.4 

99 

30* 

44 

1 

32 

16 

c 

a 

0 

.62 

.51 

14 

.0 

a 

1 

1 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

89,  3 

56.6 

73,0 

100 

28. 

4! 

1 

1 6 

16 

0 

( 

0 

.28 

.15 

11 

.0 

c 

1 

0 

0 

KIT  CARSON 

84  .  9N 

54.  3M 

69, 6M 

99 

28 

4i 

23 

3  ] 

I  3 

0 

( 

C 

.39 

.17 

4 

.0 

c 

1 

0 

0 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

89.0 

59.7 

74,4 

102 

28 

41 

1 

14 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

29* 

•  0 

c 

0 

0 

0 

LAMAR 

88.5 

56,3 

72,4 

-  1,1 

100 

28. 

45 

24 

18 

I* 

0 

0 

0 

.77 

-  1,30 

.  47 

13 

.0 

c 

2 

0 

0 

LAS  ANIMAS 

89. IP 

54,  8M 

72.  OM 

-  2,6 

102 

28 

45 

1 

21 

0 

c 

0 

.02 

•  1.43 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  veta 

78.1 

43.5 

60,8 

86 

28 

36 

23* 

139 

C 

c 

c 

c 

.64 

.50 

2 

•  0 

c 

2 

1 

0 

LEADv I lle 

61.6 

34,4 

48,0 

*  3.4 

73 

27 

26 

23 

502 

C 

c 

1  3 

c 

.85 

.28 

.18 

1 

6.9 

] 

IT* 

4 

0 

0 

LIMON   10  SSW 

79.4 

47,8 

63,6 

-  2.1 

93 

30 

36 

1 

90 

4 

0 

0 

0 

,87 

,92 

.32 

14 

.0 

c 

3 

1 

0 

L  IMCN 

79.0 

48,2 

63,6 

93 

28 

38 

1 

95 

5 

0 

0 

0 

.61 

.19 

1 

.0 

c 

2 

0 

0 

MONL^E^T  2  WSW 

NORTH  LAKE 

71.6 

37,7 

54,7 

80 

27 

29 

1 

302 

0 

c 

3 

0 

.51 

•  ,87 

•  19 

2* 

•  0 

c 

2 

0 

0 

PUEBLO  W9  AIRPORT  //R 

86.  1 

52.6 

69,4 

-  1.7 

98 

16 

42 

23* 

28 

I  1 

c 

c 

c 

.13 

•  1.09 

,04 

12 

.0 

c 

0 

c 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

88.7 

53.7 

71.2 

-  .7 

100 

27* 

40 

1 

21 

15 

0 

0 

0 

.  1C 

.  1.08 

•  09 

30 

.0 

c 

0 

0 

0 

RUSH  2  NNE 

8U7 

45.3 

63.5 

94 

27 

36 

4 

90 

6 

0 

0 

0 

.0! 

-  1.65 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

RUXTON  PARK 

69.6 
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88.0 

53.0 
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.0 

0 

3 

0 

0 

WESTCt I FF£ 

75.2 

38.4 

56.8 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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2.87 

1,43 

13 

.0 

o 

■j 

i 

DENVER         AIRPORT  //R 

79.9 

50.1 

65,0 

• 

1.5 

95 

27 

*3 

23. 

72 

5 

0 

0 

0 

.82 

• 

.62 

.30 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

DENVER  *B  CITY  R 

79.3 

55.6 

67,5 

• 

95 

26 

** 

2 

54 

7 

0 

0 

0 

.90 

- 

.27 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

ELBERT 

75.3 

*1.3 

58,3 

89 

27 

31 

19 

200 

0 

0 

2 

0 

1.53 

.64 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

ESTES  PARK 

69.5 

*0,2 

5*. 9 

I.* 

82 

26 

32 

23 

299 

0 

0 

1 

0 

1.03 

• 

.69 

.24 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

C  »C"  Vint  t '« 

73.1 

39.5 

56.3 

8* 

26 

30 

23 

255 

0 

0 

1 

0 

2.01 

.48 

13 

.0 

o 

5 

o 

o 

FORT  COLL  INS 

77.0 

50,* 

63,7 

• 

1.2 

91 

26* 

38 

2 

95 

3 

0 

0 

0 

.54 

• 

1.19 

.20 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  LUPT0N   1  N 

83.  2M 

*9.0 

66.  1M 

96 

26 

*3 

23 

41 

7 

0 

0 

0 

1.25 

- 

.17 

.38 

22 

.0 

0 

5 

0 

0 

FORT  MORGAN 

81.3 

*8,8 

65.1 

• 

2. a 

95 

28. 

*0 

2 

82 

9 

o 

0 

0 

2.54 

,81 

1.10 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

GEORGETOWN 

70.3 

*0.8 

55.6 

82 

26 

33 

2. 

279 

0 

0 

0 

0 

l.*3 

.34 

30 

T 

0 

6 

0 

0 

GRA*  T 

70.2 

3*.* 

52.3 

81 

28 

27 

23 

374 

0 

0 

9 

0 

.57 

.25 

13 

J 

o 

n 

0 

GREc  LEY 

80  * 

51.8 

66.1 

• 

1.2 

95 

27 

41 

23 

69 

6 

0 

0 

0 

.99 

• 

.43 

,43 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

GROVER   10  M 

7s!9 

*9.0 

6*.0 

- 

.6 

92 

28. 

35 

2 

107 

0 

0 

0 

1.36 

* 

.67 

.34 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

70,0 

*0,2 

55,1 

I ,  *. 

8* 

17 

32 

23* 

287 

o 

o 

2 

o 

1.24 

.18 

.45 

1 

■  0 

0 

4 

0 

0 

J0NF5  PASS  2  E 

M 

M 

M 

70 

26 

0 

0 

0 

1.96 

T 

0 

0 

JULE  SBURG 

83.8 

53.3 

68.6 

7 

97 

28 

33 

2 

39 

9 

0 

0 

0 

3.84 

1.06 

1.10 

21 

0 

Q 

1 

K A  SSLcR 

79  7 

51,2 

65.5 

9 1 

2  7. 

*1 

9 

76 

4 

0 

0 

0 

1.26 

.25 

.34 

13 

.0 

0 

t 

0 

0 

■sAiiCCuAh'     j  tCC 

K**UrrM**l\    *»  55t 

79.* 

*6.3 

62.9 

93 

16 

33 

2 

no 

7 

0 

0 

0 

1.58 

.55 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

LAKE  6E0RGE  8  SW 

70.7 

38.5 

5*. 6 

81 

26 

31 

23 

304 

0 

o 

I 

0 

1.02 

.58 

2 

.0 

o 

3 

1 

o 

LAKEWOOD 

77.5 

*9,  1 

63.3 

6,9 

92 

16 

39 

1 

115 

4 

0 

0 

0 

.84 

.58 

.25 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

78,4 

*6,8 

63.6 

2.0 

92 

27* 

*0 

23 

99 

4 

0 

0 

0 

1.28 

.17 

.43 

22 

o 

o 

Q 

PARKER   9  E 

7  8  5 

62.3 

92 

27 

35 

23 

120 

* 

0 

0 

0 

1,77 

.28 

,  77 

29 

.0 

0 

3 

l 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

6s!t 

38^5 

52a 

80 

26 

26 

3. 

381 

0 

0 

* 

0 

1,85 

.40 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

81.6 

52,6 

67.1 

95 

28. 

37 

2 

58 

7 

0 

0 

0 

3.11 

.76 

22 

.0 

0 

T 

3 

0 

SPICER 

67,0 

35,5 

51.3 

78 

26. 

29 

13. 

406 

0 

0 

7 

0 

1.26 

.22 

.32 

8 

.0 

0 

■ 

0 

0 

STERLING 

80.0 

50,* 

65.2 

2.2 

96 

IT 

*3 

23 

82 

6 

0 

0 

0 

2.19 

.39 

.77 

22 

.0 

0 

» 

2 

0 

WALDEN 

68.9 

35.9 

52.* 

80 

27. 

28 

12 

371 

0 

0 

7 

0 

.26 

.14 

3 

T 

0 

1 

0 

0 

wATERDALE 

78.5 

*6.1 

62.3 

1.7 

93 

26 

36 

23 

116 

5 

0 

0 

0 

.81 

1.07 

.28 

1 

•  0 

0 

4 

0 

0 

WIGGINS  1  S« 

83.1 

*7.6 

65.* 

97 

27 

39 

23 

63 

10 

0 

a 

0 

1.25 

.33 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

60,7 

2.5 

l.*6 

.23 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  87  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

8,1 
a 

II 

• 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

3 

J 

Date 

f. 
a 
i 

Q 

No.  ol  Day. 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Day. 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

.10  or  More 

■SO  or  More 

1.00  or  More 

£< 

.°  a 

.  § 
St 

bl 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAPOSA  WB  AIRPORT  R 

76.  9 

40,7 

58.8 

-  1.2 

85 

15 

32 

23. 

180 

0 

0 

3 

0 

.39 

■  .10 

.06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLANCA 

77.8 

39.9 

58.9 

86 

28. 

30 

12 

183 

0 

0 

3 

0 

.14 

.10 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

CENTER 

76.0 

40,  4 

58.2 

83 

29* 

33 

1 

200 

0 

0 

0 

0 

.10 

,07 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEL  NORTE 

73.0 

40,7 

56.9 

.  2.2 

80 

25 

32 

1 

234 

0 

0 

1 

0 

.48 

•  .11 

.16 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

75.7 

43,4 

59.6 

63 

27. 

34 

8 

164 

0 

0 

0 

0 

.99 

,40 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

HERMT  7  FSE  // 

68.4 

28,2 

48.3 

•  2.4 

76 

27. 

20 

12 

494 

0 

0 

25 

0 

.70 

.  ,30 

.25 

30. 

T 

T 

8 

3 

0 

0 

MANASSA 

MONTE  VISTA 

73.8 

37,7 

55.8 

81 

15 

30 

23 

272 

0 

0 

s 

0 

.24 

.11 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

5AGLACHE 

75.8 

40.5 

58.2 

84 

27 

31 

9 

197 

0 

0 

1 

0 

.82 

.21 

.29 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

wAGCN  WHEEL  GAP   3  N 

71.2 

28.4 

49.8 

91 

13 

19 

12 

449 

1 

0 

0 

.58 

.30 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS  I  E 

60.3 

36.8 

48.6 

67 

19 

28 

8 

487 

0 

0 

1 

0 

.48 

.25 

8 

T 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

55,3 

-  1.6 

.49 

-  .17 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         102°  on  the  28+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:         19°  on  the  12th  at  Wagon  Wheel  Gap  3  N 

Greatest  Total  Precipitation:     4.26  inches  at  Holyoke 
Least  Total  Precipitation:  0.00  inch  at  Ordway 

Greatest  One-Day  Precipitation:      1.76  inches  on  the  22d  at  Leroy  7  WSW 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     14.5  Inches  at  Climax  2  NW 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    32  inches  on  the  2d  at  Berthoud  Pass 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Monlh 


Atxft  .^as  Com  sage 

WASI*  01 

AMY 

.31 

.13 

AROYA  6  NE 

■  06 

.  : 

•  02 

AVER  RANCH 

T 

.19 

.03 

T 

•  OS 

•  OS 

BRANDON 

.31 

.07 

.10 

BRANSON 

1,01 

•  92 

BUENA  VISTA 

.26 

.01 

•  14 

■  0  ' 

B'JTLER  ranch 

.03 

CAMPC  8  Sw 

.79 

.16 

CANON  CITY 

l.AA 

•  21 

.16 

..' 

CO*L0*LE  2  SM 

1.21 

.»1 

•  27 

.49 

■  06 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

.96 

.92 

,08 

7 

T 

T 

•  21 

OOHERTY  ranch 

.21 

■  01 

Bads 

.31 

•  OS 

•  09 

T 

.23 

EVEHSOLL  RANCH 

1.3a 

•  10 

.04 

FOROER  8  5 

.22 

T 

T 

.19 

FOUNTAIN 

.76  .11 

•  39 

■  07 

.02 

,07 

FOOLER 

T 

GARDNER 

.39  .20 

.14 

T 

T 

GUFFEy  10  SE 

1.2*  .40 

•  13 

HASwELL 

.32 

•  04 

.18 

■  06 

MOLLY 

.62 

•  02 

•  06 

JOHN  martin  DAM 

•  2« 

'.Of 

.  ' : 

karval 

1.1* 

.10 

•  SO 

KIT  CARSON 

,  39 

T 

•  1' 

.  "■  1 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

T 

7 

T 

T 

LAMAR 

.77 

.02 

01 

• 

.02 

T 

LA5  ANITAS 

.02 

!o2 

LA  VETA 

.64 

.1* 

.50 

T 

LEAOV I LLE 

.85 

.18 

.14 

.  1 

•  09 

T 

T 

LIME    3  5E 

LlMON  10  S$W 

.0* 

L  I  MQN 

.61 

.19 

.05 

MONUMENT  2  w5w 

NORTH  LAKE 

.51 

.19 

•  09 

ORDMAY 

.00 

PENROSE  3  NNw 

.61 

.26 

T 

PUEBtO  MB  AIRPORT  //R 

.11 

.02 

.02 

T 

T 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

•  08 

.07 

T 

.01 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

.0) 

.03 

ROCKY  FORO  2  ESE 

.18 

•  04 

■  OS 

RU5H  2  NNE 

.09 

RUlTON  PARK 

1.52 

.83 

.39 

Rye 

1.63 

.58 

SAL  IDA 

.38 

.16 

.08 

.12 

•  02 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  ?  MS*  // 

1.09 

.04 

SPRINGFIELD  B  5 

.77 

.31 

.09 

STCNINGTON 

1.09 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

1.81 

.30 

.20 

.45 

.11 

.05 

TACONY  7  SE 

T 

TRINIDAD 

.79! 

TRINIDA9  FAA  AIRPORT 

.39 

.14 

™ 

TROY    1  SE 

.39 

20 

TmIN  lakes  reservoir 

.41 

T 

7 

T 

.09 

T 

T 

TwO  BUTTES  1  NH 

1.60 

MALSENBURG  POmER  PLANT 

.97 

.14 

•  29 

•  04 

MESTCLIFFE 

.62 

.15 

.22 

•  03 

.07 

mETMORE  2  S 

.63 

.41 

.15 

.02 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

altenbern 

.96 

.10 

AM£  5 

.30 

.12 

'  ' 

T 

•  05 

ARTE5IA  2  E 

.33 

T 

T 

.02 

ASPEN 

2.23 

.03 

.16 

.0* 

.01 

.38 

BEOTHOUO  PASS 

1.87 

.13 

.52 

:" 

•  2* 

•  02 

•  02 

.08 

•  1 2 

BOND 

1.60 

.08 

.08 

•  26 

•  27 

flONMA"  RESERVOIR 

1.9' 

.62 

BRECkEnR IDGE 

2.01 

.13 

.20 

•  19 

•  IT 

.07 

1*06 

CEDAREDGE 

.'0 

.02 

•  06 

,19 

CIMARRON   3  SE 

Climax  2  nm 

2.02 

.37 

.26 

.  3  I 

COCmETOPA  CREEk 

.33 

* 

* 

* 

* 

.  2  * 

collrran 

.30 

7 

■  60 

COLORADO  NAT  MON 

,66 

.04 

T 

T 

T 

.19 

CORTEZ 

.02 

CRAIC 

1.99 

.03 

T 

,08 

•  *3 

CRESTEO  9UTTE 

1.53 

.73 

.03 

•  09 

•  30 

DELTA   1  E 

.19 

.03 

•  OS 

DILLON  l  E 

.71 

.07 

.04 

.21 

.05 

T 

.03 

T 

DOLORES 

.09 

T 

•  OS 

•  01 

OuRANGO 

.10 

.04 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

1.02 

.13 

.11 

•OS 

•01 

,o.> 

■  19 

ELECTRA  LAKE  //R 

.231 

FORT  LEWIS 

.14 

7 

.03 

T 

PHASER 

1.86 

.12 

a  16 

.35 

•  03 

•  OS 

•09 

.09 

FRUITA  2  N 

.21 

T 

.  "<2 

T 

.09 

GATEWAY   1  5W 

.37 

7 

T 

•  16 

GLENmOOD  SPRINGS  1  N 

1.19 

T 

T 

•AS 

GRAND  JUNCTION  wB  AP  //R 

.16 

T 

7 

T 

T 

.08 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

.0« 

GRAND  LAKE    1  WNW 

2.39 

.07 

•  20 

•  ST 

.OS 

.  0  1 

•  97 

.01 

GRAND  LAKE  6  SSW 

: . 7: 

.10 

.07 

.01 

.  0  1 

■  SO 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

1.19 

.04 

•  16 

.  '.  5 

.12 

.01 

•  20 

•02 

GUNNISON 

.-1 

.03 

.10 

T 

.17 

T 

HAMILTON 

2.07 

.33 

•  10 

•  0* 

•  7* 

•09 

HAYOEN 

2.06 

.03 

.05 

•oi 

. 

■  60 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

1.80 

.19 

.35 

•  26 

IGNACIO  1  N 

.17 

KOEMMLING 

K03 

.10 

.04 

.21 

.02 

•02 

.27 

LAKE  CITY 

.92 

LITTLE  DOLORES  9  NE 

.70 

T 

7 

T 

T 

.16 

LITTLE  HILLS 

1.37 

T 

.02 

T 

.01 

•  IS 

MANCOS 

T 

T 

MAP V 1 N£ 

MAYBEIL 

1.13 

.03 

.08 

.01 

.01 

.09 

MEEKER 

2.78 

.03 

.  1* 

.6* 

MEREDITH 

2.03 

.03 

.12 

.06 

•AT 

MESA  vERDE  NAT 

.031 

MONTROSE  NO  I 

.6« 

7 

•01 

.08 

MONTROSE   NO  2 

.*» 

T 

.08 

•  08 

13     U  15 


.30  .70  .24 
.01     .02  .02 


16     17  I  18  I  19 


23      24      25      26      27      28      29  30 


7  .09 


.03  .02 
.08  .12 


.10 
.03 


.10 

.oi 
.oi 


.id 


.13 
.01 


.01 


.09  .09  .02 
T 

7  .02 


.01     .01  .06 


.09  .06 
.11  7 


.08  .02 
.19     .21  .99 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

]  1 

 L 

2  | 

3 

4  | 

5  1 

6 

7      8  | 

NORThDAlE 

.03 

NORWOOD 

•  *8 

T 

,91 

•  09 

•  11 

•  0* 

.23 

PAGOSA  SPRINGS 

•  Of 

.02 

PAlISADE   1  S 

.28 

.05 

•  1* 

PALISAO?  LAKE  2  SSE 

•  14 

T 

.14 

PAON  t  A 

,44 

■  20 

PARADOX 

•  20 

•  OS 

PABSMALL    10  SSE 

1.92 

.25 

.20 

.20 

.17 

T 

,08 

PITKIN 

1.20 

.10 

.10 

.  99 

.29 

.10 

PLACERVILLE 

,67 

PYRAMID 

1,89 

RANGELY 

.20 

*08 

.01 

T 

REDSTONE 

1,8* 

.05 

!oe 

.15 

T 

T 

.63 

RICO 

1.12 

.12 

.05 

•  05 

.05 

RIFLE  2  ENE 

1 ,  1* 

•  16 

•  05 

T 

.34 

SAPINERO  •  E 

.58 

SARGENTS 

,58 

T 

SHOSHONE 

W*3 

T 

.06 

•  *0 

SILVERTON 

.89 

.  .17 

.16 

.17 

.20 

STEAMBOAT  SPRINGS 

2,*8 

.0* 

.  1  1 

.09 

•  58 

TACOMA 

.36 

.20 

.05 

T 

T 

TAYLOR  PARK 

,90 

.05 

*iS 

•  10 

•  20 

TELLURIDE 

•  66 

"Si 

.03 

.27 

URAVAN 

.21 

.01 

•  05 

.01 

VALLECI TO  DAM  // 

.10 

.06 

.05 

.02 

•  01 

T 

WINTER  PARK  // 

2.16 

.03 

.50 

.25 

.20 

.03 

•  02 

•  02 

WOLF  CREEK  PASS  4  w 

.18 

T 

•6* 

* 

YAMPA 

2,90 

.70 

.27 

.02 

YELLOW  JACKET  1NW 

.22 

|06 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

03 

AKPON  FAA  AIRPORT 

2.61 

01 

.13 

BONNY  DAM 

2.86 

•  05 

,06 

BURLINGTON 

1.00 

*  33 

CHEYENNE  wELLS 

.T3 

.09 

.16 

.01 

FLAGLER  2  NW 

.96 

T 

T 

.1" 

.07 

.10 

FLEMING  1  S 

3,00 

.0* 

.06 

.03 

.07 

.03 

•  41 

GENOA  1  w 

1,09 

.02 

.13 

lO! 

.03 

T 

MOLYOKE 

4.26 

•  05 

I  DAL  I  A 

3.53 

n\ 

'aI 

»J 

LEROY  7  wSW 

4.04 

.35 

OTIS  11  NE 

3.22 

.03 

.18 

.12 

STBATTON  3  NE 

1.29 

.02 

.32 

VONA 

•  62 

,03 

•  06 

WRAY 

3,06 

.19 

T 

■09 

•  55 

T 

YUMA 

3,55 

.13 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

04 

ALLENSPARK 

ANTERO  RESERVOIR 

•  14 

BAILEY 

.59 

'o* 

17 

BOULDER 

1.27 

Ui 

!  16 

T 

T 

T 

T 

.  1 1 

BRIGGSDALE  2  Nw 

2.15 

.01 

.05 

1.16 

•  38 

8YERS 

1,99 

•  03 

.  1  t> 

.13 

CARIBOU  RANCH 

WTO 

*  n 

CASTLE  ROCK 

1.06 

CHEESMAN 

1.90 

•  64 

!09 

.10 

T 

T 

T 

CHERRY  CREEK  DAM 

2,87 

.20 

,1* 

T 

■  02 

DENVER  WB  AIRPORT          / /R 

,82 

T 

.12 

DENVER  wB  CITY  R 

,90 

*nl 

.03 

.15 

EASTONvlLLE    1  NNW 

•  *T 

.06 

E ASTONVILLE  2  NNE 

,98 

.03 

!o7 

!l2 

EASTCNVILLE  6  W$W 

•  *6 

.05 

.1* 

.07 

ELBERT 

1.53 

• 

• 

ELBERT  2  WNW 

ELBERT  3  SE 

2,19 

* 

■  09 

ELBERT  4  SSW 

1.9* 

!25 

.15 

,10 

ELBERT  5  SW 

1.02 

.25 

.10 

.23 

ELPERT  B  SW 

,78 

ESTES  PARK 

1.03 

•  02 

T 

• c' 1 

T 

EVERGREEN 

2.01 

•  ^* 

.09 

FAIQp|_Av  // 

.T3 

.17 

t 

.11 

■  01 

FORT  COLLINS 

.54 

.11 

.09 

T 

.01 

T 

.01 

.20 

FORT  LUBTON    1  N 

1.25 

.20 

•  20 

.0'' 

FORT  MORGAN 

2.54 

T 

■  02 

GEORGETOWN 

W*3 

•  33 

.10 

•  01 

.01 

GRANT 

.57 

.04 

!o6 

.03 

.02 

GREELEY 

.99 

.02 

.16 

.08 

GRPVER  10  W 

1.36 

•  06 

.  OE 

•  18 

•  02 

.27 

HARTSEL 

T 

T 

HAWTHORNE 

1,06 

.31 

.10 

IOAHO  SPRINGS 

1,24 

.45 

!28 

.Ok 

T 

JONES  PASS  2  E 

1  .96 

JULESflURG 

3.84 

•  IB 

,  94 

•  02 

.17 

kassler 

1.26 

•  23 

.01 

KAUFFMAN  4  SSE 

1,58 

■  1 1 

.15 

KlOwA  5  SE 

1.78 

.26 

.2( 

',2b 

KIOWA  4  St 

1.81 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

1 .02 

LAKEwOOD 

.84 

M 

!25 

!03 

.10 

LONQMONT  2  ESE 

1.28 

T 

.18 

T 

•  26 

•  02 

PARKER    9  E 

WT7 

•  30 

•  05 

•  10 

RED  FEATHER  LAKES 

1.89 

.to 

.25 

.07 

.09 

.  1* 

.16 

SEDALIA  4  SSE 

SEDGWICK  5  5 

3.11 

■  03 

.  OS 

.13 

.06 

.06 

•  49 

SP1CER 

1.2*. 

.27 

,03 

•  12 

.02 

.01 

sterl I NG 

2. 1  < 

T 

.10 

.26 

T 

•  1^ 

MATEROALE 

.91 

.26 

.13 

.12 

WIGGINS  7  SW 

1.29 

■  10 

.33 

WINDSOR 

V  2.06 

1.11 

.16 

.01 

rio  grande  drainage 

basin  OS 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  R 

.39 

.08 

.06 

.05 

.04 

BLANCA 

.10 

.0* 

CENTER 

.10  T 

7 

.03 

.07 

T 

OFL  NORTE 

.".ft 

.16 

.06 

.05 

.1* 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

.99 

.17 

.20 

.11 

.01 

T 

.40 

HERMIT  7  ESE  // 

.'0 

.05 

.15 

.23 

MAN AS  SA 

MONTE  VISTA 

.2* 

.07 

.02 

T 

T 

.04 

Day  of  Month 


13     14  IS 


19     20  21 


22     23     24     25     26  27 


28     29  30 


T  T 
.06  .15 


.03  .02 
.06  .02 


.23   1.55  .07 


.96 
T 

1.26 
.09 
1.76 

1.3? 
.05 
.07 
.36 


.53 
,04 


.09  T 
.13  .01 


.05 
.30  1.10 


.12 
,67 
.36 


.07 

.77 

.08     .30  .07 


.06     ,06  .Of 
T 

T 

.01  T 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


SAeuACME 

>A*ON  WHCCL  4«  9  N 
.01'  C«Et«  P»SS  1  C 


10     11     12     13     14  IS 


27     28     29     X  31 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 

Location  Amount  and  time  of  observation  General  Storm  Period 

Town  Lat.  Long.  5/29  Obs     5/29  Obs     5/30  Obs     5/31  Obs      Total  Began  Ended  Type  of  Gage  accuracy 


Brl  s  t  ol 

38  *  07 ' 

102°18' 

5 

50 

5/29 

NA 

5/30  NP 

Glass 

tube 

Good 

Car It  on 

38°05* 

102°24' 

5 

;> 

8am 

5 

5 

Glass 

tube 

6" 

Good 

Ch 1 v 1 ngt on 

38°25' 

102 °37' 

3 

5 

Glass 

tube 

4" 

Good 

Eads 

38° 19' 

102°39' 

4 

0 

Glass 

tube 

4" 

Good 

Granada 

38°00' 

102°18' 

3 

9 

6pm 

2 

5  6pm 

6 

4 

5/29 

7a 

5/30  6p 

Glass 

tube 

5" 

Good 

Granda  15  S 

37°51' 

102°17' 

3 

9 

6  pm 

2 

4  6pm 

6 

3 

5/29 

7a 

5/30  Bp 

Glass 

tube 

5" 

Good 

Har  tman 

38°07' 

102°13' 

3 

1 

6pm 

3 

0 

6  pm 

6 

1 

5/29 

NA 

5/30  NP 

Glass 

tube 

5" 

Good 

Holly  21  S 

37  °43 ' 

102° 07 1 

3 

M 

1 

3  6pm 

5 

1 

5/29 

7a 

5/30  6p 

Glass 

tube 

4" 

Good 

Kernmsn  4  E 

38°08' 

102°32' 

7 

5 

5/29 

NA 

5/30  NP 

Glass 

tube 

5" 

Good 

Kernman 

38  °  07 ' 

102  37  * 

6pm 

9  6pm 

5/30  NP 

Glass 

tube 

Lamar  5  ENE 

38°07' 

102°31' 

5 

8 

5/29 

Noon 

5/30  NP 

Glass 

tube 

5" 

Fair 

Lamar  58  W 

38°01' 

102°38' 

3 

0 

6  pm 

2 

0  pm 

S 

0 

5/29 

9a 

Glass 

tube 

Good 

Lamar 

38°10 

102°37' 

7 

8 

Glass 

tube 

5M 

Good 

Lamar  12  N 

38°17 

102°36' 

7 

8- 

Buckets 

Good 

McClave  5  N 

38°15 

30" 

102°46' 

0 

5 

5oon 

1.0  6pm 

2 

1 

8am 

3 

6 

5/29 

8a 

Glass 

tube 

Good 

McClave  10  NW 

38°  18 

102° 57' 

2 

5  pm 

2 

5 

5/29 

8a 

Glass 

tube 

Good 

McClave  12  N 

38°19 

102°50 

3 

1  5pm 

3 

1 

5/29 

7a 

Glass 

tube 

Good 

McClave  2  N 

38°10 

102° 50 

3 

2 

3 

2 

5/29 

am 

Glass 

tube 

Good 

McClave  1  S 

38°  07 

102° 50 

4 

:» 

4 

5 

5/29 

Glass 

tube 

Good 

Towner 

38°  28 

102°05 

4 

8 

5/28 

Noon 

5/30  NP 

Glass 

tube 

5" 

Good 

Towner  6  SW 

38°22 

102°05 

4 

8 

6pm 

5  4pm 

5 

3 

5/29 

NA 

5/30  NP 

Glass 

tube 

5" 

Good 

Wiley 

38°  09 

102°43 

4 

'i 

6pm 

2 

0 

8am 

6 

0 

5/29 

7a 

5/30  NP 

Glass 

tube 

Fair 

Wiley  3  NE 

38°12 

102°41 

4 

i' 

10am 

1 

0  pm 

5 

0 

5/29 

7a 

5/30  ? 

Glass 

tube 

Good 

Wiley  3  NW 

38°  13 

102°45 

1 

0 

Noon 

3 . 5  5pm 

0 

7 

5 

2 

5/29 

7:30a 

5/30  NP 

Gage 

Fair 

Deora 

37°  38 

30" 

102°52 

30" 

3 

3 

5/29 

? 

5/30  ? 

Glass 

tube 

Good 

•  Amity  Canal  North  of  town  overflowed,   sending  2  ft.   of  water  thru  town. 

e  Heaviest  rain  May  29,  railroad  and  road  in  the  vicinity  flooded;  pome  cropB  washed  out. 

#  Heaviest  rain  Friday,   May  29. 

%  Slow  steady  rain  until  Noon  May  29,   intermittent  heavy  rainfall  until  6  pm  May  29. 


SMNtoNM 


m.  toUowlag  Sum  |ad«r 
-  »1  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JUNE  1964 


Station 

Day  01  Month 

• 

07 
4 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

63 

60 

70 

65 

80 

82 
45 

86 

75 

80 

85 

85 

86 

60 

82 

83 

86 

88 

85 
55 

86 
60 

86 

88 

85 

80 

87 

89 

93 

91 

93 

91 

86 
57 

92.9 
53.7 

BL'ENA  VISTA 

MAX 
MIN 

60 

63 

58 

70 
3  8 

74 

75 
4 1 

78 

3  3 

76 
35 

73 
40 

74 
38 

75 

73 

73 

73 

82 
37 

84 

82 

79 
43 

76 
37 

77 
39 

75 

71 
37 

76 
36 

82 

83 

83 

82 

90 

78 

77 
41 

75.4 
39.5 

CANON  C 1 TY 

MAX 
MIN 

61 

56 

75 

71 

79 

81 
52 

89 
53 

87 

81 

78 

84 
52 

82 

60 

79 

84 

91 
62 

89 

87 

88 

88 

79 

76 

SO 

66 

90 

91 

94 

91 

91 

88 

60 

92.6 
94.9 

CCALDALE  2  sw 

MAX 
MIN 

64 

57 

64 

70 

75 

79 

79 

47 

71 

78 

80 
43 

77 
40 

82 

71 

78 

84 

84 

81 

76 

76 
35 

79 

80 

78 

79 

85 

86 

87 

85 

64 

83 

77,7 
42.1 

COLORADO  SPRINGS  V.B  AP 

MAX 
MIN 

57 

51 

73 

67 

74 

80 

85 
54 

72 
54 

78 
52 

73 

81 

80 
53 

75 
52 

72 

81 

89 

87 
56 

80 
56 

85 

5  0 

76 

73 

76 
5  1 

76 

66 
5 1 

87 

90 

91 

91 

86 

66 
53 

78.7 
91.2 

DELHI 

MAX 
MIN 

64 

63 

82 

71 

84 

90 

92 

5 1 

87 
5 1 

87 

85 

92 

87 

52 

80 
53 

81 

88 

97 

95 

91 

95 
55 

98 

83 

62 
5  3 

82 

92 

93 

96 

96 

97 

92 

93 
57 

87.2 
52.7 

EADS 

MAX 
MIN 

64 

64 

81 

70 
5  3 

75 

86 
54 

92 
56 

83 
57 

84 
49 

80 
50 

91 
5  8 

88 

84 
57 

77 
5  5 

83 
■  2 

96 
61 

97 

93 
63 

92 
53 

90 
56 

84 

81 

52 

85 

90 
50 

93 

95 
60 

96 

98 

95 

92 
59 

86,0 
55,0 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 
MIN 

77 

70 

87 
5  3 

76 
58 

84 

50 

94 
57 

102 
55 

91 
55 

94 

4  9 

92 
55 

92 
60 

97 

62 

91 
6  1 

86 
57 

83 
5  8 

92 
66 

101 
64 

96 

5  9 

100 
58 

95 
60 

92 

69 
68 

87 
58 

94 
52 

98 

97 
60 

98 
59 

99 
59 

101 
65 

100 
60 

91.6 
99,1 

FCRDER  6  S 

MAX 
MIN 

64 

65 

82 
45 

73 
52 

79 

89 
49 

93 
54 

87 
50 

84 
46 

76 
49 

90 
59 

65 
56 

80 
58 

81 
54 

85 
49 

98 

62 

95 
57 

87 
61 

92 
51 

88 
54 

81 
54 

81 
53 

83 
4  1 

90 
4  5 

95 
57 

96 
53 

97 
53 

98 
62 

96 

92 
53 

96.1 
52,9 

HOLLY 

MAX 
MIN 

62 

59 

69 

83 

78 

75 
50 

90 
63 

97 

8  5 

88 
53 

82 
55 

91 
5  3 

93 
56 

90 
58 

80 
55 

83 
63 

93 
62 

99 
56 

90 

92 
54 

97 

63 

84 

83 

92 

94 

99 

97 

99 

99 
58 

66.8 

56.0 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

67 
45 

67 

81 

50 

79 
57 

80 
50 

89 
56 

95 
58 

95 
65 

86 
49 

86 
52 

95 
58 

92 
58 

88 
56 

78 
56 

85 

52 

98 
65 

100 
70 

99 
61 

93 
47 

94 
57 

67 
58 

83 
55 

85 
49 

92 
4  7 

96 

60 

98 

60 

98 
59 

100 

97 

95 
60 

69.3 
56,6 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

57 

67 

80 

70 
52 

75 
50 

87 

90 
57 

88 
55 

82 

45 

77 
46 

90 
59 

85 
56 

84 
62 

80 
52 

64 
48 

95 
63 

97 

55 

B8 
69 

90 
51 

85 
58 

80 

80 
50 

84 

42 

90 

94 

97 
58 

99 

95 

93 
36 

84,9 
34.3 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 

67 
5  I 

84 

76 
56 

85 
53 

91 
57 

98 

59 

82 

88 
56 

83 
52 

9U 
67 

89 

60 

82 

60 

80 

60 

88 
5  8 

101 
68 

101 
74 

89 

6  3 

95 
5  a 

86 

60 

84 

85 
57 

63 
51 

94 

100 

100 
62 

101 
6  5 

102 

95 

97 
65 

99,0 
99,7 

LAMAR 

MAX 
MIN 

68 

67 

82 

74 
53 

78 

88 
57 

98 
57 

86 
63 

86 
4  7 

83 
53 

97 
61 

90 
5  1 

89 
55 

78 
57 

85 
5  3 

98 
65 

100 
73 

90 

5  9 

95 
49 

68 

5  5 

85 

85 
57 

84 
47 

93 

97 

63 

99 
6 1 

99 

100 

97 

96 
59 

98.5 
96.3 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

64 

69 

83 

74 

55 

83 

89 
55 

95 

55 

93 
57 

88 
46 

94 
57 

91 

Si, 

85 

59 

66 
56 

87 
5 1 

87 
5  I 

99 

85 

98 

101 

101 

102 

98 

97 
60 

99.1 
94.9 

LA  VETA 

MAX 
MIN 

59 
36 

56 
38 

70 

70 
36 

72 
36 

81 
40 

82 
45 

79 
42 

78 
5  1 

60 
36 

82 
37 

78 
40 

78 
40 

76 
42 

81 
4  2 

84 
51 

81 
52 

80 
6  1 

78 
44 

82 
40 

82 
3  9 

75 
3  8 

72 
36 

83 

42 

63 
52 

83 

50 

84 
5  I 

86 

50 

96 
5 1 

95 

51 

76.1 
43,5 

.LEADVILLE 

MAX 
MIN 

45 
28 

50 

53 

56 

59 

61 

67 

48 

64 

65 

60 

63 

61 

62 

70 

65 

68 

64 

62 

63 

63 

43 

65 

68 

70 
38 

72 

73 

68 
41 

65 
38 

65 
36 

61,6 
34,4 

LIMON  10  SSW 

MAX 
MIN 

54 

36 

60 
42 

75 
43 

66 
47 

74 

84 
48 

86 

50 

82 
52 

78 
4  7 

71 
46 

82 
46 

80 
48 

76 
49 

69 
47 

78 
4  8 

90 
59 

85 
53 

87 
49 

64 

46 

79 
4  8 

73 

50 

72 
48 

78 
39 

85 
4  3 

86 

83 
47 

85 
4  8 

92 
52 

90 
54 

93 
55 

79.6 
67,6 

LIMON 

MAX 
MIN 

55 
38 

60 
42 

77 
43 

66 
47 

75 
42 

84 
51 

86 

50 

70 
54 

76 

42 

71 
48 

82 

51 

79 
52 

75 
50 

69 
49 

79 
44 

91 
61 

67 
51 

79 
4  7 

83 
44 

78 
48 

74 
3  1 

70 
47 

77 
42 

85 
42 

90 

91 
47 

90 
4  8 

93 
36 

69 
57 

89 
94 

79.0 
46.2 

MONUMENT  2  WSW 

MAX 
MIN 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

55 

52 

63 

59 

70 

73 

74 
4 1 

64 

74 

77 

71 

71 

69 

74 

75 

79 

76 
38 

69 
42 

73 
39 

76 

75 

71 
43 

72 
3 1 

7  5 

75 

78 

80 

78 

75 

75 
44 

71,6 
37,7 

PLEBLO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 

62 

81 

76 

83 

89 

93 

78 

85 

77 

89 
5 1 

87 

82 

81 

89 

98 

96 

87 

93 

50 

84 
5 1 

79 

83 
5 1 

82 

93 

97 

96 
52 

97 

96 

93 

92 
53 

66,1 
32.6 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 
MIN 

67 

67 

85 

75 

84 

91 

93 
5 i 

87 

88 

84 
5  3 

93 
60 

90 

86 
57 

82 

89 

100 
62 

97 

93 
56 

94 

88 

86 

84 
55 

63 
45 

94 

45 

97 

98 
55 

100 
5  7 

99 

93 

94 

57 

88,7 
93,7 

RUSH  2  NNE 

MAX 
MIN 

63 

64 

77 

67 
36 

76 

81 
43 

84 

74 

76 

4  2 

75 
43 

83 
40 

79 
45 

82 
49 

79 

81 

93 
54 

89 
56 

82 
42 

86 

79 

87 

63 
47 

76 
39 

86 
4  7 

91 
50 

93 
52 

9* 

4  7 

90 

91 

89 
45 

91,7 
45,3 

RLXTON  PARK 

MAX 
MIN 

47 

46 

60 

55 
3 1 

65 

72 

71 

71 
33 

65 

3 1 

68 

68 

65 
35 

73 
35 

72 
38 

71 

76 
39 

63 
40 

79 
34 

70 
35 

72 
32 

78 

70 
37 

62 
22 

71 
38 

72 

86 

40 

76 
4 1 

73 
42 

92 
42 

70 
39 

69,6 
35.2 

RYE 

MAX 
MIN 

51 

52 

71 

61 

77 

81 

83 
42 

75 
5  i 

83 

77 

80 

88 

76 
45 

80 

»3 

89 
45 

89 
52 

81 
5  0 

82 
42 

40 

89 

72 
43 

78 
34 

88 

40 

84 

83 

90 

90 

89 
55 

89 
43 

79.7 
44.1 

SAL  IDA 

MAX 
MIN 

65 

62 

70 

77 
3  7 

78 

81 

82 
43 

78 

78 

80 
50 

82 
43 

79 
35 

77 

75 

83 

84 
45 

82 
47 

'5 

77 
37 

81 
4 1 

60 

40 

76 

78 
35 

81 
40 

84 
45 

94 
46 

85 
69 

99 

90 

80 
44 

73.6 
43.2 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 
MIN 

66 

62 

80 

71 

77 

87 

94 
5  3 

89 

85 

83 

88 

89 

89 

79 

79 

91 

94 

91 
5  4 

94 
53 

92 

84 

82 

79 

68 

91 

92 
58 

9! 

60 

.  94 

92 
62 

94 
57 

89,6 
93,8 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 
MIN 

70 

65 

84 

78 

93 

86 

84 
52 

88 
55 

90 

69 

a,  } 

92 

94 

92 
^  7 

94 
54 

91 

61 
5 1 

89 

90 

92 
60 

95 

60 

94 
57 

87,2 
93,7 

SLGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

41 

49 

51 

54 

57 

61 

60 

54 

62 

61 

56 

62 

60 

56 

65 

64 

64 

54 

60 

60 

63 

47 

65 
2  5 

67 

70 

71 

71 
3  8 

69 

64 

63 

33 

39,9 
30.9 

TACONY  7  SE 

MAX 
MIN 

81 

88 

91 

85 

63 

80 

86 

97 

95 

8  5 

91 

81 

82 

92 

85 

97 

98 

99 

92 

91 
54 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

60 
40 

59 
42 

73 
50 

70 

78 

86 

85 

84 

83 

86 

83 

84 

80 

79 
52 

65 
5  2 

90 

90 

84 

87 

67 

87 

85 

78 

86 

66 

89 

90 

98 

86 

85 

55 

92.4 
94.3 

TRINID'C  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
38 

64 

74 

70 

81 

86 

89 

76 

85 

89 

88 

85 

75 

82 

86 

92 

92 

85 

90 

90 

85 

61 

80 

87 

88 

89 
56 

91 
62 

91 

83 

85 

56 

83.4 
32.7 

ThO  BUTTES  1  Nw 

MAX 
MIN 

67 
43 

78 
44 

82 
46 

80 
49 

76 
47 

95 
55 

92 
56 

89 
58 

88 
48 

85 
48 

89 
55 

90 
56 

85 

49 

86 
56 

84 
53 

80 
54 

89 
96 

95 
53 

96 
59 

92 
55 

90 
52 

91 
50 

80 
49 

90 
49 

95 
50 

94 

51 

94 

62 

96 
64 

95 
65 

96 
59 

89.0 

93.0 

wALSENBuRG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

60 
42 

61 
42 

73 
48 

70 
47 

79 
48 

85 
48 

85 
47 

83 
47 

82 
55 

81 
46 

82 
49 

80 
45 

80 
48 

79 
51 

84 

69 

89 
52 

88 

52 

86 
56 

84 
43 

85 
43 

87 
46 

85 
44 

79 
41 

87 
45 

89 
57 

89 
51 

90 
55 

89 
56 

85 
60 

68 

56 

92.1 
49,0 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

59 

32 

58 

40 

68 
42 

68 

35 

71 
34 

75 
42 

77 
34 

72 
41 

76 
46 

77 
35 

74 

39 

77 
33 

70 
41 

72 
36 

81 

37 

82 
35 

79 
45 

71 
43 

75 
39 

76 
43 

76 
36 

70 
34 

76 
30 

80 
31 

83 
38 

83 
39 

84 

41 

63 
44 

91 
49 

79 
38 

75.2 
36.4 

wETMOPE  2  S 

MAX 
MIN 

56 
36 

55 
48 

72 
43 

68 
41 

76 
42 

76 

42 

85 
45 

'9 
47 

80 

46 

74 
49 

81 
48 

88 
49 

72 
52 

72 
52 

83 
47 

88 

50 

86 
56 

84 
52 

64 
47 

83 
46 

75 
49 

75 
42 

79 
42 

86 
49 

86 
53 

90 
55 

92 
56 

69 
56 

95 
61 

86 
52 

79.3 
46.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JUNE  1964 


Station 

Day  01  Month 

Si 
■ 

1 

2 

3 

g 

7 

g 

g 

1 0 

jj 

12 

1 3 

14 

IS 

1 6 

18 

23 

24 

 - 

"1 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

1 
> 
< 

COLOO'DO  DRAINAGE 
PASIN  02 

AL  TENBERN 

M4  « 

MIN 

76 

36 

79 
36 

75 
43 

82 
36 

84 

46 

86 
47 

82 
46 

68 
4  J 

82 
32 

79 

77 
43 

83 

80 
43 

60 

69 

" 

83 

74 

80 

81 

82 

4  0 

72 

33 

86 

89 

3  9 

91 
40 

93 
41 

91 
48 

86 
68 

91 
47 

66 
48 

62.4 
41.4 

ARTESIA  2  £ 

MAX 
MIN 

74 

73 

76 

79 

64 

79 

76 

80 

85 

86 

75 

86 

88 

84 

70 

71 

60 

71 

68 

76 

85 

87 

9i 

86 

76 

.7 

76.6 

ASPEN 

MAX 
MIN 

61 

64 

63 

66 

70 

72 

75 

65 

75 
3 1 

73 

66 

72 

73 

66 

77 

75 

79 
40 

*  5 

7C 
39 

72 
33 

72 
38 

57 

3 ' 

72 
31 

78 

37 

80 

42 

83 
44 

65 

46 

79 
64 

77 
47 

77 
43 

71.9 
38,6 

BERTmOUD  pass 

MAX 
MIN 

43 
26 

41 

26 

45 
28 

48 
28 

48 

29 

50 
30 

48 
33 

61 
28 

39 
25 

48 

30 

54 
30 

-8 

28 

55 
31 

50 
29 

49 

30 

6 : 
37 

60 
35 

63 
27 

44 

i  9 

56 
26 

49 

31 

54 

23 

35 
24 

56 
28 

62 
37 

68 
38 

67 
60 

68 

36 

63 
36 

37 
36 

52.9 
30.5 

BCND 

MAX 
MIN 

66 
35 

68 
39 

70 
41 

73 
40 

74 
40 

77 
42 

84 
43 

75 

40 

84 
33 

62 
50 

74 
43 

77 
38 

79 
41 

72 
42 

65 
38 

83 
4  3 

84 

69 

76 

77 

77 

60 

79 

85 

68 

66 

68 

84 

81 

79 
66 

77.9 
61.9 

CEOAREOGE 

MAX 
MIN 

71 

77 
43 

70 

73 
41 

79 
47 

81 
94 

80 
S3 

75 
40 

79 

42 

78 
4  J 

74 
45 

79 
42 

80 
6  4 

76 

85 

83 

79 
57 

69 
60 

76 

78 

77 

67 

77 

84 

86 

a  | 

86 

82 

83 

80 
56 

78.6 
47,3 

CIMARRON  3  SC 

MAX 

M.N 

CLIMAX  2  Nw 

MAX 
MIN 

60 
26 

45 
29 

45 
29 

49 

2  | 

50 
30 

56 
35 

60 
37 

55 
26 

58 

2  6 

56 
3 «, 

57 
35 

57 
28 

54 
35 

49 
29 

62 

61 

61 

55 

'  ! 

55 

37 

55 

37 

61 

66 

65 

65 
38 

60 
36 

36 

56 
35 

56.0 
32.3 

CCCHETOPA  creek 

MAX 

f :  n 

62 

66 

33 

64 

71 
30 

72 

75 

77 

74 
32 

69 
3 1 

71 
33 

75 
30 

70 

75 
3  I 

75 

70 

81 

79 

61 

65 

73 

75 
2  6 

76 

60 

75 

80 

8; 

82 

81 

70 

75 
33 

72,6 
31.3 

collbran 

MAX 
M  1  N 

72 
42 

77 
43 

74 

77 
39 

79 

64 

80 
59 

70 
40 

60 
4 1 

78 
5 1 

76 

80 

40 

79 
-  3 

77 

88 
42 

85 

5  3 

77 

73 
39 

77 

77 

77 

67 

82 

87 

89 

66 

65 

66 
34 

79,8 
46.2 

COLORADO  NAT  M0N 

MAX 
MIN 

75 

61 

80 

80 

85 

87 

86 

76 

80 

Bl 

79 

87 

64 

80 

91 

90 

87 

80 

7^ 

79 

82 

83 

83 

89 

94 

85 

91 
62 

83 

63 

63,9 
33,0 

C0RTE2 

MAX 
MIN 

73 

79 

78 

79 

82 

63 

82 
SO 

71 

81 

80 
4  3 

80 
42 

81 
38 

82 
39 

80 

88 

87 
5  3 

84 
57 

75 

79 
50 

61 
45 

81 
42 

80 

86 

38 

88 

89 

88 

65 

89 

67 

68 

60 

62.0 
46.2 

CRAIG 

MAX 
MIN 

64 

72 
36 

72 

71 
43 

75 
40 

79 

77 
88 

58 

38 

76 

74 
42 

70 

74 
36 

75 
3  9 

70 
43 

62 

81 

77 

65 

40 

67 
40 

71 
43 

66 

73 
37 

81 

85 

17 

86 

78 

64 

79 
33 

74.1 
42.6 

crested  Butte 

MAX 
MIN 

$4 

33 

61 
34 

59 

37 

63 
29 

66 
32 

69 
37 

73 

3  7 

68 

32 

71 
29 

70 

4C 

67 
36 

69 
29 

68 
35 

65 
34 

7S 
32 

;? 

71 
39 

69 
36 

66 
34 

67 
35 

68 
33 

66 
3  3 

69 
27 

73 
33 

77 
36 

79 

38 

77 
39 

75 

72 
36 

72 
37 

69,0 
35,0 

DELTA   1  E 

MAX 
MIN 

78 

80 

75 

80 

65 

89 
52 

"6 
■  3 

72 

85 

85 
52 

82 

85 

83 
4^ 

82 

93 

92 
5  5 

83 

85 
40 

83 

84 

86 

73 
42 

83 

93 

95 

93 

93 

90 

69 

87 

32 

85.1 
67.0 

DILLON  1  E 

MAX 
MIN 

SO 

52 

57 

61 
32 

61 

66 

72 
33 

70 
32 

70 
35 

70 
3  7 

61 
30 

68 
25 

63 
30 

61 
31 

75 
2  8 

74 
34 

73 
3 1 

68 
34 

67 

2  9 

68 
26 

69 

65 
30 

68 
25 

73 
30 

76 

76 
34 

75 
36 

'3 

70 
3  4 

71 
33 

67,7 
31.3 

DLRANGO 

MAX 
MIN 

71 
31 

74 

75 
39 

62 

81 

83 

79 

68 

79 

80 

76 

82 

80 

80 

87 

«7 

78 

75 

79 

79 

81 

78 

63 

86 

67 

87 

65 

84 

86 

67 
48 

80.6 
38.9 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 

62 
38 

70 

75 

77 

81 

83 

56 

82 

81 

73 

77 

80 

73 

85 

83 

81 

66 

72 
36 

77 

79 

62 

79 

84 

87 

89 

90 

95 

84 

64 

43 

77.3 
39.3 

PCRT  LEk.!S 

MAX 
MIN 

59 
32 

69 
35 

69 
39 

75 

76 
4 1 

77 

76 

63 

75 
35 

75 
3** 

72 

75 

75 

75 

85 

87 

82 

73 

78 

75 

60 

70 

77 

79 

84 

81 

79 

79 

81 

81 
54 

76.0 
36.6 

PHASER 

MAX 

MIN 

53 
31 

56 

33 

59 

27 

62 

30 

62 

23 

66 

74 

»3 

65 

71 

63 

68 

'0 

61 

74 

23 

7* 

i  ■ 

73 

24 

58 

29 

67 

22 

65 

29 

68 

22 

48 

3  0 

68 

21 

72 

24 

72 

27 

77 
.  e 

75 

34 

73 

32 

70 

30 

70 

30 

66.3 

27,  1 

FRuITA  2  N 

MAX 
MIN 

80 
51 

87 

52 

84 
57 

85 

69 

91 

96 

73 

86 

83 

82 

85 

82 

83 

94 

88 

S'l 

83 

64 

86 

75 

4  | 

86 

50 

92 

95 

96 
5  n 

92 

89 

92 
6 1 

66 

63 

86,3 
30,6 

GATE.AY  1  SM 

MAX 
MIN 

Bl 
68 

82 
5 1 

84 

55 

84 

87 

68 

87 

72 

85 

85 

61 

85 

81 

82 

94 

91 

85 

79 

83 

82 

86 

77 

67 
45 

94 
5 1 

95 

92 
56 

90 
65 

3. 

87 

60 

69 

66 

85,3 
33.9 

GlEN*COC  SPRINGS  1 

N 

MAX 
MIN 

68 
39 

76 
4  1 

74 

76 

81 

83 

82 

67 

84 

79 

75 

80 

79 

77 

88 

86 

83 
52 

70 
42 

75 

4  1 

77 
42 

74 

66 
39 

62 
35 

87 
40 

90 
43 

91 
4  g 

90 
49 

85 
5  1 

86 
47 

85 
48 

79,9 
62.6 

GRAND  JUNCTION  «B 

ftP 

MAX 
MIN 

80 
48 

62 

84 

62 

87 

89 

87 

'2 

68 

84 

82 

86 

83 
5  3 

82 

93 

92 

85 
53 

78 
44 

63 
56 

82 
57 

88 
51 

74 
42 

87 
50 

93 
54 

95 
55 

94 
61 

92 
69 

96 

90 
61 

92 
62 

85.7 
54,6 

grand  junction  6  ese 

MAX 
MIN 

78 
49 

82 
53 

82 
55 

81 
48 

66 
56 

88 

98 

73 

84 

64 

79 

84 

82 

80 

91 

90 

86 
60 

76 
4 1 

80 

5  4 

81 

84 
55 

73 

40 

84 
5 1 

89 
54 

93 
62 

94 
65 

91 
67 

85 

62 

90 
64 

89 

65 

64.2 
55,5 

GRAND  LAKE   1  WNh 

MAX 
MIN 

53 
35 

56 
35 

54 
30 

60 
27 

62 
28 

63 

30 

73 
30 

71 
3 1 

66 

71 

70 

70 
25 

67 

61 

72 

72 

74 

66 

65 
26 

64 

66 

69 
3  1 

67 
24 

71 

75 
30 

79 
31 

77 
35 

75 
34 

75 
33 

74 

33 

67.9 
30,  3 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

51 
36 

55 
37 

57 
35 

60 
39 

61 
32 

63 
35 

72 

71 

65 

68 

69 

67 

66 

60 

72 

73 

75 
33 

66 

37 

65 
31 

64 

34 

67 

66 

3  5 

o5 
34 

71 
32 

76 
35 

78 
37 

76 
42 

76 
42 

76 
36 

70 
39 

67,6 
33.3 

GREEN  "PUNTAIN  Of 

MAX 
MIN 

61 
34 

63 
38 

62 
37 

69 
36 

70 
37 

73 
38 

78 

72 

76 
35 

76 

72 

72 

70 

70 

80 

82 

76 

71 
38 

70 

71 

73 

70 
36 

74 
3 1 

80 
37 

81 

33 

85 

4  1 

63 

81 

79 
42 

78 
42 

76.0 
38.6 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

62 
32 

66 
33 

64 
36 

71 
30 

72 
34 

75 
36 

77 

69 

75 

73 

70 

75 

72 

70 

80 

78 

76 
32 

66 
35 

74 
33 

75 
33 

74 

32 

68 
3  g 

76 
28 

80 

33 

81 

37 

81 
38 

62 
40 

76 
4- 

78 
41 

74 
36 

73.7 
34,  3 

MAVDEN 

MAX 
MIN 

67 
39 

71 
35 

71 
39 

72 
42 

74 
39 

77 

78 

59 
38 

79 

73 

68 

75 

73 

3  t 

72 

82 

83 
45 

72 
43 

64 
40 

67 
40 

70 
42 

68 
40 

38 
38 

77 
35 

81 
38 

85 
38 

»•> 
4  4 

67 
46 

7» 
50 

62 
47 

61 

31 

74.4 
40.6 

MCT  SULPHUR  SPRS  2 

5N 

MAX 
MIN 

57 
32 

62 
36 

63 
33 

67 
35 

67 
35 

71 

77 

54 

72 

74 

67 

70 

69 
3  2 

66 

78 
3 1 

74 
38 

75 
2 1 

62 
37 

69 

25 

68 
37 

74 
28 

53 
35 

72 
27 

76 
33 

81 
35 

83 
37 

82 
43 

78 
44 

76 
39 

77 
39 

70.5 
34.2 

IGNA.CIC  1  N 

MAX 
MIN 

70 
3  i 

76 
36 

74 

80 

81 

83 

82 
40 

73 

61 

32 

82 
39 

80 
37 

82 
34 

82 

37 

79 
35 

87 
36 

87 

4  1 

62 
44 

74 
32 

79 

37 

81 
35 

81 
36 

80 

37 

67 
36 

65 
42 

87 
67 

87 
44 

66 
47 

85 
46 

85 
66 

87 

50 

61.5 
39,1 

<iF«'UnG 

MAX 
MIN 

62 
33 

62 
35 

65 
36 

72 
34 

75 
32 

73 
34 

80 
3  3 

76 
35 

77 

3  1 

75 
40 

76 
2  7 

75 

70 
39 

81 
28 

78 

77 

72 

70 

68 

75 

56 

76 

82 

82 

67 

32 

87 
38 

81 

82 

61 
37 

74.9 
33,3 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

62 

15 

65 
26 

61 
36 

70 
28 

69 
36 

73 

4  1 

70 
38 

59 
33 

70 
25 

71 
35 

67 
37 

73 

71 

70 

79 

77 

70 

65 
31 

71 
32 

74 
33 

71 

69 

75 
27 

77 
38 

80 

76 

79 
43 

80 

73 
38 

69 
39 

71.2 
33.7 

LITTLE  MILLS 

MAX 
MIN 

70 
35 

74 
37 

72 
42 

74 
33 

76 
42 

76 
42 

76 
45 

70 
40 

77 
30 

76 
41 

75 
40 

76 
31 

'3 
3. 

75 
32 

84 
40 

84 

43 

78 
47 

69 
38 

72 
36 

72 
41 

70 
39 

66 
36 

79 
29 

65 
34 

87 

35 

35 

88 

43 

90 
50 

85 

50 

81 
49 

77.0 
39.0 

MARVINE 

MAX 
MIN 

"AyBELL 

MAX 
MIN 

69 

56 

73 
35 

71 
40 

7^ 
35 

76 
43 

80 
47 

77 
46 

60 
42 

76 
32 

77 
46 

73 
41 

75 
32 

74 
3. 

74 
38 

as 

39 

as 

43 

77 
48 

69 
42 

68 
38 

71 
60 

67 
62 

61 
34 

78 
35 

84 

37 

85 

39 

88 
42 

86 
47 

78 
5'. 

85 

50 

84 

53 

76.1 
61.1 

"EEKER 

MAX 
MIN 

TO 
38 

75 
37 

69 

41 

73 
35 

76 
43 

78 
44 

78 
46 

67 
46 

76 
36 

77 
<.2 

71 
42 

76 
35 

'6 
36 

74 
38 

84 
43 

82 
44 

78 
50 

66 
40 

69 
39 

69 
44 

71 
41 

60 
38 

78 

34 

85 

40 

87 
40 

98 

42 

67 
47 

82 

-9 

83 
47 

62 

49 

76.3 
41.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

utnCMTu 

Mt Rt U  I  IH 

MAX 

63 

62 

64 

70 

69 

73 

75 

57 

75 

70 

68 

73 

72 

78 

68 

76 

77 

62 

69 

72 

73 

56 

74 

76 

81 

82 

80 

78 

77 

M  I  N 

38 

31 

43 

40 

4  1 

38 

3  l 

33 

27 

38 

34 

28 

32 

33 

35 

37 

33 

32 

42 

32 

31 

31 

36 

32 

34 

36 

40 

38 

37 

39 

35 

'.\ 

ut  t«     iiCenc     MAT     D  A  D  ¥ 

MAX 

7* 

79 

75 

78 

80 

83 

62 

?0 

80 

80 

82 

82 

60 

78 

89 

66 

77 

75 

79 

82 

82 

73 

84 

89 

90 

86 

84 

84 

87 

68 

3 

MIN 

40 

47 

46 

48 

54 

55 

51 

41 

44 

47 

46 

45 

51 

59 

52 

56 

55 

38 

49 

49 

48 

47 

47 

55 

57 

59 

59 

55 

56 

59 

50 

!*> 

"UN  IKUOt    I"iu  C 

MAX 

68 

72 

77 

72 

76 

82 

83 

81 

68 

83 

81 

75 

81 

80 

76 

88 

84 

79 

74 

79 

80 

80 

68 

80 

88 

89 

87 

88 

82 

87 

7  9 

MIN 

42 

4  1 

48 

53 

59 

43 

4  i 

54 

47 

41 

44 

44 

47 

57 

63 

38 

53 

46 

80 

41 

4  1 

45 

5 1 

55 

54 

56 

32 

52 

48 

'.2 

■  r  a  T  lj"  A  .  C 

MAX 

73 

76 

77 

78 

80 

83 

81 

72 

77 

77 

77 

80 

79 

78 

87 

86 

S3 

77 

76 

79 

80 

81 

83 

99 

89 

87 

83 

83 

87 

67 

9  0 

7 

MIN 

30 

35 

45 

38 

44 

45 

51 

37 

37 

42 

39 

31 

31 

37 

37 

52 

57 

31 

44 

36 

32 

39 

42 

34 

39 

44 

53 

43 

49 

55 

41 

■  0 

NC  R WOOD 

MAX 

70 

72 

70 

75 

77 

80 

75 

63 

72 

76 

72 

79 

78 

74 

84 

82 

73 

72 

76 

76 

76 

69 

79 

93 

84 

73 

(  5 

MIN 

34 

32 

44 

35 

43 

5  1 

57 

36 

36 

41 

48 

35 

41 

36 

46 

59 

51 

42 

45 

44 

46 

32 

34 

43 

45 

42 

.3 

OURAY 

MAX 

62 

62 

65 

68 

70 

74 

73 

60 

73 

72 

70 

72 

71 

69 

79 

79 

75 

66 

73 

74 

75 

72 

72 

77 

78 

77 

79 

71 

75 

75 

71 

MIN 

38 

40 

43 

43 

44 

47 

49 

37 

39 

46 

44 

40 

40 

39 

44 

50 

47 

35 

39 

40 

44 

37 

37 

46 

50 

51 

51 

47 

46 

52 

43 

.6 

PAGO  SA  SPRINGS 

MAX 

65 

69 

69 

78 

75 

78 

76 

70 

76 

79 

76 

77 

78 

76 

82 

81 

78 

70 

75 

77 

78 

77 

77 

82 

84 

84 

81 

83 

83 

79 

1 

MIN 

30 

33 

38 

31 

33 

39 

35 

40 

25 

37 

31 

28 

35 

31 

35 

36 

32 

30 

32 

39 

30 

32 

30 

35 

40 

37 

43 

42 

44 

44 

34 

MAX 

72 

78 

83 

81 

82 

87 

89 

83 

71 

66 

81 

60 

88 

83 

83 

93 

91 

86 

77 

81 

63 

84 

74 

89 

93 

95 

96 

92 

87 

90 

MIN 

5  I 

52 

56 

52 

59 

61 

66 

45 

4  9 

55 

57 

52 

57 

53 

5  7 

6  1 

73 

46 

55 

60 

5  q 

43 

48 

57 

60 

62 

63 

6  3 

60 

56 

,9 

MAX 

60 

62 

61 

65 

67 

Tl 

70 

58 

68 

70 

72 

73 

70 

74 

71 

74 

78 

67 

71 

74 

77 

76 

75 

71 

73 

74 

71 

70 

76 

65 

70 

( 

MIN 

34 

34 

30 

32 

32 

29 

32 

36 

24 

24 

24 

25 

27 

29 

2  4 

27 

26 

26 

29 

30 

32 

36 

3 1 

34 

32 

34 

31 

32 

36 

40 

30 

,4 

P AON  1  A 

MAX 

68 

77 

74 

78 

78 

84 

82 

68 

82 

62 

75 

60 

80 

78 

68 

85 

81 

73 

79 

78 

79 

71 

82 

64 

88 

90 

84 

84 

83 

87 

60 

MIN 

44 

45 

48 

4  1 

46 

5  1 

43 

4  1 

39 

40 

43 

4  1 

43 

44 

46 

50 

57 

39 

44 

46 

46 

38 

41 

4  6 

50 

52 

54 

53 

32 

55 

45 

.9 

PARADOX 

MAX 

81 

80 

82 

84 

88 

90 

63 

'5 

86 

63 

82 

87 

83 

65 

95 

90 

81 

80 

84 

87 

84 

80 

91 

95 

97 

95 

90 

88 

90 

94 

86 

3 

MIN 

39 

42 

48 

41 

50 

49 

47 

44 

42 

57 

45 

36 

42 

44 

43 

55 

53 

39 

45 

44 

43 

41 

42 

44 

48 

54 

52 

55 

36 

56 

46 

.7 

P  TKIN 

MAX 

58 

62 

57 

64 

64 

69 

72 

52 

70 

69 

64 

67 

69 

65 

74 

73 

72 

60 

68 

69 

73 

58 

68 

74 

78 

74 

76 

73 

73 

67 

67 

7 

MIN 

26 

2^ 

30 

25 

26 

30 

29 

30 

23 

36 

27 

22 

30 

25 

25 

31 

27 

30 

25 

27 

2  6 

34 

22 

2  8 

31 

32 

33 

32 

33 

32 

28 

.4 

7 ANGEL Y 

MAX 

72 

79 

81 

80 

84 

86 

64 

68 

14 

77 

78 

81 

78 

80 

90 

86 

83 

72 

72 

77 

78 

73 

85 

90 

92 

95 

92 

78 

90 

91 

8 1 

MIN 

45 

47 

49 

46 

43 

55 

55 

44 

4  3 

55 

46 

47 

49 

40 

4  3 

52 

49 

4  0 

46 

49 

48 

38 

44 

40 

45 

46 

55 

5 1 

53 

32 

47 

'.2 

Kt  U3  t  y»t 

MAX 

58 

71 

64 

71 

71 

74 

75 

61 

76 

72 

69 

75 

74 

69 

79 

69 

60 

62 

65 

59 

56 

55 

71 

85 

92 

80 

79 

76 

81 

62 

70 

MIN 

33 

34 

39 

30 

33 

40 

42 

35 

29 

40 

37 

34 

29 

32 

40 

35 

36 

33 

34 

29 

31 

33 

34 

36 

44 

39 

42 

49 

41 

42 

36 

,0 

RICO 

MAX 

59 

63 

65 

69 

67 

68 

66 

54 

67 

67 

65 

76 

68 

70 

75 

74 

66 

61 

67 

70 

66 

69 

75 

77 

75 

80 

78 

75 

75 

75 

69 

5 

MIN 

28 

3 1 

35 

29 

33 

35 

33 

34 

25 

32 

30 

26 

30 

29 

31 

29 

35 

2  7 

32 

30 

29 

36 

27 

3 1 

34 

35 

35 

37 

37 

37 

31 

.7 

RIFLE   2  ENE 

MAX 

70 

79 

76 

79 

80 

83 

82 

63 

1 1 

80 

78 

79 

78 

76 

87 

87 

83 

72 

78 

78 

79 

75 

81 

86 

90 

93 

90 

87 

88 

84 

80 

7 

MIN 

40 

39 

49 

39 

43 

45 

54 

42 

39 

44 

48 

36 

39 

42 

39 

49 

58 

45 

42 

44 

4  3 

40 

35 

4  1 

43 

43 

49 

52 

49 

30 

44 

.0 

c l i uFRTnN 

3 1 L  V  t  w ' U" 

MAX 

58 

60 

60 

65 

65 

69 

64 

55 

65 

66 

69 

66 

66 

74 

70 

73 

75 

62 

66 

68 

68 

65 

74 

73 

74 

73 

73 

74 

73 

70 

6  7 

6 

MIN 

32 

32 

35 

29 

31 

34 

33 

22 

32 

34 

36 

24 

29 

30 

29 

31 

39 

29 

34 

28 

2  9 

36 

25 

3  1 

33 

32 

34 

35 

34 

38 

31 

.7 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

61 

69 

64 

70 

70 

75 

78 

58 

75 

75 

66 

71 

73 

66 

78 

79 

77 

62 

65 

69 

67 

53 

73 

78 

80 

83 

82 

74 

76 

75 

7  1 

(4 

MIN 

35 

35 

36 

40 

32 

37 

40 

33 

29 

35 

36 

29 

30 

35 

32 

38 

38 

39 

34 

40 

38 

32 

29 

3  1 

33 

35 

38 

36 

39 

43 

35 

.1 

TAYLOR  PARK 

MAX 

53 

55 

51 

61 

62 

67 

69 

56 

68 

67 

65 

66 

65 

65 

73 

72 

69 

58 

65 

65 

65 

65 

70 

72 

73 

94 

73 

69 

68 

66 

66 

(  0 

MIN 

28 

35 

35 

32 

31 

35 

33 

31 

30 

42 

33 

27 

35 

31 

31 

35 

33 

37 

31 

32 

31 

31 

27 

33 

34 

35 

35 

37 

38 

36 

33 

.1 

TELLUR IDE 

MAX 

62 

63 

64 

70 

72 

73 

70 

57 

70 

70 

68 

71 

69 

70 

80 

77 

70 

67 

71 

71 

72 

67 

76 

77 

80 

77 

75 

66 

73 

74 

70 

.  8 

MIN 

32 

32 

40 

30 

33 

35 

43 

32 

3  1 

36 

34 

27 

30 

30 

3  1 

40 

42 

29 

40 

35 

3  1 

33 

24 

33 

38 

36 

39 

38 

40 

38 

34 

,4 

LIRA  VAN 

MAX 

89 

82 

83 

84 

86 

89 

89 

'9 

84 

84 

83 

91 

86 

84 

93 

94 

92 

92 

1\ 

89 

86 

86 

90 

94 

97 

96 

92 

90 

89 

93 

88 

.6 

MIN 

43 

48 

47 

45 

53 

51 

75 

48 

50 

;l 

49 

42 

47 

46 

42 

55 

53 

42 

42 

43 

48 

45 

45 

45 

46 

47 

48 

49 

30 

51 

48 

,2 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

60 

67 

66 

75 

74 

77 

74 

61 

73 

76 

72 

76 

76 

78 

81 

81 

76 

68 

73 

76 

76 

76 

80 

91 

62 

86 

92 

79 

82 

79 

75 

4 

MIN 

30 

40 

35 

33 

37 

48 

39 

40 

29 

36 

37 

34 

37 

34 

37 

39 

40 

31 

37 

34 

34 

41 

44 

39 

44 

42 

43 

45 

43 

45 

38 

3 

MAX 

76 

63 

61 

64 

68 

49 

69 

74 

78 

80 

79 

73 

72 

75 

MIN 

43 

37 

35 

34 

35 

34 

32 

3  6 

40 

43 

4  6 

45 

47 

YELLOW  JACKET  INW 

MAX 

70 

75 

73 

77 

76 

79 

75 

62 

76 

76 

70 

78 

77 

77 

84 

82 

72 

71 

75 

72 

80 

83 

87 

86 

64 

84 

o 

MIN 

37 

42 

42 

50 

50 

48 

36 

39 

44 

40 

41 

42 

38 

4  7 

51 

50 

38 

46 

42 

43 

4  7 

53 

53 

44 

7 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

58 

67 

78 

67 

82 

87 

91 

70 

74 

72 

80 

83 

'6 

66 

63 

95 

90 

ao 

86 

61 

69 

68 

77 

99 

93 

93 

93 

93 

91 

9 1 

80 

9 

MIN 

43 

38 

46 

48 

46 

53 

55 

47 

45 

43 

47 

54 

44 

50 

48 

61 

57 

8  1 

52 

50 

50 

47 

43 

54 

57 

61 

58 

56 

59 

55 

50 

6 

Bcnny  Dam 

MAX 

60 

63 

68 

82 

68 

73 

85 

87 

79 

76 

70 

84 

84 

78 

73 

82 

90 

91 

84 

90 

83 

76 

74 

82 

59 

92 

94 

95 

93 

91 

8  1 

3 

MIN 

43 

40 

50 

50 

45 

47 

36 

54 

44 

47 

50 

53 

55 

54 

50 

56 

62 

33 

51 

52 

52 

49 

46 

49 

55 

62 

61 

64 

62 

57 

52 

4 

BL  RL I NGTON 

MAX 

62 

66 

81 

76 

72 

83 

87 

82 

77 

78 

85 

83 

78 

71 

83 

92 

95 

83 

90 

66 

79 

76 

84 

88 

92 

92 

95 

94 

92 

91 

83 

1 

MIN 

4  1 

48 

5 1 

41 

52 

59 

56 

49 

47 

50 

54 

57 

55 

52 

6  3 

57 

54 

61 

53 

56 

48 

46 

31 

60 

63 

60 

62 

63 

38 

59 

53 

9 

Cheyenne  wells 

MAX 

62 

64 

79 

67 

79 

84 

92 

80 

60 

79 

91 

90 

90 

75 

86 

93 

96 

96 

90 

90 

81 

87 

89 

93 

90 

94 

92 

96 

92 

95 

85 

7 

MIN 

45 

45 

48 

46 

46 

55 

55 

47 

47 

46 

57 

50 

45 

50 

50 

59 

57 

50 

54 

53 

48 

47 

50 

54 

49 

55 

57 

56 

57 

55 

51 

1 

F  L  AGL  E  R   2  NW 

MAX 

58 

64 

78 

68 

76 

80 

90 

81 

76 

72 

83 

81 

78 

69 

83 

93 

93 

91 

90 

82 

77 

75 

80 

90 

95 

94 

96 

98 

91 

86 

62 

3 

MIN 

40 

40 

44 

48 

42 

51 

53 

55 

4*. 

46 

55 

50 

52 

47 

44 

60 

59 

47 

45 

48 

49 

56 

39 

48 

58 

57 

86 

62 

53 

53 

50 

0 

HCLYOKE 

MAX 

64 

75 

85 

72 

74 

87 

88 

82 

75 

72 

85 

87 

80 

75 

83 

94 

96 

88 

91 

85 

72 

69 

81 

89 

93 

94 

96 

95 

93 

92 

83 

7 

MIN 

45 

37 

50 

46 

50 

54 

54 

6  1 

42 

5 1 

51 

53 

53 

50 

61 

58 

57 

52 

52 

54 

50 

48 

52 

57 

55 

55 

60 

66 

56 

5  2 

4 

CToATTfllu    1  mC 
j  1  KM  1  1  \JN    3  riZ. 

MAX 

61 

67 

81 

67 

76 

84 

90 

86 

77 

71 

84 

83 

79 

71 

63 

95 

95 

90 

91 

85 

79 

76 

81 

90 

94 

91 

91 

98 

92 

83 

MIN 

39 

39 

47 

47 

44 

50 

50 

53 

47 

45 

56 

50 

53 

52 

48 

62 

62 

48 

49 

46 

52 

52 

43 

48 

50 

62 

68 

61 

58 

54 

81 

2 

MAX 

62 

74 

85 

78 

76 

90 

89 

86 

77 

76 

84 

65 

86 

75 

83 

96 

97 

95 

92 

90 

85 

73 

81 

91 

94 

96 

96 

97 

94 

93 

9  5 

MIN 

45 

36 

8  1 

" 

48 

" 

54 

58 

48 

57 

46 

43 

48 

63 

36 

49 

50 

" 

52 

49 

59 

" 

66 

58 

53 

0 

YLMA 

MAX 

64 

74 

84 

85 

78 

87 

87 

87 

77 

80 

65 

87 

87 

85 

87 

92 

97 

93 

90 

90 

87 

78 

82 

90 

95 

95 

96 

97 

97 

MIN 

38 

52 

55 

58 

45 

53 

40 

53 

49 

6 1 

52 

5  2 

51 

55 

57 

5  q 

6  1 

60 

36 

51. 

1 

Platte  drainage  ■  -  ' ■ 

04 

ALLENSRARK 

MAX 

MIN 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

55 

58 

57 

65 

67 

70 

74 

69 

70 

72 

69 

70 

65 

68 

75 

76 

75 

68 

69 

69- 

71 

67 

73 

74 

75 

78 

78 

75 

73 

73 

70. 

0 

MIN 

29 

35 

35 

33 

29 

35 

31 

37 

31 

33 

30 

23 

35 

35 

28 

33 

29 

34 

26 

31 

30 

31 

20 

30 

33 

30 

37 

39 

34 

30 

31. 

5 

BAILEY 

MAX 

47 

62 

63 

64 

74 

77 

80 

72 

7* 

78 

76 

78 

70 

71 

76 

85 

83 

74 

78 

74 

73 

68 

75 

80 

83 

84 

94 

95 

77 

84 

75. 

0 

MIN 

31 

35 

38 

35 

32 

33 

37 

38 

39 

33 

35 

37 

33 

39 

33 

39 

35 

46 

30 

30 

37 

37 

24 

39 

41 

34 

41 

34 

39 

40 

35. 

8 

BOULDER 

MAX 

58 

62 

69 

71 

78 

83 

85 

80 

75 

72 

82 

81 

75 

74 

86 

90 

67 

79 

83 

76 

66 

70 

81 

86 

92 

94 

90 

98 

93 

79 

79. 

2 

MIN 

44 

43 

49 

48 

48 

54 

51 

54 

51 

49 

50 

57 

55 

52 

50 

34 

62 

56 

50 

51 

52 

52 

51 

57 

64 

61 

61 

65 

61 

38 

53. 

7 

S*«  R*>f9)r«Dc*)  NolM  Folio  wing  Sutlos  Index 

-   94  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

• 

• 

> 
< 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRlGGSDALE   2  Nw 

MAX 

61 

66 

78 

74 

81 

83 

89 

87 

75 

73 

80 

81 

77 

70 

86 

93 

92 

86 

84 

78 

73 

64 

82 

69 

94 

93 

95 

89 

90 

6I1 

6 

MIN 

43 

33 

42 

50 

42 

50 

52 

49 

44 

60 

50 

54 

** 

49 

45 

39 

43 

48 

47 

54 

52 

49 

66, 

9 

YER 

MAX 

56 

68 

80 

70 

83 

85 

88 

84 

75 

82 

80 

82 

re 

69 

83 

93 

87 

84 

85 

83 

73 

71 

60 

90 

93 

95 

93 

92 

90 

90 

62 . 

1 

MIN 

45 

40 

48 

49 

46 

47 

49 

59 

57 

48 

45 

45 

47 

45 

40 

47 

52 

55 

57 

55 

32 

53 

46, 

6 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

39 

49 

57 

55 

63 

66 

69 

61 

39 

38 

64 

63 

59 

59 

71 

74 

70 

39 

67 

61 

33 

50 

66 

76 

76 

73 

69 

78 

76 

72 

61, 

8 

MIN 

31 

32 

18 

36 

39 

42 

42 

37 

3  3 

35 

42 

39 

30 

41 

46 

51 

44 

46 

51 

41 

39, 

0 

CASTl£  ROCK 

MAX 

48 

57 

73 

68 

78 

80 

83 

78 

77 

76 

79 

78 

73 

68 

79 

87 

84 

83 

82 

75 

74 

66 

79 

90 

69 

89 

91 

88 

87 

66 

78 

2 

MIN 

36 

42 

43 

40 

46 

41 

43 

43 

45 

* 

43 

45 

56 

50 

43 

45 

40 

48 

45 

35 

42 

46 

47 

49 

46 

46 

45 

44 

1 

Ch£E  S^An 

MAX 

«e 

62 

70 

67 

75 

79 

80 

74 

79 

81 

78 

77 

75 

71 

81 

86 

62 

79 

81 

75 

73 

65 

SO 

84 

85 

87 

91 

89 

84 

84 

77, 

4 

MIN 

32 

37 

42 

38 

39 

38 

45 

40 

37 

40 

*l 

39 

19 

*3 

40 

47 

40 

39 

47 

3  9 

32 

33 

42 

43 

43 

45 

45 

62 

40, 

0 

MAX 

56 

64 

71 

71 

82 

84 

86 

85 

79 

76 

89 

83 

81 

76 

83 

90 

89 

86 

87 

81 

78 

68 

84 

92 

92 

93 

90 

90 

85 

6 1 

61 

8 

MIN 

41 

41 

49 

45 

46 

47 

47 

'7 

54 

52 

46 

44 

49 

-  9 

36 

56 

51 

32 

51 

49 

51 

54 

48 

4 

DENVER  i*B  AIRPORT 

MAX 

54 

64 

75 

70 

80 

82 

86 

72 

75 

75 

79 

79 

T4 

72 

84 

91 

89 

79 

85 

82 

71 

68 

61 

89 

92 

92 

95 

91 

85 

65 

79 

9 

MIN 

43 

44 

48 

'l 

49 

4' 

49 

52 

50 

30 

49 

58 

55 

52 

5 1 

48 

5 1 

45 

43 

47 

53 

54 

57 

55 

52 

52 

50 

1 

Ut  NVC"     rtC     L  [  '  * 

MAX 

52 

60 

76 

68 

80 

85 

90 

73 

75 

71 

79 

80 

73 

70 

84 

93 

91 

78 

81 

79 

70 

67 

82 

89 

91 

95 

93 

90 

63 

82 

79 

MIN 

45 

44 

56 

50 

* 

51 

*4 

64 

61 

58 

54 

" 

55 

53 

48 

56 

64 

64 

65 

65 

61 

61 

55 

6 

BERT 

MA  i 

47 

52 

71 

61 

75 

82 

80 

76 

74 

71 

78 

76 

71 

71 

76 

85 

61 

77 

79 

73 

73 

66 

73 

82 

86 

86 

89 

81 

81 

84 

MIN 

35 

33 

4 

36 

42 

38 

32 

16 

4  2 

43 

41 

44 

46 

41 

1 

MA  ■ 

47 

56 

58 

61 

67 

69 

75 

74 

64 

62 

68 

69 

71 

66 

76 

78 

76 

70 

71 

70 

62 

57 

71 

74 

78 

82 

81 

78 

73 

69 

m.N 

35 

34 

45 

38 

43 

*l 

39 

' 

38 

38 

36 

44 

** 

41 

32 

14 

3  8 

38 

42 

51 

53 

40 

40 

2 

t  Vt  KtjKCt  IM 

MA* 

51 

55 

68 

63 

72 

75 

81 

77 

68 

68 

70 

72 

71 

66 

78 

83 

83 

83 

72 

71 

65 

6C 

71 

79 

12 

84 

83 

83 

82 

73 

1 

MIN 

34 

36 

*' 

37 

39 

4 

40 

39 

49 

39 

40 

36 

36 

47 

30 

36 

4  1 

40 

*3 

4  3 

*2 

41 

39 

5 

FCRT  COl L  I NS 

MAX 

52 

61 

70 

70 

77 

78 

85 

78 

71 

69 

78 

79 

70 

70 

84 

88 

87 

76 

78 

73 

63 

66 

80 

86 

91 

91 

90 

87 

81 

82 

0 

MIN 

44 

38 

* 

54 

50 

50 

52 

49 

54 

51 

48 

45 

" 

54 

,? 

58 

47 

50 

46 

39 

49 

51 

33 

57 

62 

54 

54 

30 

4 

port  l  up  ton  l  n 

MAX 

70 

82 

84 

90 

82 

75 

77 

81 

82 

77 

71 

87 

95 

92 

79 

84 

81 

72 

70 

79 

87 

93 

96 

95 

92 

88 

66 

MIN 

4T 

44 

*7 

49 

49 

46 

46 

49 

61 

5 1 

49 

48 

6  3 

5 1 

50 

45 

49 

4  7 

43 

44 

4  8 

50 

55 

53 

50 

50 

49 

0 

MAX 

61 

59 

69 

81 

72 

83 

87 

92 

70 

75 

76 

B2 

87 

81 

73 

86 

95 

90 

80 

86 

82 

69 

67 

79 

90 

92 

95 

93 

94 

MIN 

46 

40 

42 

* 

46 

46 

46 

'2 

9 

47 

47 

48 

48 

43 

44 

44 

" 

'7 

60 

'7 

51 

48 

a 

G c  CRGE "OwN 

MAX 

48 

57 

60 

64 

65 

73 

76 

72 

68 

77 

69 

72 

62 

64 

78 

77 

76 

78 

70 

68 

62 

5' 

74 

79 

80 

82 

77 

78 

73 

70 

MIN 

33 

33 

41 

36 

38 

40 

38 

36 

41 

36 

42 

4  B 

50 

50 

42 

40 

a 

GRAN 

MAX 

57 

64 

62 

65 

67 

70 

75 

67 

68 

73 

69 

72 

63 

66 

77 

76 

76 

62 

72 

70 

66 

56 

73 

75 

76 

78 

81 

75 

70 

2 

MIN 

29 

33 

41 

39 

34 

4 

GRE  L  Y 

MAX 

61 

55 

66 

78 

73 

81 

B4 

89 

75 

82 

82 

83 

77 

72 

88 

94 

90 

79 

85 

79 

68 

67 

61 

89 

93 

95 

93 

93 

87 

80 

4 

MIN 

46 

43 

49 

37 

50 

52 

48 

57 

4  7 

41 

55 

59 

61 

33 

31 

8 

GRCVER   10  . 

MAX 

55 

63 

75 

71 

78 

79 

85 

72 

70 

72 

80 

80 

73 

70 

84 

92 

87 

83 

82 

75 

70 

61 

80 

87 

92 

91 

92 

92 

89 

78 

MIN 

43 

35 

46 

48 

' 

46 

57 

62 

46 

32 

34 

* 

53 

49 

D 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

44 

54 

64 

60 

70 

75 

81 

71 

66 

65 

74 

68 

62 

68 

76 

82 

84 

70 

75 

62 

59 

58 

70 

78 

80 

82 

80 

72 

72 

MIN 

36 

32 

39 

36 

40 

*6 

42 

38 

39 

39 

37 

42 

40 

57 

4' 

66 

42 

40 

2 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

44 

46 

61 

65 

66 

70 

69 

65 

63 

MIN 

29 

26 

30 

23 

27 

2  ° 

3 1 

33 

32 

32 

30 

JLLESBURG 

63 

72 

84 

70 

75 

87 

88 

86 

74 

71 

84 

87 

80 

75 

83 

94 

94 

63 

88 

84 

74 

74 

82 

91 

95 

95 

96 

97 

93 

MIN 

45 

33 

51 

51 

48 

5  1 

61 

52 

55 

45 

54 

5  1 

4 

55 

49 

59 

60 

56 

52 

48 

55 

5 1 

46 

50 

5  9 

60 

39 

64 

67 

36 

53 

3 

kassler 

MAX 

53 

63 

73 

69 

80 

83 

88 

82 

78 

71 

78 

81 

'5 

72 

84 

90 

89 

81 

81 

77 

72 

68 

83 

89 

90 

91 

91 

89 

as 

T 

MIN 

42 

42 

50 

45 

45 

* 

53 

5  3 

4 1 

45 

48 

53 

45 

50 

51 

62 

'2 

52 

5 1 

5  B 

5 1 

53 

62 

56 

57 

31 

2 

KAuFFMAn  4  SSE 

56 

67 

74 

68 

80 

80 

86 

81 

70 

67 

81 

81 

'a 

70 

83 

93 

86 

84 

83 

77 

66 

63 

79 

87 

90 

91 

92 

90 

90 

90 

79 

4 

MIN 

44 

33 

45 

48 

37 

46 

49 

39 

52 

46 

4  1 

5 1 

63 

45 

38 

41 

45 

32 

32 

52 

46 

1 

LAKE  GEORGE  8  S* 

53 

57 

60 

64 

67 

72 

72 

68 

70 

70 

68 

69 

67 

69 

75 

76 

74 

72 

73 

71 

69 

63 

74 

77 

80 

81 

80 

77 

78 

70 

7 

MIN 

34 

36 

36 

34 

39 

39 

40 

18 

5 

LAKEMOOD 

53 

59 

74 

68 

79 

82 

82 

78 

68 

75 

72 

79 

rj 

70 

84 

92 

87 

86 

81 

80 

68 

61 

73 

80 

90 

91 

91 

89 

60 

82 

77 

5 

MIN 

39 

40 

46 

49 

43 

57 

53 

49 

1 

LCNGMCN t  2  ESE 

60 

55 

63 

75 

71 

BO 

80 

85 

74 

73 

73 

83 

BO 

72 

72 

86 

92 

92 

76 

82 

80 

64 

72 

78 

85 

88 

92 

91 

89 

MIN 

44 

42 

48 

48 

45 

48 

48 

50 

50 

42 

54 

48 

48 

42 

" 

50 

* 

* 

48 

40 

50 

56 

50 

46 

1 

PARKER  9  E 

MAX 

52 

60 

74 

66 

78 

80 

82 

80 

76 

76 

76 

79 

74 

68 

79 

86 

84 

82 

84 

80 

74 

68 

78 

86 

8P 

90 

92 

90 

90 

5 

MIN 

37 

39 

45 

39 

44 

48 

50 

46 

37 

42 

44 

46 

45 

46 

47 

56 

56 

46 

45 

43 

35 

50 

° 

50 

46 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

46 

52 

59 

59 

64 

68 

72 

61 

60 

72 

61 

68 

67 

61 

72 

74 

72 

57 

62 

63 

52 

49 

70 

76 

78 

80 

79 

74 

72 

MIN 

32 

26 

26 

36 

36 

46 

40 

39 

39 

39 

41 

32 

3  6 

35 

38 

38 

42 

36 

33 

37 

39 

36 

41 

36 

44 

46 

47 

° 

44 

36 

5 

SEOGwICk  5  S 

MAX 

62 

70 

84 

69 

73 

83 

88 

82 

72 

69 

81 

85 

77 

72 

82 

93 

93 

80 

87 

60 

72 

68 

79 

88 

93 

94 

95 

95 

88 

81 

MIN 

44 

37 

47 

51 

45 

5  1 

53 

5 1 

50 

43 

5 1 

52 

S  2 

55 

3 1 

39 

56 

66 

45 

'3 

56 

59 

57 

32 

6 

SPICER 

MAX 

54 

61 

60 

62 

65 

67 

71 

60 

71 

71 

60 

67 

68 

61 

74 

74 

74 

58 

64 

61 

65 

53 

68 

76 

78 

78 

74 

70 

73 

71 

67 

g 

MIN 

33 

39 

37 

36 

14 

38 

37 

34 

32 

39 

32 

29 

29 

37 

36 

39 

45 

35 

5 

CICBl  IM^ 

STtKLl  ''(J 

MAX 

60 

60 

69 

78 

70 

80 

84 

88 

67 

72 

69 

61 

B4 

80 

72 

86 

96 

68 

61 

86 

82 

68 

66 

80 

87 

92 

92 

95 

95 

91 

60 

0 

MIN 

45 

46 

50 

5  1 

33 

45 

61 

33 

53 

51 

45 

52 

47 

43 

49 

52 

33 

58 

57 

55 

51 

50 

» 

WALDEN 

54 

64 

61 

61 

65 

70 

75 

63 

73 

70 

62 

78 

69 

61 

75 

76 

73 

58 

65 

65 

66 

52 

76 

75 

78 

80 

80 

76 

68 

9 

MIN 

34 

31 

19 

3 

3' 

38 

3 1 

4  1 

37 

28 

32 

36 

32 

39 

40 

35 

33 

37 

34 

13 

11 

31 

34 

36 

40 

42 

39 

42 

35 

9 

»ATERDAlE 

55 

63 

66 

71 

77 

81 

85 

77 

73 

70 

80 

81 

73 

73 

87 

88 

88 

76 

'  1 

76 

63 

69 

81 

92 

9: 

93 

90 

87 

88 

90 

76 

5 

MIN 

41 

38 

45 

48 

40 

47 

47 

49 

44 

45 

43 

16 

^2 

53 

3 1 

50 

46 

1 

WIGGINS  7  sv, 

MAX 

62 

68 

79 

73 

82 

85 

90 

74 

76 

82 

82 

63 

78 

72 

85 

95 

91 

66 

86 

82 

71 

69 

85 

90, 

94 

96 

97 

96 

92 

91 

8  3 

1 

MIN 

42 

41 

44 

49 

44 

47 

50 

54 

46 

46 

50 

45 

47 

49 

46 

60 

46 

48 

19 

50 

47 

6 

RtO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA    «B  AIRPORT 

MAX 

64 

67 

68 

70 

74 

80 

79 

63 

78 

80 

74 

81 

•0 

78 

85 

83 

80 

72 

78 

79 

79 

71 

76 

81 

81 

83 

83 

81 

81 

75 

76 

9 

MIN 

3  2 

35 

50 

40 

39 

.4 

44 

32 

44 

16 

36 

50 

48 

37 

39 

33 

37 

44 

12 

40 

45 

42 

44 

46 

49 

44 

40 

7 

BlANCA 

MAX 

6  2 

69 

70 

71 

74 

80 

78 

72 

77 

80 

77 

79 

79 

78 

83 

83 

80 

71 

76 

79 

78 

75 

77 

81 

85 

86 

86 

86 

84 

79 

77 

a 

MIN 

33 

35 

35 

31 

36 

45 

44 

38 

15 

40 

41 

30 

46 

42 

38 

45 

57 

40 

41 

32 

37 

13 

40 

39 

46 

43 

64 

45 

47 

39 

39 

9 

CENTER 

MAX 

65 

61 

66 

71 

76 

79 

77 

65 

78 

78 

74 

76 

77 

78 

82 

80 

76 

71 

76 

80 

78 

74 

77 

79 

83 

83 

82 

79 

81 

71 

76 

0 

MIN 

33 

36 

37 

35 

36 

46 

44 

38 

37 

44 

46 

37 

43 

40 

41 

41 

48 

37 

36 

38 

37 

it 

15 

39 

43 

43 

46 

49 

49 

41 

40 

4 

DEL  NORTE 

MAX 

62 

60 

60 

68 

72 

79 

76 

67 

73 

76 

72 

75 

TS 

76 

78 

78 

75 

69 

71 

74 

73 

71 

73 

77 

SO 

79 

78 

77 

77 

70 

73 

0 

MIN 

32 

36 

19 

35 

41 

44 

45 

36 

36 

42 

44 

36 

4  2 

39 

41 

43 

40 

39 

39 

37 

41 

39 

36 

43 

45 

45 

46 

46 

50 

43 

4C 

7 

■  •■■  Ra3.8tr4.DC8i  NotM  Following  Suoon      •  ■ 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  OI  Month 

rage 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■C 

great  Sand  dunes  nm 

MAX 

62 

65 

60 

66 

73 

77 

76 

71 

75 

79 

76 

77 

79 

75 

82 

81 

78 

77 

76 

78 

78 

75 

71 

79 

83 

81 

S3 

81 

80 

77 

75 

7 

M 1  N 

36 

39 

46 

43 

55 

45 

40 

39 

4  1 

43 

39 

39 

39 

42 

* 

49 

49 

52 

50 

47 

43 

4 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

63 

65 

60 

68 

67 

70 

68 

56 

67 

68 

65 

69 

68 

70 

75 

73 

67 

65 

67 

70 

68 

63 

76 

76 

74 

73 

76 

75 

65 

65 

68 

4 

MIN 

28 

27 

' 

26 

25 

'2 

35 

33 

28 

2 

MANASSA 

MAX 

MIN 

MCNTE  VjSTA 

MAX 

6* 

65 

63 

70 

7) 

79 

76 

70 

76 

78 

75 

76 

75 

75 

81 

78 

75 

68 

73 

75 

74 

71 

73 

76 

78 

78 

78 

78 

76 

69 

73 

8 

MIN 

32 

35 

39 

32 

39 

44 

40 

36 

31 

43 

41 

33 

41 

34 

35 

40 

39 

38 

35 

32 

35 

35 

30 

38 

43 

43 

42 

42 

42 

42 

37 

7 

SAGUACHE 

MAX 

61 

65 

57 

72 

7* 

78 

78 

70 

78 

78 

76 

78 

79 

75 

81 

81 

77 

72 

77 

80 

78 

74 

78 

79 

80 

82 

84 

80 

79 

74 

75 

8 

36 

37 

36 

38 

39 

46 

38 

39 

31 

38 

39 

38 

40 

40 

42 

42 

39 

37 

39 

39 

38 

45 

39 

49 

42 

45 

44 

50 

48 

41 

40 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

60 

60 

70 

70 

73 

70 

60 

70 

55 

69 

71 

67 

91 

71 

73 

79 

75 

70 

66 

69 

72 

70 

66 

78 

76 

78 

77 

78 

77 

76 

71 

2 

MIN 

20 

20 

25 

31 

31 

31 

20 

28 

25 

31 

37 

19 

27 

28 

27 

30 

29 

29 

27 

26 

27 

35 

24 

30 

34 

32 

32 

35 

28 

34 

28 

4 

WClF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

48 

49 

49 

61 

60 

61 

61 

56 

59 

60 

58 

61 

61 

59 

65 

64 

62 

53 

67 

66 

59 

58 

62 

66 

66 

64 

65 

64 

64 

60 

60 

3 

MIN 

32 

31 

32 

30 

34 

38 

34 

28 

34 

42 

34 

32 

37 

36 

36 

44 

3e 

32 

40 

40 

41 

41 

38 

38 

41 

40 

43 

41 

38 

40 

36 

8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  b 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

K 

O  l/> 

o  Z. 

lllOO  AM 
MST 

5.00  PM 
MST 

2 
o_ 

o  t- 

o  t/i 

Trace 

.01-09 

.10-49 

j  50-99 

1  00-199 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

63 

24 

21 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

7 

2.7 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

17 

7 

10.  9 

37++ 

36 

25 

60 

32 

29 

51 

8 

5 

1 

1 

0 

0 

15 

_ 

4.6 

DENVER  WB  AIRPORT 

18 

12 

7.8 

36 

W 

17 

74 

42 

37 

64 

5 

6 

4 

0 

0 

0 

15 

74 

5.3 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

12 

7 

9.4 

47 

NW 

21 

44 

23 

17 

30 

8 

5 

0 

0 

0 

0 

13 

73 

5.2 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

12 

7 

10.7 

57 

NW 

3 

60 

30 

24 

46 

3 

6 

0 

0 

0 

0 

9 

78 

3.9 

S—  R«ler©cice  Not*!  Following  Station  IncUx 
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EVAPORATION  AND  WIND  COL00AO0 

JUNE  196* 


Stallon 

Day  Ol  Monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

2i 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

w 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

JOHN   MARTIN  0AM<8) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.2. 

79 
92 
43 

.20 
61 
82 
45 

.19 

S3 
92 
46 

.22 
81 
80 
51 

.22 

54 

86 
49 

.2' 
80 
91 
57 

.-i 

TO 
9  2 
58 

.40 

173 
90 
59 

.-5 

80 
91 
44 

.V 

123 
(7 
-5 

.30 

116 

9: 

51 

.28 
43 

92 
6  0 

.33 

69 
9  2 
61 

.15 

6: 

B5 
6„ 

.32 
-8 
"8 

60 

.31 
117 
91 
65 

.'9 

218 
92 
53 

.6- 

1)1 
91 
46 

.  3. 

!t 

97 

82 

.39 
55 
li 
62 

.34 
95 
87 
39 

.37 
3. 

92 
51 

.41 
9' 
9) 

42 

.  1- 

2' 

96 

.9 

.•  1 

10) 
99 
84 

.«) 
93 
9. 

.36 
39 

91 

12' 

90 

60 

.49 

101 
92 
55 

.32 
33 
9  9 
36 

11.83 

90.3 
36.0 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR(B) 

EVAP 

MAX 

MIN 

.08 
60 
60 

44 

.15 
60 
66 
47 

.09 
96 
64 
49 

.30 

64 

5C 

.25 

TO 
78 
49 

.24 

60 
81 
53 

,26 

40 
87 
55 

.»9 

:  K 
•  • 

53 

,44 

1*0 
72 
41 

.»5 

130 
•  1 
33 

,21 

70 
8  2 
54 

.41 

70 
85 
85 

.33 

70 

90 
57 

.26 
80 
65 

55 

.  14 

6 : 

3H 

54 

.-: 

100 

n 

36 

."•6 

8  0 

9 : 

180 
79 
52 

.-1 

80 
It 

31 

.-1 

70 
91 

93 

120 
83 
55 

..5 

60 
'8 
55 

.40 

too 

7. 

48 

.  12 

40 
... 

..1 
> : 

-9 
54 

.36 

6  ■ 
9  1 
34 

30 

>: 

35 

."2 

60 
9  2 
37 

.33 
60 
95 
61 

.41 

8  ■ 
94 

37 

10.27 

82.9 
32.9 

SPRINGFIELD  7  wSw(F> 

EVAP 
WINDi 
MAX 
MIN 

.20 
10T 

ao 

44 

.22 

101 
76 

47 

.30 
116 
85 

JO 

.30 

76 
55 

.32 

143 

1 1 

32 

.36 

12. 
89 
54 

.62 
143 
85 

5- 

.5  1 

154 
80 
53 

.55 
113 
82 
49 

.4' 

197 
50 

.5' 

225 
<" 
36 

.39 

113 
69 
55 

.40 

191 
84 
56 

.25 
104 
86 
56 

.33 
94 
86 
57 

.68 

250 
|4 

8  2 

.-•3 

216 

14 
59 

.6, 

no 
It 

'2 

.53 
'6 
B1 
S3 

.33 

126 

86 

53 

.43 
1  s 

36 

.32 
1  10 
65 

■6 

.  It 

109 
|« 
*: 

.51 

81 
11 

51 

.•: 

153 

19 

■2 

.63 
160 
17 
54 

.85 
149 
II 
34 

.70 

207 

8- 

57 

.46 
137 
82 
63 

.4. 

71 
99 
69 

14.01 

64.4 

34.3 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

79 

33 

55 

49 

30 

31 

92 

84 

71 

64 

40 

64 

66 

75 
43 

33 
'8 

39 

32 
79 
43 

<• 
a  j 

43 

24 
T2 
43 

34 
71 

44 

23 
74 
41 

2) 
-■ 

■■: 

j 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

climax  2  nw 

EVAP 

MAX 
MIN 

22 
93 
36 

•  09 

11 
37 

.02 
20 
64 
36 

.10 
30 
38 
38 

.2' 
41 
66 
)| 

.22 
46 
69 
36 

.12 
59 
57 

It 

.15 
42 
58 
36 

.29 
74 

70 

38 

.28 

61 
48 
39 

.20 
41 
4H 
3B 

.15 
8  3 
65 

38 

.14 
34 
36 
38 

.18 
62 
71 
38 

.27 
52 
61 
40 

.24 
37 

I  g 

38 

.07 
74 
63 
37 

.24 

6  5 

69 
31 

.24 

62 

36 

.23 
33 
64 
38 

.00 
39 
62 
37 

.13 
25 

26 

.2. 

It 
'0 
40 

.0' 

39 
72 
40 

.22 
30 
71 

-: 

.16 
32 
67 
40 

.13 
29 

64 
41 

.12 
28 
65 
40 

.07 
20 

59 

39 

5.  15B 
12909 
65.5 
3T.9 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

MAX 
MIN 

.26 

78 
53 

.27 

52 
84 
63 

.33 

101 
79 
54 

'11 
'8 

50 

.31 
46 
87 
54 

.31 

86 
56 

.61 
153 
85 
57 

.14 
54 
'3 
51 

100 
61 
48 

.47 
130 
78 
32 

.40 

53 
"3 
83 

.44 

52 
■4 

31 

.32 

39 

83 
54 

.29 
30 
79 
32 

.33 
59 
89 
53 

.61 
!  Iv 
85 

68 

,3( 
1.2 
'2 
36 

.19 

5, 

80 
46 

.  3 1 
39 
79 
51 

.30 
47 
84 
35 

.31 
59 
92 
34 

.22 
43 
82 
49 

.  2  9 
35 
It 
54 

.-■ 

45 
-9 
54 

.43 
48 

91 

36 

.43 

11 

TT 
86 
39 

4a 

8: 

61 

.32 
34 
88 

60 

.6. 

127 
11 
39 

10.6] 

82.9 
34.0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

MAX 
MIN 

.0* 
97 
54 
32 

.06 
94 
63 
40 

.19 
104 
57 
38 

.11 

100 
68 
39 

.22 
92 
67 
39 

.21 
87 
62 
41 

.16 
68 
69 
39 

.21 
127 
69 
36 

.26 
123 
69 
35 

.29 
'.3  8 

70 
43 

.  34 

121 
6T 
40 

.30 
93 
68 
37 

.22 
107 
67 
»2 

.17 
93 
62 
40 

.31 
93 
70 
37 

.27 
77 
69 
41 

.25 
65 
74 
39 

.33 
173 
71 
38 

.21 

1  3  3 
74 
37 

.31 

. : 

66 
41 

.31 

LOO 
73 
42 

.10 
139 
63 
36 

.21 
76 
72 
It 

.33 

i :  9 
72 

99 

.36 
84 

77 
41 

.33 
TO 
80 
42 

.•6 

111 

T9 

.33 
126 
72 
46 

.12 
87 
71 
43 

.26 
94 
74 
43 

7.49 

3109 
69.0 
39. T 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
19 
62 
42 

.0? 
27 
62 

45 

.11 
-: 

59 
42 

.10 
20 
T5 
43 

.18 

2  8 
75 
46 

.17 
39 
69 
44 

.26 
-1 
75 
61 

57 
75 
45 

,20 
42 

7* 

40 

.32 
47 
81 

48 

.29 
54 
76 
66 

.23 
43 
73 

40 

.1* 

37 

73 

45 

.16 
40 
78 
47 

.22 
32 
79 
43 

.28 

21 
80 
SO 

.32 
64 
79 
45 

.22 
90 
70 
62 

.24 
45 
74 
43 

.22 
It 
73 

44 

.2) 
40 
•3 
43 

.16 
63 

69 
40 

.14 

2  0 

ac 

19 

.26 

24 
83 
43 

.29 
23 
63 
46 

.25 
20 
83 
4T 

,24 

20 

77 
51 

.24 
40 

77 
32 

.20 
37 
T3 
46 

.20 
34 
76 
49 

6.20 
1147 
74.7 
44.9 

MONTROSE  NO  1(E) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 

30 

.20 
39 

.17 
17 

.19 

10 

.22 
IS 

.25 

10 

.50 

102 

.35 
66 

.23 

16 

.46 

94 

.41 
41 

.23 

13 

.23 
13 

.28 

23 

.40 
9 

.37 

-4 

.58 
117 

.27 

13 

.34 
89 
'8 

S3 

,2t 
4: 
T8 
55 

.41 

63 
79 
94 

.24 
40 

9: 

51 

.25 
31 

35 
5  1 

.27 
20 

at 

33 

.27 

20 

88 
•  I 

.26 

26 
•! 
60 

.31 
31 

96 

60 

.22 
38 
'8 

60 

.19 
27 
82 
39 

.20 
2~ 
85 
39 

8.81 

1126 

VALLECITO  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
6 

.11 
IT 

.14 
30 

.21 
18 

.22 
15 

.28 
29 

.26 
30 

.19 
69 

.19 
4 

.29 

33 

.29 
2  3 

.26 

22 

.29 

22 

.26 

22 

.30 

22 

.32 
42 

.28 

27 

.22 
38 

.29 

27 

.31 

38 

.34 
33 

.28 

27 

.27 
19 

.30 

16 

.26 

12 

.29 

13 

.29 

12 

.24 
9 

.26 
19 

.20 
10 

7.55 
704 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

BONNY  OAM(C) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 
148 
67 
46 

.09 
66 
TO 
46 

.32 
128 
IC 
53 

.28 

71 

It 

54 

.09 
46 
77 
52 

.30 
158 
77 
52 

.28 
63 
91 
56 

.45 

132 
89 
46 

.31 

104 
80 
54 

.32 
99 
84 
53 

.15 

160 
70 
53 

.21 

100 
90 
60 

.22 
79 
19 

6  0 

68 
86 
38 

.36 

26 
76 
57 

.34 
138 
87 
37 

.56 

304 
69 
62 

.66 

L7< 
66 
62 

.35 
40 
68 
59 

.43 
72 
93 
38 

.72 

.-: 

89 
37 

.16 
46 
78 
37 

.30 
130 
78 
30 

.19 
46 

3' 
51 

.39 

116 
91 
37 

.T4 
260 
94 
39 

.62 

161 
99 
89 

.66 

223 
99 

70 

.„ 

228 
85 

60 

.40 
76 
91 
63 

H.44B 
3586 
64.9 

56.0 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
OA 

ESTES  PARK 

EVAP 

MAX 
MIN 

.04 

26 
55 

41 

.03 
29 
66 
39 

.13 
83 

6« 

46 

.  16 

70 
69 
44 

.26 

28 
71 
46 

.08 
45 
70 
48 

.21 

36 
77 
47 

,07 
129 
85 
45 

.46 

136 
76 
42 

.17 

58 
T5 
50 

.44 
'  < 

73 
48 

.18 
63 
74 
46 

.  1' 
34 
75 
64 

.17 
42 

58 
45 

.15 
36 
77 
44 

35 
72 
42 

,2C 
42 
79 
49 

.30 

2  0: 
68 
42 

.29 
78 

73 
42 

.42 

TO 
75 
47 

.01 
36 

60 

32 

.16 
145 

8? 
60 

.17 
56 
|| 

38 

.16 

3  2 
73 
46 

.30 

'8 
46 

.25 
24 
78 
.8 

.25 
38 
'6 
32 

.33 

57 
77 
65 

.27 
23 
73 
32 

.  1  1 

1 
73 
50 

6.16 
1769 
72.  5 
45.1 

FORT  COLLINS 

EVAP 
WIND 

xax 
MIN 

.04 

19 
57 
53 

.09 

28 

^7 

53 

.07 
17 
66 
56 

.14 

61 
72 
57 

.39 

20 
72 
59 

.11  .14 

20  24 
75  78 
61  63 

.16 
58 

71 

62 

.26 

59 
75 

50 

.13 

45 

'2 
61 

.21 
46 
75 
62 

.24 
86 

76 
62 

.13 

2  9 
71 
63 

.10 
22 
74 
62 

.13 

19 
60 
62 

.14 

15 
80 
65 

,20 
23 
"  1 
6  6 

.31 

62 

'- 

69 

.21 
35 
80 
64 

.22 
43 
'5 
63 

.12 
37 
66 
63 

.19 
34 

67 
61 

.  LI 

21 
79 

5: 

.;• 

IT 

1 ! 

63 

.23 

2  2 
63 
66 

.14 

33 
84 
66 

.29 
33 
63 
69 

.27 
41 
82 
70 

.17 
tl 
76 
69 

.19 

28 
TT 
67 

5.14 

1010 
75.2 
62,6 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 
WIND 
"»> 
MIN 

.02 

.22 

.29 

.23 

.22 

.26 

.41 

.26 

.23 

.30 

.42 

.43 

.17 

.23 

,4C 

.41 

.33 

.99 

.41 

.14 

.16 

.64 

.20 

.38 

.23 

.33 

.42 

.39 

.32 

.  3- 

9,16 

68 
48 

77 
50 

63 
53 

60 
53 

87 
53 

97 
57 

65 
58 

36 

90 
50 

85 
54 

9  . 

5j 

86 

50 

'9 

ST 

80 
34 

67 
55 

98 
61 

84 

57 

84 

33 

89 
53 

32 
34 

'5 
57 

73 
33 

87 
45 

92 
33 

92 
52 

94 
3T 

93 
59 

94 

59 

90 
39 

90 
39 

85.2 
34.6 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  OS 

ALAMOSA   wB   A  I RPORT (A) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 
52 
69 
42 

.20 
52 
68 

44 

.15 

64 

69 
42 

.17 

54 

75 

41 

.32 

79 
75 
46 

.34 

61 

79 
52 

.52 

142 
75 
-5 

.»5 

228 
70 
43 

.43 

99 
71 
39 

.51 
139 
75 
46 

.70 
15' 
74 

46 

.33 

36 

"6 
41 

.4' 

100 
75 
47 

.41 
75 
81 
44 

.3' 
53 
83 
46 

,50 
us 
78 
46 

.56 
151 
'4 
47 

.30 
145 
73 
43 

.46 

102 
77 
45 

.47 

1-4 

76 

43 

.41 
118 

76 
42 

.34 

132 
76 
-2 

.28 

71 
79 

43 

.43 
'0 
83 
42 

.39 
60 
"2 
30 

.43 
TC 
65 
46 

,44 

T3 

89 

30 

.30 
55 
••9 
51 

.32 
TO 
87 
33 

.17 
67 
78 

30 

11.82 
2627 
T6.9 
43.4 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

79 
34 

.37 

75 
38 

.36 

80 

72 

38 

.38 

56 
78 
38 

.38 
58 
81 
45 

.38 

92 
70 
33 

.-: 

L44 

72 
33 

.33 
95 

'4 

37 

.53 
99 
73 
34 

.30 
91 
74 
35 

.47 

123 
73 
36 

.39 

77 

^4 

36 

.35 

73 
79 
37 

.26 

41 
74 

40 

.33 
53 
73 

40 

.31 

46 

'3 

44 

.34 

46 
7' 

45 

.29 

71 
76 
44 

.24 
44 

76 
66 

(A)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(6)  PAN  PAINTEO    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   PAINTEO    INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(0)  SUNKEN  PAN  3  FEET   BY   3  FEET,    PAINTEO   INSIOE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

<E>  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F>  PAN  PAINTED    INSIOE   WITH  LIGHT   BLUE  METALLIC   LACQUER . 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  «lo™o 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 

53 

51 

57 

57 

58 

61 

62 

62 

59 

63 

63 

63 

64 

61 

61 

66 

67 

68 

66 

67 

66 

60 

58 

64 

68 

70 

73 

74 

72 

69 

63.4 

7  PM 

56 

63 

62 

67 

67 

71 

74 

68 

72 

71 

73 

75 

69 

71 

77 

79 

82 

79 

80 

78 

68 

68 

79 

84 

85 

87 

87 

83 

79 

79 

74!4 

6  INCHES 

7  AM 

5. 

53 

58 

5b 

60 

63 

64 

65 

60 

65 

65 

65 

67 

64 

64 

68 

69 

71 

70 

70 

69 

64 

62 

66 

71 

73 

75 

76 

75 

72 

65 .  ^ 

7  PM 

56 

62 

62 

66 

67 

70 

72 

69 

71 

69 

73 

74 

69 

70 

74 

75 

79 

78 

78 

76 

69 

67 

74 

78 

81 

82 

82 

81 

77 

77 

72!  6 

12  INCHES 

7  AM 

56 

55 

58 

59 

61 

62 

64 

65 

63 

65 

65 

66 

67 

65 

65 

68 

69 

72 

70 

72 

70 

66 

64 

68 

72 

72 

75 

7S 

76 

73 

66 . 6 

7  PM 

57 

58 

60 

61 

62 

65 

66 

65 

66 

66 

68 

66 

67 

66 

68 

70 

71 

73 

72 

71 

69 

65 

67 

70 

73 

74 

75 

76 

74 

74 

67'.9 

24  INCHES 

7  AM 

58 

57 

58 

58 

59 

60 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

63 

64 

65 

66 

67 

67 

67 

66 

65 

65 

66 

67 

69 

70 

70 

70 

63.9 

7  PM 

57 

57 

58 

58 

59 

60 

61 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

64 

63 

64 

65 

66 

67 

67 

67 

65 

bH 

65 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

63.9 

36  INCHES 

7  AM 

58 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

63 

63 

63 

64 

64 

65 

66 

66 

61.1 

7  PM 

58 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

63 

63 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

64 

65 

66 

66 

66 

61.5 

72  INCHES 

7  AM 

53 

53 

54 

53 

54 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

54.9 

7  PM 

53 

53 

54 

53 

54 

53 

54 

54 

54 

53 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

46 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

54.9 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  N0NI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
8ASIN  01 

RUKTON  PARK 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ASPEN 

CRESTED  BUTTE 
FRASER 

GRAND  LAKE  1  WNW 

NORWOOD 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
04 

JONES  PASS  2  E 
WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

T 

T 

0.5 
T 

T 

1.0 

T 
T 

T 
T 

See  reference  notea  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitotion 

Station 

li 

*  s 
<  s 

.  E 

a  o 
o  E 
•  c 

• 

Departure 

o 

E 

0 

S 
a 

X 

o 

f 

c 

a 

I 

a 
X 

B 

° 

No.  of  Day* 

e 

;  | 

t  z 

o  p 
f  ° 
a  ik 

a 

1 

6 

o 

Snow,  5t«*l 

No.  of  Day. 

Max. 

Mln. 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

■ 

1 
O 

■ 

i 

1  00  or  Mora 

u 

B  « 

1 1 

n  2 

.»i 

o  1 

}\ 
ol 

1  1  T  Tl  F    m  T 1  I 

LI  '   '  L  C  "ILL 

74.  21" 

31  .9M 

53.  1M 

81 

30+ 

17 

13 

362 

0 

0 

18 

0 

.14 

.06 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

JANUARY  196* 

BRANSON 

44.1 

20.5 

32.3 

62 

2 

-  4 

12 

1007 

0 

7 

26 

2 

.43 

.24 

8 

11.5 

» 

17+ 

2 

0 

0 

JULESBURG 

49.2 

14,6 

31.9 

4.2 

66 

21 

-  8 

13 

1020 

0 

2 

31 

2 

.00 

-  .41 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEADVILLE 

26.8 

2.5 

14.7 

3.2 

46 

29 

-14 

12 

1556 

0 

20 

31 

13 

.28 

-  1.04 

.06 

22+ 

5.9 

7 

26+ 

0 

0 

0 

APRIL  1964 

BRANSON 

60.6 

33.4 

47.0 

77 

16+ 

18 

7+ 

535 

0 

2 

13 

0 

1.82 

.50 

11 

20.0 

7 

4 

5 

1 

0 

COALDALE  2  SW 

58.4 

27.8 

43.1 

73 

16 

14 

8 

651 

0 

0 

24 

0 

1  .76 

.39 

19+ 

3 

7 

3 

0 

0 

KREMMLING 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

MONUMENT  2  WSW 

57.4 

26.4 

41.9 

) .  6 

74 

15 

12 

4 

685 

0 

0 

26 

0 

.95 

-  1.56 

.60 

3 

12.3 

8 

4+ 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  Month 

O 
S- 

1  |  2  |  3 

4  5 

e 

7  |  8  |  9 

11  |  12 

13 

14  15 

17  |  18 

19  I  20  I  21 

22  23 

24 

28  |  29  |  30 

31 

MAY  1963 

LITTLE  MILLS 

.1* 

.03 

.06 

.05 

JANUARY  196* 

BRANSON 

JULESBURG 

LEAOVILLE 

.A3 
.00 
.26 

.03 

.03 

T 

.01 

T 

.2* 

.05 

T 

•OA  .02 
.02 

.10 

.02  .01 

.06  T 

.06  T 

T 

.02 

T 

APRIL  196* 

BRANSON 
COALDALE  2  SM 
KREMML1NG 
MONUMENT  2  WSw 
SEDALIA  »  SSE 

1.82 
1.76 

.9S 
.57 

T 

.3* 
.31 

T  .60 

■*i 

.33 

.12 
.30 

•  20 

•  3* 

•  32 
.39 

.22 
.27 

.30 

T 

T 
T 

.39 

.01 

.01 

T  T 
.03  T 

T 

T 

MAY  196* 

SPRINGFIELD 

5.01 

t 

.3* 

.05 

1.10 

1.63  1.3* 

.33 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avo 

JUNE  1963 

LITTLE  MILLS 

MAX 
MIN 

66 

25 

7C 
23 

73 
31 

76 

33 

77 
25 

81 

28 

79 
38 

77 
43 

73 
47 

7* 

2  8 

71 
45 

65 
18 

73 
17 

72 
35 

74 
31 

72 
39 

75 
26 

"8 

25 

73 
30 

74 
27 

7* 
27 

16 
*0 

74 

42 

70 
39 

71 
30 

73 
30 

77 
25 

76 

•.8 

80 
43 

81 

2  8 

74.2 
31.9 

JANUARY  1964 

BRANSON 

MAX 
MIN 

58 

30 

6i 
JP 

50 
20 

45 

32 
18 

45 
15 

36 
30 

32 
5 

40 
1 

45 

2  0 

25 
9 

10 
-  4 

30 

-  2 

40 
12 

28 
9 

50 
12 

50 
30 

55 
33 

45 
IS 

60 
28 

57 
*0 

50 
33 

40 

27 

27 
14 

52 
i  e 

*7 

28 

46 

31 

57 

33 

50 
22 

34 

23 

50 

20 

**.l 

20.5 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

63 

27 

60 
25 

50 
26 

•  e 

2; 

41 

24 

44 

12 

47 
8 

37 
: ! 

36 

2 

44 
13 

32 
10 

21 
-  3 

40 
-  8 

46 
* 

44 
6 

54 
10 

6* 
28 

62 
.  8 

48 

25 

65 
18 

66 
16 

37 
15 

45 
16 

36 
16 

34 
16 

50 
23 

45 

14 

6  2 
15 

55 
13 

56 

10 

50 
15 

49.2 
14.6 

LEADVILLE 

MAX 
MIN 

43 
13 

33 
16 

2* 
-  2 

27 
-  1 

19 
-  8 

21 
-  8 

L17 
-  i 

7 

-  a 

22 
-12 

1  1 
8 

8 

-12 

14 
-1* 

21 
-12 

39 
-  4 

2  8 
2 

39 
5 

33 
17 

25 
17 

19 
5 

»2 

12 

39 
19 

2  6 
16 

IB 

-  4 

7 

-12 

29 
5 

27 
10 

39 

2 

39 
9 

46 

5 

36 

12 

27 
4 

26.8 
2.5 

APRIL  196* 

BRANSON 

MAX 
MIN 

69 

47 

55 
35 

45 

27 

28 
18 

48 

20 

43 
20 

32 
18 

47 

19 

58 

30 

65 
32 

65 

35 

58 

36 

S3 

2  6 

68 

28 

77 
40 

77 
50 

70 
39 

•  9 

35 

75 
45 

65 

30 

66 

35 

6  1 

43 

73 
42 

7* 

46 

-6 

*0 

60 
26 

55 

33 

66 

28 

60 
40 

65 

38 

60.6 
33.4 

COALDALE   2  SH 

MAX 
MIN 

63 
33 

54 

35 

46 
28 

*2 

20 

52 
22 

50 
30 

39 
19 

52 
14 

55 
22 

57 
24 

62 
28 

53 
30 

»3 
3* 

63 

23 

69 
31 

73 
36 

61 
31 

37 
27 

68 

32 

59 

35 

61 
35 

6  1 

32 

68 
26 

67 

30 

59 
29 

33 
18 

61 

25 

72 

27 

58 

30 

65 

2  9 

58.* 
27.8 

K.REMML I NG 

MAX 
MIN 

66 
16 

66 

20 

6  2 

26 

40 

20 

42 

26 

59 

28 

69 
19 

66 

24 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 
MIN 

64 

33 

55 
31 

*0 
18 

3  9 
12 

53 
20 

44 

22 

34 
16 

sc 

14 

53 
21 

61 
21 

63 
28 

51 

32 

49 

23 

64 

18 

74 
41 

72 
41 

67 
28 

•  e 

2e 

67 
38 

52 
29 

60 

32 

6  2 

32 

65 
26 

66 
27 

68 

31 

56 
22 

34 
28 

60 
2  3 

63 

27 

68 

31 

37.* 
26.* 

StM  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  | 

DIVISION  | 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TTMP 

PRECIP 

EVAP. 

SPECIAL 

AKRON  *  C 

01  Of 

WASHINGTON 

3  40  09 

103  09 

4536 

C 

DRY  LAND  FIELD  STA 

AKRON  FAA  AIRPORT 

WASHINGTON 

MM 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOS*  WB  AIRPORT 

01 3( 

0! 

ALAMOSA 

5   37  27 

103  52 

7536 

M10 

MM 

SP 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLCN5PARK 

::e* 

- 

BOULDER 

A  *0  12 

105  32 

B500 

50 

39 

I 

H  LESTER  COATS 

ALTEN8ERN 

021*i 

GARFIELD 

2  39  30 

108  23 

5690 

5P 

SP 

ORvILLE  C  ALTEN8ERN 

AMES 

022! 

SAN  MIGUEL 

2  37  3* 

107  55 

6701 

SP 

WEST  COLO  POWER  CO 

02*2 

01 

LINCOLN 

1    38  34 

103  39 

5420 

*P 

BEN  H  MAR5HALL 

ANTERO  RESERVOIR 

2* 

4|  39  00 

105  53 

6932 

3P 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

ARAPAHOE 

030* 

03 

CHEYENNE 

3   38  51 

102  11 

4013 

c 

JOSEPH  H  PFOST 

AflOTA  6  HE 

03*3 

01 

CHETENNE 

1    36  55 

103  05 

47871 

SP 

MERRILL  L 1 NDQUI ST 

ARTESIA  2  E 

0331 

0< 

MOFFAT 

2  40  14 

108  56 

5921 

5P 

SP 

c 

U  S  NATL  PARK  SER 

ASPEN 

P]TK[N 

2  39  1) 

106  50 

5P 

5P 

C  H 

RALPH  P  MELVILLE 

ATER  RANCm 

1    39  01 

104  36 

7232 

BA 

llll 

ll 

7733 

3P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BERTnOUD  pass 

0674 

oi 

2]  39  *9 

103  47 

11314 

8A 

tl 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIC  SPRINGS  Ranch 

OT12 

1   38  32 

104  19 

6035 

c 

ARTHUR   H,  NUTT 

BLANCA 

OTTfi 

0! 

5.  37  26 

105  31 

7749 

*-P 

5P 

LINDEL  J  HUDSON 

0010 

02 

2  39  53 

106  42 

6700 

4P 

AGENT  D*R  G  W  RY 

BONHAM  RESERVOIR 

0623 

o: 

2  39  06 

107  54 

9820 

61 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  DAM 

0634 

03 

3j  39  16 

102  11 

3647 

7A 

7A 

TA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

0843 

BOULDER 

*  40  01 

103  16 

3400 

c 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

BOULDER 

5385 

6P 

6P 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

99  J 

01 

1    38  27 

102  27 

3925, 

|  1 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

0] 

LAS  AN  I HAS 

6292 

SP 

5P 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECkENPIOGE 

0909 

02 

Z  39  29 

106  02 

SP 

SP 

MRS  ELVA   J  ENYEART 

BRlGGSDALE  2  NW 

09*5 

04 

WELD 

*  40  39 

104  20 

4875 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

8UENA  V[STA 

1071 

1    36  31 

106  08 

7954 

4? 

LLOYD  R  SWEOHIN 

BJRLINGTON 

1121 

0! 

KIT  CARSON  1 

3j  39  19 

102  16 

4165 

" 

H 

JACK  W  BROWN 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

03 

KIT  CARSON 

3]  39  28 

102  09 

423d 

c 

SHIRLEY  M  JAMES 

SUTLER  RANCH 

1137 

PUEBLO 

1    36  02 

104  28 

4830' 

5P 

MRS  WINIFRED  ORR 

1179 

01 

ARAPAHOE 

4j  39  43 

104  14 

5203 

5P|  SP 

C  M 

MRS.  CRYSTAL  RlTTER 

camps  a  sw 

BACA 

4440 

SP 

BURT  L  SALISBURY 

CANON  CITY 

129* 

01 
04 

FREMONT 

1    )8  26 

101  16 

5343  SP 

WARDEN  PENITENTIARY 

CARIBOU  RANCH 

13*2 

*i  fcO  00 

105  31 

8356 

5P 

CARIBOU  RANCH 

CASCADE 

138* 

02 

SAN  JUAN 

2  37  *0 

107  48 

8853 

t  s 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

1*01 

*i  39  22 

104  52 

5F 

3R 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEOAREOGE 

1**0 

DELTA 

2,  36  34 

107  56 

6175 

SP 

5P, 

C  M 

Philip  r  aust 

CENTER 

i*sa 

OS 

SAGUACHE 

5J  37  45 

106  07 

7668 

SP 

8P, 

WILLIAM  8  SUTLEY 

CHE  E  SMAN 

1328 

M 

JEFFERSON 

*l  39  13 

105  17 

6875 

•.c 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

CHERAW 

1539 

OTERO 

1    38  06 

103  30 

4072 

SIMON  8  SCHULT2 

CHERRY  CREEK  DAM 

15*7 

« 

ARAPAHOE 

*  39  39 

10*  31 

5649 

4P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

CHEYENNE 

4250  4P 

CARL  A  LOVELL 

CIMARRON  3  SE 

1609 

0  2 

MONTROSE 

2  38  24 

107  31 

T096 

;  1 1 

IIP 

CARL   E  MC  MILLEN 

CLIFF  LAKES 

02 

RIO  BLANCO 

2  39  SO 
2  39  2  3 

107  33 

s 

U  S  WE  A  T  HE  R  BUREAU 

CLIMAX   2  NM 

1660 

:■: 

EAGLE 

106  12 

4P 

4PC 

HIGH  ALTITUDE  OBS 

COALOALE    1  Nw 

1693 

01 

FRF  HON T 

1    38  23 

105  47 

652! 

COALDALE  2  Sw 

1698 

01 

FREMONT 

li  3B  21 

105  47 

5P 

5P 

B  C  CRAMER 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNN | SON 

2   38  26 

8000 

8A 

8A 

:  M 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBRAN 

17*1 

02 

MESA 

2   39  14 

107  58 

6137 

5P 

5P 

COLORADO  NAT  HON 

1772| 

MESA 

5790 

4P  4P 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

177B 

°\ 

EL  PASO 

ll  36  *9 

104  42 

617} 

MID  MIC. 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLUMBINE 

ROUTT 

B699 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CORTEZ 

1866 

02 

MONTEZUMA 

2   37  21 

ioe  34 

6177 

5P 

SP 

MONTEZUMA   VAL  IRRIG 

CRAIG 

1928 

02 

2'  40  31 
2'  38  52 

628" 

IIP 

IIP 

C 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTF 

1959 

02 

GUNN 1  SON 

\tl  ll 

8855 

5P 

5P 

C  M 

MRS   MARY   A  YELEN1CK 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

197E 

TELLER 

ll  38  52 

105  18 

850C 

C 

cuchaRas  dam 

20*0 

01 

HUERFANO 

1    37  - 

104  36 

5995 

c 

CUMBRES 

20*8 

05 

CONEJOS 

5,  37  01 

106  27 

10018 

s 

OEERTR A  J  L 

2162 

ARAPAHOE 

4|  39  37 

104  03 

5183 

c 

EVERlTT  L  OAVIS 

DELHI 

01 

LAS  AN | MAS 

1    37  38 

104  01 

5090 

CHARLES  F  SHAFFER 

OEL  NORTE 

2184 

0! 

RIO  GRANDF 

j  *l  *° 

106  21 

7864 

6P 

6P 

LYNN  K  WOODS 

DELTA    1  E 

DELTA 

5125 

6P 

6P 

W  D  PRESTON 

DENVER  wB  AIRPORT 

222C 

0' 

DENVER 

4    39  46 

104  33 

5283 

MIC 

MID 

U  S  WEATHEP  BUREAU 

•DENVER  MB  CITY 

222! 

04 

OENVER 

*  39  45 

103  00 

5221 

MID 

: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OILLON  1  E 

2281 

02 

2  39  38 

106  02 

906S 

Al 

BOARD  OF  WATER  COMM 

doherty  ranch 

2312 

01 

1    37  23 

103  53 

5130 

SP 

MRS  M  A  CROWDER 

2326 

02, 

M0NTE2UMA 

2  37  28 

108  30 

6940 

9A 

LLOYD  C  PYLE 

durango 

2*32 

01 

LA  PLATA 

2  37  17 

107  53 

6550 

6P 

C  H 

MALCOLM  R  DAYTON 

E  ADS 

1    38  29 

102  47 

a 

RUSSELL  J.  GARDNER 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

2*5* 

02 

EAGLE 

2j  39  39 

106  55 

6497 

HIO, 

C  H 

FED  AVIATION  AGENCY 

E  A  S  TON V  I LLE    1  NNW 

2*94 

EL  PASO 

A,  39  05 

7250 

CARL  R  GUY 

E  ASTONV |LLE  2  NNE 

s: 

EL  PASO 

104  33 

HAROLD  W  TWEEOY 

EASTONV ILLE  3  NW 

2*97 

it 

FL  PASO 

4   39  06 

104  36 

7000 

c 

RALPH  H  EVANS 

EASTONVILLE  6  wsw 

2501 

el  paso 

4.  39  02 

104  40 

7604 

10* 

DARWIN  D  WOOLLEY 

ECKLE* 

2535 

03 

YUMA 

3  40  07 

102  29 

3900 

C 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593 

ELBERT 

t    39  13 

104  33 

6785  5P 

5P 

HANS  LARSEN 

ELBERT  2  WNW 

2595 

ELBERT 

4     1"*  It 

104  35 

7025 

5P 

FRANK    R  KELLY 

ELBERT  3  SE 

2597 

}* 

ELBERT 

4  39  12 

104  30 

9A 

EARL  RAMEY 

ELBERT  It  SSW 

2598 

0. 

ELBERT 

4l  39  10 

104  34 

7220 

HUGH  MUNDY 

260C 

:  4 

4  39  08 

104  32 

7210 

1 

c 

lEland  p  OLKJER 

ELBERT  5  SW 

260] 

ELBERT 

4   39  10 

104  36 

6925 

AP| 

CHARLES  *  MELGURN 

ELBERT  B  SW 

ELBERT 

7240 

5P 

C  M  COLE 

ELFCTRA  LAKE 

2624 

S! 

LA  PLATA 

2>  37  33 

107  48 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELK  CREEK 

2633 

JEFFERSON 

4  39  29 

103  22 

8440 

: 

SAMUEL  J  HAR6IS 

ESTFS  PaRk 

2759 

LARIMER 

<H  40  23 

105  31 

„ 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

» 

JEFFER  SON 

4  39  38 

105  19 

7000 

3P 

3P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

Eve»G°EEN  2  SW 

2795 

0* 

JEFFERSON 

7300 

c 

EVf RsOLL  RANCH 

2803 

01 

BACA 

1    37  02 

102  05 

3576 

OP 

6P 

J  C  EvERSOLL 

2614 

1« 

106  00 

10000 

2932 

D3 

KIT  CARSON 

103  05 

4975 

7A 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

294* 

ll 

LOGAN 

3  40  40 

102  50 

42SO 

6P 

JOHN  G  MORI  SON 

FORDER  8  S 

LINCOLN 

4739 

6P 

c 

MEL VI H  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

300! 

LAR IMER 

4!  40  35 

105  05 

5001 

7P 

:  SH 

COLORADO   STATE  UNJV 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2   37  14 

108  03 

7S95 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

FORT  LUPTON  1  N 

3027 

04 

WELD 

4l  40  06 

104  49 

5P 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3038 

0* 

MORGAN 

4   40  IS 

103  48 

4321 

GT  west  sugar  CO 

FOUNTAIN 

3063 

D! 

EL  PASO 

1    38  41 

104  42 

5546 

c 

ARTHUR  E  ORCUTT 

FOWLER 

3079 

01 

OTERO 

1    38  08 

104  02 

US   SOIL  CON  SERVICE 

FflASER 

3113 

GRAND 

105  30 

8S6C 

6P 

RONALO  R  TUCKER 

FRUITA    2  N 

ll 

MESA 

2   39  11 

4518 

'  P 

S    STEELE  BUPGIN 

GARONER 

3222 

01 

HUERFANO 

105  11 

6970 

6P 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY   1  SW 

MESA 

2   37  V 

4562 

5P 

5P 

MR S   M   S'  HUB3ARD 

GENOA    1  W 

1251 

0} 

LINCOLN 

39  IT 

103  32 

5603 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

CLEAR  CREEK 

4  39  42 

105  43 

8570 

SP 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLFtwOOD  SPRINGS  I  N 

3359 

JJ 

GARFIELD 

2   39  3* 

107  20 

5823 

SP 

SP 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3*77 

:  l 

POOWERS 

1    38  04 

102  19 

: 

Clyde  b  Kennedy 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

02 

MESA 

2   39  07 

108  32 

4855 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

1*89 

32 

MESA 

2   39  03 

108  27 

4710 

SP 

5P 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

GRAND  LAKE    1  WNW 

3*96 

GRAND 

2  40  lb 

105  50 

8576 

3P 

3P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

GRAND 

2  40  11 

105  52 

8286 

SP 

SP 

SP 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRANT 

»53( 

PAR" 

4   39  28 

105  41 

8687 

BP 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE   12  SE 

MOFFAT 

6912 

c 

FRANK   A  BOCHMANN 

GREAT    SAND  DUNES  NM 

3541 

ALAMOSA 

5  3?  43 

105  32 

8120 

SP 

5P 

GREAI   SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

35*6 

WELD 

4  40  25 

104  41 

4648 

8  A 

: 

GT  WEST   SUGAR  CO 

GREENLAND  8  SE 

3579 

EL  PASO 

A   39  OB 

104  44 

7350 

: 

FRANK  A  ROGERS 

GREENLAND  9  NE 

356* 

DOUGLAS 

104  44 

6725 

c 

KELSEY  POTTENGER  JR 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

35Q2- 

:  ■ 

SUMMIT 

2  39  53 

106  20 

7740 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GREYSTONE 

MOFFAT 

2  40  37 

10S  40 

6803 

INACTIVE  1/1/63 

GROVE fl  10  w 

36*: 

0' 

WELD 

4,  40  51 

104  24 

5090 

SP 

5P 

MRS  DORIS  A  MCGEHEE 

GUFFEY  10  SE 

36  56 

01 

FREMONT 

105  23 

B20C 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

3662 

o; 

GUNN 1  SON 

2   38  32 

106  56 

7664 

SP 

SP 

: 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

MOFFAT 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

HART  SE  L 

361  ! 

PARK 

4    39  0. 

105  48 

8866 

tp 

C  H 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

HASWELL 

0] 

KIOWA 

103  10 

4535 

6P 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

j?j : 

BOULDER 

105  17 

5923 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

2  40  30 

6337 

6P 

6P 

A  RAY  GOREE 

MERMjT  T  ESE 

1931 

0! 

MINERAL 

5   37  46 

107  08 

9001 

5P 

5P 

MRS  MABEL  WRIGHT 

HOEHNE 

. :  - 

.  i 

LAS  ANIMAS 

104  23 

5718 

c 

CHARLES  F  N1COL 

HOLLY 

AC  76 

01 

1    36  03 

102  07 

3393 

r  ■ 

W  R  DAVIS 

HOLYOKE 

*c 

0) 

PHJLL IPS 

3  40  33 

102  18 

3746 

61 

6P 

F  8  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2  40  03 

106  09 

7800 

6P 

6P 

c 

COLO  GAME  *  FISH  DEP 

*155 

04 

MORGAN 

c 

MRS  BERTHA  H  MEYER 

HUGO 

*172 

01 

L I NCOLN 

103  28 

5034 

BARBARA  L  MA  T  T I  X 

IDAHO  SPRINGS 

*23* 

:  - 

CLEAR  CREEK 

105  31 

754  7 

6P 

6P 

W1LLARD  G  MOLMAN 

IDALI A 

»2«; 

03 

3  39  42 

102  17 

3955 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

IGNACIO  1  N 

02 

LA  PLATA 

2  37  06 

107  38 

6424 

5P 

3P 

CONSOL  UT£  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  3  SW 

»27< 

02 

PITKIN 

2   39  05 

106  37 

i0550 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

JOES 

03 

3  39  39 

102  41 

4200 

c 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MARTIN  DAM 

0] 

BENT 

1    38  05 

102  57 

3814 

4P 

*P 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

439" 

CLEAR  CREEK 

105  51 

10324 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

**13 

SEDGWICK 

4  41  00 

102  15 

3469 

SP 

SP 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

Jl 

LINCOLN 

1    38  44 

103  32 

5130 

7A 

EMANUEL  S  INNESS 

KASSLER 

**s; 

04 

JEFFERSON 

4|  39  30 

105  06 

5495 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4 
KIM  15  NNE 
KIOWA  1  W 
KIOWA  5  SE 
KIOWA  *  SW 
KIOWA  5  S 
KIT  CARSON 
KREMMLING 
KUTCH 
LA  JUNTA 


LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  8  SW 

LAKE  MORAINE 

LAKEwOOD 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 

LA  V£TA 

LEADVILLE 

LEAOVILLE   10  WNW 

LEROY    7  WSW 

LIME  3  SE 
LIMON  10  SSW 
L  I  MON 

LITTLE  DOLORES  5  NE 
LITTLE  HILLS 
LONGMONT   2  ESE 
LONGMONT   6  NW 
LONGS  PEAK 
LOS  PINOS  PASS  1  SE 


MANCOS 

MAN  I TOU  SPRINGS 

HAH VINE 

MAYBELL 

MEEKER 

MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTROSE   NO  1 

MONTROSE  NO  2 

MONUMENT  2  WSW 

MORRISON  1  Sw 

MULE  SHOE  LODGE   1  SSE 

NEW  RAYHER 

NORTHDALE 

NORTH  LAKE 

NORWOOD 

OROWAY 

OTIS  11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE  1  S 
PALISADE  LAKE  2  SSE 
PAOL1 
PAONI A 
PARAOOX 
PARKER  9  E 
PARSHALL  10  SSE 

PENROSE  3  NNW 
PITKIN 
PL  AC  ER  V ILLE 
PLATORO  dam  1  W 
pleasant  view  2  w 
PUE8L0  WB  A  I  ft PORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUE8LO  KCSJ-TV 
PUE8LO  ARHY  DEPOT 
PYRAMID 

Rabbit  ears  pass  6  vsv 

RANGELf 

REO  FEATHER  LAKES 

REOSTONE 

RICO 

RIFLE  2  ENE 
fl  10  GRANDE  RESERVOIR 
river  springs  rs 
rocky  ford  2  esc 
Rush  i  nne 

ruxton  Park 


SAN  LUIS 

SA*Ta  MAfllA  RESERVOIR 

sapinero  8  e 
sargents 
sedal i  *  4  sse 
sedsw1ck  5  s 

SE I BEBT 
SHAW  6  SSE 
SHOSHONE 
SILVER  LAKE 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

SILVERTON 

SIMLA 

SPICER 

SPklNGFlELO 

SPRINGF1ELO  7  WSW 

SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 
STON | NGTON 
STRATTON  3  NE 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
SUM4|TVILLE 
ACOMA 

ACONY  7  SE 
AYLOR  PAR" 

ELLUR IDE 
ERCIO  4  NW 
RINIDAO 

A  I NI DAD  FAA  AIRPORT 
ROUT  LAKE 
ROY  1  SE 

WIN  LAKES  RESERVOIR 
WO  BUTT£S  1  NW 
UN A VAN 

VALLECITO  DAM 


WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

WATERDALE 

WESTCLIFFE 

WET MORE  2  S 

WHITE  RQC". 


WILCOX  RANCH 

WINOSOR 
WINTER  PARK 
WOLF  CREEK  PASS  ! 
WOLF  CREEK   PASS  < 
WOODLAND  PARK    8  I 


NEW  STATIONS 
FA  |  RPLAY  NO  2 
LAST  CHANCE 

CLOSED  STATIONS 
GORE  PASS  RANCH 


WELD 

LAS  ANIMAS 

ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

CHEYENNE 

GRANO 

LINCOLN 

OTERO 


02  HINSDALE 
0*|  PARK 

EL  PASO 
04)  JEFFERSON 

PROWERS 

BENT 
01  HUERFANO 

LAKE 

LAKE 
03|  LOGAN 


5001  01  PUEBLO 

5015  01  ELBERT 

5017  01  LINCOLN 

3041  02  MESA 

5048  02  RIO  BLANi 

5116  04  BOULDER 


5180  02  SAGUACHE 


02]  MONTEZUMA 
"    EL  PASO 

RIO  BLANCO 
MOFFAT 
RIO  8LANC0 
PITKIN 
MONTEZUMA 
CHAFFEE 
RIO  GRANDE 
MONTROSE 

MONTROSE 
EL  PASO 
JEFFERSON 
HUERFANO 
WELD 
DOLORES 
LAS  ANIMAS 
SAN  MIGUEL 


WASHINGTON 
OURAY 
ARCHULETA 
MESA 


7017 
7031 
7?SO  05 


PUEBLO 
7337|  05]  SAGUACHE 
7370j  01  I 

'  I LLA 
MINERAL 
74551  02j  GUNNISON 
7460|  02)  SAGUACHE 
DOUGLAS 
SEDGWIC- 


7515 


7667 
7936 
7950  04 
7992 
8008 
8064.  ;i 


e  ■  a ." 

10  04 
4  3-13 


PHILLIPS 

DELTA 

MONTROSE 

EL8ERT 

GRAND 


CONEJOS 
MONTEZUMA 
PUEBLO 
PUEBLO 


wo 


ELBERT 
JACKSON 
8  AC  A 
BACA 

BACA 
ROUTT 
LOGAN 
BACA 

KIT  CARSON 
LAKE 

R 10  GRANOE 
LA  PLATA 
PUEBLO 
GUNN I  SON 

SAN  MIGUEL 
LAS  ANIMAS 
LAS  AN I  MAS 
LAS  ANIMAS 
SAN  MIGUEL 
LAS  ANIMAS 
LAKE 


KIT  CARSON 
MINERAL 
JACKSON 
HUERFANO 

04l  LARIMER 
CUSTER 
CUSTER 
PUEBLO 

0*|  WELD 
DELTA 

WELO 
GRAND 
MINERAL 


39  21 

39  17 

39  18 

39  17 


38  49 

39  45 

38  04 

36  OS 

37  30 

39  15 
39  17 


2  37  49 

37  13 
2j  38  08 

38  13 


2  38  52 
2  38  22 
*  39  31 


1'  38  27 
2  38  36 
l\  38  02 
5|  37  21 
Z  37  35 
1  38  17 
1  38  17 
38  17 

1  38  18 

2  40  14 

2  40  22 
2  40  05 

,     2  39  11 

I    2  37  41 

2  39  33 

5  37  43 

5  37  05 

1  38  02 

1  36  52 


38  51 
38  OS 


39  43 

60  I  ' 


c>?  19 
04  29 
0  -  1 1 


0  I  1  9 

OS  29 

.  : , 

02  37 

03  13 

0^  CO 

01  LB 


i  -. 
06  '  . 
06  12 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5250 
5240 
6350 
6707 
6550 
6613 

7359     5P|  5 

4188.  M|C  Ml 

8690  5P 
8500 
10265 
56371 
363S 

38921  SP 
7026-  SP 
10177  HP 

uooo; 

4390| 


5560 

5360  MIDI  MID] 
6  37  5 
6148 
4950 
5145 


35  |  7200 

05  ,  5920 

54  6242 

.  45  7797 

29  I  7070 


8890 
4784 
6693 
8800 
7017 
518S 


§  i  £ 


02  51  i 
07  40 

07  01 

08  21 
07  10 
02  28 

07  35 

08  58 

04  39 
06  07 

05  04 

06  32 
OB  03 
06  32 
08  48 


04  59 

04  56 
)6  09 

06  00 

05  27 

07  17 
07  .1 


03  1'' 
07  14 

05  35 

06  24 

:  j 

04  05 
06  28 
03  17 
Di  hi 

02  37 
06  50 

03  12 
02  11 


05  03 
04  29 
04  20 
07  53 
03  19 

06  19 
02  24 


04  48 

05  12 


07  31 
04  54 


sp  spI  c 

I     5P  SP 

J  J 


6P|  6P 


i  '1 

"I 

SP  5P 

SP1  SPj 

74  "A 

5P1  SP 

7P  7P 

5P  5P 


4263 
7  740 

7236' 

7721 
3898 
5683 
5309 
6300 
8270 


5501 

9200  6P 
7322 
9667 
6860 

4639  MID  ' 
4687 


9340  ( 

5216  SP!  5P 

8365  6P  6P 

7200  SS  SS 

8842  6P  6P 

5319  5P  SP 

6562 

417»  SP  SP 

6006  6P 


6790,  SP  SP 
7697^  5P]  SP 
7060  5R  SP 
7965] 
970ft 
7720 
8465 
6175] 
3990 

4703 
6157 
5913 
10200 


9322 
6020 

B379|     5P|  5F 


6770j  SS 

39  39,     8 A 

36011 

433*! 
10000  6P 
113S0j 

7  300 


96  SC 
5*60 
9  300 

40751  6P 


*696 
9058 
106*2 

q><,  i' 

776C 

357i 
7892 
6646 
4120 


MISS  THYRA  M  NELSON 
ROBERT  L  PLATT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CLARENCE  WHEELER 
MERLE  E  HENRY 
MR  A  B  LUCORE 
WILLIAM  H.HOLTHUS 
NEIL  W.  HASSLE R 
JAMES  R  P  I CKENPAUGH 
FED  AVIATION  AGENCY 

MRS  EMMA  L  LI SKA 
CHARLES  J  DAVIS 
S  COLO  SPGS  WTR  WORKS 
I  BOARD  OF  WATER  COMM  I 
CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

I  CRYS  SUGAR  CO 
CHARLES  J  MASINTON 
RADIO  STATION  kBRR 

s.  weather  bureau 
gilbert  lindstrom 

harold  garner 

s  g  peterson 

mrs  dorothy  a  bell  ; 
'  charles  v  eckman 

colo  game  ♦  fish  dep 

gt  west  sugar  co 

john  l  nelson 
s  u  s  weather  bureau  i 
s,  u  s  weather  bureau 
i   |  manassa  high  school 

!  eogar  a  noland 

'  manitou  sprgs  hydro  pl  1 

1  guy  m  stealey 

I  JOHN  P  WlESE 
I  .  RICHARD  G  LYTTLE  JR 
HOWARD  I  DEARHAMER 
j  PARK  SUPERINTENDENT 
S  EARL  J  MILL IGAN 
1  U  S  BUR  RECLAMATION 
COLO  WATER  CON  BOARD 

I     \  UNCOMPAHGRE   V  W  U  A 

'  U  S  FOREST  SERVICE 
1  RAYMOND  P  BUCKLES 
JOHN  A  ZEM8ER 
R  D  SMEPPERD 
l      MRS  1   F  SMUTT 

'  GLEN  C  COEN 
I       JOSEPH  L  HANNIGAN 
LLOYD  A  GIFFIN 
TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 


,  E  E  L I NDGREN 

FRANC  I S  J  C0UGHL1N 
'  GLEN  0  EDMONDS 

MR  W  F  GREEN 

JOHN  W  TAYLOR 

LEE  «  SCHNIEOER 

TED  S  CRAWFORD 

CHALMER   M  GARflER 

LOUIS  D  RUGGLES 

JONAS  A  RUSSELL 

BEAVER  PARK  CO 
ROBERT  A  PAY 
MRS  MARY  F  MC  CLUER 
i  U  S  BUR  RECLAMATION 
DON  W  CLEVER 
US  WEATHER  BUREAU 
COL  WTR  CONT  BOARD 
INACTIVE  1/1/63 
MRS  OPAL    J  WATERS 
DAN  H  KNOTT 

.  U  S  WEATHER  BUREAU 

TOWN  OF  RANGELY 

JOSEPH  E  DAL  TON 

GEORGE  A  WHITE 

CHARLES  M  ENGEL 

MRS  L   M  THOMPSON 
i  ROLLIN  LUNTEY 
>  U  S  FOREST  SERVICE 

COLO  EXP  STATION 

ROBERT  B  RAPP 

'  COLO  SPGS  WTR  WORKS 
'  MR   W  M  HASTY 

CLARENCE  R  ICKES 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

MRS  NE  A  G  GALLEGOS 
•  ALVIN  L  WINT2 

COLO  GAME  ♦  FISH  OEP 

BERNARD  1R8Y 

MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 

LAYTON  D  MUNSON 


FOSHA  S  GORTON  JR 
CHARLES  E  SCHO0N0VER 
PUBLIC  SERVICE  CO 
S  CITY  OF  BOULDER 
S  SILVER  LAKES  TROUT  CL 

ROBERT  K  wyMan 
!  US  SOIL  CON  SERVICE 
{  MRS  M  A  MC  NAMARA 

HERBERT  E  MOMSHER,  JR. 
|  SE  COLO  BRCH  EXP  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

R  WAYNE  LIGHT 
.  GT  WEST   SUGAR  CO 
I  MRS  ARM I LDA  BURHENN 

ARTHUR  PAUTLER 

JOHN  SODIC 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I   IVAN  A  AMflROSIER 
I  JOHN  M  WATSON 
I  UNCOMPAHGRE   V   W  U  A 

HARRY  B  WRIGHT 
JUAN  I TA  G  TORRES 
CITY  OF  1RINIDA0 
FED  AVIATION  AGENCY 
S|  WEST  COLO  POWER  CO 
CECIL  SHANNON 
TWIN  LAKE  R  ♦  C  CO 
JOHN  P  NUTT 
UNION  CARBIDE  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 

RAY  L  FORD 

GEORGE  A  WINT2 

D  M  00NOHOE 

WALSENBURG  UTILITIES 

P  H  BOOTHROYD 

M  O  RANKIN 

MRS  NETTIE  R  BflEECE 

WILLIAM  F  KREIDER 

EOWARO  h  epple 

RALPH  H  CLINE 

GT  WEST  SUGAR  CO 
M  L  MC  PETERS 
COLO  OEPT   OF  HIGHWAY 
COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HARLAN   A  ZION 
FLOYD  M.MONTGOMERY 
MR  CHARLES  0  WOOD 
YUMA   POLICE  OEPT 


CLO5E0  12/31/63 


1  ARKANSAS,     2  COLORADO, 


i  PLATTE ,     5  RIO  GRANDE. 
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REFERENCE  NOTES 


H^*1^1  1°'°nM"°°  "«*"""«  °"  cUD1*,e  °f  Colorado  m.y  be  obt.lned  by  writing  to  the  St.te  Cllm.tologlst.  We.ther  Bureau  Office.  P.  O.  Box  1078.  Dmver.  Colorado  B0201.  or  to  .ny  We.ther  Bure.u  Office 

^ZSl^LJZTS:^"1V'J^'rWl''e,  """'"^  d»"«-'°"»l  I"  <M«  olefin  .re:     Temperature  In  *F,  precipitation  .nd  cv.por.tlon  In  facta,  .nd  wind  movement  ,„  mile..    Monthly  degree  day  toUU 

•  re  the  sums  of  the  negative  departures  „f  average  d«lly  temper.tures  from  65-  F.   In  "Supplement.!  Data"  table  direction,  entered  in  figure,  are  ten.  of  degree..  monuuy  degree  oay  total. 

QBSEBVATipN  TIME:  The  Station  Index  .hows  ob.erv.tlon  time.  In  loci  st.nd.rd  time.  During  the  .ummer  month,  .ome  observer.  Uke  the  ob.erv.tlon.  on  daylight  a.vin,  time.  Snow  on  ground  In  the  "Snowf.ll 
and  Snow  on  Ground  table  is  .,  observat  on  time  for  .U  except  Weather  Bureau  and  FAA  .ftlons.  For  Ihe.e  station,  .now  on  ground  vlue.  .re  at  5  00  a  m  M  S  T  D.1. « th^Ex^emc."  ?Ib7e  'ta.lv  Preoo^.- 
tlon   table.   'CUy  Temperature"  Uble.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  .nowf.ll  in  ,„.  "Snowf.ll  .nd  Snow  on  Ground"  ublef  when  published,  .r.  for  thTxi  Lr.  endm,  «,m  ,  of  ob«  ".tlc-n  '  Pr"""U 

re^rS^re^e'.^Ttemoe'ra.ure  of'wT^f  W""h"  ^SL^l^f l'"*  """"""  °X>""'i"  'hom  b*  '°°"*>"  '<"">«'"«  *e  "Ev.por.tlon  .nd  Wind"  Uble.    M.x  .nd  Mln  In  "Ev.por.tlon  .nd  Wind"  t.ble 

rerer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  a.  recorded  during  24  hour,  ending  at  time  of  observation. 

SrSS^n^t^!;0/8  ™l?ed  £  ^  ISSK  m".  SnOW,°n  ?rOUnd't  Ublf       thC  W8ter  e"ulvalent  of  •1«t-  "       •»  the  ground.   Samples  for  obuinlng  mcuremenl.  .re  taken  from  different  poinU 

for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

sTee^a^ce  *  *"       "C1"*"010*"1  t*ble.  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Uble,  include  snow  and  aleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  off.ee. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DVTA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
LN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  uble  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  daU,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  AmounU  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Preclptutlon  DaU. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Sution.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  PrecipiUtlon  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  daU  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "SupplemenUl  Dau"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


I     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  daU  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  subsU'ions  through  1955  may  be  found  in  the  puDlication  "Substation  History"  for  tnls  Sute,  price  SO  cenU.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obuined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 


CORRECTIONS 


December  1963 
January  1964 

January  1964 

January  1964 
May  1964 

May  1964 
May  1964 


Climatological  Data  Table 
Climatological  DaU  Table 

Climatological  DaU  Table 

Dally  PrecipiUtlon  Table 
Climatological  DaU  Table 

Climatological  DaU  Table 
Daily  PrecipiUtlon  Table 


Dillon 

Berthoud  Pas 


Berthoud  Pass 
Caribou  Ranch 

Division  04 
Caribou  Ranch 


Snowfall  on  ground  missing. 

Total  preclplUtlon  2.25;  greatest  day  of  precipitation  .35  on  19th; 
toUl  snowfall  34.  0;  number  of  days  with  preclplUtlon  .  10  or  more  9; 
.  50  or  more  0;  1.  00  or  more  0. 


Average  preclplUtlon  .75;  departure  from 
snowfall  13.5. 


Amount  on  31st  .07;  monthly  toUl*2.  25. 


1  -. 63;  average 


ToUl  preclplUtlon  1.  70;  greatest  day  of  preclplUtlon  1.  00  on  29th; 
number  of  daya  with  I.  00  or  more  1. 


Average  preclplUtlon  1,74;  departure  from  normal  -.79. 
Amount  on  26th  .  20,  toUl  preclplUtlon  1.  70. 


USCOMM-lTB-ABhovlllo.N.C.    -  8/14/64  -  1075 


-  101  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 
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COLORADO 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Tolal 

Max.  Depth 
00  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

8  S 

ki 

5  i 

J 

8  1 

^  s 

t°  ~ 

Arkansas  drainage 

9  1  •  7 

62.9 

77.3 

9( 

* 

13. 

1 4 

*** 

•  I! 

6 

■  ( 

c 

2 

0 

0 

8  3  .  * 

49,1 

66.3 

7  1 

9( 

2  0 

1 

j 

( 

1  .  ' 

.10 

•  64 

•  0 

( 

5 

1 

0 

CANCN  CITY 

92,5 

64  ,  3 

78.4 

2,6 

105 

1 

55 

1 3 

C 

20 

0 

< 

c 

1.72 

.24 

.43 

24 

•  0 

c 

6 

0 

0 

CCALDALE   2  SW 

8  6  •  5 

68.0 

92 

20 

42 

1 

9 

0 

0 

0 

2.0c 

•  7] 

24 

,  0 

c 

1 

0 

("(^l  i"»nAPtl"l     (DDIkll'.C     uQ  AD 

90.4 

60.2 

75.3 

4,8 

99 

4 

50 

13 

0 

19 

c 

1.14 

-  1.23 

.50 

17 

,0 

a 

'• 

1 

0 

_ 

96.4 

62.0 

79.2 

104 

4 

5C 

1 3 

( 

1.12 

•  63 

25 

•  0 

c 

3 

1 

0 

EAOt 

96.6 

64,  5 

80.6 

105 

5 

5  i 

1  3 

c 

^c 

c 

1.24 

-  ,82 

•  71 

17 

•  0 

c 

3 

1 

0 

EVER50LL  RANCH 

99.4 

67,7 

83.6 

104 

28* 

5! 

1 3 

( 

30 

0 

0 

c 

1 .  96 

.6! 

2 

,0 

c 

5 

2 

0 

FCRDER  8  S 

97,0 

6 1  .0* 

79. ON 

105 

19* 

54 

1 

c 

29 

0 

0 

0 

•  V  1 

•  36 

29 

•  0 

c 

3 

0 

0 

HOLL  Y 

96.6 

64,3 

81.5 

106 

8. 

50 

13 

0 

2 9 

0 

c 

c 

.70 

•  35 

18 

.0 

a 

3 

0 

0 

ir"  U  r>      WIDTH1  HAM 

98.6 

81.8 

10^ 

5 : 

1 3 

1  **! 

•  6! 

19 

•  0 

c 

4 

1 

0 

KIT  CARSON 

00*4^ 

AO*  7W 

79.1M 

101 

6 

*: 

1 3 

jj  ^ 

c 

1*10 

16 

«c 

c 

1 

1 

LA   JUNTA   FAA  AIRPORT 

f '*  \ 

} 

: 

30 

0 

( 

( 

1  OS 

•  26 

2  5 

.  c 

c 

4 

0 

0 

LAMA  9 

99.6 

64  7 

82,  2 

3  .  ] 

IOC 

5  ] 

1 3 

30 

0 

( 

c 

»  1.53 

•  K 

16 

.  c 

c 

1 

0 

0 

LAS  ANIMA5 

100.1 

62,6 

81.4 

2.3 

107 

4 

51 

13 

( 

30 

c 

.95 

•  .88 

•  39 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

85.7 

51.6 

68.7 

9] 

3 

4i 

1 3 

6 

- 
0 

( 

0 

•  35 

10 

.  0 

c 

c 

0 

L E ADV  I LL  t 

72,7 

42.5 

57,6 

•] 

20* 

1 3* 

22C 

c 

0 

c 

2  . 4fi 

*  .25 

•  43 

30 

■  0 

c 

8 

c 

0 

LI"CN   10  SSW 

92.1 

57.4 

74  ,  ft 

3#  1 

99 

5* 

4{ 

1 3 

C 

22 

0 

0 

0 

,87 

•  1#33 

•  27 

8 

.0 

c 

4 

0 

0 

LIMCN 

90.1 

57.3 

7  3,7 

9*1 

4^ 

1 3 

IV 

0 

0 

0 

1.3S 

.61 

7 

.  0 

c 

z 

2 

0 

MONUMENT  2  wSw 

88,5 

52.4 

70.5 

2.9 

94 

21. 

45 

13 

4 

16 

c 

2.43 

-  .12 

.70 

30 

.0 

0 

7 

2 

0 

nortm  lake 

78.0 

45,6 

61,8 

8? 

5* 

1 3 

91 

0 

n 

_ 

2.05 

•  .90 

•  32 

10 

•  0 

c 

0 

0 

96.4 

61,1 

7fl.8 

2.3 

102 

20. 

51 

13 

0 

3  0 

0 

.'3 

-  1.09 

•  26 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

97.8 

60.6 

79.2 

2.4 

103 

20, 

50 

13 

0 

30 

0 

0 

c 

1,22 

-  .52 

.44 

29 

,0 

0 

4 

0 

0 

RUSH  2  NNE 

93.4 

54.8 

74,1 

104 

4 

46 

1 

3 

26 

0 

0 

0 

,07 

•  2*00 

.07 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

RUXTON  PARK 

75.1 

44,9 

60.0 

84 

4. 

37 

13 

156 

c 

c 

2.43 

.32 

7 

,0 

0 

11 

0 

0 

86.2 

31.9 

70.1 

97 

2 

45 

I 

6 

15 

0 

0 

0 

1.58 

.49 

12 

,0 

0 

0 

0 

SAL  IDA 

85.3 

49.5 

67.4 

90 

19 

43 

3* 

1 

1 

0 

0 

0 

1.82 

•  34 

•  49 

25 

■  0 

c 

5 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

93,8 

61,5 

77.7 

100 

3 

4? 

1 3 

C 

28 

0 

0 

0 

.85 

•  33 

25 

,0 

c 

3 

0 

0 

SPRINGFIELD  8  S 

M 

N 

M 

4fi 

1 3 

0 

c 

c 

,  60 

•  5C 

15 

,0 

c 

2 

1 

0 

SUGAR  LOAF   RF SERvO I R 

72,0 

40,1 

56,1 

71 

23 

34 

2 

2  70 

0 

0 

0 

0 

2,97 

•  65 

24 

•  0 

c 

9 

1 

0 

TACCNY  7  SF 

96. 9N 

59.  5M 

78. 2M 

104 

4 

49 

13 

0 

w 

c 

.23 

.23 

28 

.0 

0 

0 

0 

TRINIDAD 

89,2 

60.5 

74,9 

96 

3 

51 

8 

c 

c 

c 

c 

1.17 

•  37 

25 

,0 

0 

4 

0 

0 

TRINIDAD   FAA  AIRPORT 

91.7 

61.1 

76.4 

102 

5 

5C 

1 3 

2  1 

c 

1,14 

•  27 

28 

•  C 

c 

* 

c 

0 

TWO  BUTTES   1  NW 

98.3 

63.6 

61.0 

104 

3 

5 1 

f  I* 

V 

c 

1,94 

.25 

.83 

18 

« c 

c 

4 

2 

0 

WALSEN8URG  POWER  PLANT 

90.7 

58.1 

74.4 

97 

48 

1 3 

0 

21 

0 

c 

c 

,96 

•  37 

26 

•  C 

c 

4 

0 

0 

w  1 3 1  v.  l  1  rrc 

83. SM 

45.  SM 

64. AM 

69 

3 

36 

1 

22 

4,68 

1.88 

24 

,0 

0 

1C 

2 

1 

u t i ruwt   t  3 

90.4 

57,0 

73.7 

23. 

50 

13 

0 

1  8 

c 

2,84 

1.45 

30 

.0 

0 

i 

1 

1 

U  I  V  1  J  I  UN 

74.2 

2  .  T 

1,44 

•  .66 

,0 

COLORADO  DRAINAGE 

pi  ;  m     n  ? 
™M  3  I  rM    v  < 

AL  TENBERN 

'  t  *  f 

49,8 

72.3 

99 

20, 

42 

3  • 

$ 

2  9 

_ 

r 

1,38 

,73 

23 

•  0 

0 

2 

1 

0 

91.5m 

58  ,  7N 

75.  It* 

96 

20 

5C 

3 

c 

0 

c 

0 

,  09 

,07 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

ASPEN 

6  2.6 

4  7,6 

65.1 

87 

20* 

43 

18. 

24 

0 

0 

0 

0 

1,41 

•  78 

24 

,  0 

0 

3 

t 

0 

BERTHOUD  PASS 

66.6 

40,5 

5  3.6 

72 

8 

36 

14. 

345 

0 

0 

0 

0 

2,17 

,52 

17 

,0 

0 

7 

I 

0 

BOND 

88,0 

49,4 

68.7 

95 

7 

42 

5. 

4 

1  3 

0 

0 

1,81 

,56 

30 

,0 

0 

' 

1 

0 

-  *   -  "  W  H  t 

87,5 

57,7 

72,6 

,  7 

95 

20 

52 

17 

0 

7 

0 

0 

0 

•  '1 

•  .60 

•  10 

30 

,0 

0 

t 

0 

0 

CLIMAX  2  MW 

65.3 

40,5 

52.9 

7C 

20* 

36 

14* 

366 

0 

0 

0 

0 

1«T9 

,45 

24 

,0 

0 

« 

0 

0 

cochetopa  creek 

82.5 

40,7 

61,6 

87 

2l» 

32 

1 

102 

0 

0 

1 

0 

1,94 

,37 

30 

,0 

0 

6 

I 

0 

COLL  BR AN 

92.7 

55.9 

74.3 

4.9 

99 

20 

50 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

,66 

-  .34 

.30 

30. 

.0 

0 

2 

0 

0 

COLORADO   NAT  MON 

95.9 

65.0 

80.5 

IOC 

21* 

57 

31 

0 

3  0 

0 

0 

0 

,62 

*  3  j 

31 

•  0 

0 

2 

0 

0 

COR  T  E  2 

89,4 

56.2 

72.8 

1.5 

94 

19 

48 

1 

0 

1  7 

0 

0 

0 

,1.23 

.  02 

,37 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

CRAIG 

87.7 

50.8 

69.3 

92 

28, 

43 

25 

1 

10 

0 

0 

0 

,43 

,26 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

crested  Butte 

79,1 

42.2 

60.7 

2.7 

86 

20 

36 

3* 

129 

0 

0 

0 

0 

2.94 

•  99 

1,12 

24 

•  0 

0 

8 

1 

1 

DELTA   1  E 

94,6 

55.1 

74.9 

.1 

101 

7 

48 

3 

0 

2  fi 

0 

0 

0 

,*9 

-  .03 

.47 

13 

,0 

0 

1 

0 

0 

H  f  l  i  r-K    \  P 

77,1 

39,1 

58.1 

3.2 

82 

20, 

30 

28 

205 

_ 

0 

1 

0 

1,62 

•  .27 

.  34 

31 

•  0 

0 

s 

1 

0 

r*i  j  i  o  a  m  f.  n 

87,6 

51.4 

69.  5 

2.5 

93 

l'» 

42 

1 

1  1 

1  3 

0 

0 

0 

2,13 

•  32 

•  74 

31 
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GRANT 
GREELEY 
GROVER   10  w 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JULFSBURG 
KASSLER 

KAUFFMAN   4  SSE 
LAKE   GEORGE  8  SW 
LAKEwOOD 

LAST  CHANCE 
LONGMONT   2  ESE 
PARKER  9  E 
RED  FEATHER  LAKES 
SEDC-wlCK  5  S 

SPICER 
STERLING 
wALCEN 
WATERDALE 


See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
JULY  196* 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

s  1 

Average 

Departure 
From  NonnaJ 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

.10  or  More 

,50  or  More 

1.00  or  More 

•°  2 
s  ! 

S3 

6  I 

o£ 

WIGGINS  7  SW 

96.4 

57.0 

76  7 

103 

4c 

1 

{ 

29 

0 

0 

0 

1,78 

.63 

29 

.0 

Q 

z 

0 

70.6 

1,2 

1.32 

•  ,43 

.0 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  R 

84,3 

49.2 

66.8 

1.9 

91 

4 

42 

1 

8 

3 

0 

0 

0 

,»1 

•  .16 

.24 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

BLAPCA 

86.3M 

46.  1 

66.  2M 

97 

10 

40 

1 

12 

3 

0 

0 

0 

1,29 

.86 

24 

•  0 

0 

4 

1 

0 

CENTER 

84,4 

»9.2 

66.8 

90 

19* 

44 

13 

4 

2 

0 

0 

0 

1.36 

.62 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

DEL  NORTE 

80.6 

49.5 

65.1 

1.5 

87 

20 

44 

I 

22 

0 

0 

0 

0 

,98 

-  .21 

.32 

25 

.0 

0 

5 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

ei.e 

50.7 

66.3 

90 

4 

45 

1 

12 

1 

0 

0 

0 

2.43 

.49 

16 

.0 

0 

S 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

76.* 

39,9 

58.2 

1.8 

82 

8. 

31 

1 

206 

0 

0 

2 

0 

3.15 

1.25 

.73 

24 

.0 

0 

* 

5 

0 

MANASSA 

MONTE  VISTA 

81  .i 

♦  7.0 

64.1 

88 

20 

40 

it 

36 

0 

0 

0 

0 

.33 

.24 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

83.9 

49,6 

66.8 

90 

20 

45 

13* 

8 

1 

0 

0 

0 

l.»5 

.59 

,86 

11 

■  0 

0 

5 

1 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

78.5 

40,9 

59.7 

85 

4 

32 

1 

139 

0 

c 

1 

0 

2,38 

.60 

10 

.0 

0 

9 

2 

0 

WOLF  CREEK  PASS  I  E 

67.0 

44,2 

55.6 

74 

20* 

40 

14. 

286 

0 

0 

0 

0 

3,77 

,64 

31 

.0 

0 

9 

4 

0 

DIVISION 

63.6 

1.7 

1.86 

.42 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        109*  on  the  5th  at  La  Junta  FAA  Airport 

Lowest  Temperature:        28°  on  the  3d  at  Fraser 

Greatest  Total  Precipitation:  5.00  inches  at  Rico 
Least  Total  Precipitation:  Trace  at  Otis  11  NE 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.62  inches  on  the  28th  at  Kiowa  5  SE 


3ee  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
JUL*  19t> 


(2 

1   |  2  |  3 

4  1 
4  1 

I 

7  I 

s 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

„  | 
28 

29  | 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 



1  L 

BASIN  01 

AMY 

i.ai 

•  U 

.  > : 

■  0  3 

•  96 

.02 

.90 

AROYA  6  NE 

.93 

T 

.19 

•  03 

•  34 

,24 

.05 

.03 

t 

T 

.04 

AYER  ranch 

1.5! 

•  07 

.23 

•04 

.03 

(4j 

.09 

•  12 

T 

. : 

T 

•  09 

.09 

T 

BRANDON 

1*96 

1.01 

.19 

.12 

.19 

BRANSON 

■  19 

.13 

t 

T 

.19 

•  OT 

T 

T 

8UFNA  VISTA 

1.79 

■  11 

.26 

.02 

.09 

.66 

BUTLER  RANCH 

.93 

.09 

.13 

. :  3 

•  37 

CAHPO  a  $w 

.79 

.08 

.19 

CANON  CITV 

I.TS 

T 

.19 

_ 

j 

•  26 

.01 

ll'. 

.61 

.02 

T 

•  4| 

'  * 

COAlDAlE  2  Sw 

2.011 

.03 

T 

T 

T 

T 

.33 

T 

•  01 

T 

.03 

T 

.19 

t 

.71 

.31 

.41 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

1.14 

T 

.01 

.  ) 

T 

T 

.06 

•  10 

.01 

•  01 

.50 

T 

.06 

T 

T 

.  8 

.01 

DELHI 

1.12 

.  2  ! 

•  1 0 

.06 

•  69 

•  06 

DOhERTy  RANCH 

.77 

•  1 9 

,  g  i 

a 

7 

•  16 

1  •  24 

.09 

.77 

.29 

.14 

EvERSOLL  RANCH 

1.99 

.22 

•  69 

.S3 

.33 

T 

.16 

•  09 

.06 

f ORDER  8  5 

.91 

T 

T 

T 

•  04 

X 

•  03 

.15 

.07 

T 

T 

.20 

T 

T 

.02 

T 

.09 

*  34 

FOUNTAIN 

1.71 

T 

.  01 

•  02 

»2S 

.05 

.09 

..» 

.09 

.69 

.03 

FOULER 

1.2T 

1 1 C 

•  31 

,61 

GARDNER 

2.25 

T 

•  03 

X 

j 

T 

.63 

.09 

1.05 

T 

7 

T 

T 

¥ 

.49 

T 

¥ 

GUFFE*  10  SE 

2.5» 

T 

T 

T 

.04 

!>« 

.04 

.05 

.19 

.21 

7 

.10 

.60 

T 

.70 

•2* 

.03 

HASKELL 

.61 

■  ■ ' 

.05 

.23 

.19 

.17 

HOLLY 

.TC 

.11 

.  3, 

.09 

•  19 

JOHN  HART[N  DAM 

1 .02 

_ 

•  1 1 

.65 

.10 

•  19 

•  09 

KMVAl 

.99 

T 

•  12 

•  *4 

KIT  CARSON 

1.62 

.07 

•  OS 

1.10 

.40 

LA  JUNTA  FA A  AIRPORT 

1.02 

•  03 

•  24 

T 

•  09 

.  b* 

•  01 

.16 

.26 

.06 

T 

LAMAR 

•  33 

T 

.01 

.10 

•  04 

.09 

.09 

LAS  ANIMAS 

.95 

T 

•  14 

.20 

.13 

LA  VE T A 

.9T 

•  35 

•  03 

•  17 

1 01 

LEADVlLLE 

2.49 

T 

T 

T 

T 

.02 

.03 

.90 

.60 

.14 

.09 

.11 

.09 

.60 

.!! 

.09 

T 

,41 

•  u 

LIME  3  SE 

.69 

.3' 

L I WON   10  SSW 

.97 

•  09 

,19 

.27 

.  1  3 

LlMON 

1.59 

T 

.05 

T 

.61 

T 

,  "  1 

.09 

06 

_ 

MONUMENT   2  MSM 

2.49 

,  -  i 

.08 

.02 

.  3  1 

.12 

.10 

.19 

.  !( 

!» 

1 

NORTH  LAKE 

2.09 

•  13 

.13 

.02 

.32 

.01 

.01 

.05 

•  29 

.07 

.21 

.25 

.05 

T 

.06 

.27 

.07 

.03 

■  02 

OROMAY 

1.69 

' 

07 

* 

.61 

.14 

T 

•  50 

•  02 

PENROSE   3  NNm 

.'5 

X 

,23 

PUEBLO  MB  AIRPORT  //R 

.T3 

T 

T 

x 

1 

06 

T 

r 

pueblo  city  reservoir 

.60 

.11 

•  01 

01 

■ 

!o> 

•  06 

.01 

35 

pueblo  army  depot 

.T9 

.09 

•  tt 

ROCKY  FORD  2  FSE 

1.22 

6  D I 

* 

1  1 1 

T 

.02 

T 

.26 

•  ** 

RUSH  2  NNE 

.OT 

•  B T 

T 

RUXTON  PARK 

2. A3 

.04 

.02 

T 

.32 

t  ?  3 

.09 

.29 

.07 

.29 

.16 

• 

RYE 

1.99 

T 

T 

.23 

•  IT 

•  09 

111 

!o7 

1  10 

2  6 

SALIOA 

1.92 

•  13 

.07 

.01 

.29 

.47 

.01 

.02 

.69 

.09 

•01 

.14 

SPRINGFIELD 

•  19 

T 

SPR INGF IElD  I  w5W  // 

.99 

.10 

10 

.  09 

.02 

* 

SPRINGFIELD  B  S 

.60 

.  5  0 

10 

STONINGTQN 

•  76 

.11 

.  1« 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

2.97 

T 

.06 

.06 

T 

.01 

.09 

.!' 

.29 

.39 

-8 

.01 

01 
.03 

•  1 9 

.11 

.65 

.30 

.07 

.32 

.12 

TACONV  7  SE 

T 

.23 

TRINIDAD 

i!ti 

T 

.05 

T 

.09 

.09 

.06 

.01 

.13 

.04 

.11 

.19 

.97 

.09 

TRINJOAD  FAA  AIRPORT 

I. 16 

•  06 

.09 

.  ^  1 

.  -3 

T 

.26 

T 

T 

.03 

.29 

.27 

TROY    1  SE 

.69 

•  OT 

•  11 

.  D9 

•  16 

twin  lakes  reservoir 

.97 

* 

.09 

.0 

* 

.01 

* 

TWO  BUTTES  I  NM 

1.94 

.03 

.90 

."3 

.91 

.29 

WALSENBURG  power  plant 

.96 

T 

T 

T 

T 

,26 

.10 

T 

•  02 

.01 

.02 

.17 

.37 

•01 

wESTCL IFF£ 

*  .69 

X 

,1-7 

.39 

.  70 

T 

.  1  s 

.11 

.09 

.30 

T 

.02 

.05 

.10 

.09 

Y 

•  1* 

16 

wETMCRE  2  S 

2.96 

•  03 

.19 

•  09 

.20 

.  05 

.09 

.24 

.05 

.90 

T 

.01 

•  09 

.02 

•  04 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

altenbern 

1.39 

•  04 

03 

* 

.09 

.05 

.71 

.09 

.09 

* 

•  9* 

ARTESI A  2  E 

.09 

0? 

1.61 

.21 

.09 

.10 

.07 

'.  •! 

7 

BERTHOuD  PASS 

2.17 

.29 

!lO 

.07 

.01 

•  09 

.52 

.16 

.02 

i05 

!sj 

BOND 

1.91 

•  10 

•  35 

.43 

.99 

.0* 

80NMAM  RESERVOIR 

BRECk  ENR I0GE 

2.13 

f 

T 

.0? 

' 

.05 

.22 

T 

,25 

CEDAREOGE 

.31 

x 

•  09 

T 

•  06 

.05 

T 

.  1  o 

•  03 

CIMARRON  3  SE 

CLIMAX  2  Nfc 

1.79 

T 

y 

j 

T 

•  06 

•  02 

.01 

.02 

T 

.19 

.06 

.09 

.02 

T 

.09 

.01 

.12 

T 

.30 

.01 

T 

.  12 

•  91 

cochetopa  CREEK 

1.96 

•  OT 

.  06 

.  04 

.12 

.10 

.19 

.09 

.06 

.91 

.99 

.  V 

,06 

collbran 

.66 

x 

T 

•  06 

•  30 

.  50 

COLORADO  NAT  "ON 

.62 

.02 

•  OT 

•  09 

.  1. 

T 

T 

T 

T 

7 

.01 

x 

•  39 

COHTEZ 

1.29 

.01 

.01 

.57 

.07 

.09 

■  01 

T 

.01 

.06 

7 

.01 

T 

.03 

.03 

•  34 

CRA  IG 

.43 

•  02 

.03 

.26 

.01 

T 

T 

.06 

•  06 

T 

.01 

cresteo  Butte 

2.94 

•  0* 

•  06 

T 

.49 

.15 

.  lv 

•  16 

.07 

1.1? 

.19 

. ;  1 

•  02 

DELTA   I  E 

•  59 

•  03 

X 

,07 

DILLON  l  E 

1.62 

y 

T 

•  06 

,CB 

•  99 

.04 

.04 

T 

.22 

Ill 

.  12 

.34 

DOLORES 

1.69 

T 

.02 

•  99 

•  01 

.02 

.09 

.16 

.09 

7 

.11 

.22 

.02 

.09 

.10 

Our  ango 

2.13 

•  01 

.0* 

•  06 

•  23 

.  16 

•  02 

.05 

•  09 

T 

T 

,01 

T 

T 

•  •2 

T 

T 

■  06 

•  64 

x 

•  74 

E*GLE   FAA  AIRPORT 

.99 

.36 

T 

•  09 

.01 

T 

.10 

.11 

.01 

•  19 

•  09 

ELEC^RA  LAKE  //R 

1.29 

•  03 

•  20 

•  03 

•  09 

•  27 

•  47 

FORT  LEWIS 

3.00 

T 

•  06 

■  69 

•  06 

•  11 

!07 

.01 

T 

7 

!l6 

.0. 

.01 

.10 

.  li 

•  29 

•  21 

•  01 

■  +* 

PHASER 

1.90 

T 

.02 

.01 

.01 

.07 

!o2 

.01 

.02 

•  09 

T 

.07 

T 

T 

.02 

.41 

FRU I T A  2  N 

.90 

•  01 

T 

•  09 

T 

x 

.40 

GATEWAY  l  SM 

.93 

•  16 

.02 

t 

.I' 

.  > 

x 

.99 

GLENwOOD  SPRINGS  1  N 

.90 

,  j  T 

•  09 

•  03) 

•  16 

09 

,  -5 

•  02 

.  1 * 

•  01 

.69 

•  29 

T 

T 

T 

T 

.13 

Y 

x 

•  27 

GRANO  JUNCTION  6  esc 

.60 

.05 

.09 

•0* 

.24 

GRAND  LAKE  I  WNM 

1.69 

T 

X 

x 

•  09 

•  09 

T 

•  07 

•  10 

.01 

T 

.-5 

.07 

•  92 

•  10 

.70 

.07 

•  01 

•  10 

•  14 

•  03 

•  2* 

GRAND  LAKE  6  55m 

1.09 

T 

,04 

•  06 

•  01 

•  01 

•  06 

T 

T 

•  26 

T 

.11 

•  06 

•  11 

•  0* 

•  04 

.24 

;ft     MOUNTAIN  DAM 

1.71 

•  30 

■  09 

.  o 1 

.?« 

.61 

GUNN 1  SON 

1.69 

.05 

T 

•  06 

•  03 

•  03 

T 

T 

'.10 

.02 

.07 

.06 

T 

.»0 

.19 

T 

.22 

T 

HAMILTON 

1.33 

.02 

■  66 

T 

.  •• 

.19 

T 

•  09 

A 

.97 

•  03 

•  05 

•  09 

■  09 

.49 

.02 

.17 

.02 

•  01 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  5W 

.61 

09 

x 

•  09 

T 

.01 

.01 

T 

.09 

.02 

•  06 

•  10 

X 

•  27 

•  09 

ISNACIO    1  N 

.96 

a  l 

*04 

•  26 

.01 

.36 

1.34 

1 

• 

*29 

•  01 

T 

.  9] 

T 

T 

.12 

T 

.09 

.  1 1 

T 

»M 

•  0* 

•  20 

LAKE  CITY 

2.39 

•  40 

.)0 

.09 

.09 

.09 

.19 

.01 

T 

.10 

•  OT 

.34 

LITTLE  DOLORES  9  NE 

.92 

.07 

T 

.07 

T 

.06 

•  01 

.09 

.09 

.06 

.01 

.*7 

LITTLE  HILLS 

.90 

.:• 

•  09 

T 

T 

7 

.16 

.94 

.10 

.09 

.10 

•  07 

MANCOS 

1.67 

.05 

•IT 

.21 

.29 

.10 

T 

.19 

.02 

.2* 

T 

•  27 

MARVINE 

■  09 

.03 

MAVflELL 

.27 

7 

.19 

T 

.01 

MEEKER 

,6> 

.21 

.30 

.01 

.19 

MEREDITH 

1.43 

.26 

.12 

.12 

.04 

.07 

■  06 

.11 

.02 

.40 

•  11 

.06 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

1.99 

.03 

•  0* 

.19 

.10 

.13 

.02 

.21 

.09 

T 

•  09 

.26 

T 

.11 

MONTROSE  NO  1 

•  72 

•01 

.09 

•  12 

T 

T 

.06 

.09 

.27 

MONTROSE  NO  2 

.95 

.09 

.10 

.14 

.01 

T 

.1* 

•  26 

Saj*  rateanc*  aenmu  tolkrwir-g  Sunon  latin 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


NORTHOALE 

NORWOOD 

OURAY 

PAG03A  SPRINGS 
PALI SADE  1  S 

Pit  I SlOt  LIKE  2  SSE 

PA0N1A 

PARADOX 

PARSHALL  10  SSE 
PITKIN 

PLACERVILLE 

PYRAMID 

RANGELY 

REDSTONE 

RICO 

RIFLE  2  ENE 
SAP  I  NERO  »  E 
SARGENTS 
SHOSHONE 
SILVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

TACOMA 

TAYLOR  PARK 

TELLURIOE 

URAVAN 

VALLECITO  DAM  / 
WINTER  PARK  / 
WOLF  CREEK  PASS  A  a 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
OS 

AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  DAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  NW 

FLEMING  1  S 
GENOA  1  w 
HOLYOKE 
1DALIA 
LEROY  T  WSW 

OTIS  11  NE 

STRATTON  3  NE 

VONA 

■RAY 

YUMA 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
0* 

ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDALE  2  NW 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHESSMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WB  AIRPORT  / 
DENVER  WB  CITY 
EASTONVILLE  1  NNW 
EASTONVILLE  2  NNE 
EASTONVILLE  A  WSW 

ELBERT 

ELBERT  2  WNW 
ELBERT  3  SE 
ELBERT  4  SSW 
ELBERT  S  SW 

ELBERT  t  9W 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

FAIRPLAY  / 
FAIRPLAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 
FORT  LURTON  1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY 

GROVER  10  W 
HARTSEL 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  *  SSE 
KIOWA  S  SE 

KIOWA  A  SW 

LAKE  GEORGE  S  SW 

LAKEWOOD 

LAST  CHANCE 

LONGMONT  2  ESE 

PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES 

SEDALIA  «  SSE 

SEDGWICK  S  S 

SPICER 

STERLING 
WALDEN 
WATERDALE 
WIGGINS  T  SW 
WINDSOR 


2.23 
2.04 
1.72 
1,40 


i.ai 

4,33 
3.00 


1,44 
3.9« 
1.29 
1.63 


1.33 
1.01 
1.45 
2.02 


9.64 
2.41 
1,49 


1.99 
3.29 
2.40 


1.99 
2,44 
1.9) 
.24 


.05  .13 
.09 


.03     .02  T 

T  T  T 
.01     .02  T 


1.02 
.02 

.02 


.01     .12  .90 
.13  ,04 


Day  of  Month 
13  I  14  15 


.20 

.01 


.03 
.07  1.30 
T 

.05  .05 
•  22 

.20 

.10 
•45  1.35 

.11  >03 


.44  T 
.05  .19 
.07  .03 


.06  T 
T  T 


.10  .70  .20 
.30  .45 


,07     ,03  T 


.07     ,28|  ,0B 

,49  T 
.01  .02 

7         .01  T 


.27  T 
•  09  J 

•  04 


.42     ,13  .03 


.15     ,05  .19 


.02|    ,11     ,01  .21 


.05 
.13 


.60 
.02 


.23 
.66 
•  04 


•  06 
2.62 
1.20 


.02 
.14 


ALAMOSA  WB  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 


.06     .13  T 
.1 

.12     7  .0 


See  lelerence  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


MANASSA 
MONTE  VIST* 
S«OU»CmE 

WAGON  WHEEL  GAP  S  N 
■  Ol'   COff r  PASS  1  E 


27     28  i  29  30 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN 

01 

AMY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

5.0 

.5 

1.0 

8.5 

3.0 

22.0 

~ 

AROYA  6  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.7 

3.0 
3 

T 

T 

6.5 
1 

5.5 

1 

T 

15.7 

5 

9.46 

AYER  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.9 

1 

3.6 

3 

7.5 

13 

4.2 

10.9 

17.1 

2.8 

2 

1.6 

48.6 

17.50 

BRANDON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.2 

2 

1 

6.2 
4 

7 

E  10.15 

BRANSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6 

11.5 

13 

32.5 
28 

5.0 
14 

20.0 
4 

65 

16.63 

BUENA  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

5.0 

- 

5.0 

10.0 

13.65 

BUTLER  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

2.0 

2 

10 

11.0 

: 

8.69 

CAMPO   8  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

: 

: 

: 

T 

1 

: 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.5 

15.7 

7 

15.0 

: 

9.76 

COALDALE   2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

5.5 

1 

1 

: 

T 

: 

: 

2 

T 

COLOR  ADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

4.2 

1 

9.2 
18 

T 

2.7 

3 

20.5 
12 

.1 

39.7 
34 

14.69 

DELHI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

4.0 

5.5 

2 

8.0 

9 

23.5 
27 

8.5 

2 

7.0 
1 

58.0 

E  10.61 

DOHERTY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1.6 
1 

1 

: 

1 

1 

: 

9.94 

EADS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

" 

T 

4.0 

8.0 

4.0 

6.0 

22.0 

11.76 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

T 

6.0 

7 

T 

T 

11.0 

9.36 

FORDER  8  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

.5 

6.1 

8 

T 

.7 

15.5 
6 

3.9 

27.2 
14 

6.97 

FOUNTAIN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

9.8 

11 

2.0 
1 

~ 

13.44 

FOWLER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

4.0 

1 

2.5 

7.0 

8.0 

: 

7.67 

GARDNER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

1 

8 

3.5 
7 

17.0 

19 

16.5 

5.0 
1 

11.56 

GUFFEY   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.0 
1 

1.0 

6 

" 

T 

23.2 

10.5 

4.0 

3 

T 

T 

16.81 

HASWELL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

7.1 
14 

1.2 

2 

5.9 

8.0 

5 

9.5 

3 

" 

11.70 

HOLLY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

11 

6.0 

7 

14.97 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8 

T 

2 

- 

12.72 

KARVAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

T 

1 

12.65 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.0 

3 

3 

8.0 

E  13.25 

LA  JUNTA   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

7.1 

12 

3.0 

3 

6.0 

7 

T 

T 

16.1 

22 

9.73 

LAKE  MORAINE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LAMAR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.3 
15 

.3 

7.7 

6 

2.0 

7.4 

3 

22.7 
24 

15.60 

LAS  ANIMAS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

.5 

6.0 

2 

7.0 

11.73 

LA  VETA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

9.0 

1 

3.0 
1 

19.0 

22 

16.0 

70.0 
29 

33.0 

20.0 

14.64 

LEADV I LLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

: 

5.6 

9 

13.9 

23 

5.9 

31 

6.1 

29 

14.8 

31 

25.0 
17 

6.0 
1 

6.9 

2 

1 

E  15.23 

LIME    3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.4 

7.0 
12 

2.6 
1 

12.0 
11 

17.7 
14 

1.5 
1 

43.2 
39 

E  11.67 

LIMON  1  SSW 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

.8 

6.0 

3.8 

4.0 

4.0 

9.5 

3.5 

2 

1.0 

32.6 

15.88 

LIMON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

4 

6.0 

10 

4.5 
9 

5.6 

18 

9.8 

9 

2.5 

2 

T 

32.4 

52 

18.12 

MONUMENT    2  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

1 

14.7 
5 

10.9 
11 

40.  8 
28 

27.2 
31 

12.3 

3 

1.0 

E  20.38 

NORTH  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2 

6 

17.29 

ORDWAY 

SNOWFAL' 
1    IN  ON  GO 

10.69 

PENROSE    3  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

13.81 

S*m  referenc*  note*  following  Station  Indai. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Continued  Season  of  1963  -  1964  COLORADO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

T 

T 

5.9 

13 

.5 

2 

4.0 
3 

15.7 
10 

.3 

26.4 
28 

9.12 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8 

T 

3.5 
3 

11 

22 

9.63 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.5 

7 

•« 

1 

1.6 

2 

T 

7.34 

ROCKY  FORO  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

6.0 
6 

2.0 

2 

9.0 
1 

3.5 

T 

22.5 

9 

8.12 

RUSH  2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

1.0 

3.5 

2 

•7 

2 

6.5 
11 

8 

24 

14.17 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

12.0 
1 

4.0 

5 

26.0 

*.e 

51 

27.0 

25.6 
31 

17.5 
13 

3 

1 

f 

28.36 

RYE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21.20 

SAL  I  OA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 
1 

2.0 

7.5 
9 

T 

12.7 
11 

12.0 
8 

8.0 

46.2 

10.84 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.5 

4 

13.46 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.1 

6.0 

5 

1.8 

2 

14.2 
16 

4.0 
1 

5.9 

33.0 

11.97 

SPRINGFIELD  8  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

t 

12.37 

STON  I  NGTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

4.0 

2.5 

1.0 

9.49 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9 

23 

31 

29 

31 

30 

16 

169 

19.46 

TACONY  7  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

8.5 

T 

.5 

1 

E 

9.22 

TRINIDAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

11.5 
8 

11.0 
7 

22 

3 

3 

T 

04 

11.37 

TRINIDAD   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1.1 

5.5 

4 

3.7 

9 

18.9 
21 

3.0 

3 

9.0 

3 

43.2 
40 

11.22 

TROY  1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2.5 
<• 

1.4 

2 

17.0 

25 

T 

4.0 
2 

24.9 

33 

11.96 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

_ 

.9 

E 

8.03 

TWO  BUTTES   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

; 

1.0 

10.0 

1.0 

5.5 

_ 

13.07 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

3.0 

13.0 
9 

11.0 

7 

36.5 

21 

20.5 
8 

10.0 

2 

97.0 
<.8 

17.19 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 
1 

1.5 

15.5 

5.0 

34.0 

28 

24.0 
30 

8.5 

3 

1.0 

99.3 

12.79 

WETMORE  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

1 

29.3 

40.0 
14 

6 

1 

1 

19.48 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN 

02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

6 

24.9 
25 

3.5 

29 

_ 

22 

2.0 

m 
82 

13.19 

AMES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.0 
3 

21.7 

18 

13.5 

37.0 
31 

10.5 

29 

44.8 

31 

23.0 
22 

22.66 

ARSOLES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ARTESIA  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 
10 

1.7 

25 

1.5 

24.1 

20 

_ 

T 

_ 

E 

9.96 

ASPEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 
1 

12.5 
19 

14.5 

27 

21.5 
31 

22.5 
29 

38.0 
31 

10.5 
1  7 

5.0 

2 

1.0 

130.5 
157 

19.35 

berthoud  pass 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

8.0 

2 

16.0 
30 

41.0 
31 

34.0 

3 

38.0 
29 

61.0 
31 

68.0 

30 

19.0 

31 

9.0 
17 

_ 

bond 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

3 

6.0 

1 7 

10.5 
26 

2.0 
13 

4 

_ 

63 

E 

10.79 

BONHAM  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

15.5 

31.5 

_ 

_ 

T 

E 

31.05 

BRECKENRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 
1 

10.0 
4 

17.5 

20 

9.0 

31 

21.0 
29 

34.0 
31 

24.0 
29 

2.5 

T 

122.0 
145 

22.66 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

4.0 

5 

5.5 

6 

3.5 

1 

17.0 
5 

8.0 

3.0 

42.0 
17 

12.15 

CIMARRON  3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.0 

4.0 

14.0 

6.0 

20.0 

12.0 

3.0 

_ 

E 

11.09 

CLIMAX  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

T 

9.2 
1 

12.5 
30 

30.7 
31 

26.8 

31 

25.8 
29 

42.2 
31 

49.1 

30 

7.1 

26 

14.3 

218.4 

209 

23.33 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.5 

9.0 

22 

e.o 

31 

29 

31 

4.0 

13 

4.0 

3 

12.07 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.5 

5.1 

30 

9.0 

29 

12.3 
30 

4.0 

119 

16.92 

COLORADO  NAT  MON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1.0 

4.5 

12.0 

1.5 

16.3 

1.0 

36.5 

11.91 

C0RTE2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

4.8 

7.0 
7 

3.0 

23.7 
9 

4.0 

42.5 

11.91 

3*.  r.f.r.nc.  not# ■  folio. lo|  Bt.ti 

TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1963  -  1964  COLORADO 

Con  t  i  nued   


Station 

July 

August 

September 

O'  tube! 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

CRAIG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

11.7 

15.6 

13.0 
29 

14.6 

31 

13.7 
4 

3.0 

77.6 

13.76 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 
1 

12.5 
13 

16.0 
23 

32.5 
31 

9.1 

29 

68.0 
31 

46.0 
30 

12.0 
2 

.5 

201.6 
160 

21.74 

DELTA  1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

9 

2.5 

13 

T 

2.4 

2 

T 

24 

5.69 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

1 

31 

9.0 

29 

22.0 
31 

11.0 

24 

2.0 

1 

11.60 

DOLORES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

7.0 

6.0 

1.5 

36.0 

8.0 

T 

60.5 

16.35 

DURANGO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

6 

6.0 

12 

9.0 
10 

9.0 

9 

31.5 
16 

11.0 
6 

.5 

72.5 
59 

17.84 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 

1 

7.2 

23 

3.1 
31 

4.1 

29 

17.9 
31 

6.4 

5 

.9 

42.6 
120 

10.77 

ELECT  RA  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.0 

20.0 

22 

16.5 
31 

19.5 
29 

47.0 

31 

20.0 
18 

135.0 

22.15 

FORT  LEWIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.0 

10 

7.4 

23 

8.0 
31 

9.8 

29 

31.0 
30 

16.2 
8 

.2 

78.6 
131 

14.15 

FRASER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.0 
1 

7 

- 

31 

28 

31 

22 

3.0 

2 

T 

: 

18.77 

FRUITA  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.6 

3 

7 

.3 

7.1 

3 

T 

13 

7.98 

GATEWAY    1  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

.5 

T 

2.5 

.5 

4.5 

9.21 

GLENWOOD   SPRINGS   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.5 

6 

18.0 

25 

2.8 

e 

16.6 
6 

5.0 

47.9 
45 

15.90 

GORE   PASS  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 
1 

15.0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

7.0 

21 

4.8 
18 

.4 

8.0 

4 

.8 

T 

21.0 
43 

7.70 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

: 

: 

: 

E 

9.33 

GRAND   LAKE    1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

5 

25 

31 

13.2 

29 

25.0 
30 

27.3 
30 

3.3 
7 

T 

157 

19.30 

GRAND   LAKE    6  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.7 

2 

14.7 

22 

10.0 
31 

10.5 

29 

26.1 
31 

14.2 

29 

3.0 

3 

T 

83.2 
147 

E 

12.52 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

1 

19 

31 

29 

31 

17 

: 

15.53 

GUNNISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

11.  8 

22 

7.9 

31 

10.5 

29 

22.5 
28 

2.5 

110 

10.18 

HAMILTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

: 

26.0 

24.0 

36.0 

: 

16.41 

HAYOEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

16.0 

21 

26.0 

31 

21.0 
29 

23.0 
31 

1 

1 

17.62 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

6.5 

17.2 

13.8 

17.3 

26.0 

15.0 

5.0 

102.8 

E 

11.66 

IGNACIO    1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

4.3 

2 

3.3 

4.0 

1 

1 

T 

1 

12.29 

KREMMLING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

9.0 

10 

10.0 

31 

10.0 
31 

7.5 
29 

19.5 

31 

18.5 
16 

6.5 
1 

81.3 
149 

15.1  3 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

1 

4.0 

10 

11.5 

13 

1.5 

29 

26 

4.0 

1 

80 

12.97 

LITTLE  HILLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

13.1 

: 

24.0 

T 

1 

13.26 

MANCOS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

T 

1 

17.32 

MARVINE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.1 

16.8 

31 

21.8 

29 

42.9 
31 

: 

1 

1 

MAYBELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

7 

4.9 

22 

13.7 

31 

6.7 

29 

14.3 
31 

1 

1.0 

121 

E 

11.33 

MEEKER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.5 

4 

12.5 
17 

15.6 
31 

11.0 

29 

25.5 
21 

21.0 

1 

90.1 

103 

18.79 

MEREDITH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

1 

4.0 

1 

10.0 

17.7 

31 

19.2 
29 

28.2 

31 

31 

6.0 

1 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

8.0 

18 

9.5 

9 

8.0 

5 

46.5 
9 

16.5 

3 

91.5 
45 

18.63 

MONTROSE   NO  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.13 

MONTROSE   NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

8 

6.0 
19 

12.8 
14 

5.3 

7 

6.0 

2 

1.0 

1 

35.1 

51 

10.39 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

4 

.3 

11 

7.0 

T 

9.17 

NORWOOD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

i 

7.5 

(ort   note.  1 

6.9 
ollo.lns  St. 

8.8 

tlon  lnde* 

9.0 

24.5 

8.0 

T 

T 

64.7 

18.49 

TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


of  1963  -  1964 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

April 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 
1 

12.0 
12 

25.0 
31 

34.5 
31 

34.5 
29 

31 

15 

150 

pagosa  springs 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

6 

8.0 

19.0 

21 

22.0 
26 

" 

9.0 

3 

PALISADE   1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

2 

5.0 

8.0 

12.5 

34.3 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

6.3 

9 

10.9 
12 

1  3.0 
10 

29.0 
11 

7.5 

2.0 

70.7 

PARADOX 

SNOWf ALL 
1   IN  ON  GD 

.3 

2.3 

1.7 

T 

4.7 

.  4 

par shall  1  SS£ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1 

PTTKlN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

1 

13.0 
30 

16.0 
31 

14.0 
31 

10.0 

29 

46.0 
31 

29 

2 

T 

132.0 
184 

placervi lle 

Snowfall 

1    IN  ON  GD 

T 

3.6 

13.  S 

16.8 

15.1 

41.5 
21 

9.3 

2 

T 

T 

100.3 

pyram I D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

14.0 

10.0 

21.0 

30.0 

40.0 

31.0 

14.0 

162.0 

RANGELY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

4.0 

T 

6.5 
13 

10.5 

22.0 

REDSTONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

15.0 

17.0 

21.5 

62.5 

15.0 

15.5 

- 

RICO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.5 

A 

9.5 

22 

22.5 
19 

11.0 

29 

37.5 
31 

- 

- 

RIFLE  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.4 

2 

~ 

- 

SAPINERO  8  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.1 

9.0 

2.0 

31 

3.0 

- 

sargents 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.5 

21.0 

22 

16.0 

31 

13.0 
" 

43.5 
31 

11.5 

- 

SHOSHONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

7.5 
21 

31 

29 

- 

" 

- 

S I  lverton 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

8.0 

6 

13.0 
22 

15.0 
31 

29 

31 

14 

1 

134 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.6 

8.9 

10 

19.3 

21 

33.3 
31 

26.6 
29 

31 

23.9 
19 

5.9 

141 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GO 

e.o 

7 

16.0 

22 

12.0 
31 

14.0 

29 

38.5 

27 

3 

.5 

119 

Taylor  park 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

T 

47.1 
31 

30 

2 

TELLUR IDE 

SNOWF AL  L 
1    IN  ON  GO 

10.0 

16.0 

20 

19.0 
31 

17.9 

31 

8.0 

29 

31 

27.0 
18 

4.0 

- 

URAVAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2 

T 

T 

VALL  EC  I  TO  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

10.5 

14.6 

44.4 

31 

15.0 

.5 

- 

WINTER  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

"..0 

1 

15.0 

23 

33.0 
31 

27.0 
31 

29.0 

29 

46.5 
31 

34.5 
30 

3.0 
12 

192.0 
188 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

34.0 
20 

40.0 
29 

26.0 
31 

57.3 
29 

1.3 

31 

41.5 

30 

3.0 

7 

209.1 
181 

YAMPA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.7 

10.5 
5 

9.0 

25 

15.4 
31 

12.0 
29 

17.7 
31 

11.7 
15 

6.0 

86.0 
136 

YELLOW  JACKET  1NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

2.4 

9.6 
11 

14.5 

1.0 

29.7 
12 

12.0 

2 

1.0 

70.7 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.5 

6 

6.5 
16 

T 

5.4 

18 

9.7 
10 

5.0 
4 

T 

30.1 
54 

SONNY  DAM 

inUwr ALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

6.5 

15 

T 

4.0 

5 

12.0 
3 

- 

BURL  I NGTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

illUKf  ALL 

1    IN  ON  GD 

T 

T 

6 

T 

9.0 

5.0 

2 

FLAGLER  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 
1 

.8 

2 

10.1 

15.5 

11.5 

FLEMING  1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
1 

5.5 

15 

T 

13.5 
18 

14.0 
8 

14.0 
4 

T 

50.0 
46 

GENOA  1  w 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

3.5 

5 

4.0 

12 

4.3 

7 

7.0 
6 

9.0 
14 

5.0 

5 

2.0 

33.3 
49 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
1 

3.5 

13 

5.5 

a 

8.3 

3 

13.5 
i 

33.8 

30 

IDAL 1  A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6 

T 

5 

12.1 
8 

T 

LEKOV   7  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

3 

7.6 
18 

.2 

16.8 
18 

13.3 
5 

11.5 

3 

52.4 
47 

Total 
Precip- 
itation 


15.21 
8.27 
16.93 
13.62 
9.63 
14.37 
19.15 
E  19.78 
16.17 


24.17 
10.31 
9.04 
13.06 
17.78 
19.76 
21.41 
16.11 
15.85 
25.91 
E  12.65 
22.08 
23.03 
27.58 
15.46 


16.85 
13.10 
14.29 
19.61 
23.36 
13.86 
21.34 
20.22 
23.55 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 

Continued   , — 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

OTIS  11  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.5 

5 

3.0 

15 

5.0 
10 

11.0 

4.0 
1 

29.5 

; 

17.22 

STRAT  TON  3  NE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

3.0 

1 

5.8 

13 

T 

9.0 

8.0 

2 

16.42 

VONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

5.0 
11 

8.5 

10 

14.0 
9 

16.0 
5 

46.5 
36 

19.28 

WRAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

5.5 

5 

8.0 

8.5 

8.0 

T 

T 

31.5 

18.62 

YUMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

" 

2 

23.85 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

04 

ALLENSPARK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

17.0 

17.0 

19.0 

29.0 

31.0 

23.48 

ANTERO  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 

1 

7.5 

2 

8.90 

BAILEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

11.0 

4.5 

18.3 

30.9 

8.5 

16.41 

BOULDER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  7 

4.5 

2 

11.2 
13 

7.5 

7 

12.0 
9 

22.1 
7 

16.0 

3 

74.0 
41 

14.60 

BR1GGSDALE  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17 

2.0 

14.0 
9 

2 

15.06 

BYERS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

5.8 
17 

14.0 

20 

5 

12.0 

3 

T 

E  17.18 

CARIBOU  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

7.9 

21.3 

E  20.10 

CASTLE  ROCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

" 

10.5 

27.5 

8.0 
- 

1.0 

17.47 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

13 

25 

25 

2 

19.63 

CHERRY  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3 

5.0 

10 

3.5 
17 

14.7 

11.1 

6 

8.8 

3 

.8 

19.04 

DENVER  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.1 

3.5 

3 

5.9 
S 

2.6 

3 

12.7 
12 

18.4 

10 

12.1 

3 

1.0 

57.3 
39 

12.87 

DENVER  WB  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.7 

2 

6.3 
10 

5.8 

8 

14.7 

15 

18.1 
14 

12.1 
4 

T 

62.1 

53 

12.02 

EASTONV I LLE   1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4 

9.5 
18 

7.6 

24 

17.0 

27 

15.5 
28 

5.0 

6 

5.0 

1 

64.5 

108 

17.02 

E ASTONV I LLE   2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

E  13.76 

EASTONV I LL E  6  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

2.5 

8.0 

e.5 

24.0 

17.0 

2.0 

63.5 

14.60 

ELBERT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.5 

3.1 

8.8 

20 

23.0 

2.0 

15.30 

ELBERT  2  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

2.0 

11.5 

4.5 

11.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

E  17.05 

ELBERT  3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

7.0 

4.0 

9.0 

12.0 

1.0 

14.18 

ELBERT  4  SSW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 

3.0 

9.0 

6.0 

15.0 

14.5 

6.0 

2.0 

16.86 

ELBERT  5  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.2 

11.0 

8.0 

30.0 

23.0 

7.0 

3.0 

87.2 

20.00 

ELBERT  8  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

; 

13.95 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.8 

7.0 

14.35 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

8.5 

3 

19.5 

10 

6.0 
13 

26.5 
26 

30.0 
13 

15.0 

6 

72 

17.89 

FA  I RPLAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 
1 

4.5 

5.5 

3.5 

10.5 

20.2 

5.0 

T 

18.02 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

9.9 

21 

3.7 

6 

5.3 

4 

14.1 

9 

11.7 

5 

T 

44.7 
45 

10.50 

FORT    LUPTON   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15 

1 

4 

3 

9.06 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

" 

1.0 

1 

11.93 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

3 

6 

T 

E  15.15 

GRANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

5 

22 

4.0 

3 

20.3 

29 

40.9 
31 

11.2 

26 

T 

T 

GREELEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

14.15 

GROVER  1  w 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

12.5 
15 

2.0 

3 

9.0 
8 

6.0 

5 

T 

30.5 
31 

12.99 

HARTSEL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 
16 

2 

6 

15 

T 

T 

E  11.18 

HAWTHORNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.2 
9 

13.7 
10 

8.0 

21.4 

22 

21.5 

13 

17.5 

7 

88.3 

E  16.91 

See  reference  notea  fallowing  Station  Indei. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December  January 

February       March    1  April 

May 

June 

Total 
Precip- 
itation 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.3 

7.0 

16.5 

5.0 

21  .0 

14.5 

T 

89.8 

17.07 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

a. a 

1 

12.0 
18 

25 

13.0 
31 

16.5 

29 

28.0 
31 

43.0 
30 

5.0 

17 

T 

182 

19.63 

JULES8URG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

15.64 

KASSLER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

10 

9.0 
5 

33.3 
17 

25.5 
17 

16.0 

2 

51 

14.88 

KAUFFMAN  4  SSE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1.0 

10.5 

T 

3.0 

12.5 

8.0 

1 

17.00 

KIOWA   5  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

18.97 

KIOWA   4  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

3.0 

3 

8.5 
16 

9.0 
25 

21.0 
24 

18.0 
28 

5.0 

4 

3.0 

69.5 

100 

17.33 

LAKE  GEORGE  8  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

1 

8.5 

6 

6.0 
13 

4.0 

15 

13.0 
25 

15.0 
25 

4.5 

4 

T 

54.5 
89 

11.15 

LAKEWOOD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

14 

6 

13 

5 

T 

12.69 

LONGMONT  2  ESE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

1 

7.5 
8 

1.5 

1 

4.5 

13.0 
7 

3 

10.25 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

3.0 

9.0 

9 

5.0 
13 

18.0 

27 

20.0 
21 

11.0 

2 

3.0 

70.0 
72 

14.15 

RED  FEATHER  LAKES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2.0 

1 

9.5 

9 

9 

E  15.50 

SEDALIA  *  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

E  13.06 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

4.0 
14 

T 

: ; 

8.0 
4 

12.5 

3 

33 

18.50 

SPICER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 
2 

24 

23.0 
31 

14.8 

28 

56.0 
31 

26 

. 

142 

12.17 

STERLING 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

: 

1 

: 

17.89 

WALDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.3 
9 

2.3 

12 

6.0 

31 

4.0 

29 

9.0 

29 

6.8 

5 

3.5 

T 

35.9 
115 

7.44 

WATERDALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

9 

3.0 

1 

3.5 
4 

: 

5 

E  11.46 

WIGGINS  7  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

4.5 

.5 

6.5 

: 

14.99 

WINDSOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

* 

T 

: 

12.60 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.7 

1.2 

.9 

5.4 
15 

6.3 

6 

8.6 

6 

1.5 

24.6 
27 

5.56 

BLANCA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.0 

5.35 

CENTER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

3.5 

2 

T 

3.1 
4 

12.5 
27 

10.0 
19 

1.0 

T 

30.1 
52 

6. 28 

DEL  NORTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

23.0 

T 

7. as 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.2 

9 

21 

1.0 

25 

28 

14.5 

1 

_ 

E  8.91 

HERMIT  7  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

10.0 

6.0 

3.0 

10.0 

16.0 

T 

T 

_ 

IS. 75 

MANASSA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

T 

MONTE  VISTA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1 

4.67 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.0 
8 

2.1 

1 

.2 

6.9 

15 

3.7 
1 

6.0 

1 

23.9 
26 

6.75 

WAGON  WHEEL   GAP    3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

26.5 

22 

34.5 
31 

3.0 
31 

46.5 

31 

7.0 

43.0 
29 

20.0 
31 

5 

30 

6.0 

22 

T 

E  8.62 
30.63 

E  AMOUNT   IS  WHOLLY  OR  PARTIALLY  ESTIMATED. 


S**  r.f.r.&c.  not**  f*lla*l*«  ttitlo*  leaes. 
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DAILY  TEMPERATURES  ™°™o 

JULY  1964 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

l  6 

7   |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

8ASIN  01 

BRANSON 

MAX 

90 

94 

96 

98 

97 

97 

97 

92 

89 

9  1 

86 

78 

87 

92 

92 

90 

95 

90 

90 

95 

94 

91 

7 

MIN 

57 

66 

65 

71 

68 

66 

67 

61 

60 

60 

60 

54 

54 

58 

65 

62 

60 

60 

65 

65 

58 

68 

67 

66 

61 

58 

65 

68 

59 

66 

67 

62 

* 

8LENA  VISTA 

MAX 

8* 

84 

88 

88 

83 

87 

88 

64 

8  1 

8  1 

79 

8  1 

86 

62 

80 

80 

82 

70 

83 

4 

Mm 

42 

47 

44 

45 

47 

46 

45 

43 

51 

46 

52 

51 

46 

51 

54 

50 

54 

50 

49 

50 

52 

51 

53 

54 

44 

52 

51 

50 

48 

52 

5  1 

49 

1 

CANON  CITY 

MAX 

105 

97 

98 

98 

97 

97 

94 

88 

88 

89 

87 

87 

89 

90 

93 

89 

B8 

90 

96 

96 

97 

95 

96 

9  3 

88 

89 

92 

91 

86 

92 

91 

92 

5 

Mm 

64 

65 

64 

69 

75 

63 

63 

58 

63 

62 

63 

60 

55 

65 

67 

65 

63 

59 

65 

67 

70 

68 

70 

69 

63 

60 

66 

63 

61 

65 

64 

64 

3 

CCAlDALE  2  SW 

MAX 

98 

86 

91 

91 

85 

89 

90 

65 

63 

84 

82 

84 

90 

89 

86 

85 

90 

92 

9  1 

90 

8  3 

83 

8  5 

66 

87 

8  7 

86 

80 

86 

5 

MIN 

44 

45 

42 

42 

59 

46 

51 

50 

48 

48 

53 

54 

43 

51 

51 

51 

49 

49 

55 

50 

49 

49 

48 

51 

48 

49 

51 

49 

49 

51 

53 

49 

COLORADO  SPRINGS  *B  AP 

MAX 

91 

9  1 

96 

99 

95 

98 

94 

69 

86 

88 

86 

78 

88 

92 

92 

88 

90 

88 

92 

95 

92 

93 

93 

85 

87 

92 

91 

8  1 

92 

93 

90 

4 

min 

53 

62 

60 

64 

67 

62 

60 

58 

57 

63 

59 

58 

50 

62 

62 

58 

62 

57 

61 

61 

63 

60 

63 

63 

60 

56 

62 

60 

59 

61 

62 

60 

2 

DELHI 

MAX 

95 

97 

103 

104 

102 

103 

95 

95 

94 

95 

88 

63 

92 

96 

95 

97 

96 

94 

102 

99 

99 

94 

92 

94 

96 

96 

95 

98 

96 

96 

4 

Mm 

53 

61 

65 

67 

69 

62 

59 

59 

63 

60 

65 

58 

50 

63 

65 

60 

60 

63 

65 

65 

63 

61 

65 

66 

62 

59 

61 

64 

61 

64 

64 

62 

0 

EADS 

MAX 

96 

98 

103 

104 

105 

103 

102 

95 

93 

99 

93 

85 

91 

100 

101 

97 

88 

93 

99 

98 

98 

99 

9  7 

98 

92 

9  1 

96 

95 

90 

98 

98 

96 

6 

Mm 

60 

65 

64 

72 

76 

76 

62 

59 

61 

67 

65 

60 

53 

60 

?1 

69 

61 

64 

60 

63 

61 

64 

68 

63 

68 

63 

61 

64 

63 

65 

71 

64 

5 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

101 

100 

103 

103 

101 

102 

102 

100 

99 

101 

9  1 

89 

95 

104 

103 

10  3 

102 

101 

102 

100 

94 

101 

98 

99 

* 

Mm 

60 

62 

63 

64 

72 

78 

70 

71 

65 

70 

70 

64 

55 

64 

70 

67 

70 

75 

66 

71 

61 

66 

66 

69 

68 

68 

67 

71 

70 

72 

73 

67 

7 

FCRDER  8  S 

MAX 

100 

100 

105 

105 

104 

99 

95 

102 

9 1 

98 

97 

0 

Mm 

54 

64 

61 

62 

60 

60 

62 

58 

59 

68 

65 

58 

58 

59 

62 

66 

61 

62 

58 

56 

58 

63 

67 

66 

58 

57 

65 

60 

62 

61 

0 

HOLLY 

MAX 

99 

97 

99 

1  0  5 

105 

1  06 

106 

100 

101 

98 

6 

Mm 

57 

65 

65 

70 

73 

68 

61 

62 

62 

69 

74 

72 

50 

55 

64 

69 

67 

65 

66 

62 

59 

60 

56 

59 

65 

66 

59 

68 

64 

69 

71 

64 

JOHN  MART  I N  DAM 

MAX 

97 

100 

104 

105 

1  05 

105 

105 

100 

95 

98 

6 

Mm 

58 

65 

69 

76 

69 

64 

64 

64 

65 

65 

70 

64 

53 

58 

65 

70 

65 

65 

67 

62 

61 

64 

67 

65 

68 

65 

59 

64 

64 

64 

72 

64 

9 

KIT  CARSON 

MAX 

97 

97 

103 

104 

1  06 

107 

97 

96 

94 

97 

92 

80 

93 

99 

97 

98 

97 

90 

100 

1 00 

95 

8 

Mm 

55 

62 

72 

75 

70 

63 

66 

59 

59 

62 

62 

58 

46 

56 

71 

62 

56 

62 

66 

62 

59 

60 

62 

62 

67 

63 

59 

62 

65 

69 

62 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

100 

104 

107 

106 

1  09 

1  06 

103 

100 

97 

101 

9  3 

95 

100 

103 

101 

10  3 

97 

97 

93 

99 

100 

100 

4 

Mm 

63 

67 

77 

74 

77 

67 

69 

66 

66 

71 

71 

64 

58 

67 

74 

73 

71 

71 

78 

71 

65 

70 

77 

75 

72 

71 

67 

64 

64 

65 

74 

69 

LAMAR 

MAX 

96 

100 

106 

108 

107 

107 

104 

97 

97 

101 

10  3 

102 

98 

101 

93 

102 

101 

99 

6 

Mm 

58 

61 

66 

77 

74 

65 

61 

63 

65 

67 

67 

62 

51 

55 

64 

67 

67 

67 

68 

60 

58 

63 

66 

66 

69 

66 

60 

67 

66 

69 

72 

64 

7 

LAS  ANIMAS 

MAX 

99 

101 

105 

107 

1  0*3 

106 

103 

100 

97 

101 

98 

102 

103 

102 

l62 

102 

103 

102 

99 

94 

102 

103 

100 

1 

Mm 

55 

64 

67 

69 

69 

60 

61 

63 

63 

63 

66 

61 

51 

56 

65 

65 

60 

63 

63 

57 

60 

64 

66 

65 

64 

59 

63 

65 

62 

68 

62 

6 

LA  VETA 

MAX 

85 

89 

91 

90 

89 

90 

90 

89 

82 

7  1 

82 

8  7 

87 

86 

86 

87 

85 

7 

Mm 

45 

45 

49 

56 

51 

53 

52 

51 

52 

48 

51 

53 

42 

46 

58 

54 

55 

55 

54 

56 

58 

54 

52 

52 

55 

51 

50 

51 

50 

50 

50 

51 

6 

LEADVILLE 

MAX 

73 

73 

77 

73 

72 

76 

77 

76 

73 

70 

72 

73 

70 

67 

76 

72 

63 

73 

7  3 

75 

73 

72 

75 

66 

72 

7 

Mm 

38 

41 

42 

44 

43 

42 

45 

41 

43 

43 

41 

41 

38 

44 

43 

42 

44 

42 

43 

43 

47 

43 

43 

45 

43 

41 

41 

43 

43 

46 

41 

42 

5 

LIMON  10  SSW 

MAX 

93 

93 

98 

99 

99 

98 

94 

90 

90 

89 

95 

91 

96 

96 

92 

86 

95 

92 

92 

1 

Mm 

52 

56 

50 

57 

61 

65 

54 

55 

56 

58 

58 

53 

48 

56 

64 

60 

55 

60 

65 

56 

60 

58 

59 

60 

60 

53 

58 

56 

59 

58 

58 

57 

LIMON 

MAX 

90 

91 

97 

99 

97 

97 

92 

88 

8  3 

9 1 

91 

90 

1 

Mm 

51 

56 

50 

59 

56 

60 

57 

56 

57 

56 

59 

53 

49 

59 

62 

63 

57 

62 

58 

57 

57 

56 

56 

63 

61 

56 

56 

58 

57 

59 

57 

57 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

90 

87 

93 

94 

91 

92 

91 

82 

8 1 

90 

88 

87 

9 1 

94 

93 

92 

93 

9  1 

90 

76 

90 

63 

88 

5 

Mm 

49 

52 

52 

48 

51 

52 

53 

49 

46 

52 

54 

49 

45 

54 

55 

52 

52 

54 

55 

54 

55 

57 

56 

57 

49 

53 

55 

52 

50 

54 

58 

52 

NORTH  LAKE 

MAX 

60 

80 

85 

85 

B  5 

84 

79 

79 

74 

65 

63 

78 

75 

79 

79 

78 

8  1 

8 1 

8  1 

8  1 

8  1 

73 

78 

76 

76 

8  1 

78 

76 

0 

Mm 

43 

45 

42 

46 

47 

50 

48 

46 

46 

43 

48 

49 

36 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

52 

45 

45 

44 

51 

45 

44 

53 

44 

47 

47 

45 

6 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

MAX 

98 

98 

102 

102 

1  00 

101 

97 

93 

9  1 

97 

9  1 

83 

92 

95 

98 

96 

96 

94 

101 

102 

100 

100 

100 

94 

93 

94 

9  7 

98 

9  1 

96 

98 

96 

4 

Mm 

54 

59 

59 

61 

63 

55 

63 

63 

64 

65 

70 

59 

51 

62 

67 

59 

63 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

69 

63 

57 

57 

62 

63 

64 

64 

61 

1 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

98 

101 

103 

103 

1  0  3 

102 

100 

97 

95 

100 

90 

84 

92 

96 

100 

99 

97 

94 

102 

103 

1 00 

101 

100 

98 

96 

95 

95 

98 

94 

100 

97 

97 

8 

Mm 

56 

58 

61 

61 

65 

56 

59 

61 

63 

63 

65 

59 

50 

57 

64 

65 

63 

60 

68 

60 

56 

61 

59 

63 

65 

60 

58 

57 

62 

60 

64 

60 

6 

RUSH  2  NNE 

MAX 

92 

96 

98 

1 04 

102 

103 

93 

92 

93 

92 

84 

76 

90 

96 

93 

86 

92 

96 

99 

98 

96 

94 

93 

86 

8  7 

95 

92 

93 

92 

94 

93 

4 

Mm 

46 

52 

54 

59 

58 

57 

54 

58 

52 

54 

51 

48 

56 

58 

54 

55 

58 

60 

59 

58 

57 

56 

58 

54 

57 

51 

49 

51 

54 

52 

58 

54 

8 

RUXTON  PARK 

MAX 

74 

78 

84 

84 

8  1 

78 

71 

7  1 

72 

75 

75 

72 

80 

78 

67 

78 

67 

75 

1 

Mm 

40 

45 

43 

41 

58 

51 

45 

42 

43 

44 

47 

45 

37 

42 

44 

43 

44 

44 

46 

45 

53 

46 

50 

44 

4i 

41 

45 

44 

45 

47 

44 

44, 

' 

RYE 

MAX 

82 

97 

94 

96 

9  3 

95 

91 

80 

8  5 

8  3 

86 

7  1 

80 

86 

90 

84 

6  7 

90 

94 

94 

93 

95 

90 

8  3 

90 

88 

94 

82 

88 

2 

Mm 

45 

49 

55 

53 

69 

51 

52 

53 

52 

50 

50 

52 

46 

49 

53 

53 

53 

49 

51 

51 

53 

52 

53 

51 

57 

50 

51 

51 

52 

51 

53 

51, 

9 

SALIDA 

MAX 

84 

85 

88 

89 

86 

87 

89 

85 

85 

8  5 

83 

60 

84 

83 

83 

85 

63 

86 

90 

88 

88 

88 

85 

82 

85 

85 

87 

86 

85 

87 

79 

85, 

3 

MIN 

43 

45 

43 

44 

44 

46 

63 

47 

49 

49 

56 

54 

46 

49 

49 

51 

51 

49 

51 

51 

50 

49 

53 

52 

50 

53 

51 

48 

50 

53 

54 

49, 

5 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

92 

93 

100 

95 

98 

98 

98 

95 

9  1 

94 

89 

80 

90 

97 

98 

92 

9  1 

9  1 

95 

96 

96 

97 

95 

93 

92 

92 

96 

95 

88 

95 

94 

93, 

8 

Mm 

57 

59 

66 

69 

61 

64 

61 

59 

62 

64 

63 

58 

48 

59 

61 

65 

63 

63 

67 

60 

58 

59 

64 

66 

66 

61 

60 

59 

62 

62 

61 

61, 

5 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

94 

95 

102 

100 

96 

92 

96 

96 

98 

99 

91 

94 

100 

98 

97 

95 

96 

99 

89 

97 

97 

Mm 

57 

59 

63 

59 

60 

63 

67 

46 

59 

59 

67 

64 

64 

59 

60 

66 

66 

60 

65 

64 

64 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

70 

72 

75 

74 

69 

75 

76 

74 

70 

69 

72 

70 

7  1 

72 

70 

72 

66 

74 

74 

76 

74 

7  1 

7  7 

65 

73 

72 

75 

72 

73 

72 

64 

72. 

0 

Mm 

37 

34 

38 

39 

40 

38 

39 

36 

39 

41 

39 

41 

35 

4  1 

44 

39 

44 

39 

42 

38 

42 

40 

40 

45 

44 

42 

43 

40 

39 

41 

44 

40, 

1 

TACONY  7  SE 

MAX 

97 

100 

101 

104 

102 

103 

100 

96 

92 

95 

81 

92 

98 

98 

96 

93 

93 

100 

102 

100 

100 

100 

92 

93 

93 

97 

96 

96 

100 

96 

96, 

9 

Mm 

53 

60 

58 

62 

62 

61 

62 

56 

59 

60 

59 

49 

60 

61 

59 

58 

58 

57 

58 

63 

58 

62 

63 

64 

57 

58 

62 

61 

61 

64 

59, 

5 

TRINIDAD 

MAX 

91 

92 

96 

95 

95 

95 

92 

86 

82 

89 

8  1 

78 

87 

90 

90 

86 

8  8 

94 

92 

91 

92 

92 

9 1 

89 

65 

9  1 

89 

89, 

2 

Mm 

57 

65 

61 

66 

70 

60 

62 

51 

61 

58 

61 

57 

59 

59 

60 

58 

64 

63 

60 

64 

57 

61 

61 

66 

60 

56 

58 

62 

60 

61 

57 

60, 

5 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

93 

98 

101 

1  02 

98 

96 

90 

85 

93 

64 

76 

89 

92 

93 

89 

9  1 

89 

98 

93 

94 

95 

95 

9  1 

8  5 

92 

89 

86 

93 

93 

91  . 

7 

Mm 

55 

60 

65 

67 

70 

66 

61 

56 

59 

59 

61 

54 

50 

56 

62 

62 

61 

62 

64 

66 

61 

59 

68 

65 

62 

57 

61 

60 

59 

59 

66 

61, 

TWO  BUTTES  1  NW 

MAX 

9* 

97 

104 

103 

1  02 

103 

103 

96 

96 

99 

96 

98 

1 00 

99 

103 

102 

96 

92 

95 

100 

97 

98 

99 

96 

97 

97 

98 

97 

99 

98, 

3 

Mm 

57 

63 

72 

72 

76 

67 

64 

60 

57 

67 

57 

62 

58 

66 

67 

62 

58 

65 

65 

68 

60 

64 

69 

68 

60 

59 

57 

58 

60 

61 

72 

63. 

WALSENBUR6  POWER  PLANT 

MAX 

91 

91 

96 

97 

94 

94 

91 

69 

88 

92 

83 

80 

88 

90 

89 

91 

91 

90 

94 

95 

95 

94 

94 

91 

86 

87 

89 

90 

89 

94 

90 

90, 

7 

Mm 

9  1 

52 

58 

62 

63 

58 

62 

56 

58 

64 

61 

54 

48 

63 

58 

6  1 

56 

55 

60 

61 

62 

57 

58 

56 

60 

53 

59 

59 

54 

60 

59 

58. 

1 

WESTCLIFFE 

MAX 

85 

85 

89 

88 

85 

87 

88 

86 

85 

80 

76 

74 

82 

85 

84 

81 

85 

87 

86 

85 

88 

82 

78 

84 

83 

93 

83 

82 

81 

63. 

8 

Mm 

36 

41 

42 

42 

69 

46 

47 

44 

42 

44 

56 

54 

38 

45 

46 

46 

42 

46 

46 

43 

45 

47 

52 

47 

46 

43 

47 

47 

46 

45. 

8 

WETMORE  2  S 

MAX 

90 

9? 

96 

96 

93 

95 

93 

86 

85 

89 

85 

80 

90 

92 

,2 

88 

68 

90 

92 

95 

95 

95 

96 

68 

86 

87 

92 

90 

86 

89 

89 

90, 

4 

Mm 

51 

57 

63 

56 

63 

61 

58 

54 

56 

55 

59 

56 

50 

54 

60 

56 

54 

53 

55 

58 

63 

61 

61 

60 

58 

56 

55 

56 

55 

53 

57 

57. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

m 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avci 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

AL  TENBERN 

MAX 
M1N 

95 

42 

95 
44 

96 
42 

94 
44 

95 
49 

97 
49 

98 
45 

98 
45 

93 
49 

92 
48 

96 
46 

95 
51 

91 
46 

90 
47 

89 
49 

92 
50 

95 
52 

99 
46 

99 
54 

99 
49 

97 

96 

97 

94 

1  j 

95 

95 

n 

98 

97 

93 

81 

94,8 
49.6 

ARTESIA  2  E 

MAX 
MIH 

92 
53 

92 
60 

92 
50 

93 
55 

90 
56 

91 
54 

94 
53 

95 
55 

92 
62 

88 
56 

90 
57 

89 
69 

90 
58 

88 
57 

89 

60 

88 

60 

95 
55 

95 
63 

96 
59 

94 

94 

93 

90 

92 

92 

94 

93 

93 

90 

IC 

91.5 
56.7 

ASPEN 

MAX 
MIN 

ei 

4  3 

82 
44 

84 
44 

82 
47 

81 
49 

85 
48 

86 
48 

87 
48 

82 
50 

76 
46 

82 
44 

83 
46 

62 
46 

61 
44 

80 

83 
46 

79 
52 

82 
43 

65 

67 

86 

86 

64 

79 

64 

63 

■6 

83 

64 

84 

71 

82.6 
67.6 

BERTMOUD  PASS 

MAX 
MIN 

58 

63 

65 

71 

68 

65 

69 

72 

71 

71 

60 

68 

61 

65 
36 

65 
38 

67 
40 

69 
39 

61 
39 

65 
41 

69 
44 

70 
45 

71 
4  1 

68 
43 

6. 

42 

56 
38 

68 
41 

69 
40 

'1 
43 

69 
43 

68 
43 

62 
41 

66,6 
40.5 

BOND 

MAX 
MIN 

86 
42 

89 
44 

92 
44 

90 
44 

90 
42 

87 
47 

95 
46 

93 
46 

90 
49 

82 
53 

86 
50 

87 
52 

65 
46 

63 
45 

83 
45 

88 
52 

86 
b  a 

88 
47 

85 
53 

94 
52 

93 

90 

81 

86 

91 

88 

90 

94 

69 

90 

77 

86.0 
49,4 

CEDAREDGE 

MAX 
MIN 

87 
53 

87 
58 

89 
54 

85 
59 

86 
56 

90 
58 

91 
60 

90 
59 

85 
59 

81 
53 

87 
54 

86 
57 

85 
58 

84 
55 

85 
56 

87 
53 

89 

69 
54 

93 
58 

95 
6 1 

90 
65 

89 

89 

85 

68 

88 

87 

90 

89 

86 

78 

87,5 
57,7 

CIMARRON  J  SE 

MAX 
MIN 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

MIN 

64 

36 

64 
41 

70 
40 

68 
42 

65 
45 

68 
43 

70 
42 

69 
42 

66 
42 

61 
39 

64 
37 

64 
36 

64 
36 

63 
36 

63 
4  1 

61 
40 

57 
4  1 

67 
36 

68 
43 

70 
4 1 

69 

66 
40 

68 
4 1 

58 
s  [ 

66 

65 

66 

67 

66 

66 

58 

65.3 
40.5 

CCChETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

75 
32 

82 

34 

81 
33 

85 
34 

83 
40 

77 
36 

85 
42 

86 
40 

82 
39 

78 
43 

82 
40 

83 

39 

82 
36 

62 
36 

81 
44 

83 
38 

85 
42 

83 
36 

86 
47 

87 
43 

87 
38 

85 
43 

86 

75 
„  _ 

80 
4  3 

83 

82 
4  1 

62 

85 

83 

81 

82.5 
40.7 

CCLLBRAN 

MAX 
MIN 

92 
50 

93 
54 

94 
51 

93 
56 

92 
62 

96 
64 

98 
54 

94 
52 

91 
55 

65 
54 

90 
55 

92 
56 

90 
54 

90 
53 

86 
54 

90 
54 

93 
60 

96 
54 

96 
61 

99 
55 

94 
61 

95 
59 

94 
56 

92 
56 

94 
55 

95 
56 

97 
54 

95 
55 

95 

90 
56 

»  3 

92.7 
55.9 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 
MIN 

92 
60 

95 
65 

95 
65 

97 
72 

95 
72 

97 
65 

99 

65 

99 
69 

98 
60 

97 
60 

96 
61 

95 
66 

95 
66 

93 
60 

69 
60 

95 
62 

95 

6  0 

90 
67 

98 

60 

100 
72 

100 
73 

97 
71 

97 
6  i 

97 
61 

95 
65 

95 
58 

97 
68 

99 
69 

97 

95 
66 

93 
57 

95.9 
65,0 

CCRTEZ 

MAX 
MIN 

90 
48 

90 
53 

92 
49 

89 
51 

90 
57 

92 
53 

92 
56 

92 
55 

83 
58 

85 
53 

88 
53 

84 
54 

85 
55 

89 
55 

87 
56 

67 
57 

90 
53 

93 
55 

94 

59 

92 
64 

93 
66 

92 
59 

92 
61 

84 

64 

91 

53 

-\ 

53 

88 
66 

91 
54 

89 
58 

69 
62 

87 
*  f 

69.4 
56.2 

CRAIG 

MAX 
MIN 

86 

47 

88 
47 

88 
44 

87 
50 

86 
53 

88 
44 

92 
45 

91 
46 

S8 
51 

82 
51 

83 
49 

85 
50 

84 
<... 

65 
51 

86 
53 

67 
54 

87 
53 

90 
50 

92 
56 

91 

50 

88 

60 

i  ' 
57 

69 
56 

87 
5 1 

88 
43 

90 
50 

90 
45 

92 
52 

90 
5  7 

88 
59 

82 

87.7 
50.8 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

78 
36 

77 
38 

80 
36 

79 
38 

77 
40 

80 
39 

82 
40 

81 
40 

82 
42 

81 
44 

75 
42 

78 
41 

73 
38 

78 
40 

75 
45 

76 
40 

76 
46 

78 
41 

62 
43 

66 
42 

86 

47 

82 
40 

82 
65 

79 
47 

79 
46 

77 
43 

44 

8C 
43 

79 
45 

79 
47 

76 
50 

79.1 
42.2 

DELTA  1  E 

MAX 
MIN 

96 

5C 

95 
52 

98 
48 

92 
54 

96 
54 

100 
57 

101 
52 

94 
54 

92 
55 

88 
53 

95 
53 

93 
55 

92 
55 

91 
53 

89 
56 

92 
52 

94 
58 

96 
52 

99 
54 

99 

5  r 

97 
60 

96 
56 

94 
b  h 

92 
57 

96 
54 

)6 
55 

95 
v  - 

96 
56 

97 
55 

94 

62 

85 

94.6 
55.1 

DILLON  1  E 

MAX 
MIN 

78 
33 

77 
35 

81 
34 

80 
36 

76 

40 

81 
36 

82 
39 

79 
40 

78 

39 

72 
4  1 

76 
37 

77 
39 

76 
36 

75 
35 

76 
4  1 

74 
41 

68 
44 

79 
37 

80 
40 

82 
43 

80 
43 

68 
39 

81 

40 

70 
46 

79 
36 

- : 

40 

80 
40 

78 
30 

80 

78 
42 

68 
45 

77.1 
39.1 

DLRANGO 

MAX 
MTN 

90 
42 

90 
45 

91 
45 

88 
45 

91 
53 

93 
48 

91 
53 

91 
48 

82 
56 

88 
5  1 

83 
52 

80 
50 

82 
46 

85 

48 

83 
50 

85 
54 

84 

52 

92 
52 

93 
51 

91 

50 

90 
54 

90 

50 

66 
55 

82 
59 

87 
5  l 

88 
50 

68 
55 

66 
5 1 

90 
59 

89 

60 

14 

87.6 
51.6 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
40 

90 
35 

92 
39 

90 
41 

88 
48 

90 
45 

94 
44 

93 
45 

90 
46 

77 
54 

85 
47 

88 
48 

85 
46 

64 
44 

84 

52 

89 
50 

86 

55 

90 
45 

92 
5  1 

98 
53 

92 
56 

89 

50 

91 

55 

88 
55 

92 
48 

90 
49 

90 
46 

93 
47 

86 
5  i 

90 
50 

BC 
37 

86.9 
46.2 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

84 

85 
47 

85 
47 

82 
48 

84 
54 

87 
53 

86 

52 

87 
49 

75 
53 

81 
47 

79 
49 

76 
48 

76 
4  1 

80 
49 

83 
48 

81 
53 

79 
53 

84 
52 

86 
58 

86 
54 

66 
55 

87 
52 

83 
53 

78 
53 

81 
48 

81 
49 

82 

5| 

80 
49 

83 
55 

63 
55 

74 
55 

82,1 
50,6 

ERASER 

MAX 
MIN 

76 
28 

77 
29 

80 
28 

78 
29 

76 
35 

78 

32 

83 
31 

81 
33 

80 
33 

71 
4  1 

74 
33 

71 
33 

74 
3t 

76 
32 

77 
35 

77 
39 

71 
40 

79 
32 

79 
35 

80 
3  I 

81 
34 

78 
35 

80 
40 

75 
44 

77 
33 

80 
34 

80 
32 

77 
34 

80 
42 

75 
36 

70 
41 

77.1 
34.4 

FRUITA  2  N 

MAX 
MIN 

96 

50 

97 
54 

97 
48 

94 

53 

98 
64 

98 
52 

99 
49 

98 
52 

91 
58 

93 
58 

98 
57 

97 
59 

92 
56 

94 
56 

93 
59 

94 
62 

97 
66 

98 
60 

101 
62 

99 

96 
67 

97 
68 

98 
63 

98 
60 

97 
65 

97 
55 

' ' 

55 

96 
58 

98 
63 

98 
71 

63 
6t 

96.2 
58.8 

GATEWAY    1  SW 

MAX 
MIN 

98 
57 

99 
60 

99 
57 

95 
66 

99 
69 

101 
62 

101 
61 

93 
65 

89 
66 

63 

93 
58 

98 
65 

93 
70 

89 
61 

89 
62 

89 
64 

101 
63 

102 
68 

102 
69 

98 
73 

100 
70 

98 
69 

99 
62 

99 
69 

100 
67 

>e 

'  3 

99 
64 

94 
7  1 

89 

70 

80 

64 

96.0 
65,2 

GlENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 
MIN 

n 

93 

95 

100 

92 
54 

100 
50 

98 
48 

97 
48 

91 
55 

85 
50 

92 
49 

94 
56 

67 

50 

90 
48 

89 
52 

90 
*,  c 

90 
Sd 

9b 
49 

96 
55 

96 
5  1 

93 
57 

95 
59 

94 
55 

91 
53 

94 
56 

96 
53 

97 

S  J 

98 
5 1 

94 

52 

93 
55 

81 
t 

93.2 
51.7 

GRAND   JUNCTION  KB 

»P 

MAX 

Mm 

98 

99 

99 

97 

99 

100 

101 
64 

99 

92 
67 

94 

62 

99 
63 

97 
67 

94 
65 

94 
65 

91 
63 

92 
64 

99 
67 

1U0 
62 

102 
69 

102 
t-  f 

98 

TO 

100 
72 

96 
*  - 

97 
64 

97 
67 

99 
67 

;  i. 

62 

98 
68 

99 

92 
72 

82 
.  ^ 

97,0 
65.5 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

95 

96 

95 

94 
68 

98 
70 

97 
65 

98 
68 

96 
70 

92 
67 

69 
63 

96 
64 

94 
63 

91 
66 

92 
63 

91 
64 

88 
63 

95 
64 

98 
6  1 

98 
69 

97 
66 

96 
73 

96 
69 

94 
68 

94 
64 

95 
67 

94 
69 

97 
58 

96 
63 

96 

95 
67 

82 
*  I 

94,4 
65,5 

GRAND  LAKE   1  WNH 

MAX 

MTN 

77 

79 

80 

79 

79 

80 
36 

81 
35 

77 
38 

82 
38 

73 
43 

74 
3 1 

75 
36 

76 
34 

71 
34 

73 
39 

72 
41 

78 
4  1 

76 
40 

79 
40 

83 
34 

81 
40 

82 
40 

81 
40 

74 
46 

80 
36 

78 
37 

79 
33 

78 
37 

81 

36 

80 
38 

72 

77,8 
37.1 

GRAND  LAKE  6  SSH 

MAX 
MIN 

77 

77 

80 

80 

77 

79 

42 

81 
41 

79 

80 
42 

72 
49 

74 
42 

75 

42 

75 
40 

72 
4 1 

75 
45 

76 
46 

73 
4  7 

77 
4  1 

80 
44 

82 
40 

82 
45 

82 
46 

81 
44 

75 
51 

79 
43 

77 
43 

80 
39 

80 
43 

77 
46 

75 
44 

71 
<-  ' 

77.4 
43.1 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

91 

86 

87 

87 

86 

87 

89 

90 

86 

76 
50 

82 
45 

83 

84 
47 

>: 

44 

82 

85 
54 

78 
55 

85 
42 

82 
51 

88 
45 

89 
48 

85 
48 

47 

85 
.,  , 

86 
44 

87 
48 

44 

87 
45 

63 
54 

81 
46 

73 

84.7 
47.0 

GUNNISON 

MAX 
MTN 

12 

83 

86 

83 
37 

81 
45 

86 
4  1 

85 
45 

87 
42 

79 
46 

76 
46 

85 
43 

82 
44 

80 
42 

81 
43 

80 
46 

82 
44 

82 
45 

84 
42 

67 
43 

86 
49 

86 
48 

85 
43 

83 
49 

80 
53 

80 
45 

82 
45 

83 

47 

63 
45 

81 

47 

82 
49 

77 

53 

82.6 
44,5 

HAYOEN 

MAX 
MIN 

87 

86 

82 

87 

87 

90 

90 

90 

91 
40 

83 

85 

90 

85 
45 

85 
47 

85 
49 

86 
49 

88 

52 

69 
48 

91 
54 

93 
48 

88 
55 

87 
52 

90 
50 

87 

50 

88 
44 

90 
49 

91 

44 

90 
44 

91 
52 

89 
55 

82 
55 

87,6 
46.0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 
MIN 

80 

83 

84 

82 

81 

85 

88 
40 

86 

85 
40 

76 
5 1 

76 
41 

80 

63 
40 

79 
4 1 

80 

85 

83 
50 

87 
48 

85 
43 

86 
4  1 

89 
42 

87 
43 

85 
51 

81 
45 

86 
4  7 

87 
40 

87 
38 

84 
55 

65 
45 

74 
50 

83.4 
42,9 

1GNACI0  1  N 

MAX 

Mm 

90 

91 

91 

93 
45 

88 
5 1 

93 
49 

93 
54 

91 
46 

82 
54 

86 
49 

83 
5  1 

81 
5 1 

61 
66 

65 
49 

87 
52 

87 
54 

86 
51 

91 
52 

94 
55 

92 
51 

93 
92 

90 
49 

90 
55 

85 

51 

90 
51 

89 
57 

<  ] 
54 

89 
51 

86 

59 

87 
56 

88 

3  9 

88.6 
51.1 

KREMMLING 

MAX 

Mm 

87 

33 

86 

86 

89 

88 

89 

92 

89 

91 

78 

84 

86 

87 

83 

83 

86 

83 

69 

87 

92 

69 

69 

88 

85 

86 

86 

90 

92 

85 

87 

75 

86,7 

LAKE  C I  TV 

MAX 

Mm 

80 

79 

85 

83 

79 

83 

84 

89 

75 

72 
43 

78 
40 

79 
33 

76 
34 

77 
4  1 

75 

78 
45 

75 

41 

74 
5  1 

65 
54 

80 
51 

82 
41 

62 
44 

71 
50 

70 
48 

78 
40 

80 
45 

80 

44 

80 
42 

76 
49 

75 
44 

73 
49 

76.5 
45.0 

LITTLE  HILLS 

MAX 

Mm 

88 
39 

88 
38 

90 
40 

90 
41 

92 
40 

91 

39 

94 
39 

92 
40 

89 
50 

88 
49 

89 
42 

88 

66 
40 

86 
49 

86 
46 

87 

89 

92 

94 

94 

69 

92 

91 

86 

91 

90 

92 

93 

89 

90 

83 
57 

89.7 
46.6 

MARVlNE 

MAX 
MIN 

MAY8ELL 

MAX 
MIN 

90 
43 

89 
40 

90 
38 

89 

88 

52 

90 
41 

92 
42 

92 
42 

89 
50 

86 
52 

87 
44 

87 
48 

86 
42 

87 
51 

87 
54 

89 
56 

90 
52 

92 
49 

93 
54 

95 
46 

88 
61 

92 
55 

90 
53 

89 

4<< 

90 
40 

91 
42 

9k 
45 

93 
49 

93 
57 

89 

57 

83 

7'. 

89.6 
46.7 

MEEKER 

MAX 
MIN 

89 
44 

87 
45 

90 
44 

88 

47 

88 
53 

91 

47 

93 
45 

92 
46 

89 
48 

84 
51 

86 

47 

66 
48 

87 
47 

66 
48 

84 
49 

85 
53 

86 

52 

92 
46 

93 
54 

96 
53 

89 

57 

89 
54 

93 
56 

88 

51 

92 
47 

91 
46 

■)S 
48 

94 
46 

88 

50 

91 
57 

80 

69.2 
49.6 

S*a  R*l«t«nc«  Not«a  Following  Su'ton  Indox 
-  X17  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JULY  196* 


Station 

Day  of  Month 

• 

5 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave; 

mfreOITH 

MAX 

e  l 

87 

85 

84 

83 

85 

98 

87 

84 

79 

81 

84 

82 

87 

83 

83 

78 

87 

88 

90 

89 

8  7 

88 

8  1 

86 

86 

89 

85 

86 

80 

7  3 

8* 

.4 

Mm 

31 

27 

35 

36 

38 

30 

37 

38 

41 

43 

38 

40 

39 

38 

45 

43 

48 

41 

43 

43 

48 

43 

43 

46 

40 

44 

43 

41 

45 

41 

48 

40 

.  5 

MF  SA   VERDE   NAT  PARK 

MAX 

11 

92 

93 

89 

91 

94 

95 

93 

83 

68 

87 

82 

86 

8  7 

82 

86 

89 

93 

91 

91 

94 

93 

91 

77 

91 

68 

90 

92 

69 

88 

79 

88 

.9 

MIN 

55 

63 

6  1 

62 

62 

62 

65 

61 

57 

54 

59 

54 

52 

52 

58 

60 

59 

63 

63 

64 

63 

59 

61 

61 

57 

59 

58 

51 

56 

66 

56 

59 

.2 

MCNTROSE  NO  2 

MAX 

85 

91 

91 

94 

90 

90 

93 

95 

93 

85 

84 

89 

89 

86 

87 

86 

87 

8  9 

93 

95 

94 

92 

93 

90 

86 

91 

92 

91 

90 

88 

89 

90 

,  1 

MIN 

52 

56 

55 

61 

61 

59 

56 

56 

57 

54 

55 

55 

59 

55 

56 

54 

56 

54 

58 

64 

63 

58 

60 

59 

55 

56 

60 

59 

57 

59 

60 

57 

.  5 

NCRTHDALE 

MAX 

90 

90 

90 

89 

91 

92 

95 

93 

85 

82 

88 

86 

67 

86 

85 

81 

90 

91 

94 

91 

86 

90 

8  ' 

90 

90 

90 

88 

90 

88 

78 

88 

.6 

MIN 

38 

44 

43 

47 

51 

46 

46 

54 

55 

45 

50 

46 

52 

53 

*7 

49 

54 

50 

52 

55 

59 

57 

54 

54 

54 

52 

64 

53 

60 

63 

57 

51 

,  4 

NCRwOOD 

MAX 

35 

86 

89 

86 

89 

90 

92 

87 

79 

8 1 

66 

86 

84 

63 

SO 

82 

85 

89 

88 

9  1 

8  7 

87 

88 

86 

88 

87 

88 

85 

86 

64 

73 

85 

.7 

MIN 

50 

54 

46 

51 

52 

54 

53 

53 

48 

48 

49 

47 

46 

44 

50 

49 

45 

51 

53 

53 

61 

51 

52 

53 

51 

53 

50 

55 

51 

57 

56 

51 

,  2 

OL  RAY 

MAX 

81 

82 

85 

90 

8  1 

84 

83 

80 

72 

74 

76 

60 

78 

76 

75 

76 

76 

62 

84 

82 

80 

6 1 

80 

80 

8 1 

8  3 

80 

73 

80 

74 

67 

78 

.9 

MIN 

46 

52 

49 

53 

58 

62 

55 

54 

55 

51 

50 

50 

50 

51 

51 

50 

49 

53 

57 

57 

57 

54 

54 

5* 

53 

54 

54 

54 

55 

56 

54 

53 

,  3 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

84 

86 

89 

89 

85 

89 

99 

86 

80 

85 

76 

76 

78 

84 

78 

86 

82 

86 

87 

88 

89 

87 

74 

8  1 

86 

63 

8t 

84 

85 

85 

79 

83 

.9 

Mm 

40 

39 

42 

56 

54 

57 

55 

50 

53 

51 

45 

44 

56 

53 

PALISADE   1  S 

MAX 

93 

97 

97 

98 

95 

97 

100 

100 

98 

91 

90 

96 

95 

94 

94 

90 

95 

99 

101 

1  00 

97 

98 

95 

96 

93 

97 

97 

99 

99 

94 

96 

.2 

Mm 

63 

65 

63 

65 

71 

67 

66 

67 

68 

60 

66 

67 

65 

64 

63 

63 

65 

66 

67 

73 

70 

69 

65 

64 

67 

66 

66 

69 

71 

63 

66 

.2 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

78 

79 

8  1 

84 

83 

84 

86 

85 

8  5 

79 

85 

7  1 

75 

76 

75 

77 

71 

71 

73 

75 

69 

69 

74 

70 

76 

,5 

MIN 

37 

38 

37 

40 

41 

40 

38 

36 

39 

40 

40 

41 

40 

38 

40 

42 

41 

40 

40 

40 

42 

42 

44 

40 

39 

36 

34 

40 

41 

43 

40 

39 

.  * 

PAONIA 

MAX 

89 

91 

93 

90 

90 

93 

94 

94 

88 

84 

90 

90 

84 

89 

8  9 

86 

91 

92 

95 

96 

94 

93 

93 

89 

9  1 

93 

93 

94 

85 

93 

83 

90 

•  * 

MIN 

51 

54 

52 

54 

58 

56 

55 

54 

57 

55 

56 

58 

54 

54 

57 

54 

57 

53 

59 

56 

61 

56 

57 

55 

57 

55 

57 

57 

56 

61 

58 

55 

.  9 

PARADOX 

MAX 

98 

98 

1 00 

95 

97 

1 00 . 

102 

98 

99 

92 

97 

94 

89 

92 

90 

86 

94 

98 

99 

100 

96 

97 

93 

94 

97 

97 

9  7 

100 

95 

95 

62 

95 

.5 

NUN 

47 

52 

50 

54 

59 

53 

59 

57 

61 

56 

53 

60 

57 

55 

57 

56 

57 

55 

57 

56 

63 

62 

70 

60 

52 

56 

61 

58 

56 

62 

6  1 

57 

,  2 

PITKIN 

MAX 

76 

74 

79 

78 

73 

8 1 

82 

80 

78 

77 

74 

75 

73 

77 

73 

7  1 

80 

79 

78 

77 

76 

74 

74 

75 

74 

75 

76 

77 

71 

76 

.  1 

Mm 

31 

31 

32 

32 

35 

35 

37 

35 

36 

38 

38 

36 

34 

34 

39 

37 

41 

36 

37 

41 

39 

36 

39 

45 

37 

42 

40 

37 

41 

43 

44 

37 

,  4 

RANGELY 

MAX 

96 

97 

97 

98 

94 

96 

100 

97 

92 

95 

93 

92 

91 

89 

94 

97 

96 

96 

98 

92 

94 

96 

96 

96 

95 

84 

95 

.0 

Mm 

46 

50 

41 

52 

57 

57 

48 

51 

53 

60 

56 

63 

53 

57 

57 

58 

56 

64 

61 

55 

63 

63 

65 

56 

54 

48 

52 

54 

59 

65 

60 

55 

.  9 

REDSTONE 

MAX 

81 

84 

82 

89 

96 

87 

88 

87 

82 

79 

84 

79 

61 

79 

78 

80 

8 1 

87 

86 

90 

86 

84 

8  3 

8 1 

84 

8  6 

78 

61 

80 

82 

83 

,2 

MIN 

34 

39 

3  t 

42 

38 

41 

45 

46 

43 

43 

41 

39 

50 

42 

41 

40 

43 

42 

42 

46 

41 

48 

46 

45 

44 

45 

44 

49 

46 

44 

46 

43 

.  0 

RICO 

MAX 

78 

78 

80 

78 

9  3 

82 

80 

70 

8  0 

6  7 

8  1 

79 

76 

70 

76 

,5 

Mm 

33 

36 

36 

36 

42 

40 

40 

39 

42 

41 

42 

39 

37 

40 

4a 

44 

41 

41 

44 

44 

45 

42 

44 

48 

41 

42 

39 

41 

48 

50 

50 

41 

,  8 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

93 

93 

94 

91 

93 

95 

97 

97 

90 

86 

9  1 

90 

89 

9  1 

87 

86 

91 

96 

95 

95 

93 

90 

93 

92 

94 

92 

92 

93 

92 

84 

91 

,7 

MIN 

46 

52 

43 

46 

52 

47 

45 

46 

50 

52 

49 

48 

48 

52 

51 

55 

62 

54 

59 

54 

57 

57 

56 

57 

56 

52 

51 

54 

54 

64 

60 

52 

.  5 

SILVERTON 

MAX 

77 

77 

80 

85 

85 

92 

80 

80 

7  3 

76 

78 

7  1 

79 

70 

75 

71 

66 

76 

0 

Mm 

29 

34 

33 

34 

34 

35 

38 

37 

40 

42 

39 

35 

34 

39 

45 

42 

39 

39 

40 

38 

39 

39 

38 

48 

38 

40 

35 

37 

46 

46 

48 

38 

' 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

92 

85 

85 

86 

95 

9  5 

88 

89 

85 

80 

83 

85 

85 

63 

83 

85 

86 

H  1 

89 

91 

86 

89 

89 

84 

87 

88 

87 

90 

86 

86 

77 

95 

,7 

Mm 

37 

35 

34 

36 

43 

37 

37 

37 

40 

42 

40 

43 

38 

40 

46 

43 

47 

40 

50 

40 

47 

44 

46 

46 

37 

43 

38 

45 

46 

47 

53 

41 

8 

TAYLOR  PARK 

MAX 

75 

75 

80 

75 

73 

76 

78 

77 

73 

75 

75 

7  1 

71 

7  3 

80 

79 

80 

69 

66 

74 

75 

75 

76 

71 

67 

6  3 

74 

,2 

Mm 

35 

36 

36 

36 

39 

38 

40 

39 

43 

44 

43 

43 

39 

41 

42 

45 

45 

43 

42 

43 

43 

45 

44 

49 

48 

47 

45 

42 

46 

45 

47 

42 

4 

TtLLURIDE 

MAX 

81 

80 

84 

74 

90 

93 

83 

81 

73 

78 

78 

78 

79 

77 

73 

75 

77 

82 

83 

8  1 

82 

78 

70 

79 

81 

80 

72 

76 

77 

75 

62 

77 

8 

MIN 

33 

38 

36 

38 

50 

42 

42 

39 

46 

45 

42 

41 

40 

41 

44 

43 

41 

42 

46 

47 

50 

44 

49 

51 

43 

42 

44 

42 

48 

47 

50 

43 

4 

UFAvAN 

MAX 

97 

98 

98 

97 

97 

1 00 

102 

100 

98 

99 

100 

96 

96 

94 

92 

93 

97 

96 

102 

102 

99 

98 

98 

95 

97 

98 

98 

99 

95 

95 

94 

97 

5 

Mm 

53 

55 

53 

52 

58 

51 

56 

57 

5T 

57 

56 

56 

57 

56 

57 

54 

55 

55 

59 

61 

62 

65 

65 

63 

57 

56 

62 

60 

60 

60 

58 

57 

5 

VALLECITO  dam 

MAX 

87 

86 

89 

87 

85 

90 

90 

88 

81 

77 

76 

74 

74 

77 

80 

81 

79 

65 

66 

67 

87 

85 

65 

79 

84 

65 

83 

S3 

84 

62 

79 

83 

1 

Mm 

40 

45 

45 

46 

53 

47 

51 

46 

49 

46 

48 

46 

46 

45 

4  7 

50 

47 

47 

49 

48 

50 

49 

50 

56 

51 

48 

5  1 

47 

53 

53 

53 

48 

5 

YAMPA 

MAX 

80 

81 

8  1 

79 

80 

9  I 

82 

81 

62 

73 

76 

8  1 

76 

75 

76 

77 

78 

82 

84 

87 

8C 

82 

6 1 

78 

82 

85 

82 

88 

81 

62 

71 

80 

1 

Mm 

45 

44 

44 

46 

51 

41 

45 

45 

47 

45 

43 

41 

46 

44 

45 

46 

55 

46 

51 

45 

51 

52 

50 

48 

44 

53 

42 

46 

55 

52 

52 

47 

1 

YELLOW  JACKET  1NW 

MAX 

87 

88 

89 

90 

93 

90 

82 

82 

84 

82 

83 

85 

84 

87 

86 

91 

93 

94 

92 

90 

89 

82 

89 

90 

8  7 

88 

86 

85 

75 

87 

0 

Mm 

53 

57 

54 

56 

56 

51 

53 

53 

54 

52 

54 

51 

53 

57 

54 

6  b 

58 

60 

63 

57 

58 

60 

54 

57 

55 

51 

58 

59 

57 

55 

5 

Kansas  Drainage  basin 

03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

95 

97 

99 

100 

98 

94 

91 

90 

9  1 

85 

79 

91 

95 

94 

92 

91 

6  4 

99 

97 

98 

101 

99 

88 

86 

93 

98 

92 

93 

99 

99 

93 

6 

Mm 

53 

62 

59 

61 

67 

64 

59 

55 

56 

61 

55 

51 

56 

62 

64 

66 

59 

56 

59 

63 

68 

64 

70 

65 

55 

60 

62 

60 

60 

66 

61 

60, 

7 

BCNNY  DAM 

MAX 

93 

94 

96 

98 

1  04 

103 

102 

93 

92 

9  1 

95 

86 

62 

91 

101 

99 

94 

89 

87 

100 

99 

100 

102 

100 

94 

95 

93 

98 

93 

91 

1  02 

95 

4 

Mm 

57 

62 

65 

64 

69 

63 

62 

58 

59 

63 

59 

52 

52 

56: 

70 

68 

65 

65 

64 

62 

65 

64 

68 

63 

60 

65 

6* 

64 

62 

65 

70 

62, 

7 

BLRL INGTON 

MAX 

94 

95 

97 

102 

100 

100 

93 

90 

89 

92 

84 

79 

88 

95 

95 

94 

66 

83 

97 

96 

98 

100 

97 

95 

90 

89 

94 

91 

89 

99 

99 

93 

3 

Mm 

65 

54 

68 

71 

68 

62 

57 

58 

63 

68 

66 

56 

62 

60 

61 

58 

64 

65 

64 

62 

64 

65 

68 

61 

64 

64 

62 

62 

67 

72 

72 

63 

8 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

94 

96 

98 

102 

104 

103 

96 

95 

91 

95 

93 

94 

95 

98 

94 

90 

89 

86 

95 

95 

97 

98 

96 

95 

92 

90 

96 

95 

90 

99 

98 

95, 

1 

Mm 

57 

60 

62 

67 

60 

61 

56 

58 

60 

62 

59 

62 

60 

55 

47 

45 

61 

63 

60 

60 

60 

61 

6  1 

5  7 

58 

58 

60 

61 

66 

66 

64 

59, 

6 

Flagler  2  nw 

MAX 

91 

97 

100 

101 

101 

99 

91 

94 

89 

91 

86 

77 

90 

94 

95 

90 

86 

86 

99 

97 

98 

100 

96 

90 

87 

90 

96 

92 

91 

97 

99 

93, 

2 

Mm 

51 

62 

59 

64 

63 

37 

55 

55 

55 

56 

57 

53 

51 

59 

67 

56 

57 

68 

56 

58 

56 

60 

61 

60 

59 

56 

59 

57 

57 

61 

60 

57, 

9 

HCLYOKE 

MAX 

96 

98 

95 

too 

102 

95 

92 

89 

90 

95 

65 

87 

92 

99 

95 

97 

93 

87 

103 

96 

98 

104 

102 

92 

87 

95 

96 

89 

92 

103 

1  0  1 

95, 

0 

MIN 

62 

65 

60 

63 

66 

65 

60 

58 

57 

67 

53 

54 

52 

60 

69 

68 

62 

61 

67 

65 

63 

64 

65 

68 

60 

61 

62 

64 

59 

67 

67 

62, 

4 

5TRATT0N  3  NE 

MAX 

94 

97 

101 

103 

105 

105 

94 

93 

92 

97 

89 

80 

90 

98 

99 

95 

86 

65 

102 

98 

100 

100 

98 

96 

89 

92 

97 

94 

91 

100 

100 

95, 

5 

Mm 

54 

64 

63 

68 

70 

60 

59 

54 

59 

56 

56 

53 

53 

59 

64 

66 

62 

62 

63 

68 

60 

66 

67 

60 

61 

60 

62 

65 

61 

66 

77 

62, 

0 

URAY 

MAX 

94 

98 

95 

102 

102 

100 

98 

94 

91 

95 

86 

83 

94 

96 

97 

92 

92 

91 

102 

98 

102 

105 

102 

99 

87 

96 

9  7 

97 

94 

102 

1  0  3 

96, 

3 

MIN 

57 

53 

55 

61 

68 

70 

63 

65 

61 

63 

59 

62 

69 

63 

61 

60 

64 

66 

61 

71 

67 

Yl  MA 

MAX 

95 

98 

98 

104 

105 

100 

98 

93 

92 

95 

95 

87 

93 

99 

99 

97 

93 

93 

99 

103 

100 

103 

104 

99 

91 

96 

97 

97 

94 

102 

102 

97. 

5 

MIN 

56 

63 

62 

61 

62 

65 

60 

56 

57 

62 

59 

54 

53 

62 

67 

66 

56 

59 

65 

65 

65 

63 

65 

65 

58 

59 

62 

62 

60 

66 

60 

61, 

2 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
04 

ALLENSPARK 

MAX 

78 

82 

83 

82 

83 

85 

84 

92 

80 

76 

71 

69 

77 

76 

80 

79 

SO 

80 

80 

85 

82 

63 

8  1 

79 

80 

82 

74 

79 

78 

77 

79. 

5 

MIN 

42 

42 

43 

55 

50 

44 

43 

40 

46 

42 

48 

42 

58 

50 

50 

45 

52 

50 

59 

52 

51 

43 

44 

50 

45 

44 

50 

53 

47. 

6 

ArTERC  RESERVOIR 

MAX 

79 

78 

82 

81 

76 

83 

82 

82 

79 

77 

75 

72 

80 

78 

75 

76 

73 

76 

80 

82 

82 

82 

83 

72 

78 

60 

81 

61 

78 

79 

73 

78. 

6 

Mm 

31 

35 

33 

35 

41 

35 

38 

38 

40 

40 

42 

46 

35 

36 

43 

40 

46 

39 

39 

37 

41 

37 

43 

48 

40 

46 

42 

39 

40 

44 

44 

39. 

6 

BAILEY 

MAX 

84 

8' 

92 

90 

86 

87 

89 

87 

94 

78 

77 

76 

84 

84 

82 

85 

86 

66 

85 

87 

86 

90 

91 

74 

83 

85 

88 

85 

85 

86 

81 

84. 

8 

Mm 

39 

39 

39 

43 

54 

43 

44 

43 

44 

45 

44 

51 

42 

43 

46 

46 

52 

51 

46 

47 

45 

49 

46 

52 

45 

46 

4  7 

44 

47 

45 

51 

45. 

8 

BCULDtR 

MAX 

92 

95 

98 

95 

94 

91 

91 

89 

96 

86 

84 

80 

89 

93 

52 

91 

94 

90 

97 

93 

96 

94 

96 

84 

88 

92 

96 

90 

87 

92 

92 

91. 

3 

Mm 

58 

64 

65 

66 

71 

66 

63 

57 

59 

64 

62 

60 

55 

62 

63 

58 

65 

62 

62 

62 

62 

72 

70 

67 

61 

58 

63 

62 

60 

62 

64 

62. 

7 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

■ 

01 
1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BclGGSOALE  ?  Nw 

MAX 
MIN 

48 

98 
56 

100 
49 

101 
62 

100 
52 

98 

55 

96 
55 

96 
55 

95 
55 

92 
62 

90 
55 

15 

5C 

93 
50 

97 
64 

94 

35 

98 
57 

98 

57 

93 
57 

102 

6e 

99 
54 

102 
57 

102 
55 

102 
65 

100 

91 
59 

100 
39 

104 

96 

95 

99 

91 

97.1 
56.8 

BYFRS 

MAX 
MIN 

90 
SO 

93 
55 

96 
54 

98 

54 

96 
66 

95 
61 

93 
56 

93 
53 

90 
5* 

88 

57 

83 
54 

79 

52 

91 
52 

94 
54 

92 
55 

93 
62 

91 
60 

87 
9  * 

97 
57 

97 
60 

97 

99 

100 
6  3 

90 

90 

95 

9  ) 

92 

90 

97 
6 1 

92.9 
56.9 

CARIBOU  RANCH 

MAX 
MIN 

77 
A3 

78 
45 

82 
45 

80 
48 

77 
60 

82 
48 

81 
48 

77 
44 

77 
43 

75 
47 

67 
44 

64 
47 

76 
44 

74 
53 

73 
49 

75 
53 

77 
55 

73 
50 

83 
51 

80 
50 

- 

»,  n 

79 

79 

61 
s  I 

76 

78 

1  1 

72 

76 

76 

74 

76.4 
48.8 

CASTLE  POCK 

MAX 
MIN 

91 
46 

91 
50 

95 
47 

96 
50 

95 
59 

94 
53 

93 
52 

88 
52 

90 
53 

86 
4  7 

82 
51 

■ : 

54 

90 
48 

93 
49 

90 
52 

88 

S3 

91 
54 

86 

30 

94 

53 

94 
52 

94 
50 

94 
55 

95 
62 

|5 

91 
50 

93 

90 

89 

91 

90 

90.6 
32.6 

CHEE5MAN 

MAX 
MIN 

87 
i>2 

86 
42 

92 
44 

93 
44 

87 
49 

93 
47 

92 
49 

90 
48 

90 
47 

83 
46 

80 
47 

79 
51 

90 
44 

87 
46 

87 
50 

87 
46 

90 
47 

87 
48 

89 
46 

93 
s* 

9 

51 

91 
49 

93 
50 

82 

bl 

89 
46 

84 

91 

66 

90 

90 

86 

86.2 
47.4 

Cl-FRRY  CREEK  0AM 

MAX 
MIN 

91 

S2 

98 
53 

98 
51 

97 
62 

93 
51 

95 
55 

91 

53 

93 
53 

92 
58 

87 
55 

»C 
53 

92 
49 

95 
55 

91 
57 

93 
58 

95 

55 

93 
58 

99 
37 

99 
^ 

3  * 

62 

97 
59 

97 
63 

It 

>,  rj 

96 
6 1 

100 
57 

98 
59 

98 

94 

96 

33 

94,5 
56.7 

DENVER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
S3 

92 
55 

98 
55 

97 
61 

96 

67 

92 
55 

96 
56 

90 
55 

94 
55 

91 
60 

86 
57 

80 
59 

92 
51 

92 
59 

91 
62 

92 
62 

94 
6  1 

6| 
61 

95 
37 

95 
59 

5  g 

96 
63 

95 
66 

to 

66 

93 
56 

94 
58 

98 

6  0 

91 

93 
58 

93 

-.1 

92,4 

59.2 

DENVER  wB  CITY 

MAX 
MIN 

92 
60 

93 
62 

97 
65 

96 
66 

94 

71 

92 
67 

93 
64 

92 
59 

90 
6 

87 
66 

83 
57 

79 
60 

89 
60 

93 
65 

91 

90 
66 

93 
68 

89 

65 

95 
66 

95 

96 

t  n 

97 

98 
72 

76 

88 

94 

98 

90 

93 

93 

91 

91,6 

El  "ERT 

MAX 
MIN 

82 
45 

87 
49 

92 
45 

93 
56 

91 
53 

93 
5 1 

89 

51 

86 
48 

83 

52 

83 
49 

72 
53 

72 
S3 

83 
49 

86 
42 

85 
52 

83 
54 

83 
47 

g  g 
35 

91 
48 

46 

»< 

55 

92 

50 

93 
53 

B)l 
53 

87 
50 

85 
48 

49 

85 
50 

79 
54 

90 
54 

86 
52 

86,2 
50,6 

E5TE5  PARK 

MAX 
MIN 

81 
40 

83 
40 

85 
38 

86 
44 

A4 
61 

B4 
43 

84 
45 

82 
45 

BO 
47 

71 
50 

74 
46 

to 

53 

81 

41 

79 
58 

77 
53 

81 

32 

82 
68 

79 
45 

85 
45 

82 
45 

B; 

48 

83 
54 

85 
45 

75 
38 

81 
45 

61 
46 

83 

79 
43 

80 

80 

78 
55 

60,6 
46,9 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

84 
40 

85 
43 

86 
41 

88 
43 

85 
50 

84 
45 

88 
43 

87 
46 

84 

47 

83 
48 

76 
49 

77 

53 

81 
43 

83 
45 

82 
51 

83 
48 

85 
6  l 

84 
48 

87 
50 

87 
47 

86 
48 

87 
47 

87 
58 

76 

3  6 

83 
4  7 

85 

88 

84 

82 

64 

12 

84.0 
47,6 

FAtRPLAY   NO.  2 

MAX 
MIN 

FCRT  COLLINS 

MAX 
MIN 

90 
49 

92 
56 

95 
50 

95 
S9 

96 
58 

90 
62 

91 
60 

84 

56 

85 
58 

84 
65 

84 

55 

77 
59 

87 
49 

90 
58 

87 
60 

92 
61 

91 
60 

86 
39 

94 

60 

91 

58 

93 
62 

93 
58 

94 
64 

81 

56 

86 

67 

89 
59 

92 
57 

67 
59 

83 
58 

90 
59 

69 
61 

89.0 
58.8 

FCRT  LUPTON   1  N 

MAX 
MIN 

95 
49 

97 
53 

99 
SO 

95 
56 

98 
56 

95 
51 

99 
58 

93 
55 

96 
51 

90 
59 

91 
49 

82 
56 

92 
47 

97 
55 

96 
55 

95 
58 

95 
57 

92 
56 

98 
56 

97 
52 

l  30 
36 

101 
56 

I  0  1 
61 

85 
64 

91 
55 

98 
55 

101 
53 

93 
60 

94 

56 

97 
59 

93 
62 

95.1 
55.4 

FCRT  MORGAN 

MAX 
MIN 

91 
54 

93 
61 

90 
54 

98 
64 

97 
6  9 

101 

c  i 

95 
61 

96 
59 

93 
>i 

93 
60 

92 
58 

36 
51 

80 
51 

93 
61 

96 
61 

96 
65 

94 
63 

94 
61 

87 
62 

99 
59 

97 
62 

101 
62 

1  D2 
60 

101 
68 

86 

59 

3  0 

62 

96 
66 

98 
63 

92 
62 

92 
63 

LOO 
63 

94.2 
60.6 

GEORGETOWN 

MAX 
MIN 

82 
42 

81 
47 

87 

50 

82 
S3 

84 
53 

84 
53 

87 
54 

84 
50 

82 
51 

77 
53 

76 
49 

75 
49 

79 
50 

79 
51 

77 
51 

74 
52 

77 
52 

80 
50 

83 
52 

86 
56 

77 
55 

79 
53 

77 
52 

72 
32 

81 
52 

76 
4  B 

f3 
SO 

61 

55 

80 
54 

75 
52 

73 
62 

79.7 
51.4 

GRANT 

MAX 
MIN 

79 
38 

80 
41 

86 
39 

83 

4  1 

83 
42 

83 

42 

83 
43 

83 
38 

81 
42 

73 
39 

73 
43 

73 
39 

82 
40 

76 
42 

76 
••6 

74 
44 

74 
46 

76 
41 

84 
47 

81 
47 

»: 

i.  7 

79 
44 

81 
45 

se 
k  9 

77 
62 

79 
4  x 

1  1 
64 

77 
44 

80 
46 

77 
47 

76 

(.  7 

78.7 
43.2 

GREELEY 

MAX 
MIN 

88 
51 

94 
55 

97 
56 

98 
64 

100 
68 

99 
59 

95 
60 

95 
58 

91 
60 

95 
65 

86 
58 

86 

6  0 

81 
49 

92 
60 

95 
59 

95 

62 

97 
62 

95 
63 

89 

61 

98 
59 

95 

97 
60 

99 
65 

100 
67 

86 
62 

85 
59 

96 

69 

97 
59 

92 
58 

91 

60 

97 
6  3 

93,6 
60.0 

GROVER   10  w 

MAX 
MIN 

94 
S  1 

96 
62 

98 
55 

99 
60 

97 
65 

93 
59 

92 
61 

88 
57 

91 
61 

82 
62 

86 
55 

80 

92 
49 

93 
64 

92 
62 

95 
60 

90 
59 

98 
57 

98 
58 

94 
64 

no 

62 

98 

62 

98 
65 

92 
65 

89 
56 

95 
59 

97 
6  0 

89 
6  1 

90 
57 

96 

60 

95 
6  4 

93.1 
59.5 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

80 
44 

81 
44 

87 
45 

86 
42 

83 

42 

83 
48 

81 
48 

79 
46 

12 

47 

76 
49 

73 
48 

68 
5  1 

81 
45 

80 
50 

79 
51 

SO 
49 

61 
50 

76 
49 

86 
52 

85 
51 

84 

53 

84 

50 

84 
51 

72 

ss 

81 
48 

83 
49 

It 
49 

78 
50 

83 
52 

61 
53 

76 

5C 

80.7 
48.7 

JCNES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

69 
30 

70 
31 

74 

3  7 

75 
35 

75 
35 

TO 
35 

65 
38 

65 
34 

65 
35 

68 
33 

68 
33 

70 

37 

67 
37 

68 
38 

73 
36 

73 
38 

71 
36 

71 
38 

61 
42 

71 
31 

1  J 
34 

70 
34 

72 
36 

73 
38 

67 
38 

64 
60 

69,4 

33.7 

JLLESBURG 

MAX 

MIN 

97 
63 

99 
66 

92 
60 

101 
65 

106 

96 
65 

93 
62 

88 
61 

88 
59 

93 
69 

86 
60 

92 

93 
58 

96 
62 

97 
64 

97 
61 

94 
63 

85 
64 

100 
62 

97 
66 

98 

6 : 

105 
64 

103 
66 

92 
68 

88 
58 

95 
63 

97 
62 

89 
62 

96 
60 

103 
68 

103 
s  B 

95.2 
63.1 

KASSLER 

MAX 
MIN 

93 
5 1 

90 
6  1 

97 
59 

94 
60 

95 
67 

89 

91 
60 

86 
55 

91 
56 

88 

60 

59 

BC 
57 

90 
48 

91 
62 

89 
62 

91 
63 

92 
68 

88 
61 

9* 
39 

94 
60 

95 
'0 

97 
68 

96 
68 

85 
64 

91 
61 

91 
62 

96 
67 

92 
62 

86 
61 

92 
62 

89 
65 

90.9 
61.4 

KAUFFMAN  *  SSE 

MAX 

93 
5 1 

97 
52 

96 
48 

101 

100 

90 

91 

53 

86 
50 

89 
51 

87 
57 

85 
55 

79 
47 

91 
43 

94 
64 

92 

e  j 

97 
55 

93 
55 

86 
50 

100 
52 

93 
55 

99 

61 

100 
60 

100 
63 

91 

63 

87 
31 

93 
55 

94 
•,5 

87 

51 

91 

52 

96 

53 

96 
6  8 

92.8 
54.7 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

83 

42 

82 

86 
42 

83 

77 

83 

85 
47 

80 
47 

81 
44 

77 
47 

74 
45 

72 
49 

82 
44 

80 
46 

83 
46 

79 
49 

75 
52 

81 
47 

82 
48 

84 
46 

83 
61 

83 
46 

85 
5  1 

72 

4? 

78 
49 

79 
46 

80 
30 

78 
46 

80 
48 

76 
31 

74 

5Q 

80.0 
47.1 

LAKEWOOD 

MAX 

90 
S3 

89 
57 

95 
59 

94 

95 

88 

90 
57 

90 
53 

91 
54 

86 
58 

83 

78 
55 

85 
53 

90 
61 

88 
62 

87 
58 

90 
61 

87 
61 

94 
58 

90 
61 

95 

6  1 

94 
60 

95 
63 

85 

57 

87 
58 

92 
36 

94 
62 

89 
60 

87 
31 

92 
66 

91 

6  0 

89.7 
58.7 

LAST  CHANCE 

MAX 

92 
54 

96 

98 
60 

99 

99 

99 

96 
58 

95 
59 

96 

5  3 

95 
59 

91 
58 

85 
50 

92 
57 

90 
59 

87 
56 

91 
59 

90 
56 

85 
38 

100 
60 

96 
65 

1  DO 
69 

100 
64 

98 
65 

99 
69 

94 
59 

93 
62 

97 
62 

92 
60 

90 
57 

99 
66 

98 
65 

94.6 
60.2 

LCN&MONT  2  ESE 

MAX 

85 

92 
52 

94 
5 1 

97 

94 

97 
55 

94 
59 

96 
56 

91 
57 

92 
60 

88 
56 

85 
6  0 

81 
50 

88 
54 

95 
57 

91 
59 

95 
59 

92 
59 

69 
58 

93 
54 

93 
55 

96 
59 

98 
62 

97 
66 

84 
58 

89 
55 

96 
56 

96 
59 

91 
57 

90 
58 

96 

60 

92.1 
57.0 

PARKER  9  E 

MAX 

91 

90 

95 

94 

92 

93 

92 
57 

91 
50 

92 
57 

88 
56 

63 
5 1 

85 

55 

89 
51 

91 
50 

90 
55 

90 
61 

90 
57 

88 

53 

93 
60 

93 
56 

95 
61 

95 
56 

95 
63 

82 
52 

89 
51 

92 
53 

95 
59 

90 
60 

85 
53 

92 
57 

91 
57 

90.7 
55.7 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

80 

80 

83 
50 

84 

79 

80 

83 
47 

84 
43 

78 
49 

76 
49 

76 
45 

70 
47 

79 
42 

81 
52 

82 
52 

80 
53 

82 
52 

82 
45 

85 
52 

82 
53 

85 
34 

82 
57 

80 
53 

72 

.8 

80 
44 

81 
47 

84 

49 

78 
46 

80 
46 

80 
54 

76 
56 

80,1 
49.5 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

93 

101 
57 

93 
60 

101 

105 

85 

91 
61 

88 
57 

85 
58 

90 
66 

60 
59 

79 
S3 

91 
54 

96 
63 

91 
68 

98 
66 

94 

61 

86 
61 

102 
60 

96 
67 

102 
62 

106 
64 

104 
67 

96 
31 

95 
64 

96 
61 

97 
61 

88 
66 

94 
60 

102 
63 

103 
63 

94.5 
62.2 

SPICER 

MAX 

75 

78 

78 
36 

SO 

79 

80 

83 
36 

81 

37 

79 
38 

79 
36 

74 
36 

75 
36 

77 
39 

76 
41 

74 
45 

76 
43 

74 
47 

77 
37 

79 
47 

80 
47 

78 
46 

76 
45 

76 
45 

74 
43 

79 
40 

76 
47 

76 
39 

80 
42 

79 
39 

77 
48 

68 

51 

77,2 
41.4 

STERLING 

MAX 

92 
53 

94 
66 

97 
55 

99 

98 

100 

94 

59 

92 
57 

88 

59 

92 
65 

89 
57 

as 

53 

81 
46 

90 
60 

95 
59 

96 
61 

98 

58 

95 
58 

87 
58 

102 
59 

97 
56 

101 
58 

105 
59 

102 
« 

87 
59 

B8 
60 

93 
63 

97 
63 

69 

62 

94 

60 

101 

60 

94.2 
59.2 

WALOEN 

MAX 
MIN 

80 
39 

80 
36 

82 
36 

72 
38 

80 
47 

82 

39 

83 
39 

84 
40 

83 
40 

76 
44 

78 

39 

79 

1  3 

79 
39 

81 
40 

81 
45 

80 
42 

84 

45 

84 

37 

85 

44 

86 
40 

85 
48 

83 
43 

79 
46 

IX 

44 

83 
38 

64 
41 

83 

33 

85 
39 

83 
44 

61 
44 

82 

SO 

81,5 

41,4 

wATERDALE 

MAX 
MIN 

92 

97 

95 

95 
54 

96 

93 
54 

97 
54 

88 
54 

ge 

54 

85 
55 

75 
50 

80 
55 

87 
46 

90 
48 

93 
<•« 

94 

56 

93 
59 

90 
32 

93 
55 

90 
52 

96 
S3 

98 
60 

99 
62 

■  5 
62 

90 
38 

95 
55 

94 
•>» 

91 
54 

69 

55 

94 

57 

92 
57 

91.4 
54.2 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

96 
49 

95 
54 

99 

52 

102 

99 

97 

99 

97 

97 

92 

90 

S3 

65 
5  3 

97 

9  1 

96 

97 
57 

92 
55 

101 
54 

100 
53 

101 
63 

103 
56 

101 
64 

95 
66 

93 
56 

100 
56 

100 
60 

96 
60 

93 
60 

100 
39 

96 
66 

96.4 

57,0 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
PASIr.  05 

ALAH05A   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
42 

86 

43 

90 
43 

91 

44 

88 
52 

86 
53 

85 
47 

85 
46 

77 
50 

«3 
45 

77 
52 

7  7 
'  i 

32 
45 

84 
46 

84 

51 

77 
50 

80 
47 

87 
30 

87 

32 

90 
51 

•9 

S3 

88 
48 

88 

50 

83 

SO 

82 
55 

63 
53 

•  6 
49 

63 
49 

83 
49 

85 
55 

83 
55 

84.3 
49,2 

BLANCA 

MAX 
MIN 

85 
40 

88 
42 

89 
44 

89 
43 

88 
49 

89 
50 

88 

45 

84 
48 

85 
45 

97 
42 

78 

53 

>1 

82 
43 

85 

42 

65 
43 

82 
45 

84 
44 

88 
47 

90 
46 

89 
4? 

91 
47 

89 
41 

88 
48 

69 

31 

68 
31 

85 
47 

■2 
46 

46 

86 
51 

15 
46 

83 

30 

86.3 
46.1 

S««  R«l*r*QC»  NoUa  Following  Sution  Indvm 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JULY  1964 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CFNTER 

S3 

83 

89 

90 

82 

87 

88 

62 

78 

64 

77 

81 

83 

85 

85 

82 

85 

89 

90 

89 

85 

86 

88 

83 

81 

82 

82 

85 

84 

83 

64 

84 

4 

MIN 

48 

46 

46 

45 

53 

50 

50 

47 

45 

48 

52 

48 

44 

48 

52 

48 

47 

48 

48 

48 

49 

* 

50 

54 

53 

5  1 

50 

48 

53 

53 

55 

49 

2 

DEL  NORTE 

80 

80 

86 

86 

85 

84 

85 

80 

75 

BO 

72 

78 

77 

82 

80 

80 

80 

83 

85 

87 

79 

81 

84 

75 

80 

80 

60 

81 

79 

78 

76 

60 

6 

M1N 

44 

47 

47 

47 

54 

52 

5  1 

48 

46 

49 

51 

48 

45 

45 

53 

48 

46 

49 

50 

52 

50 

49 

51 

52 

51 

51 

51 

46 

SI 

53 

55 

49 

5 

GREAT  SAND  DUNES 

NM 

83 

84 

88 

90 

85 

81 

82 

64 

80 

84 

76 

72 

80 

84 

84 

83 

82 

82 

84 

88 

86 

80 

86 

77 

73 

81 

79 

78 

83 

79 

79 

8  1 

6 

MIN 

45 

48 

49 

5  1 

53 

54 

50 

49 

46 

55 

54 

46 

47 

52 

49 

48 

50 

54 

54 

52 

48 

54 

51 

50 

50 

56 

50 

52 

49 

52 

50 

7 

HERMIT    7  ESE 

79 

78 

82 

80 

78 

82 

81 

82 

73 

74 

73 

73 

73 

74 

72 

71 

75 

75 

80 

80 

79 

80 

78 

75 

78 

78 

75 

75 

72 

72 

72 

76 

NUN 

3  1 

34 

32 

34 

40 

35 

3  7 

35 

40 

45 

38 

4  1 

'7 

38 

44 

38 

40 

4  1 

40 

38 

41 

39 

44 

46 

41 

42 

47 

44 

43 

44 

47 

39 

9 

M6NA  SSA 

MIN 

MCNTE  VISTA 

MAX 

80 

82 

85 

86 

60 

84 

83 

61 

78 

83 

78 

76 

81 

80 

80 

80 

82 

83 

64 

88 

84 

84 

86 

84 

75 

78 

78 

80 

78 

79 

75 

81 

2 

MIN 

40 

40 

40 

41 

50 

46 

50 

43 

47 

43 

50 

48 

43 

43 

49 

48 

44 

46 

51 

47 

49 

45 

47 

50 

53 

51 

49 

46 

51 

51 

52 

47 

0 

SAGUACHE 

MAX 

84 

80 

88 

87 

62 

85 

88 

83 

80 

84 

82 

78 

78 

84 

80 

83 

83 

66 

87 

90 

87 

87 

88 

82 

83 

85 

85 

64 

84 

85 

78 

S3 

9 

MIN 

48 

46 

45 

50 

53 

48 

50 

49 

46 

47 

53 

48 

45 

47 

54 

49 

50 

50 

50 

51 

50 

50 

50 

51 

51 

50 

51 

46 

52 

51 

55 

49 

6 

WAGON   WHEEL  GAP 

3  N 

MAX 

70 

80 

80 

85 

73 

79 

83 

81 

80 

77 

77 

72 

74 

77 

75 

76 

77 

76 

60 

64 

82 

81 

80 

80 

74 

79 

82 

78 

81 

79 

80 

78 

5 

MIN 

32 

33 

35 

33 

35 

36 

41 

35 

40 

47 

42 

39 

41 

41 

46 

41 

41 

41 

42 

41 

43 

41 

44 

48 

46 

43 

42 

40 

43 

45 

49 

40 

9 

WCLF  CREEK  PASS 

1  E 

MAX 

68 

69 

73 

72 

70 

74 

72 

68 

62 

63 

61 

60 

62 

62 

66 

64 

63 

69 

70 

74 

72 

69 

70 

62 

72 

70 

68 

64 

65 

64 

59 

67 

0 

MIN 

40 

45 

44 

47 

46 

46 

46 

43 

42 

42 

47 

40 

40 

40 

45 

44 

45 

44 

47 

45 

46 

43 

44 

46 

44 

45 

46 

43 

43 

44 

47 

44 

2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

rage 

■ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 

67 

71 

67 

71 

71 

67 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

69 

68 

71 

69 

71 

71 

73 

72 

74 

73 

74 

75 

73 

72 

71 

71 

72 

71 

72 

70.9 

7  PM 

87 

85 

81 

80 

82 

79 

80 

80 

78 

79 

78 

79 

79 

78 

75 

78 

78 

81 

81 

81 

80 

81 

82 

83 

83 

81 

78 

81 

77 

78 

72 

79.8 

6  INCHES 

7  AM 

71 

74 

70 

73 

73 

71 

73 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

71 

73 

72 

73 

73 

75 

75 

75 

75 

76 

77 

76 

74 

74 

74 

75 

74 

74 

73.4 

7  PM 

81 

82 

80 

79 

81 

78 

80 

79 

78 

78 

77 

79 

78 

77 

75 

77 

78 

80 

80 

81 

80 

81 

82 

82 

82 

80 

78 

80 

78 

78 

76 

79.2 

12  INCHES 

7  AM 

72 

74 

73 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

74.8 

7  PM 

74 

76 

74 

75 

76 

74 

75 

74 

75 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

75 

76 

77 

76 

76 

77 

77 

78 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

75.5 

24  INCHES 

7  AM 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

72.5 

7  PM 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

72.5 

36  INCHES 

7  AM 

66 

66 

66 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

69.3 

7  PM 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

69.5 

72  INCHES 

7  AM 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

60.7 

7  PM 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

5  9 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

60.9 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  p  ecipitabon 

inset 

Station 

Prevailing 

111 
o..=  a 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00  AM 
MST 

1 

O  1- 

O  VI 

Z 
a 

i- 

o  tn 
o  £ 

Z 

O. 

O  h- 
O  1/1 
■•  3! 

Trace 

01-09 

.10-49 

50-99 

1.00-199 

200 
and  over 

0 

e- 

Percent  of 
possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

- 

82 

38 

33 

5 

b 

4 

0 

0 

0 

15 

4.9 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

36 

8 

9.5 

32++ 

29 

5 

59 

27 

33 

50 

8 

9 

2 

1 

0 

0 

20 

5.3 

DENVER  WB  AI RPORT 

18 

15 

6.9 

30 

N 

10 

60 

27 

26 

44 

13 

2 

3 

0 

0 

0 

18 

80 

4.7 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

13 

14 

9.9 

34 

SW 

14 

43 

26 

17 

32 

7 

0 

3 

0 

0 

0 

10 

80 

4.4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

30 

8 

9.7 

73 

NE 

28 

63 

28 

24 

45 

2 

3 

0 

0 

0 

16 

77 

4.4 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1963  -  1964  COLORADO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 



May 

June 

Total 

NorMla) 

Ju  ly  ~  June 

ARKANSAS   DRAINAGE   BASIN  01 

BRANSON 

0 

4 

28 

168 

561 

992 

1007 

1164 

953 

535 

90 

9UENA  VISTA 

12 

115 

188 

433 

842 

1207 

1258 

1254 

1140 

768 

492 

219 

7886 

7791 

C A  MOM  riTv 

493 

923 

828 

91 1 

796 

396 

166 

34 

4661 

4626 

coaldale  2  sw 

372 

717 

1110 

1122 

1  165 

1001 

651 

335 

148 

COLORADO  SPRINGS  W8  AP 

_ 

211 

680 

1165 

1068 

1119 

1051 

555 

253 

73 

621  3 

6423 

DELHI 

0 

0 

18 

134 

591 

1088 

1015 

1069 

809 

436 

173 

34 

5367 

EADS 

0 

0 

13 

147 

630 

1211 

987 

998 

810 

420 

156 

29 

5401 

eveRsoll  Ranch 

o 

a* 

i  ?o^ 

854 

914 

667 

271 

69 

9 

4386 

FORMER   0  S 

o 

loo 

1082 

1087 

956 

466 

1  85 

21 

5883 

HOLLY 

1  ?o 

1286 

1037 

1017 

851 

415 

119 

32 

5607 

JOHN   MARTIN  DAM 

0 

0 

5 

83 

601 

1145 

928 

943 

752 

360 

102 

16 

4935 

KIT  CARSON 

0 

0 

14 

153 

706 

1207 

1069 

1032 

923 

467 

169 

31 

5771 

i_  A   Jura  i  a   t  n  Hinruni 

?! 

570 

1133 

962 

1015 

618 

368 

108 

14 

5100 

LAMAR 

651 

1226 

101  1 

101 1 

845 

396 

125 

18 

541 1 

5228 

LAS   A  H I  MA  S 

1  lo 

631 

1 190 

991 

989 

835 

402 

126 

21 

5314 

5056 

LA  VETA 

25 

53 

296 

636 

1052 

1165 

1269 

1110 

631 

298 

1  39 

LEADVILLE 

211 

334 

635 

1010 

1425 

1556 

1531 

1462 

1081 

735 

502 

10483 

L  I  MON    1      S  SW 

33 

211 

703 

114  7 

1087 

1138 

1045 

601 

247 

90 

6302 

6484 

L  I  MON 

2 

47 

253 

759 

1182 

1138 

1169 

1079 

606 

279 

93 

6609 

MONUMENT    2  WSW 

4 

32 

72 

306 

71  9 

1090 

1  1*6 

1178 

1141 

685 

368 

6943 

NORTH  LAKE 

108 

248 

254 

495 

806 

1145 

1321 

1305 

1179 

850 

535 

302 

8548 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

0 

0 

5 

142 

637 

1180 

978 

1077 

956 

458 

169 

28 

5630 

5462 

ROCKY  F0R0  2  ESE 

0 

0 

17 

1  38 

626 

1165 

993 

1019 

795 

424 

149 

21 

3347 

5363 

RUSH  2  NNE 

0 

22 

91 

210 

740 

1139 

1 146 

1180 

1057 

587 

274 

90 

6536 

RUXTON  PARK 

1 64 

290 

389 

589 

951 

1  295 

1  390 

1412 

1283 

912 

609 

371 

9635 

RYE 

0 

19 

85 

324 

732 

1127 

1137 

1224 

1046 

618 

252 

119 

668  3 

SAL  I  DA 

2 

38 

148 

380 

766 

1  162 

1186 

1152 

1012 

626 

399 

118 

6949 

SPRINGFIELD  7  WSW 

0 

1  9 

112 

579 

1087 

948 

1062 

832 

441 

197 

31 

3264 

SPRINGFIELD  8  S 

0 

0 

21 

92 

996 

907 

992 

389 

31 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

285 

346 

431 

689 

1066 

1530 

1771 

1685 

1595 

1202 

894 

581 

12075 

TACONY   7  SE 

0 

0 

15 

191 

687 

1101 

1065 

1040 

190 

TRINIDAD 

0 

199 

593 

1002 

1018 

1114 

671 

503 

161 

45 

5590 

TRINIDAD   FAA  AIRPORT 

9 

1  7 

1 79 

605 

1054 

1057 

1161 

883 

534 

176 

42 

5708 

TWO  BUTTES   1  NW 

0 

0 

10 

112 

574 

1 1 90 

919 

1051 

794 

457 

151 

16 

5276 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

0 

5 

27 

194 

587 

1007 

1042 

1132 

92  1 

527 

214 

49 

5705 

WESTCLIFFE 

29 

87 

183 

452 

863 

1373 

1426 

1443 

1294 

745 

492 

239 

8586 

WETMORE  2  S 

0 

9 

30 

216 

640 

1044 

1029 

1092 

98 1 

530 

293 

87 

591 1 

COLORADO  DRAINAGE   BASIN  02 

ALTENBERN 

0 

24 

80 

348 

805 

1272 

1436 

1257 

1108 

628 

337 

108 

7405 

AR BOLES 

0 

4 

35 

ARTESIA  2  E 

0 

1 

64 

300 

843 

1292 

1  372 

1227 

1142 

617 

337 

ASPEN 

55 

1  39 

224 

472 

960 

1355 

1  525 

1427 

1  324 

855 

509 

2  66 

9131 

berthoud  pass 

557 

777 

1229 

1624 

1  755 

1716 

1634 

1226 

893 

691 

BOND 

5 

25 

116 

404 

925 

1396 

1542 

1369 

1204 

664 

382 

159 

8191 

CEDAREDGE 

0 

6 

30 

260 

711 

1140 

1259 

1100 

96  8 

590 

291 

95 

6450 

6205 

CIMARRON  3  SE 

24 

53 

449 

761 

1649 

1  448 

1  303 

783 

406 

CLIMAX   2  NW 

371 

490 

542 

780 

1195 

1572 

1  707 

1675 

1605 

1193 

880 

615 

12625 

COCHETOPA  CREEK 

61 

121 

294 

549 

1054 

1665 

1917 

1695 

1496 

967 

636 

385 

10840 

COLLBRAN 

0 

g 

23 

228 

719 

1150 

1296 

1189 

1053 

581 

283 

95 

662  5 

7098 

COLORADO  NAT  MON 

0 

l 

1 

156 

641 

1052 

1163 

1062 

933 

447 

208 

14 

5678 

cortez 

0 

3 

31 

294 

751 

1153 

1222 

1082 

945 

607 

284 

70 

6442 

6301 

CRAIG 

3 

22 

127 

437 

907 

1 399 

1593 

1489 

1353 

723 

414 

201 

8668 

CRESTED  BUTTE 

153 

206 

325 

552 

947 

1  364 

171 1 

1561 

1483 

1006 

629 

384 

10341 

10606 

DELTA  1  E 

0 

4 

28 

248 

713 

1188 

1280 

1086 

903 

476 

191 

41 

6168 

5842 

DILLON   1  E 

110 

239 

325 

561 

1008 

1437 

1602 

1569 

1467 

998 

681 

457 

10464 

10975 

DURANGO 

0 

12 

83 

356 

783 

1137 

1241 

110  3 

974 

656 

350 

1  58 

7031 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

4 

34 

157 

446 

923 

1 459 

1581 

1433 

1279 

723 

453 

1 96 

8688 

FORT  LEWIS 

8 

56 

152 

417 

859 

1224 

1  348 

1287 

116  5 

82  3 

472 

227 

6038 

8133 

ERASER 

305 

365 

511 

772 

1188 

1616 

1865 

1736 

1650 

1078 

737 

528 

12371 

11445 

FRUITA   2  N 

0 

4 

13 

228 

733 

1220 

1329 

1085 

904 

465 

181 

21 

6183 

5884 

GATEWAY   1  SW 

0 

0 

6 

167 

623 

1 1  06 

1113 

995 

816 

408 

167 

1  5 

5416 

GLENWOOD   SPRINGS    1  N 

0 

1 1 

50 

319 

785 

1220 

1424 

1225 

1098 

636 

332 

129 

7229 

6560 

GORE   PASS  RANCH 

133 

199 

576 

1055 

GRAND   JUNCTION  WB  AP 

0 

2 

4 

145 

624 

1166 

1220 

1022 

861 

437 

168 

18 

566  7 

5641 

GRAND   JUNCTION   6  ESE 

0 

3 

10 

167 

637 

1137 

1214 

1007 

842 

416 

167 

22 

5622 

• 

GRAND  LAKE    1  WNW 

237 

282 

409 

643 

1070 

1458 

1716 

1574 

1476 

1006 

669 

469 

1  '°ot 

GRAND  LAKE   6  SSW 

150 

220 

341 

604 

996 

1 449 

1  759 

162  3 

1524 

f  o 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

19 

67 

159 

411 

913 

1  367 

1611 

1506 

1  360 

808 

457 

8927 

GUNN I  SON 

66 

131 

296 

563 

994 

1614 

1654 

1636 

1443 

834 

541 

323 

10295 

9688 

HAYOEN 

10 

31 

152 

423 

893 

1348 

1603 

1506 

1335 

738 

435 

222 

8696 

HOT   SULPHUR   SPRS   2  SW 

74 

157 

293 

586 

1059 

1522 

1  742 

1  569 

1391 

939 

590 

372 

1  0294 

IGNAC10   1  N 

0 

1  3 

102 

381 

819 

1202 

1  320 

1172 

997 

687 

364 

144 

7201 

089 

KREMMLING 

532 

317 

LAKE  CITY 

66 

190 

271 

522 

1001 

1496 

1698 

1529 

1397 

945 

564 

340 

10019 

LITTLE  HILLS 

19 

38 

202 

455 

866 

1344 

1456 

1357 

1199 

732 

425 

205 

6298 

MARVINE 

94 

2  30 

297 

483 

838 

1155 

1427 

1463 

1502 

MAYBELL 

4 

27 

167 

489 

930 

1398 

1597 

1465 

1  32  1 

699 

405 

193 

MEEKER 

2 

13 

132 

396 

828 

1  264 

1434 

1285 

1162 

695 

379 

161 

7791 

MERED I Th 

283 

986 

1413 

1564 

1493 

1387 

450 

344 

MESA   VEROE   NAT  PARK 

0 

6 

15 

212 

665 

1019 

1145 

1062 

960 

628 

253 

45 

6030 

5849 

MONTROSE  NO  2 

2 

7 

42 

265 

734 

1162 

1287 

1195 

996 

573 

267 

86 

6616 

6200 

NORTHDALE 

7 

15 

110 

393 

813 

1225 

1313 

1180 

1106 

727 

399 

143 

7431 

7521 

NORWOOD 

6 

70 

166 

438 

950 

1277 

1412 

1292 

1111 

732 

378 

167 

801  9 

75 

135 

359 

802 

1 150 

1279 

1244 

1144 

777 

355 

211 

7549 

PAGOSA  springs 

16 

51 

189 

454 

882 

1269 

1487 

1315 

1179 

774 

464 

260 

8340 

PALISADE   1  S 

0 

0 

2 

121 

598 

1072 

1207 

1037 

845 

426 

161 

14 

5482 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

228 

330 

575 

945 

1449 

1510 

1463 

1365 

973 

969 

426 

PAONIA 

0 

6 

18 

240 

681 

1142 

1298 

1122 

969 

574 

278 

92 

6420 

PARAOOX 

0 

. 

14 

238 

664 

1137 

1194 

1035 

891 

531 

224 

32 

5962 

P|  TK  IN 

283 

422 

680 

1113 

1584 

1768 

1652 

1534 

1052 

719 

498 

RANGELY 

0 

5 

34 

312 

819 

1407 

1469 

1203 

1073 

540 

260 

59 

7111 

REDSTONE 

218 

521 

1315 

1356 

1350 

1243 

834 

927 

340 

RICO 

176 

221 

321 

565 

909 

1259 

1*54 

1364 

1320 

973 

629 

424 

9617 

RIFLE  2  ENE 

0 

9 

84 

342 

773 

1288 

1479 

1217 

1030 

580 

293 

105 

7200 

6693 

5*«  ntm 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1963   -  1964  COLORADO 

Cont  ioued  


Station 

July 

August 

September 

1  

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-Jun 

S  I  LVERTON 

224 

286 

380 

637 

1034 

1396 

1 5  34 

1478 

1411 

994 

671 

449 

10496  " 

10715 

STEAMBOAT  SPRINGS 

71 

106 

247 

535 

968 

1415 

1675 

1554 

1369 

852 

514 

346 

TAYLOR  PARK 

243 

287 

398 

657 

1068 

1639 

TELLUR I OE 

125 

214 

293 

539 

928 

1324 

1472 

1  402 

1301 

^  919 

587 

366 

9470 

9281 

URAVAN 

0 

0 

0 

152 

661 

1179 

1197 

1011 

812 

426 

167 

1 

5606 

VALLECITO  OAM 

1  8 

77 

178 

429 

836 

1228 

122  2 

799 

238 

-M  ^  ? 

YELLOW   JACKET    1  NW 

o 

1  6 

69 

316 

759 

11  79 

1102 

71  1 

1  36 

112 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

0 

2 

48 

207 

718 

1246 

1062 

1144 

1024 

577 

259 

64 

6371 

BONNY  DAM 

0 

0 

44 

161 

688 

1230 

1016 

1055 

983 

550 

211 

64 

6002 

BURL  I NGTON 

o 

o 

41 

125 

607 

1141 

930 

1007 

648 

472 

178 

5697 

CHEYENNE  WELLS 

o 

o 

28 

176 

647 

1 197 

975 

878 

497 

178 

40 

5653 

5675 

FLAGLER  2  NW 

o 

3 

46 

237 

701 

1 169 

1050 

1  095 

985 

526 

225 

72 

.  n_ 

HOLYOKE 

0 

0 

40 

149 

685 

1185 

98  3 

1021 

912 

491 

182 

46 

5694 

6227 

STRATTON  3  NE 

0 

0 

42 

184 

663 

1195 

1004 

1071 

925 

521 

198 

58 

5861 

o 

o 

3 1 

647 

1127 

967 

6024 

YUMA 

o 

2  8 

133 

646 

1127 

903 

984 

875 

434 

161 

is 

5136 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN  04 

ALLENSPARK 

78 

238 

329 

507 

856 

1239 

1368 

1373 

1299 

929 

604 

antero  reservoir 

2  51 

24 

1  52 

228 

443 

926 

1236 

1  342 

1  329 

1221 

762 

472 

261 

BOULDER 

o 

2 

1  4 

191 

619 

975 

90  8 

951 

686 

201 

58 

5285 

_  _  q 

BRlGGSDALE   2  NW 

o 

3  2 

262 

761 

1259 

1129 

102  5 

546 

242 

6440 

BYEPS 

0 

1 

18 

214 

674 

1107 

1075 

961 

536 

237 

66 

6077 

caribou  ranch 

87 

233 

302 

51  3 

837 

1185 

1353 

1355 

1330 

929 

594 

401 

9119 

castle  rock 

o 

27 

69 

292 

732 

1 160 

1 168 

1221 

1078 

620 

315 

137 

6819 

CHEESMAN 

2 

51 

125 

359 

742 

1125 

1209 

1  2  50 

1088 

671 

390 

186 

719  8 

6869 

CHERRY  CREEK  DAM 

o 

6 

19 

196 

652 

1 124 

1033 

1  090 

936 

548 

228 

69 

5901 

DENVER  WB  AIRPORT 

6 

7 

29 

229 

690 

1125 

1059 

1082 

982 

545 

230 

72 

6056 

6263 

DENVER  WB  CITY 

u 

1 

17 

177 

569 

1004 

961 

102  3 

951 

526 

21  8 

54 

552  5 

5524 

ELBERT 

3 

43 

1  41 

366 

790 

1229 

1286 

12  88 

1175 

722 

435 

200 

estes  park 

35 

123 

216 

483 

753 

1097 

1  240 

1189 

1152 

797 

523 

299 

7907 

606  5 

EVERGREEN 

1  8 

76 

148 

442 

793 

1130 

1201 

1201 

1133 

733 

455 

255 

7585 

FORT  COLLINS 

0 

6 

52 

313 

745 

1209 

1092 

1061 

1017 

579 

247 

95 

6416 

6609 

FORT   LUPTON    1  N 

o 

4 

32 

266 

758 

1 1  76 

1064 

1077 

945 

536 

207 

41 

FORT  MORGAN 

o 

o 

39 

212 

750 

1  284 

1119 

1114 

1016 

530 

222 

62 

6366 

6548 

GEORGETOWN 

1  8 

134 

193 

423 

603 

1119 

1283 

1257 

1192 

642 

471 

279 

525 

938 

1316 

1 442 

1365 

1296 

921 

583 

374 

GREELEY 

0 

4 

55 

244 

764 

1315 

1094 

1016 

559 

209 

69 

6715 

GROVER  1  W 

o 

4 

33 

231 

680 

1135 

1 042 

257 

107 

IDAHO  SPRINGS 

22 

1  41 

227 

439 

782 

1 102 

12  32 

1211 

1172 

785 

462 

287 

796? 

JONES  PASS  2  E 

376 

464 

501 

730 

1143 

1504 

1676 

1627 

1  561 

1158 

830 

JULESBURG 

o 

o 

29 

160 

691 

1188 

1020 

1 008 

944 

493 

165 

39 

5737 

6056 

KASSLER 

0 

5 

14 

179 

612 

1033 

992 

1063 

954 

514 

226 

76 

5668 

5345 

KAUFFMAN  4  SSE 

1 4 

67 

318 

778 

1  234 

1133 

1131 

110 

LAKE  GEORGE  8  SW 

52 

142 

230 

494 

975 

1426 

1559 

1  347 

857 

543 

9373 

LAKEWOOD 

0 

1  1 

32 

227 

662 

1034 

1019 

1062 

978 

549 

262 

115 

5951 

LONGMONT  2  ESE 

3 

5 

48 

248 

734 

1229 

1038 

1080 

990 

560 

236 

99 

6270 

6423 

PARKER  9  E 

1 

15 

59 

280 

707 

1134 

1136 

1190 

1076 

606 

306 

120 

6630 

Red  feather  lakes 

66 

183 

249 

477 

653 

12  27 

1  341 

13  33 

1324 

937 

587 

381 

Sedgwick  5  s 

o 

31 

1 87 

727 

1213 

102  5 

1060 

982 

521 

165 

56 

5989 

1  76 

1  566 

1569 

143  3 

995 

406 

10359 

S  T  ERL I NG 

o 

2 

364 

266 

771 

1275 

1118 

526 

200 

82 

6398 

6573 

WALDEN 

194 

276 

392 

669 

1038 

1386 

1629 

1588 

1452 

949 

644 

371 

10588 

WATERDALE 

2 

7 

3  8 

267 

685 

1128 

1017 

1053 

572 

261 

116 

6440 

WIGGINS  7  SW 

o 

1 

22 

241 

763 

1235 

1109 

1136 

977 

573 

219 

63 

6339 

R 1 0  GRANDE  DRA I NAGE  BAS I N  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

1 1 

53 

209 

493 

1014 

1437 

1601 

1413 

1234 

600 

412 

160 

8857 

8529 

BLANCA 

4 

65 

186 

468 

957 

1366 

1480 

1333 

1201 

778 

421 

183 

8444 

CENTER 

1  2 

72 

199 

461 

949 

1  306 

1  469 

1  459 

1224 

745 

397 

200 

849  3 

DEL  NORTE 

21 

95 

185 

441 

875 

12  56 

1380 

1359 

1190 

737 

^96 

234 

8169 

8013 

GREAT    SAND  DUNES  NM 

7 

71 

184 

452 

946 

1271 

1378 

1308 

1157 

741 

380 

164 

8059 

HERMIT  7  ESE 

235 

293 

387 

682 

1134 

1653 

1728 

1585 

1485 

994 

701 

494 

11371 

10910 

MANASSA 

37 

86 

485 

957 

1387 

1569 

1138 

1211 

8333 

MONTE  VISTA 

41 

102 

239 

490 

970 

1367 

1453 

1485 

1221 

768 

445 

272 

8873 

SAGUACHE 

3 

47 

130 

411 

899 

12  56 

1365 

1263 

1116 

729 

404 

197 

7820 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

158 

213 

327 

626 

1131 

1705 

1760 

1605 

1502 

938 

604 

449 

11018 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

342 

419 

481 

691 

1051 

1366 

1554 

1499 

1517 

1139 

784 

487 

11350 

S*e  reference  note*  following  Station  lodes. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JULY  HM 


Station 

Day  Ol  Month 

Total 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

g 

g 

1 0 

12 

15 

1 6 

17 
17 

18 

La 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

94  1 

26 

27  28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

JOHN  MARTIN  0AM(8) 

EVAP 

•  53 

•  33 

•  67 

•  '  4 

•  36 

.44 

.  4  1 

•  4  1 

•  43 

.  4  3 

.41 

.  34 

.  4  3 

.  1  8 

•  72 

•  37 

.45 

•  40 

.56 

.30 

•  31 

•  18 

.;' 

.46 

•  36 

•  43 

.66 

14. 

WIND 

61 

rt 

109 

123 

197 

73 

47 

68 

105 

45 

82 

6  1 

42 

46 

39 

*7I 

99 

44 

74 

B 0 

5  3 

94 

42 

*  9 

85 

37 

1  1 1 

2299 

MAX 

100 

9  9. 

98 

97 

97 

102 

102 

102 

1  -  2 

1  02 

96 

92 

92 

98 

95 

93 

1  1 

■  j 

94 

93 

93 

9  3 

94 

93 

92 

94 

93 

95 

9  I 

32 

91 

.  1 

MIN 

60 

6) 

68 

64 

57 

62 

61 

57 

59 

68 

61 

61 

62 

65 

61 

65 

65 

67 

65 

65 

63 

64 

64 

66 

68 

64 

67 

63 

63 

• ' 

63 

,9 

PUEBLO  CITY  RESERVOIRIBI 

EVAP 

_ 

•  39 

.  A  e 

•  31 

.13 

.  37 

.62 

.  1  2 

•  33 

•  36 

.  10 

'  _  . 

'  T 

' 

• 

.32 

•  36 

.  9  B 

•  40 

•  45 

■  52 

.43 

•  23 

.36 

.  19 

•  38 

.27 

i  . 

20 

40 

40 

40 

30 

50 

30 

30 

150 

1 0 

BO 

7  0 

*40 

1 30 

6  " 

*> 

8  a 

80 

70 

110 

1  10 

50 

60 

100 

1 10 

9  " 

1  0 

2100 

max 

95 

92 

93 

9  1 

9 1 

83 

90 

94 

93 

93 

9*» 

97 

93 

9  2 

3  3 

92 

9  1 

89 

92 

92 

9: 

88 

94 

'  1 

92 

,3 

MIN 

55 

59 

39 

38 

1 1 

so 

61 

63 

61 

65 

54 

53 

58 

61 

61 

61 

'0 

63 

62 

62 

• : 

61 

63 

63 

59 

60 

63 

61 

62 

62 

63 

•  0 

•  6 

SPRINGFIELD  T  wSw  (F> 

EVAP 

•  30 

50 

50 

.38 

to 

^} 

42 

,  4  3 

•  60 

.49 

•  35 

,  3  | 

•  39 

.  - 1 

•  54 

.33 

.. 

.40 

•  70 

15. 

44 

WIND 

H 

103 

lie 

203 

238 

106 

'97 

'§2 

125 

*75 

133 

i ;  3 

*62 

54 

*66 

137 

109 

.  t  j 

£9? 

95 

1  00 

99 

108 

;  :8 

79 

66 

It 

1-1 

92 

. :  : 

170 

3432 

MA< 

93 

89 

99 

89 

87 

93 

91 

92 

90 

9" 

86 

01 

91 

94 

94 

83 

ec 

i{ 

»l 

9  2 

91 

91 

93 

91 

91 

94 

9. 

90 

92 

K  • 

70 

a4 

»IN 

59 

62 

60 

64 

59 

38 

5  9 

6. 

6  1 

64 

61 

54 

60 

59 

*  ' 

64 

62 

62 

61 

34 

*  J 

36 

*  1 

62 

63 

62 

62 

63 

63 

•  1 

.2 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

.19 

t 2  8 

•  27 

.  2  3 

.  1  B 

•  26 

.  2  5 

.  1  1 

,26 

,  ^ 

30 

Of] 

16 

^  T 

,  1  1 

•  1 3 

.  2  2 

.  32 

.  !  1 

.  1  *' 

•  1 5 

.  ^  D 

•  31 

•  10 

•  21 

.13 

•  1 3 

.  -  IS 

3. 

•,4 

WIND 

21 

43 

41 

42 

30 

48 

26 

30 

48 

'21 

30 

23 

32 

'32 

34 

2  1 

'  11 

30 

32 

24 

21 

34 

IT 

22 

24 

22 

23 

17 

92 

14 

3 

903 

MAX 

89 

»4 

1 ) 

80 

'1 

80 

61 

7» 

72 

72 

81 

82 

'8 

79 

73 

73 

64 

03 

81 

"  1 

78 

73 

86 

78 

80 

79 

76 

-- 

82 

74 

71 

70 

.  : 

MIN 

41 

43 

1 5 

47 

46 

* 

46 

*7 

9  [ 

*T 

3 : 

3  2 

8 

*T 

46 

31 

*7 

48 

9 : 

47 

30 

-  8 

49 

47 

. : 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

Climax  2  NW 

EVAP 

•  IT 

•  24 

•  30 

•  23 

.18 

.  28 

•  24 

•  28 

•  15 

•  10 

19 

16 

•  20 

.19 

'i? 

'  "  j 

•ii 

>  2  3 

•  2] 

•  10. 

*  5  7 

•  1  5 

•  1  9 

.26 

.20 

.20 

•  11 

'  ,  ** 

3. 

49 

23 

30 

18 

9 1 

39 

1 8 

_? 

*  xy 

_^ 

j 

.  0 

32 

22 

■™ 

1 6 

38 

'.  9 

■  J 

840 

MAX 

71 

69 

77 

74 

68 

73 

72 

70 

7^ 

j 

70 

72 

6  * 

72 

.0 

MIN 

40 

42 

40 

43 

44 

42 

42 

46 

43 

69 

-4 

49 

42 

-I 

47 

41 

46 

4  2 

66 

43 

48 

44 

45 

47 

42 

49 

46 

44 

47 

46 

-• 

44 

•  4 

GRAND  JUNCTION  6  lit 

EVAP 

•  61 

'  _ 

3*1 

• 

' 

'  _  J 

.  -  1 

• 

' 

.  1  8 

•  "* 

**.' 

'  *  H 

.40 

*!!• 

,48 

.42 

.32 

.50 

.47 

• 

12. 

|« 

56 

J  ,  p 

'94 

*4X 

•  -  J 

*  8? 

102 

5 

a  1 

' p. 

104 

68 

96 

77 

2206 

MAX 

92 

93 

9* 

90 

1  8 

91 

93 

90 

95 

;  | 

96 

87 

9( 

9A 

92 

94 

^, 

96 

.2 

,1 

MIN 

»7 

57 

56 

56 

59 

39 

59 

59 

60 

61 

63 

6} 

6 : 

6  1 

63 

6  3 

61 

39 

61 

61 

61 

62 

63 

62 

59 

60 

62 

62 

69 

63 

•  6 

GRAND  LAKE   6  SSW 

EVAP 

.20 

'  w 

itx 

* ' : 

'  |j| 

j  [!} 

•  '  ' 

•  31 

•  *  J 

*  ii 

•  ■  1 

1  *i 

•  ' 

.35 

"  •  * 

9. 

8 

74 

'  8.9 

'  94 

*  93 

'  t  n 

*  70 

104 

"70 

"ai" 

'■4 

9* 

'07 

*TT 

41 

2671 

MAX 

T6 

'8 

'8 

TP 

8  Q 

T9 

80 

80 

80 

71 

7B 

| 

7  9 

'  ^ 

79 

79 

80 

76 

77 

76 

76 

72 

76 

76 

,7 

MIN 

A3 

43 

42 

44 

46 

46 

46 

4  7 

47 

48 

50 

46 

45 

48 

8 

91 

45 

48 

4! 

41 

4H 

48 

53 

46 

47 

44 

47 

90 

48 

92 

47 

,2 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.23 

30 

48 

J7 

28 

28 

.  1 

17 

WIND 

60 

*36 

-9 

47 

'43 

89 

IT 

26 

29 

*23 

"25 

24 

*36 

24 

24 

'21 

"41 

"l  1 

*3I 

*31 

*3I 

'►2 

'  35 

*41 

'49 

64 

>% 

3  - 

'43 

' !  1 

*17 

1140 

"AX 

83 

83 

84 

<! 

86 

84 

86 

87 

84 

86 

87 

79 

74 

79 

83 

75 

78 

83 

1 

83 

62 

87 

87 

87 

74 

71 

67 

11 

,4 

MJN 

47 

47 

47 

46 

48 

47 

47 

47 

51 

H 

51 

49 

1  - 

51 

35 

55 

56 

45 

34 

42 

49 

47 

92 

55 

51 

92 

¥0 

52 

37 

52 

56 

50 

,4 

"ONTSOSE  NO  1<E) 

EVAP 

.32 

.45 

.  14 

.30 

.  16 

.36 

.34 

.27 

,  1  e 

.23 

.24 

.49 

.26 

.20 

.33 

.18 

.26 

.25 

.30 

.37 

.22 

.26 

.28 

.24 

.34 

.36 

.  32 

.32 

.21 

.16 

9. 

91 

WIND 

12 

al! 

41 

|[  | 

fc  J 

' v 

j  ■ 

29 

4  9 

1 3 

22 

26 

2t 

*  ^ 

32 

20 

26 

23 

30 

891 

)| 

Ql 

Al 

88 

on 

on 

AO 

87 

' 

** 

04 

92 

86 

B  • 

, 

MIN 

98 

60 

3  9 

39 

1 1 

6  1 

62 

6 

62 

63 

62 

63 

63 

6C 

61 

61 

66 

9| 

63 

66 

65 

62 

,9 

2ALLEC I  TO  DAM 

EVAP 

■  3C 

.27 

.36 

.29 

.22 

•  31 

,28 

.25 

.17 

.16 

.13 

.10 

.14 

.15 

.15 

.21 

.18 

■  19 

.25 

.19 

.24 

.18 

.20 

.27 

.22 

.20 

.16 

•  14 

6. 

*9 

WIND 

35 

20 

.'9 

17 

22 

18 

14 

6 

17 

7 

7 

6 

8 

8 

9 

9 

11 

LI 

13 

1 

8 

I 

10 

16 

1  1 

16 

•;' 

9 

14 

10 

t 

383 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
03 

BONNY   DAM ( C ) 

EVAP 

,66 

. 

^ 

_ 

61 

.  . 

43 

-j 

•  62 

_  ^ 

(s 

^ 

7j 

T^ 

•  73 

49 

.31 

.-- 

.32 

,  , 

.-. 

57 

WIND 

59 

22 

!-» 

37 

177 

94 

68 

97 

108 

64 

76 

87 

1  l. 

32 

127 

129 

162 

185 

82 

13' 

183 

;  t « 

124 

86 

149 

1". 

94 

. : ! 

1 

3589 

MAX 

96 

96 

91 

99 

95 

97 

97 

92 

94 

94 

96 

87 

86 

90 

95 

98 

89 

)( 

83 

97 

94 

93 

93 

93 

93 

90 

90 

96 

91 

-.: 

<9 

92 

MIN 

64 

64 

64 

6  4 

59 

66 

63 

63 

66 

60 

54 

62 

61 

66 

67 

67 

6( 

66 

66 

66 

64 

63 

'* 

66 

64 

68 

64 

,2 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
0* 

ESTE5  PARK 

EVAP 

•  28 

.  32 

•  28 

• 

.40 

•  31 

• 

* 

* 

.16 

,46 

•  30 

•  19 

•  27 

'  1  " 

• 

•  1  ■ 

•  20 

•  27 

.35 

•|j 

. :  ■ 

18 

* 

,  '  .-, 

7. 

71 

"  80 

MAX 

83 

83 

84 

85 

79 

76 

79 

79 

78 

79 

78 

85 

68 

"  7 

67 

a 

8( 

80 

88 

63 

84 

82 

79 

81 

80 

79 

79 

•  > 

MIN 

»7 

51 

91 

45 

55 

30 

5! 

54 

55 

55 

35 

53 

51 

66 

55 

67 

5! 

9 

3< 

31 

62 

! ! 

56 

58 

55 

54 

,J 

52 

55 

53 

36 

54 

,5 

FORT  COLLINS 

EVAP 

.20 

.22 

•  20 

.  30 

.09 

.23 

•  26 

.24 

•  17 

•  14 

.20 

.26 

.23 

.13 

•  19 

•  16 

.20 

•  16 

.23 

•  24 

.  17 

.25 

•  25 

.20 

.12 

.32 

•  22 

•  17 

6. 

i*e 

WIND 

24 

26 

22 

43 

82 

31 

31 

32 

32 

43 

25 

41 

26 

35 

32 

IT 

29 

1  1 

32 

> 

31 

14 

25 

51 

32 

25 

25 

26 

48 

33 

33 

980 

MAX 

8? 

82 

84 

84 

81 

85 

85 

84 

82 

82 

81 

83 

83 

82 

T9 

82 

85 

86 

85 

U 

82 

83 

86 

83 

85 

85 

86 

86 

84 

S3 

83 

I  1 

.5 

MIN 

66 

49 

69 

7 1 

* 

70 

7* 

7* 

7* 

7* 

7* 

7* 

70 

70 

7 ' 

79 

7^ 

7^ 

7* 

73 

7' 

7' 

71 

72 

7 

71 

,5 

-  I  joins   '  SW 

EVAP 

.28 

19 

39 

^ 

4  1 

28 

46 

36 

•  *0 

4( 

40 

16 

59 

49 

29 

30 

39 

49 

•  4T 

.33 

36 

12. 

51 

WIND 

79 

62 

~59 

27 

84 

4" 

*42 

59 

112 

81 

83 

21 

*56 

43 

28 

48 

32 

62 

24 

3! 

33 

53 

42 

60 

30 

73 

90 

62 

96 

46 

-  > 

1631 

MAX 

93 

89 

3  8 

98 

93 

93 

95 

96 

91 

88 

91 

91 

92 

93 

93 

97 

95 

98 

97 

95 

97 

97 

90 

95 

97 

-18 

9  • 

90 

97 

94 

.3 

MIN 

54 

63 

5  9 

38 

62 

" 

63 

62 

6  1 

64 

61 

63 

62 

6  1 

63 

65 

64 

66 

6S 

63 

* 

65 

6  1 

60 

62 

62 

64 

62 

62 

.6 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  OS 

ALAMOSA    wB  AIRPCRT(A) 

EVAP 

.28 

.37 

•  44 

.47 

.50 

.34 

.35 

.35 

.21 

.2' 

.28 

.25 

.30 

.33 

.30 

.14 

.26 

.31 

.40 

.32 

•  44 

.28 

.35 

.40 

.30 

.38 

.33 

.29 

.27 

.36 

.  I 

10. 

19 

WIND 

43 

47 

36 

58 

109 

57 

69 

64 

63 

52 

58 

62 

60 

30 

60 

54 

69 

32 

'5 

47 

46 

33 

67 

75 

76 

75 

37 

69 

6 : 

55 

1894 

MAX 

14 

82 

»(, 

8. 

85 

82 

84 

86 

98 

81 

74 

77 

82 

84 

86 

83 

84 

8° 

91 

9: 

88 

89 

82 

66 

85 

85 

83 

81 

86 

83 

■  4 

,4 

30 

53 

32 

» 

54 

33 

51 

33 

53 

51 

87 

53 

45 

46 

61 

8  2 

48 

50 

30 

49 

52 

49 

32 

52 

54 

96 

51 

31 

54 

36 

56 

32 

.4 

•AGON  WHEEL  GAP  }  N 

EVAP 

.15 

.29 

.10 

,44 

.41 

.  38 

.33 

.27 

.20 

.12 

.16 

.13 

.16 

.4- 

.20 

.1' 

.18 

.20 

.26 

.27 

.28 

.21 

.15 

.21 

.11 

.32 

.33 

.27 

.16 

.17 

.22 

7, 

49 

WIND 

15 

34 

49 

43 

95 

64 

63 

IT 

63 

19 

30 

43 

43 

27 

21 

24 

27 

27 

30 

34 

29 

14 

43 

27 

30 

30 

40 

33 

33 

32 

1128 

MAX 

70 

75 

77 

83 

'8 

76 

79 

76 

74 

73 

77 

69 

77 

70 

81 

77 

78 

77 

•  1 

88 

AO 

77 

80 

-1 

71 

82 

8' 

79 

80 

77 

79 

77 

.6 

"IN 

36 

42 

43 

4? 

42 

45 

45 

45 

46 

9  1 

8  0 

48 

52 

44 

31 

50 

'1 

50 

91 

31 

50 

49 

34 

82 

32 

32 

5 : 

49 

31 

56 

48 

.4 

(A)  PAN   PA  INT  EO  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<C>  PAN   PAINTED    INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL . 

<0>  SUNKEN  PAN   3  FEET   BY   3  FEET,    PAINTED    INSIDE   AND  OUTSI0E  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

<F>  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER . 
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STATION  INDEX 


AKRON  4  € 

010? 

03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

0114 

0! 

WASHINGTON 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

01  3CH 

ALLENSPaRK 

BOULOER 

ALTENBERN 

GARF 1ELD 

SAN  MIGUEL 

ANTERO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

CHEYENNE 

a Rota  6  ne 

0343 

CHEYENNE 

artesia  :  e 

0354 

03 

MOFFAT 

ASPEN 

03TC 

PITKIN 

AVER  Ranch 

BAILEY 

serthouo  pass 

sic  SPRIN&s  Ranch 

0712 

BLANC* 

BONO 

80NHAM  RESERVOIR 

0623 

BONNT  DAM 

BOULOER  2 

0843 

BOULDER 

BOULDER 

0848 

BOULOER 

BRANDON 

BRANSON 

LAS  AN 1 HAS 

BRECKENR1DGE 

BRJGGSOALE  2  Ntf 

0945 

WELD 

BUENA  VISTa 

KIT  CARSON 

BURLINGTON  12  NNE 

BUTLER  RANCH 

1197 

OVERS 

1179 

04 

ARAPAHOE 

CAHPO  8  SW 

1268 

0] 

BACA 

CANON  C|TT 

FREMONT 

CARIBOU  RANCH 

BOULDER 

CASCADE 

CASTLE  ROCK 

CEDAREDGE 

SAG UACHE 

CHEESMAN 

0* 

CHERRY  CREEK  DAM 

1347 

04 

ARAPAHOE 

CHEYENNE  HELLS 

1364 

CHEYENNE 

CIMARRON  3  SE 

:  60S 

01 

MONTROSE 

CLIFF  LAKES 

R|0  BLANCO 

CLIMAX  2  NW 

1660 

Oi 

COALPALE  1  KM 

1693 

COALDALE  2  S* 

1698 

COCHETOPA  C«EEK 

1713 

■-■2 

GUNNISON 

COLLBRAN 

1741 

MESA 

COLORADO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

17TB 

EL  PASO 

COLUMBINE 

I79i 

01 

ROUTT 

CORTEZ 

1886 

MONTEZUMA 

craic. 

1928 

91 

MOFFaT 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNNISON 

CRIPPLE  CREEK  9  NM 

1978 

D] 

TELLER 

CUCHARAS  dam 

2040 

01 

HUERFANO 

CUMBRES 

2048 

0! 

DEERTRAIL 

2162 

ARAPAHOE 

DELHI 

21T8 

01 

LAS  ANIMAS 

DEL  NORTE 

2184 

R 10  GRANDE 

DELTA  1  E 

2192 

:; 

DELTA 

DENVER  WB  AIRPORT 

■OENVER  WB  CITY 

DENVER 

DILLON  1  E 

DOHERTY  RANCH 

DOLORES 

MONTEZUMA 

DURANGO 

EASTONVILLE  1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

EASTONVILLE  2  NNE 

2496 

- 

EL  PA SO 

EASTONVILLE   6  WSW 

ECKLEY 

ELBERT  4  SSW 

ELBERT 

ELBERT  6  SSE 

ELBERT  5  SW 

2601 

- 

ELBERT 

ELBERT  8  SW 

2603 

04 

ELBERT 

ELECTRA  LAKE 

Oi 

LA  PLATA 

ELK  CREEK 

JEFFERSON 

ESTES  PARK 

LARIMER 

EVERGREEN 

i  790 

JEFFERSON 

EVERGREEN  2  SW 

JEFFERSON 

EVERSOLL "RANCH 

BACA 

FAIRPLAY 

2814 

FAIRPLAY  NO.  2 

2819 

FLAGLER  2  NM 

„3a 

KIT  CARSON 

FLEMING  1  S 

2944 

03 

LOGAN 

F ORDER  8  S 

FORT  COLLINS 

3009 

LAR IMEfl 

FORT  LEWIS 

3016 

: 

FORT  LUPTON  1  N 

FORT  MORGAN 

MORGAN 

FOWLER 

FRASER 

3)13 

02 

FRUITA  2  N 

3146 

D2 

MESA 

GARONER 

3ZZ2 

01 

HUERFANO 

GATEWAY  1  SW 

oi 

GENOA  1  W 

GEORGETOWN 

326] 

- 

CLEAR  CREEH 

GLEN WOOD  SPRINGS  1  N 

GRANADA 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MESA 

GRAND  LAKE  1  WNW 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3900 

GRAND 

GRANT 

353C 

PARK 

GREAT  DIVIDE   12  S£ 

3931 

o; 

MOFFAT 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3541 

GREELEY 

GREENLAND  8  SE 

GREENLANO  9  NE 

3584 

0' 

DOUGLAS 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

oi 

GREYSTONE 

3609 

02 

MOFFAT 

GROVER  10  w 

3643 

04 

WELD 

SUFFFY   10  SE 

ibbt 

FREMONT 

GUNNISON 

36*: 

GUNNI SON 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

HARTSEL 

3S1] 

PARK 

HAS-ELL 

■  1 

KIOWA 

MAWThORNE 

3  8V 

BOULDER 

HAYDEN 

3861 

3i 

ROUTT 

HERMIT  7  ESE 

3951 

OS 

MINERAL 

hOEhne 

4047 

o: 

LAS  ANIMAS 

HOLLY 

4076 

PROWERS 

HOLYOKE 

4082 

03 

PHILLIPS 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

GRAND 

HOYT 

4135 

MORGAN 

HUGO 

4172 

LINCOLN 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

CLEAR  CREE 

IOAL 1 A 

4242 

03 

IGNACIO  1  N 

4290 

02 

LA  PLATA 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

1.270 

o; 

PITKIN 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

JOHN  MART  IN  OAM 

4386 

0] 

BENT 

JONES  PASS  2  E 

439? 

CLEAR  CREE 

JJLESBUOG 

44]  | 

SEDGWICK 

KARVAL 

LINCOLN 

KASSLER 

445: 

JEFFERSON 

J7  26 
39  53 
39  06 


39  22 

38  54 
37  45 

39  13 


38 


37  40 

38  45 
4.  39  46 
4,  39  45 

39  38 
37  23 
37  28 

37  17 

38  29 

39  39 


39  12 
4]  39  10 
4  39  08 


39  37 
37  02 
4j  39  14 
39  13 


39  11 
37  46 
36  40 


38  32 

40  22 

4)  39  02 

38  27 

39  56 


39  05 
36  05 


06  2 
C  ft  0 
04  5 
03  00 


04  10 
04  3' 
:  -  ■ 


05  22 
OS  3 
09  19 
03  2 


04  42 

04  02 

05  50 


5365 
3925 
6292 
9559 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


6280 
•859 
8900 
5999 

100  IB 
9183 

3090 

7864 

5125 
52B3 
5221 
9069 


DRY  LAND  FIELD  STA 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COHM 
JOSEPH  H  PFOST 
MERRILL  LINDOU1ST 

U  S  NATL  PARK  SER 

RALPH  P  MELVILLE 

RALPH  J  AY£R 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARTHUR  H.  NUTT 

L I  NOEL   J  HUDSON 

AGENT  D*R  G  W  RY 

U  S  BUR  RECLAMATION 

U  S  BUR  RECLAMATION 


THOMAS  L  PLATT 
CITY  OF  BOULDER 
MRS  ELSIE  E  WHIT 
CHARLES  S  MITCHEI 
MRS  ELVA  J  ENYEAR 
U  S  FOREST  SER 
LLOYD  R  SWEDHI 
JACK  W  BROWN 
SHIRLEY   M  JAMES 
MRS  WINIFRED  ORi 


ICE 


MRS.  CRYSTAL  R I T IE 
BURT  L  SALISBURY 
WARDEN  PENITENTIAR 
CARIBOU  RANCH 
WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SCI 


H|L|P 
<1LL1A 


:  AUST 


ICE 


UTLE1 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
CARL  E  MC  M1LLEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALTITUDE  OBS 
R    L  BANTA 
B  C  CRAMER 
HAROLD  F  KREUGCR 
TED  A  SMITH 
5UPT  COLO  NAT  MON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MONTEZUMA  VAL  lRRIG 


LYNN  K  WOODS 
w  0  PRESTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  WATER  COMM 
MRS  M  A  CROWDER 
LLOYO  C  PYLE 
MALCOLM  R  DAYTON 
RUSSELL  J.  GARDNER 
FED  AVIATION  AGENCY 

CARL  R  GUY 
HAROLD  W  TWEEDY 
RALPH  H  EVANS 
DARWIN  D  WOOLLEY 
MRS  ROBERTA  M  MAY 
HANS  LARSEN 
FRANK  R  KELLY 


.  MELI 


CHARLES 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  CI 

SAMUEL  J  HARGIS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

RAY  S  FLEMING 

J  C  EVERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

VICTOR  v.  GERBER 

A  E  GAINES  JR. 

JOHN  G  MORI  SON 

MEL v 1 N  B  SAVAGE 

COLORADO  STATE  UNIV 

SAN   JUAN   BASIN  EX  ST, 

LEON  MOODY 

GT  WEST  SUGAR  CO 

ARTHUR  E  ORCUTT 

US  SOIL  CON  SERVICE 

RONALO  R  TUCKER 

S  STEELE  8URGIN 
FRED  G  WAGGONER 
MRS  M  S  HUBBARD 
WALTER  M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STATION  KGLN 
CLYDE  8  KENNEDY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SLOPE  BRANCH  EXI 


US  I 


SERVICE 


U  S  BUR  RECLAMATION 
BOARD  OF  WATER  COMMS 
FRANK   A  BOCHMANN 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GT  WEST  SUGAR  CO 
FRANK  A  ROGERS 
K EL  SE  v  POTTENGER  JR 
U  S  BUR  RECLAMATION 

INACTIVE  1/1/63 
MRS  DORIS  A  MCGEHEE 

MRS  CLARA  G  NASH 
CITY  OF  GUNNISON 
MRS   ETHAL   M  JORDAN 
MRS  BESSIE  C  HANL1N 
ARTHUR   F  BAILOR 
MRS  LAURA  E  CHESEBRO 
A  RAY  GOREE 
MRS  MABEL  WRIGHT 
CHARLES  F  NICOL 


COLO  GAME    ♦  FISH  DEP 
MRS  BERTHA  w  MEY£R 
BARBARA  L  MATTIX 
WlLLARD  G  HOLMAN 
THEODORE  W  CLARK 
CONSOL  UTE  AGENCY 
TWIN  LAKES  R  +  C  CO 
MRS  RUTH  E  SNYOER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BOARD  OF  WATER  COMM 
MUNICIPAL  PwR  PLANT 
EMANUEL  S  1NNESS 
DENVER  WATER  COM 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  \  ■ 

U 

5 

LONGITUDE 

z 

0 

p 

< 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

£t 

i 

EVAP. 

SPECIAL 

KAUFFMAN  4  SSE 

4460 

04 

WELD 

40  50 

103  56 

5250 

MISS  THYRA  h  nelson 

KIM  15  NNE 

4536 

\ 

103  19 

C 

ROBERT  L  PLATT 

456] 

104  29 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA  3  SE 

CLARENCE  WHEELER 

6P 

MERLE  E  HENRY 

c 

MR  A  B  LUCORE 

KIT  CARSON 

01 

CHE  YENNE 

61 

JAMES  R   P I CKENPAUGH 

La  JUNTA  FAA  AIRPORT 

OTERO 

3  03 

4166 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

4734 

0! 

HINSDALE 

2 

36  03 

107  19 

8690 

MRS  EMMA  L  LI  SKA 

LAKE  GEORGE  6  SW 

105  29 

BOARD  OF  WATER  COMM 

: 

c  s 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

BOARD  OF  WATER  COMM 

4770 

01 

] 

103  37 

MIC 

M|| 

CHAS  E  MC  PHER  SON  JR 

4634 

i 

103  13 

5P 

am  CRY5  Sugar  co 

4656 

ai 

WASHI NGTON 

103  36 

61 

f.F 

LA  VET A 

481  - 

01 

HUERFANO 

: 

105  00 

CHARLES  J  MASINTON 

4884 

: 

106  IB 

UP 

1  1  1- 

RADIO  STATION  KBRR 

LEADVILLE  10  WNW 

4886 

0] 

LAKE 

39  17 

106  26 

11000 

s 

Um    Si   WEATHER  BUREAU 

LEROY  7  WSW 

4943 

LOGAN 

3 

40  29 

103  01 

4390 

GILBERT  L  I  NO ST  ROM 

■-'1 

PUEBLO 

: 

104  35 

61 

HAROLD  GARNER 

5015 

0] 

103  46 

&F 

LI  MON 

5017 

01 

39  16 

103  41 

'■    1  f  ■ :. 

H  |C 

Mil 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

504] 

02 

. 

108  51 

LITTLE  HILLS 

50  48 

r, 

40  00 

106  12 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

L  ON&MONT   2  ESE 

5116 

BOULDER 

40  10 

105  04 

4950 

SA 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

BOULDER 

105  09 

5145 

: 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

LARIMER 

105  33 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

los  pinos  pass  i  se 

5180 

G  <■ 

SAGUACHE 

j 

38  03 

106  57 

lo;os 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MANASSA 

5322 

CONEJOS 

37  10 

105  56 

7676 

4P 

MANASSA  HIGH  SCHOOL 

MANCOS 

532* 

02 

MONTEZUMA 

; 

37  21 

106  16 

7018 

EDGAR  A  NOLANO 

MAN | TOU  SPRINGS 

:■  1 

38  52 

104  56 

: 

MAN 1 TOU  SPRGS  HYDRO  PL 

RIO  BLANCO 

; 

40  00 

6P 

GUY  M  STEALEY 

MAY8ELL 

; 

6F 

6P 

JOHN  P  WIESE 

RIO  BLANCO 

S! 

:  h 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

ME RED! Th 

61 

HOWARD    1  DEARHAMER 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

553] 

MONTEZUMA 

i 

37  12 

7OT0 

5H 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

01 

S 

EARL    J  MILL IGAN 

MONTE  VISTA 

RIO  GRANDE 

37  35 

7665 

5F 

3P 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTROSE  NO  1 

571? 

0? 

MONTROSE 

; 

38  29 

107  53 

9630 

5P 

9P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

5722 

01 

; 

107  53 

It 

7* 

7400 

9f 

SP 

6000 

e 

RAyMONO  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE   1  SSE 

01 

1 

105  11 

6690 

: 

JOHN  A  2EM6ER 

N£w  fiAYM£R 

103  51 

4784 

: 

fl  D  SHEPPERD 

NOPThDALE 

DOLORES 

; 

6693 

W 

9P 

MRS  1   F  ShuTT 

NORTH  LAKE 

'.  9  9  " 

01 

] 

105  03 

6600 

6P 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOO 

6  0 1 J 

. 

10B  17 

7017 

6F 

6P 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

NUNN 

WELD 

40  42 

5185 

: 

LLOYD  A  GI FF IN 

OROWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

38  13 

103  45 

4300 

8A 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

OTIS  11  NE 

a ,  a 

0  ? 

WASHINGTON 

: 

102  51 

4263 

E  E  LINOGHEN 

•  2  C  ] 

02 

I 

107  40 

7740 

5P 

:  h 

FRANCIS  J  COUGHLIN 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37  16 

107  01 

7236 

91 

GLEN  0  EDMONDS 

PALISADE   I  S 

6266 

0. 

MESA 

2 

108  21 

4760 

?! 

MR  W  F  GREEN 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

i 

107  10 

7721 

91 

JOHN  W  TAYLOR 

PAOLI 

6299 

PH1LL1 PS 

102  2B 

3696 

: 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAONIA 

6306 

0 2 

107  35 

3685 

;; 

T£0  S  CRAWFORD 

PARAOOX 

6315 

MONTROSE 

108  56 

530' 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER  9  E 

6326 

04 

ELBERT 

39  31 

104  39 

5B  5P 

:  h 

LOUIS  D  RUGGLES 

PARSHALL  10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

39  55 

106  07 

6270 

31 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSE  3  NNW 

64 1( 

0] 

FREMONT 

38  27 

105  04 

5501 

BEAVER  PARK  CO 

PITKIN 

6513 

0  2 

GUNNI SON 

106  32 

9200 

6P  6P 

PLACERVILLE 

6  524 

02 

SAN  MIGUEL 

106  03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM  1  W 

t,  3  6  D 

05 

CONEJOS 

106  32 

9887 

U  S  BUR  Reclamat ION 

PLEASANT  V|EW   2  W 

659J 

MONTEZUMA 

6860 

DON  W  CLEVER 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

01 

104  31 

MID  MIL 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

674 

0 ; 

38  17 

106  39 

till 

7Aj 

COL  WTR  CONT  BOARD 

INACTIVE  1/1/63 

pueblo  army  oepot 

PUEBLO 

38  IB 

104  21 

4680 

81 

MRS  OPAL  J  WATERS 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

40  14 

107  05 

8009 

69 

OAN  Hi  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

681] 

Oi 

106  43 

9340 

U  S  WEATHER  BUREAU 

Oi 

RIO  BLANCO 

3216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES 

LAR 1MER 

8365 

6P 

JOSEPH  £  OALTON 

7200 

SS 

SS 

GEORGE  A  WHI IE 

6642  6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE  2  ENE 

GARFIELD 

107  44 

5319 

5PI  3P 

: 

mrs  l  m  Thompson 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

9495 

s 

CONEJOS 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

OTERO 

3  02 

4178 

5P 

5P 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

36  52 

104  05 

6P 

MR 

ROBERT  8  RAPP 

RUXTON  park 

7309 

0] 

104  39 

905C 

6P 

6P 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

7315 

01 

PUE8L0 

104  56 

6  790 

5P 

5P 

SAGUACHE 

f331 

35 

SAGUACHE 

106  09 

7697 

5P 

SP 

t  H 

CLARENCE  R  ICKES 

7370 

:  1 

106  00 

7060 

SP 

7428 

05 

103  27 

7965 

: 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

1 4  5 : 

OS 

107  07 

s 

7455 

02 

GUNN 1  SON 

107  11 

7720 

3P 

COLO  GAME  *  FISH  DEP 

SARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

38  24 

106  26 

6465 

6P 

BERNARD  IRBY 

SEDALIA  4  SSE 

7510 

DOUGLAS 

39  23 

104  58 

6175 

9A 

MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 

SEDGWICK  4  S 

7515 

04 

SEDGWICK 

40  51 

102  31 

3990 

9P 

5P 

LAYTON  D  MUNSON 

SEIBERT 

7519 

:  ■ 

KIT  CARSON 

39  16 

102  52 

4703 

c 

FOSHA  S  GORTON  JR 

ShAW  6  SSE 

7557 

103  19 

5157 

c 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARFIELD 

107  14 

5933 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7646 

: « 

BOULDER 

40  02 

105  35 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7650 

37  23 

106  24 

9  300 

s 

SILVER  LAKES  TROUT  CL 

SILV£RTON 

7656 

02 

san  juan 

107  40 

9322 

5P 

SP 

:  h 

7664 

01 

ELBERT 

104  05 

602^ 

US  SOIL  CON  SERVICE 

7846 

D6 

106  28 

5P 

MRS   M  A  MC  NAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

3] 

BACA 

37  Z4 

102  37 

440i 

6P 

HERBERT  E  hOMSHER»  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSH 

7666 

01 

BACA 

37  23 

102  62 

4575 

5P 

SE  COLO  BRCH  EXP  STA 

SPRINGFIELD  8  S 

7661 

01 

BACA 

37  17 

102  37 

4500 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

STEAMBOAT  SPRINGS 

-  36 

02 

106  50 

SS 

SI 

STERLING 

T930 

1  33  12 

3939 

6A 

GT  west  sugar  CO 

STONIN&TON 

799J 

01 

BACA 

102  11 

MRS  ARMILDA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

B00( 

03 

KIT  CARSON 

39  20 

102  33 

4334 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

10000 

6P 

6P 

C  H 

JOHN  SODIC 

SUMM] T V[LLE 

B<  92 

:  •> 

106  26 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8154 

02 

107  47 

730C 

IVAN  A  AMBROSIER 

TACONY  7  SE 

•157 

PUEBLO 

36  23 

5000 

5P 

9P 

JOHN  M  WATSON 

TAYLOR  PARK 

8184 

GUNNI SON 

38  49 

106  37 

9206 

5P 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

TELLURIDE 

8204 

107  49 

6  756 

C 

HARRY   B  WRIGHT 

1 2  i  C 

LAS  ANIMAS 

37  03 

105  03 

8040 

JUANlTA  G  TORRES 

B429 

LAS  ANIMAS 

104  29 

6030 

5P 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

8434 

01 

LAS  ANIMAS 

104  20 

5746 

MID 

Mil 

8454 

SAN  MIGUEL 

107  53 

9660 

TROY    1  SE 

6466 

01 

103  19 

5460 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

6301 

01 

106  19 

9300 

6510 

102  24 

4075 

6P 

URAVAN 

6560 

02 

MONTROSE 

3B  22 

5015 

3P 

UNION  CARBIDE  CORP 

VALLEC I  TO  DAM 

8582 

02 

LA  PLAT* 

37  22 

107  35 

7650 

3P 

SP 

U   S   BUR  RECLAMATION 

VONA 

6723 

03 

KIT  CARSON 

39  18 

102  44 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

)742 

106  50 

850C 

7A 

7A 

C  H 

GEORGE  A  WINT2 

WALDEN 

ft 

JACKSON 

106  16 

D  M  OONOHOE 

WALSENBURG  power  plant 

HUERFANO 

104  4B 

6221 

WALSENBURG  UTILITIES 

waterdale 

LARIMER 

5200 

P  H  BOOTHROYD 

westcliffe 

1  i '  1 

01 

CUSTER 

105  29 

7660 

9P 

WEST  MUDDY  RS 

B9( 

02 

DELTA 

39  06 

107  31 

6450 

C  3 

U  S  FOREST  SERVICE 

WET MORE  2  S 

B96< 

01 

CUSTER 

36  13 

105  06 

6575 

3P 

MRS  NETTIE  R  BREECE 

WHITE  ROCK 

3997 

01 

PUEBLO 

37  32 

104  07 

C 

WILLIAM  F  KREIDER 

WIGGINS  7  SW 

9023 

WELD 

40  09 

104  11 

4710 

3F 

EOWARO  M  EPPLE 

WILCOX  RANCH 

9043 

)2 

DELTA 

38  55 

107  31 

: 

RALPH  M  CL 1 NE 

WINDSOR 

WELD 

40  29 

104  54 

4696 

GT  WEST  SUGAR  CO 

WINTER  PARK 

9173 

GRAND 

39  54 

105  46 

9036 

H  L  MC  PETERS 

wolf  cREEk  pass  i  e 

9161 

-■■> 

106  47 

10642 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

9163 

MINERAL 

37  29 

106  52 

9425 

H  S 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOODLAND  PARK  8  NNW 

9210 

TELLER 

39  06 

105  05 

7760 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

9243 

40  04 

102  13 

HARLAN  A  2ION 

YAMPA 

9263 

02 

ROUTT 

2 

40  09 

106  54 

Tft'i? 

6P 

FLOYD  M.MONTGOMERY 

YELLOW   JACKET  1NW 

9273 

0? 

MONTEZUMA 

2 

37  33 

,  ft'. 

7P 

MR  CHARLES  0  WOOD 

9295 

03 

YUMA 

102  44 

4120 

4P 

VUMA  POLICE  DePT 

ARKANSAS,     2  COLORADO,      3  KANSAS,     4  PLATTE,      5  RIO  ( 
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REFERENCE  NOTES 

Addil.onal  mfornu.lon  regarding  0,0  cllmato  of  Colorado  m»y  bo  ob.ainod  by  writing  >o  tho  S,.,o  Cllmatologl...  Wcatn.r  Buroau  0<f.«.  P.  O.  Bo,  1079.  Donv.r.  Colorado  Moi,  or  .0  any  W.athor  Buro.u  Offlc. 

Hon"  tab.o.  "Da.,,  T.mpor.,W  tablo.   •Ev.Pora„„„  and  A  L^&T^  ^W.f'Xo  SSS,  £SEtfS  ^^S^SS^S?*  "Dally 

HfflS^IES^  »  «!~ ■  -  -  «*T  Ub,o.  a.  Mln  h  "E„_  and  Wind"  tablo 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  arc  the  water  equivalent  of  *n»w  „r  i—  «„  .k..  „        ^     c       .  » 

for  successive  observations     conseauentlv  ftCri.ninnal  Hr.rti.«  *nH  «ih  ?  ,  ,       .  L  f  ct)UlV0'tnt  of  snow-  8,<:,:t'  or  lee  on  the  ground.    Sa/nple.  for  obtaining  mea.uremenU  are  t*ken  from  different  poinu 

lor  successive  ooservatlons.   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

sT^ndicc.  Em,"ieS  °'  SnOWfaU  W        "C,lmatOl0^cal  Data"  *****         "S™wfal>  a"d  ™  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  aleet.    EM*,  of  .now  on  ground  include  .now. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  itw  of  thl.  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
Pj  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

«     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IX  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Houriy  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

#     Thermometers  are  generally  exposed  m  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  50  centa.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  204  02. 


USCOMM-WB-Ashevlllc,  N.  C.  -  9-14-64-  1025 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chiti 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


A3  HI  VILLI  1SMM 


COLORADO  -  AUGUST  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:    108°  on  the  10th  at  Eversoll  Ranch 

Lowest  Temperature:       15°  on  the  28th  at  Fraser 

Greatest  Total  Precipitation:       5.  62  inches  at  Bonham  Reservoir 
Least  Total  Precipitation:     0„  02  inch  at  Holly 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.50  inches  on  the  9th  at  Trinidad 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     30  1  inches  at  Climax  2  NW 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     1  inch  on  the  29+  at  Berthoud 

Pass 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Low  temperatures  on  the  21st  or  22dof  the  month, 
and  again  on  about  the  28th,  approached  or  exceed- 
ed record  lows  for  August  generally  over  the  State. 
Temperatures  freezing  or  below  in  most  of  the 
mountain  areas,  and  also  in  many  areas  of  mod- 
erate elevation,  were  in  a  number  of  instances 
the  earliest  recorded  fall  freeze  occurrences. 
Particularly  affected  was  the  San  Luis  Valley 
area  where  one  or  more  minimum  temperatures 
exceeded  previous  August  record  lows  at  Alamosa, 
Center,  Del  Norte,  and  Monte  Vista.  Long- 
record  stations  in  other  areas  where  new  re- 
cord lows  for  August  were  established  include: 
Cheesman,  Cortez,  Hermit  7  ESE,  Parker  9  E, 
and  Spicer.  The  low  of  15  degrees  at  Fraser 
equals  the  lowest  August  minimum  of  record 
for  Colorado,  and  has  occurred  at  that  station 
only  once  before  in  more  than  50  years.  Re- 
cord lows  were  also  equalled  at  many  other 
stations,  including  such  widely  separated  loca- 
tions as  Fruita  2  N  in  the  west  and  Cheyenne 
Wells  in  the  east. 


The  eastern  plains  continued  dry.  The  effects 
of  the  generally  deficient  rainfall,  particularly 
in  the  southeast,  during  the  period  since  May 
were  intensified  by  unusually  warm  tempera- 
tures in  July  and  the  first  part  of  August.  Non- 
irrigated  crops  deteriorated  sharply  during  Au- 
gust as  the  shortage  of  moisture  became  critical. 
Conditions  were  generally  good  on  the  Western 
Slope.  Rains  in  some  mountain  areas  helped  to 
relieve  shortages  of  irrigation  water,  and  a  num- 
ber of  irrigated  areas  also  received  rains  that 
materially  reduced  irrigation  water  require- 
ments. 


The  early  freeze  damaged  or  killed  potato  vines 
in  the  San  Luis  Valley  and  materially  reduced 
the  yield  potential.  The  effect  was  greater  than 
would  occur  normally,  because  of  later  than 
usual  development  of  the  crop  as  the  result  of 
unusually  cool  spring  weather.  Dryland  bean 
crop  prospects  in  the  southwest  were  reduced 
by  cool  temperatures  and  light  frosting  of  vines 
in  some  areas. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
P.  O.  Box  1079 
Denver,  Colorado  80201 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
AUGUST  196* 
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Temperature 
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Arkansas  drainage 

77. 6M 

45.0M 

61. 3M 

• 

,  8 

89 

20 

32 

28 

113 

0 

0 

1 

0 

1.35 

-  ,02 

.32 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

CANCN  CITY 

87,3 

58,7 

73.0 

* 

1.3 

94 

10* 

45 

30. 

5 

10 

0 

0 

0 

•  1« 

-  1.58 

,09 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

COALDALE   J  5W 

80.5 

45.3 

62. 

87 

24. 

30 

21 

78 

0 

0 

2 

0 

2.2* 

.47 

6 

.0 

0 

8 

0 

0 

84.6 

53.9 

69.3 

,1 

95 

10 

43 

21 

22 

7 

0 

0 

0 

,60 

-  1.56 

.23 

20 

.  0 

o 

3 

o 

o 

DELH  I 

91.5 

56.3 

73.9 

99 

10 

44 

30. 

4 

22 

0 

0 

0 

1,21 

.54 

* 

.0 

0 

4 

I 

0 

EAD$ 

91.2 

58.1 

74.7 

102 

10 

45 

28. 

4 

18 

0 

0 

0 

.32 

-  1.68 

.19 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

EvERSOLl  RANCH 

95  .6M 

63. 8M 

79.7M 

108 

10 

48 

28 

0 

o 

0 

0 

.70 

.37 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

FOPOER  8  S 

90.2 

54,7 

72.5 
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10 

39 

28 

12 

15 

0 

0 

0 

1.15 

.37 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

HOLL  V 

93.1 

58.5 

75,8 

105 

11 

40 

23 

7 

21 

0 

0 

0 

.02 

,02 

17 
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o 

o 

o 

JOHN   MARTIN  DAM 

96.2 

58.8 

76.5 
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31. 

44 

28 

1 

25 

0 

0 

0 

.37 

.31 

t 

.0 

0 

1 

c 

0 

KIT     f  A  N3Ur\l 

91.  8M 

56. 4M 

74.  1M 

103 

31 

39 

27 

12 

0 

0 

0 

.70 

.30 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

LA  JUNTA   FAA  AIRPORT 

91.5 

61,6 

76.6 

101 

24* 

51 

28. 

0 

19 

0 

0 

0 

•  '* 

,49 

* 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAMAR 

93.0 

58.9 

76.0 

* 

1.4 

106 

10 

42 

28 

2 

20 

0 

0 

0 

»*2 

-  1.65 

.41 

» 

.0 

0 

1 

0 

0 

a '  nufMAc 
L  *  5   fl rv  I  h**o 

9*. 2m 

57.  1M 

75. 7M 

1.5 

103 

1 

43 

28 

0 

0 

0 

0 

1.10 

-  ,60 

.76 

5 

.  0 

o 

3 

I 

o 

82.3 

46.0 

64.2 

88 

16 

34 

26 

74 

0 

0 

0 

0 

1  ,98 

1,01 

6 

.0 

0 

5 

I 

1 

LEADV  ILLc 

65.1 

39.0 

52.1 

- 

3,5 

7* 

10 

27 

21 

393 

0 

0 

3 

0 

l.TS 

-  .36 

.38 

2 

.2 

0 

7 

0 

0 

LIMCN   10  SS* 

87. 5 

52.4 

70.0 

• 

,5 

95 

1 

39 

23. 

23 

1  2 

o 

o 

o 

.56 

-  1,69 

.24 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

L  I  MCN 

M 

M 

M 

95 

10 

0 

0 

0 

.0 

0 

MONLMENT   2  l*SW 

NORTH  LAKE 

74.3 

*1.  1 

57.7 

82 

6» 

28 

28 

220 

0 

0 

4 

0 

3.  19 

.21 

.86 

7 

.0 

0 

10 

2 

0 

90.1 

56.6 

73.4 

- 

1.2 

99 

24 

42 

28 

2 

n 

0 

0 

0 

2,70 

.85 

.8* 

1* 

.0 

0 

5 

3 

0 

POCKY  FORD  2  ESE 

92.1 

55.3 

73.7 

1.2 

99 

10* 

42 

28. 

6 

2  3 

0 

0 

0 

1,01 

-  ,69 

,38 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

RUSH  2  NNE 

8*.  3 

49,8 

68.  1 

96 

1 

39 

30 

31 

9 

0 

0 

0 

1.81 

.  .58 

•  90 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

RUXTON  PARK 

70.0 

40,5 

55.3 

80 

1 

29 

28. 

294 

0 

0 

4 

0 

.0 

0 

RYE 

81.9 

46.6 

64.3 

90 

10 

35 

28 

62 

1 

0 

0 

0 

3.92 

1.47 

* 

.0 

0 

7 

2 

2 

SAL  1  DA 

78.7 

45,5 

62.1 

86 

10 

31 

28 

101 

0 

0 

1 

0 

2.39 

.92 

1.48 

8 

.0 

0 

7 

1 

1 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

89.4 

57,5 

73.5 

99 

24 

40 

28 

5 

16 

0 

0 

0 

l.*8 

.57 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

SUGAR  LOAF  RESERvO I R 

65.3 

36,8 

51.1 

7* 

10 

23 

28 

423 

0 

0 

10 

0 

2.49 

.36 

27 

.0 

0 

8 

2 

0 

TACCNY   7  5E 

TRINIDAD 

8*. 9 

55.5 

70.2 

90 

24. 

** 

21 

7 

3 

0 

0 

0 

3.66 

2.50 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

TRINTDAC  FAa  AIRPORT 

87.4 

56,1 

71.8 

96 

10 

43 

2  8 

9 

12 

0 

0 

0 

.15 

.0 

0 

3 

0 

0 

T*0  BUTTES   1  NW 

93.2 

54.3 

73.8 

101 

24. 

42 

27 

1 

22 

0 

0 

0 

,65 

•  1.32 

.41 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

UAI  ^CNRUQr    DCiuPR    Pi  ANT 

85.8 

53.0 

69.4 

92 

3 

37 

28 

18 

4 

0 

0 

0 

1,63 

1.05 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

wESTCL I FFE 

78.6 

43.6 

61.1 

87 

10 

28 

21 

125 

0 

o 

4 

o 

1,72 

.30 

12 

.0 

0 

7 

0 

0 

WETMORE  2  S 

84.7 

52.2 

68.5 

91 

10. 

41 

28 

12 

3 

0 

0 

0 

2,69 

1.03 

12 

.0 

o 

6 

1 

DIVISION 

6  8.6 

• 

1.0 

1.46 

•  64 

T 

•      #  ft 

Colorado  Drainage 

BASIN  02 

ALTENBERN 

85.5 

45.5 

65,5 

93 

24. 

28 

28 

56 

7 

0 

2 

0 

1,62 

.51 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

ARTE5IA  2  E 

86.2 

51.9 

69.  1 

95 

11. 

36 

30. 

41 

9 

0 

0 

0 

,*1 

.10 

13 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ASPFN 

74.7 

42,6 

58.7 

83 

10. 

29 

2  1 

190 

0 

0 

2 

0 

4.38 

1,29 

5 

.0 

0 

12 

2 

1 

BERTHOuD  PASS 

sa.5 

35.3 

46.9 

68 

19. 

25 

21 

557 

0 

0 

9 

0 

2,  70 

,45 

4 

1.3 

1 

29. 

10 

0 

0 

BOND 

82.2 

44.6 

63.4 

92 

10 

31 

30. 

90 

4 

0 

2 

0 

2.01 

.48 

27 

.0 

0 

6 

0 

0 

CEDABEDGE 

80,4 

52.7 

66.6 

- 

3.0 

90 

10 

39 

21 

41 

1 

0 

0 

0 

2,91 

1.59 

.92 

13 

.0 

0 

9 

2 

0 

CIMARRON  3  SE 

CLIMAX  2  NW 

59.2 

35.6 

47.4 

69 

11 

24 

21 

539 

0 

o 

I  1 

o 

3.22 

.53 

7 

3.1 

0 

13 

1 

0 

COCHETCPA  CREEK 

76.8 

36.3 

56.6 

85 

12. 

22 

28. 

255 

0 

0 

10 

0 

2.13 

.95 

4 

•  0 

0 

7 

1 

0 

COLLBRAN 

85.1m 

51.  1M 

68. 1M 

,  9 

95 

10. 

35 

28 

30 

6 

0 

0 

0 

2,20 

.79 

•  75 

13 

.0 

0 

5 

1 

o 

COLCRADC  NAT  MON 

86,3 

59.7 

73.0 

99 

11 

49 

28. 

5 

8 

0 

0 

0 

2.03 

1.45 

13 

.0 

0 

3 

1 

1 

CORTFZ 

84.2 

51.8 

6s!o 

• 

1.6 

93 

10 

36 

21 

21 

5 

0 

0 

0 

2.27 

.76 

.87 

13 

.0 

0 

3 

2 

0 

CRAIG 

79.8 

46.7 

63.3 

91 

10 

33 

30 

102 

1 

o 

0 

0 

2,69 

.79 

19 

,0 

0 

8 

2 

0 

CRESTED  BuTTE 

72.5 

36.5 

55.5 

1,4 

80 

9. 

25 

28 

289 

0 

0 

5 

0 

2.81 

.54 

,  76 

13 

,0 

0 

8 

1 

0 

DELTA   1  E 

86.  1 

52.9 

69.5 

2,8 

96 

10 

39 

28 

9 

9 

0 

0 

0 

3.U 

1  .98 

1**2 

1 3 

.0 

0 

8 

1 

1 

DILLON  1  E 

70.6 

36,0 

53.3 

m 

,4 

78 

11* 

23 

28 

356 

0 

0 

9 

0 

2.05 

.42 

.32 

7 

•  0 

0 

9 

0 

0 

DURANGO 

82.7 

47.7 

65.2 

m 

.8 

91 

10 

33 

28. 

48 

1 

0 

0 

0 

3.75 

1.39 

1.43 

2 

•  0 

0 

6 

3 

1 

EAGLE   FAA  A  I RPORT 

79.7 

43,9 

61.8 

89 

11 

30 

30. 

122 

0 

o 

3 

c 

2,  38 

.92 

12 

,0 

0 

6 

1 

0 

FORT  LEHn 

76.6 

46.7 

61.7 

' 

.2 

89 

4 

29 

21 

1 10 

0 

0 

1 

0 

2.58 

.  44 

,  79 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

ERASER 

69.6 

29.7 

49.7 

3,3 

77 

18. 

15 

28 

466 

0 

0 

20 

0 

1,*8 

-  .06 

.50 

7 

.0 

o 

6 

1 

o 

FRUITA  2  N 

88  4 

54.3 

71.4 

1.9 

101 

10 

38 

28 

13 

12 

0 

0 

0 

1  .74 

.72 

1.20 

13 

,0 

0 

3 

1 

1 

GATEWAY   1  SW 

M 

M 

M 

99 

16 

44 

21 

0 

0 

0 

I.»* 

.30 

.66 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

GlENmOOD   SPRINGS   1  N 

84.2 

46.1 

65.2 

3.8 

95 

10 

32 

21 

70 

9 

0 

1 

0 

1,97 

,*8 

2 

,0 

0 

6 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  MB  AP  //R 

88.1 

60.1 

74.1 

1.4 

101 

10 

48 

28. 

2 

16 

0 

0 

0 

1.16 

.09 

.43 

12 

•  0 

0 

* 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

87.0 

59.6 

73.3 

98 

10 

44 

21 

6 

11 

0 

0 

0 

1  .49 

.86 

13 

.0 

0 

s 

1 

0 

GRAND  LAKE   1  WNM 

71  9 

34.8 

53.4 

81 

19 

22 

30. 

352 

0 

0 

9 

0 

2.70 

.39 

8 

.0 

0 

10 

0 

0 

GRAND  LAKE   6  SSU 

7U3 

39.6 

55^5 

80 

10 

27 

30. 

286 

0 

0 

6 

0 

1.31 

.32 

i 

T 

0 

6 

0 

0 

6REEN  MOUNTAIN  DAM 

77.5 

42.6 

60.1 

98 

11 

28 

28 

157 

t 

0 

2 

0 

1.54 

.41 

29 

.0 

0 

6 

0 

0 

GUNNISON 

75.8 

39.1 

57.5 

3.1 

84 

9 

25 

28. 

228 

0 

0 

7 

0 

1.41 

■  ,05 

•  32 

13 

.0 

0 

5 

0 

0 

HAYOEN 

80.6 

44,  1 

62.4 

93 

9 

31 

30. 

117 

1 

0 

4 

0 

2.78 

1.59 

1.10 

29 

,0 

0 

5 

2 

1 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  S« 

76.0 

39.6 

57.8 

85 

11 

26 

28 

216 

0 

0 

5 

0 

1.30 

2.07 

.  3* 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

IGNACIO  I  N 

81.9 

48.1 

65.0 

1.8 

90 

10 

34 

21 

51 

1 

0 

0 

0 

3.84 

2.00 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

KREMML I NG 

78.5 

39.4 

59.0 

87 

11. 

24 

30. 

181 

0 

0 

7 

0 

2.78 

.67 

8 

.0 

0 

7 

2 

0 

LAKE  CITY 

72.4 

40.8 

56.6 

78 

24. 

25 

21 

256 

0 

0 

3 

0 

4.06 

,65 

12 

.0 

0 

13 

2 

0 

1  ITTlE  HILLS 

81.4 

42.5 

62.0 

92 

10 

23 

30 

121 

2 

0 

5 

0 

2.07 

.50 

5 

.0 

0 

» 

1 

0 

MARv INE 

M 

M 

ZT 

30. 

0 

0 

0 

.0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
AUGUST  196* 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

4 

o  '« 

>  .2 
<  2 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln, 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

si 

•  1 

tx 

.*! 

MAYBELL 

81. T 

45.4 

63.6 

91 

10. 

30 

30. 

98 

2 

0 

4 

0 

.86 

.27 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

MEEKER 

81.3 

45.2 

63.3 

93 

10 

30 

30 

96 

2 

0 

2 

0 

2,06 

.48 

6 

.0 

0 

6 

0 

0 

MEREDITH 

75.8 

38.7 

57.3 

88 

17 

25 

28. 

233 

0 

0 

7 

0 

2.34 

.57 

27 

.0 

0 

8 

1 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

83.0 

55.3 

69.2 

1 

6 

92 

11 

45 

21 

13 

3 

0 

0 

0 

2.13 

12 

•  83 

1 

•  0 

0 

4 

2 

0 

MONTROSE  NO  2 

82.6 

52.2 

67.4 

3 

93 

11 

40 

28. 

39 

4 

0 

0 

0 

3.22 

I, 

97 

1.15 

13 

.0 

0 

5 

2 

2 

NORTHDAlE 

82.  4 

48.8 

65.6 

• 

6 

90 

10 

32 

28 

39 

1 

0 

1 

0 

1,49 

m 

• 

0  1 

•  96 

1 

•  0 

0 

3 

1 

0 

NORWOOD 

77.4 

47.1 

62.3 

86 

10. 

31 

21 

98 

0 

0 

1 

0 

2.14 

01 

•  45 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

OURAY 

72.8 

49.0 

60.9 

82 

9 

37 

21 

126 

0 

0 

0 

0 

4,25 

U  12 

1 1 

.0 

0 

9 

3 

1 

PAGOSA  SPRINGS 

79.5 

43.8m 

61,7m 

88 

10 

28 

21 

109 

0 

0 

2 

0 

2,59 

.48 

13 

.0 

0 

8 

0 

0 

PALISADE   1  S 

87.2M 

60.5 

73. 9M 

99 

11 

*9 

28 

5 

14 

0 

0 

0 

1,24 

28 

.70 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

71.5 

35.7 

53.6 

79 

27. 

22 

22 

345 

0 

0 

1  0 

0 

,45 

•  15 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

PAONIA 

82.8 

51.4 

67.1 

91 

7 

39 

26. 

36 

1 

0 

0 

0 

2,63 

.54 

13 

.0 

0 

10 

1 

0 

PARADOX 

87.0 

51.9 

69.5 

95 

18. 

37 

28. 

14 

11 

0 

0 

0 

2.03 

.51 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

PITKIN 

69.6 

34, T 

52.2 

77 

7 

22 

28. 

391 

0 

0 

11 

0 

2,10 

28 

.*5 

19 

.0 

0 

9 

0 

0 

PCwDERHORN 

M 

M 

M 

24 

28 

0 

0 

0 

.0 

0 

RANGELY 

86. 9M 

50. 6M 

68. 8M 

98 

10 

32 

30 

50 

14 

0 

1 

0 

.82 

.44 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

REDSTONE 

77.8 

39  .2 

58.5 

85 

8 

28 

20 

194 

0 

0 

7 

0 

3.48 

•  75 

19 

•  0 

0 

1  0 

2 

0 

RICC 

72.4 

38.6 

55.5 

83 

9 

24 

23 

284 

0 

0 

4 

0 

3,51 

71 

1.50 

11 

.0 

0 

e 

2 

1 

RIFLE  2  EnE 

84.  1 

50,4 

67.3 

■ 

1 

h 

91 

10 

36 

28. 

38 

4 

0 

0 

0 

1,01 

• 

1  9 

.25 

13 

•  0 

0 

4 

0 

0 

SILVERTON 

70.1 

37.1 

53.6 

• 

"> 

78 

24 

25 

28* 

347 

0 

0 

8 

0 

3.34 

52 

.59 

1 

.0 

0 

10 

1 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

78.0 

38,5 

58.3 

2 

3 

88 

10. 

25 

30 

206 

0 

0 

7 

0 

2,59 

1  . 

1 0 

.75 

26 

.  o 

0 

6 

2 

0 

TAYLOR  PARK 

67.0 

39,9 

53.5 

84 

15 

28 

28 

351 

0 

0 

4 

0 

3.00 

.55 

13 

.0 

0 

8 

1 

0 

TELLURIDE 

72.6 

40.5 

56.6 

- 

5 

80 

10* 

27 

21 

255 

0 

0 

6 

0 

3.64 

91 

•  T3 

I 

.0 

0 

12 

2 

0 

jravan 

9  1  •  3M 

52, 6M 

72. OM 

98 

10. 

41 

28 

7 

0 

0 

0 

1.55 

•  56 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

VALLEC I  TO  DAM  // 

76.1 

45,4 

60.8 

85 

10 

32 

21 

138 

0 

0 

1 

0 

5,56 

2,12 

2 

•  0 

0 

9 

5 

2 

YAMPA 

73.9 

42.3 

58.1 

82 

10 

28 

30. 

211 

0 

0 

4 

0 

1.71 

.35 

29 

.0 

0 

7 

0 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

80.5M 

51. 6M 

66.  1M 

90 

10 

36 

21 

37 

1 

0 

0 

0 

2.09 

.85 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

OTVISION 

61.9 

2 

6 

2,35 

66 

•  1 

•       •  « 

kansas  Drainage  basin 

03 

AKRON  FAA  ajrport 

85.1 

53.7 

69.4 

98 

1 

40 

21 

38 

10 

0 

0 

0 

3,09 

1.50 

3 

•  0 

0 

4 

2 

1 

BONNY  DAM 

88.6 

55,2 

71.9 

105 

1 1 

40 

26 

28 

14 

0 

0 

0 

,63 

.21 

4. 

•  0 

0 

3 

0 

0 

BURL  tNGTON 

87.9 

56,  1 

72.0 

1 

B 

99 

10. 

43 

28 

16 

13 

0 

0 

0 

•  71 

• 

1  . 

5  2 

.59 

2 

•  0 

0 

1 

1 

0 

CHEYENNE  WELLS 

90.7 

54.6 

72.7 

1 

9 

104 

10 

39 

28 

12 

16 

0 

0 

0 

.43 

2. 

12 

.35 

4 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

88.8 

51.9 

70.4 

99 

16. 

35 

30 

29 

15 

0 

0 

0 

.64 

.21 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

HOLYOKE 

88.9 

55.2 

72.  1 

• 

1 

»8 

101 

1 

39 

30 

15 

1  7 

0 

0 

0 

.  32 

• 

1 . 

69 

•  1 1 

17 

•  0 

0 

2 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

90.  7M 

57, 2M 

74. OM 

103 

10 

40 

26 

1 1 

0 

0 

0 

.  49 

•  33 

2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

WRAY 

90.5 

56.4 

73.5 

4 

102 

1 

37 

30 

12 

IT 

0 

0 

0 

•  87 

1  . 

35 

•  29 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

YUMA 

90.8 

53,3 

T2.  1 

102 

1 

35 

24 

10 

1  7 

0 

0 

0 

.89 

1, 

06 

.31 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

72.0 

1 

5 

,  90 

* 

1  . 

26 

•  0 

•       •  • 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
0* 

ALLENSPARK 

71.3M 

41  ,  3M 

56.  3M 

82 

10 

30 

31 

260 

0 

0 

3 

0 

.  99 

.33 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

71.3 

37,3 

54.  3 

79 

10 

19 

26 

322 

0 

0 

7 

0 

2,86 

.52 

5 

.0 

0 

8 

1 

0 

BAILEY 

78.3 

39,9 

59.  1 

66 

10 

26 

21 

179 

0 

0 

& 

0 

1,67 

.40 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

BOULDER 

85.3 

57,5 

71.4 

7 

95 

10 

*5 

28 

9 

6 

0 

0 

0 

.33 

1  . 

3  1 

.06 

7 

•  0 

0 

0 

0 

BRIGG5DALE   2  NW 

89.3 

51.2 

70.3 

101 

10 

33 

28 

21 

1  9 

0 

0 

0 

.22 

.11 

27 

.0 

0 

; 

0 

0 

BYERS 

87. 2 

51,8 

69.5 

2 

7 

95 

10 

37 

2 1 

1 8 

1  1 

0 

0 

0 

1.91 

4  2 

.64 

4 

•  0 

0 

3 

2 

0 

CARIBOU  RANCH 

71.1 

43,3 

57.2 

79 

9 

3 1 

25 

235 

0 

0 

1 

0 

.  59 

.22 

3 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

84.6 

48,4 

66.5 

92 

10 

35 

22 

36 

3 

0 

0 

0 

.99 

.19 

27 

•  0 

0 

4 

0 

0 

CHESSMAN 

81. 6M 

44,3M 

63. OM 

*• 

2 

B 

88 

10 

32 

21 

72 

0 

0 

1 

0 

1.86 

20 

I. 01 

7 

,0 

0 

5 

1 

1 

CHERRY  CREEK  DAM 

88.7 

52.0 

70.4 

97 

10 

39 

22 

17 

18 

0 

0 

0 

,40 

.15 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

86.2 

54.6 

70.4 

1 

1 

95 

10 

41 

23 

16 

1  1 

0 

0 

0 

,27 

1. 

01 

•  18 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

84.4 

58.5 

71.5 

• 

1 

6 

96 

10 

47 

27 

15 

7 

0 

0 

0 

.35 

• 

74 

•  24 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ELBERT 

80.1 

46,2 

63.2 

89 

10. 

29 

22 

89 

0 

0 

1 

0 

2,61 

•  T4 

3 

.0 

0 

7 

2 

0 

ESTES  PARK 

76.0 

44,5 

60.  3 

• 

6 

84 

10. 

33 

30. 

156 

0 

0 

0 

0 

1,40 

• 

46 

•  25 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

EVERGREEN 

78.5 

42.8 

60.7 

88 

10 

30 

28 

131 

0 

0 

3 

0 

2.81 

1.03 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

FAIPPLAY  NO.  2 

67.3 

36,7 

52.0 

80 

9 

20 

28 

396 

0 

0 

7 

0 

0 

FORT  COLLINS 

82.1 

51,9 

67.0 

2 

2 

94 

10 

39 

30. 

49 

2 

0 

0 

0 

,45 

1  ■ 

08 

•  15 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT   LUPTON  1  N 

87.0 

5  D.2 

68.6 

98 

10 

37 

30. 

26 

12 

0 

0 

0 

•  31 

• 

• 

94 

.16 

5 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FORT  MORGAN 

86.5 

54.5 

70.5 

1 

5 

98 

11. 

40 

28 

38 

15 

0 

0 

0 

•  76 

• 

62 

,48 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

6E0RGETCWN 

73,0 

46,2 

59.6 

84 

18 

36 

30 

162 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.48 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

GRANT 

72.1 

38.8 

55.5 

79 

18. 

25 

28 

291 

0 

0 

6 

0 

1,94 

.64 

4 

.0 

0 

T 

1 

0 

GREELEY 

86.  1 

53.0 

69.6 

2 

1 

97 

11 

39 

28 

40 

1 1 

0 

0 

0 

•  *5 

36 

.16 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

GROVER   10  W 

86.1 

54,1 

70.1 

0 

96 

9 

39 

28 

24 

u 

0 

0 

0 

.53 

98 

•  1 7 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

76.5 

43,9 

60.2 

1 

4 

87 

9 

34 

30. 

149 

0 

0 

0 

0 

1.12 

i! 

02 

.26 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

62. 8M 

34,  2M 

48. 5M 

70 

18» 

23 

28 

506 

0 

0 

0 

2.58 

.48 

3 

T 

0 

10 

0 

0 

JULE  SBURG 

87.3 

55,2 

T1.3 

3 

2 

101 

1 

38 

30. 

16 

16 

0 

0 

0 

.35 

i. 

58 

.24 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

KASSLER 

85.2 

56,2 

70.7 

2 

0 

93 

10 

*2 

28 

10 

6 

0 

0 

0 

1.68 

20 

.60 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

86.1 

48,7 

67.4 

96 

1 

28 

30 

52 

11 

0 

4 

0 

.22 

.17 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

73.4 

43,4 

58.4 

81 

10. 

30 

28. 

199 

0 

0 

2 

0 

2.75 

.99 

4 

.0 

0 

4 

2 

0 

LAKEwOOD 

83.6 

52,9 

68.3 

4 

2 

95 

10 

41 

28. 

27 

2 

0 

0 

0 

.95 

3T 

.48 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAST  CHANCE 

LONGMONT  2  ESE 

85.5 

51.4 

68.5 

1 

7 

96 

U 

38 

28 

39 

10 

0 

0 

0 

.57 

31 

.27 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARKER  9  E 

84.6 

50.8 

67.7 

94 

10 

32 

22 

40 

4 

0 

1 

0 

.99 

72 

.50 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

71.8 

43,7 

57.8 

82 

10 

28 

30 

220 

0 

0 

4 

0 

1.T6 

.34 

16 

.0 

0 

8 

0 

0 

SEDGWICK   5  s 

88.2 

56.2 

72.2 

102 

1 

*2 

25 

8 

IT 

0 

0 

0 

.46 

.22 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


SUtlOD 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

i  1 
<s 

• 

0) 

i 
< 

Departure 
From  Normal 

ft 

2 

ft 

Q 

1 

9 

3 

5 
a 

£ 

Q 
ft 
ft 

& 

a 

No.  ol  Daya 

I 

fij 
3  B 

Si 

« 

Q 

a 
s 

j 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Daya 

Max. 

Mm. 

•a 

3 
H 

Is 

& 

t 
1 

5 

o 

{ 
1 

8 

5 

j 

B 



kl 

1  ( 

A2 

3  ft 
BJ 

1  j 

SPICER 

69.3 

38,1 

53.7 

82 

18 

20 

22 

343 

0 

0 

7 

0 

1.16 

"  .27 

.40 

28 

.0 

0 

* 

0 

0 

STERL !NG 

85.9 

52.7 

69.3 

-  2.9 

103 

1 

35 

28 

54 

12 

0 

0 

0 

.40 

-  1.1* 

.22 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

WALOFN 

73.3 

36.7 

55.0 

8* 

7 

24 

30 

302 

0 

0 

T 

o 

I. 01 

.35 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

wATFRDALE 

65.  6 

49.1 

67.* 

.  1.5 

9* 

10 

37 

30. 

*5 

11 

0 

0 

0 

.90 

.  ,*0 

.23 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

WIGGINS  7  Su. 

52.7 

70.4 

96 

31* 

36 

30. 

24 

17 

0 

0 

0 

1.02 

•  AO 

S 

•  0 

o 

3 

o 

OIVISION 

64.2 

•  3.6 

1.1* 

•  .42 

T 

«       «  * 

ric  granoe  drainage 

BASIN  OS 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  R 

79.3 

61  9 

-  1.1 

87 

10 

29 

2 1 

107 

0 

0 

4 

0 

.73 

•  ,23 

.19 

20 

.0 

0 

3 

o 

o 

BLANC* 

79.3 

43.1 

61.2 

87 

11 

29 

28. 

124 

0 

0 

4 

0 

.70 

.22 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

CENTER 

78.9 

M ..  9 

61  9 

83 

16* 

30 

28. 

97 

0 

0 

2 

0 

1,03 

,27 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

DEL  NORTE 

75.7 

'•6.0 

60.9 

•  1.3 

82 

18 

32 

21 

123 

0 

0 

1 

0 

2,55 

.98 

1.30 

8 

.0 

0 

7 

1 

l 

GREAT   SANO  DUNES  NM 

76.9 

46.2 

61.6 

85 

9 

33 

21 

111 

0 

0 

0 

0 

2.25 

.5* 

20 

.0 

0 

8 

1 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

71.0 

34.9 

53.0 

.  2.2 

78 

18 

19 

21 

367 

0 

0 

9 

0 

2.  'O 

,*7 

.60 

2 

.0 

0 

10 

2 

0 

MANASSA 

27 

MONTE  VISTA 

76.3 

42.6 

59.5 

82 

24. 

28 

161 

0 

0 

4 

0 

,80 

.28 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAGUACHE 

78.* 

46.2 

62.3 

85 

10» 

33 

28. 

91 

0 

0 

0 

0 

l.*3 

•  .11 

.33 

11 

.0 

0 

6 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

73.7 

36.7 

55.2 

80 

10 

21 

28 

293 

0 

0 

10 

c 

2.65 

.5* 

13 

.0 

0 

10 

1 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

61.1 

40.9 

51.0 

68 

9 

29 

20 

427 

0 

0 

3 

c 

*.B7 

.95 

13 

T 

0 

e 

4 

0 

DIVISION 

58.9 

•  1.6 

1.97 

.32 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
AUGUST  1964 


Day  of  Month 


aianon 

1  j 

2  j 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  | 

8  | 

9 

10 

11  | 

12 

13 

14  I 

15 

16  | 

17  | 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26  1 

27 

28 

29 
3  1 

30 

31 

•      *  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

ANY 

i  *?» 

*  'no 

•  60 

A ROY A  A  NC 

**a 
■ 

_ 

01 

• 

*  !i 

AYER  RANCH 

1  OT 

?- 

* 

*  ft 

•  6 

•«' 

*07 
• 

01 

• 

•  0 

• 

0_ 

• 

•  06 

01 

• 

BRANDON 

25 

* 

07 

BRANSON 

BUENA  VISTA 

01 

20 

01 

18 

BUTLER  RANCH 

2.41 

•  09 

.20 

.03 

.10 

57 

*  16 

•  J 

06 

OS 

CANON  CITY 

* 

COAlDALE  2  3* 

!l6 

.26 

1 06 

',22 

.16 

•*7 

.33 

.14 

.03 

.21 

•09 

.04 

.02 

T 

.05 

.04 

COLORADO  3PR I N63  MB  AP 

i  *?? 

•* 

* 

02 

* 

01 

* 

01 

* 

• 

's* 

•  10 

*02 

•  20 

•  02 

DOMKRT ™  RANCH 

•  09 

EVERSOLL  RANCH 

'to 

.37 

T 

.09 

.03 

•  14 

.04 

.07 

FORDER  I  S 

*  . 

•  05 

01 

08 

* 

01 

• 

FOUNTA I N 

*  **o 

*n  l 

*  nt 

__ 

•  05 

01 

01 

x 

,  0  3 

04 

OL 

.06 

GUMEY  10  SE 

lis 

.09 

T 

"■60 

.17 

1.01 

.06 

.05 

.03 

In 

T 

.23 

.08 

ma  swell 

09 

• 

•  0* 

•  02 

88 

• 

• 

14 

* 

* 

02 

• 

HOLLY 

■ 

.02 

_ 

JOHN  NARTJN  DAN 

»? 

_ 

_ 

* 

* 

KIT  CARSON 

!to 

.20 

!l0 

.30 

.10 

T 

L  *  JUNTA  PAA  A I RPORT 

T*' 

'  * fl 

• 

'If 

*  to 

•  *• 

_ 
* 

•  01 

LAS  ANINAS 

■ 

' 

• 

_ 

1  98 

20 

09 

1*01 

06 

08 

05 

29 

LEADVlLLE 

UTS 

.03 

.98 

.30 

.12 

.  10 

T 

T 

T 

,01 

.02 

.02 

•  31 

.14 

T 

T 

.24 

.01 

T 

T 

• 

19 
'  j 

•  07 

56 

• 

• 

■  1  2 

* 

LlNON  10  SSW 

•  96 

•  05 

00 

•  09 

* 

* 

1.9 

.03 

02 

• 

_ 

• 

• 

.05 

•  02 

*fto 
•  0 

MONUMENT  2  WSW 

NORTH  LAKE 

•  90 

.10 

.20 

.88 

.79 

T 

.10 

.18 

.04 

•  06 

.21 

.12 

.25 

■  16 

•  02 

02 

* 

08 

* 

•  16 

•  02 

•  04 

•  0 

k^jpSiM      a    iiiDnnnf  ... 

•* 

09 

• 

sc 

1 

ia 
•  , , 

PUEBLO  KB  AIRPORT  //K 

_ 

09 

OA 

83 

.01 

OA 

* 

_ 

84 

* 

.11 

rUCOLU    VI  IT  KC3C1VOI" 

1*2 

2  S 

*  10 
* 

•  85 

•  02 

.02 

02 

T 

02 

01 

PUCBlO  »B»Y  DEPOT 

*93 

.25 

T 

ROCKY  FORD  2  ESE 

01 

• 

* 

03 

38 

04 

* 

03 

.  1  o 

RUSH  2  NNE 

i  Si 

1  •  •* 

*90 

•  12 

RUXTON  PARK 

• 

• 

?  *  1 1 

• 

JO 

1*33 

23 

* 

• 

- 

* 

•  06 

*  , 

3*92 

j '  7 

* 

•  10 

12 

1  *  1  8 

*  07 

*  28 

SAL10A 

1.91 

.10 

•  09 

.IB 

■  02 

.01 

•  03 

1.48 

T 

•  U 

i  io 

.02 

T 

.15 

.12 

T 

T 

T 

.02 

T 

t 

SPR  I NGF IELD 

SPR I NGF I  ELD   7  WSW  // 

5T0NINGT0N 

!»! 

!06 

.14 

SUGAR  lOAF  RESERVOIR 

TACONY  T  $E 

TRINIDAD 

3*66 

T 

.16 

.34 

.03 

2.50 

.19 

T 

.39 

T 

.09 

T 

TRINIDAD  FA*  AIRPORT 

.*3 

T 

.19 

.02 

.1* 

.01 

•n 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

TROY  IS! 

T 

1*18 

T 

•  02 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

* 

* 

* 

.67 

•  * 

•  01 

•  10 

.0 

•  04 

• 

Bl 
•  * 

•  02 

* 

•  03 

•  02 

_ 

TWO  BUTTES   1  NW 

MALSENBURG  POWER  PLANT 

1.63 

.08 

•  01 

.03 

.08 

1.05 

.04 

•  04 

.17 

.13 

WESTCLIFFE 

1.72 

.07 

.09 

.  1* 

.29 

.09 

.17 

•  21 

•  22 

.30 

•  04 

T 

•  01 

•  10 

.03 

.07 

• 

wETMORE  2  S 

2.69 

* 

.06 

•  20 

.09 

.06 

•  I5 

•  20 

1 .03 

•  73 

•  02 

•  15 

•  02 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

AL  tenbern 

*  w 

*?> 

'Hi 

*  22 

•  07 

«*fti 

* 

"  i  ft 

*  i  n 

ARTESIA  2  E 

•  09 

T  ^4 

•  10 

•  08 

.06 

•03 

4*  3< 

01 

27 

59 

I  29 

* 

•  20 

•  15 

39 

*  ft 
1 

02 

BERThOuD  PASS 

2*7C 

•  26 

.19 

.19 

•  49 

•  31 

|03 

•  19 

.07 

.02 

.12 

.07 

.34 

.07 

•  21 

,08 

•  12 

T 

2*0] 

•  03 

•  09 

•  02 

.08 

•  07 

*^« 

.40 

•  03 

*  *J 

•  24 

BONN AM  RESERVOIR 

* 

* 

* 

,45 

Z.  AC 

* 

# 

•  55 

* 

•  25 

•  30 

* 

* 

* 

* 

* 

■ 

* 

* 

• 

BRECkEnRI dge 

\a  \ 

*  i  a 

.63 

•  01 

•  0 

•  36 

•  04 

•  05 

•  29 

*  i  I 

.05 

T 

•* 

CEDArEDGE 

*  i  a 

"  1 
I5 

.02 

a 

03 

•  92 

* 

*  j  j 

03 

CIMARRON  3  $E 

I  6 

CLIMAX  2  NW 

\  *f  \ 

*  i  0 

.  30 

•  1 1 

■  0* 

•  16 

.04 

•  01 

.01 

•  01 

.18 

•  03 

.01 

•  17 

•  '® 

•  01 

•  03 

•  01 

.15 

COCMETOPA  CREEK 

»  if 

*  !i 

.09 

•  10 

■  *| 

•  1 1 

•  38 

COLLBRAN 

•  02 

.09 

•  05 

'  1  ft 

COLORADO  NAT  MON 

2  0' 

02 

1  8 

*  01 

09 

1  45 

*l 

07 

*05 

CORTEZ 

2*27 

.66 

!08 

•01 

•  16 

!33 

.87 

.03 

111 

.03 

T 

.08 

CRESTED  BUTTE 

2 .  e  i 

.07 

•  10 

•  12 

*7t 

•  15 

•  46 

.07 

•** 

,01 

•  04 

*  i  a 

.14 

•  42 

.  10 

■  26 

T 

OILLON  1  E 

2  0" 

02 

19 

.2- 

.08 

32 

* 

* 

*03 

T 

•  1  5 

*  1 1 

*28 

.  6 

•  ■  | 

DOLORES 

2,51 

!so 

.07 

.06 

.30 

•*a 

•  95 

•  09 

.04 

!o3 

.22 

•  12 

!o2 

DURANGO 

1  *  *»i 

.01 

•  03 

•  39 

• 

•  16 

T 

.06 

* 

•  01 

•  1 1 

.01 

T 

.01 

•  16 

■02 

ELECTRA  LAKE  //R 

•  12 

.20 

■  I  0 

FORT  LEWIS 

2  SI 

46 

07 

.02 

71 

•  10 

'o* 

"  7^ 

T 

T 

PHASER 

i!*< 

!oe 

!o2 

.12 

•  04 

T 

.30 

•  02 

T 

.12 

!l8 

T 

.03 

•  IT 

.19 

FRUlTA  2  N 

•  13 

•  05 

•  10 

GATEWAY   1  SW 

.26 

.01 

.  66 

.17 

• 

GLENfcOCD  SPRINGS  1  N 

T 

•  02 

.02 

.  *  < 

■  31 

•  34 

•  07 

T 

GRAND  JUNCT ION  w6  AP     / /R 

1 "  i< 

*te 

.04 

T 

.63 

•  ^ 

•  04 

■  03 

T 

'  j 

T 

T 

T 

T 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

t!*<3 

".02 

•23 

.86 

.14 

•01 

•  11 

•  12 

GRAND  LAKE  1  wnw 

2  ,7( 

•  30 

•01 

•  10 

■  J* 

•  04 

•  1 1 

.01 

.08 

T 

•  32 

T 

T 

T 

T 

T 

,29 

T 

GRAND  LAKE  6  SSw 

1  •  5  1 

'  0  1 

• 

.32 

■  21 

• 2  J 

T 

* 

•  05 

.02 

T 

•  20 

T 

"  i 
•  16 

,29 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

»•*' 

•  U 

.06 

•  06 

•  01 

T 

■  11 

•  19 

•  04 

•  41 

GUNN I  SON 

*02 

.08 

T 

* 

.08 

*2" 

•  05 

.  18 

.10 

'  30 

T 

HAMILTON 

2.4! 

•  19 

.10 

.18 

!l0 

T 

•  32 

•  42 

T 

.32 

.80 

2.7( 

•  03 

•  30 

•  08 

•  18 

■  65 

•  37 

.07 

1.10 

MOT  SULPHUR  SPR S  2  SW 

•  32 

.08 

•  12 

•  0- 

" 

T 

•  34 

T 

•  33 

IGNACIO  1  N 

3*8' 

06 

•  89 

02 

2  00 

•  08 

*  1  2 

KREMMLING 

2*7( 

!o7 

T 

.12 

.04 

.22 

.33 

T 

.67 

•  04 

•  01 

•  04 

T 

•  58 

T 

•  26 

.38 

LAKE  CITY 

4.04 

.20 

.69 

.  10 

.08 

•  10 

•  29 

•  47 

.65 

•  27 

.  10 

T 

•  27 

.05 

•  57 

■  05 

,05 

LITTLE  O0L0RE5  9  NE 

1.9* 

.1* 

T 

.20 

T 

T 

•  IT 

1.23 

•  08 

T 

.04 

.02 

•  03 

T 

• 

LITTLE  HILLS 

2  .0" 

.29 

.07 

.50 

.16 

T 

.39 

T 

.02 

T 

.19 

.38 

•  04 

,03 

MANCOS 

2.02 

.91 

.19 

.10 

.03 

.23 

•  54 

.08 

.19 

.18 

T 

• 

MARVINE 

•  40 

.25 

MAVBELL 

.84 

•  05 

.04 

.05 

.06 

.08 

.05 

•29 

.01 

.27 

MEEKER 

2.0E 

.07 

.07 

.66 

•  68 

•  16 

.05 

.28 

.35 

•  08 

MEREDITH 

2.34 

•  12 

.17 

•  16 

•  30 

.18 

.08 

.04 

.06 

.28 

.30 

,08 

•  ST 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

2.13 

.83 

•  02 

.02 

.54 

.42 

.03 

•  05 

•  19 

T 

, 

MONTROSE  NO  1 

9.1« 

1.03 

•  05 

.26 

.06 

.60 

.70 

.25 

•  03 

.13 

•  25 

noles  lollowmg  Station  Index 
-  132  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

Total 

Day  ol  Month 

1  | 

:  ! 

2 

3 

4 

1 

 r 

s 

6 

7  |  8  [  9 

T 

10 

1 

r 

I1 

12 

13 

14  | 

15 

 •— 

16 

MONTROSE  NO  2 

3.22 

1,03 

.02 

.09 

.26 

.06 

7 

1*13 

NOBTH0*L€ 

1  .*9 

** 

.26 

•  01 

NORwOOO 

2.1* 

«*5 

.07 

.26 

•  06 

*  30 

OURAY 

*.  25 

.28 

.17 

.16 

.07 

.13 

.  )■ 

.03 

.05 

.12 

•  21 

•  83 

.00 

PAG03A  SPRINGS 

2.39 

.36 

.1* 

.16 

.31 

.  '  ' 

•  25 

.06 

•  11 

.*8 

•  07 

PALIS*DE   1  S 

1.2* 

T 

,  70 

PALlSAOE  LAKE  2  SSE 

•  AS 

7 

.  | ; 

7 

•  10 

PAONI A 

2.63 

.13 

•  16 

.09 

.03 

.03 

•  06 

•  16 

,07 

.01 

.19 

•  3* 

T 

•  02 

PARADOX 

2.03 

T 

.22 

.27 

.11 

.09 

.05 

.26 

.09 

•  31 

•  04 

PARSNALL    10  SSE 

2.39 

.22 

•  09 

.20 

.99 

.06 

.90 

.02 

7 

.24 

PITKIN 

2.  10 

.20 

.20 

.20 

.10 

.60 

•  10 

•  10 

PLACERvlLLE 

2.28 

29 

l'J 

.16 

•  22 

.01 

.32 

POmDERHORN 

I 

_ 

. 

_ 

_ 

- 

PYRAMID 

2,60 

.04 

.06 

.23 

.07 

•  02 

.11 

RANGEL V 

•  82 

.12 

.10 

T 

*  16 

REDSTONE 

3,*8 

T 

•  60 

•09 

7 

.36 

T 

7 

.10 

T 

7 

.10 

■  30 

•  05 

.  94 

.41 

RICO 

3.31 

• 

.17 

.03 

.02 

•  03 

.50 

7 

.73 

T 

RIFLE  2  ENE 

1. 01 

,04 

.02 

.02 

7 

T 

T 

.05 

.02 

.04 

7 

•21 

.23 

f 

J 

SAPINERO  8  E 

2.06 

.10 

T 

.11 

T 

7 

.03 

T 

•  19 

.48 

.11 

SARGENTS 

1.38 

7 

.2* 

7 

.03 

,05 

•  03 

.21 

.29 

SHOSHONE 

2,33 

.10 

.23 

.29 

,20 

.13 

.20 

SILVERTON 

3,36 

.59 

.09 

.19 

.06 

.03 

.36 

.60 

•  41 

.1* 

STEAMBOAT  SPRINGS 

2,39 

.33 

.09 

!l2 

•  07 

•  13 

TACOMA 

2.T3 

,26 

.29 

•03 

.19 

.03 

.06 

7 

.59 

.47 

.04 

.06 

TAYLOR  PARK 

3.00 

.10 

.09 

.35 

.09 

.09 

,35 

.03 

.30 

■  33 

TElLURIDE 

3,8* 

.73 

.1' 

.17 

.06 

.06 

.09 

•  04 

•  28 

•  10 

.33 

.62 

URAVAN 

1.5* 

.07 

.96 

.09 

•  43 

111 

vallecito  dam 

// 

5,56 

.23  2,12 

.11 

T 

L*00 

•  63 

•  52 

WINTER  PARK 

It 

2.36 

.33 

•  06 

.29 

.17 

!o9 

.02 

■  60 

,06 

molf  creek  PASS  *  - 

4.79 

1.00 

.52 

7 

.02 

.15 

.10 

.57 

i.3a 

,10 

T 

YAMPA 

UT1 

.03 

.11 

.03 

.32 

.02 

.10 

•  23 

YELLOW  JACKET  IN* 

2.09 

.  s  1 

.01 

■  11 

T 

.02 

.50 

.  33 

•       •  • 

KANSAS  DRAINAGE 

8ASIN 

OS 

AKRON  FAA  AIRPORT 

3.09 

•  06 

J 

1.90 

.99 

.19 

•  01 

T 

T 

.33 

BONNY  DAM 

,63 

.21 

•  02 

T 

T 

BURLINGTON 

.71 

.99 

,06 

CHEYENNE  WELLS 

,*3 

.35 

.06 

7 

FLA6LER  2  NM 

•  64 

.19 

.15 

7 

.02 

T 

FLEMING  1  S 

,60 

.31 

.0* 

GENOA   1  h 

•  60 

.03 

.79 

7 

•02 

■  l  [ 

T 

HOLYOKE 

•  32 

.03 

.02 

.10 

10AL1A 

•  34 

.10 

,40 

.06 

T 

LEROY  T  mSm 

1*09 

.02 

J 

T 

.06 

.33 

.38 

OTIS  11  NE 

2,  IT 

1.00 

.69 

.07 

.  36 

STRATTON  1  NE 

.49 

•  33 

.07 

.03 

VONA 

•  40 

.09 

.21 

.02 

WHAT 

.87 

.2" 

.21 

.07 

T 

YUMA 

•  89 

.12 

.31 

.29 

T 

•       •  • 

PlATTE  DRAINAGE 

BASIN 

04 

ALLENSPARK 

,99 

.13 

T 

.26 

•  23 

ANTERO  RESERVOIR 

2.  86 

•  36 

.96 

.  i- 

.03 

.06 

•  02 

•  03 

.23 

BAILEY 

1,67 

•  17 

•  07 

.22 

■  30 

Io3 

,06 

•  60 

.21 

.03 

.01 

BOULDER 

.33 

.01 

.01 

.06 

7 

.05 

.06 

T 

•  04 

•  05 

BRIGGSOAlE  2  NN 

.22 

.03 

.02 

T 

.06 

BYERS 

1.91 

.03 

.66 

.07 

.07 

■44 

.36 

CARIBOU  RANCH 

.39 

•  10 

.10 

CASTlE  rock 

.99 

•  07 

01 

!o9 

.07 

.17 

•  06 

.13 

■  a  i 

.07 

CHEESNAN 

1.86 

.03 

•  09 

.12 

.19 

.29 

•  01 

1.05 

.10 

7 

7 

.03 

T 

CHERRY  CREEK  DAM 

.40 

T 

7 

.06 

.19 

7 

.07 

7 

7 

T 

•  02 

OENVER  WB  AIRPORT 

//R 

.27 

.02 

I 

T 

.01 

7 

.03 

•  02 

.01 

DENVER  W6  CITY 

R 

.33 

T 

.01 

.02 

7 

.03 

•  03 

T 

T 

T 

EASTONVlLLE    1  NNH 

2  .66 

• 

T 

1.23 

.10 

.  (1 

T 

■  04 

EASTONVILLE  2  NNE 

2.37 

.38 

1.00 

•  06 

.20 

7 

.03 

.01 

EASTONVlLLE  6  WSW 

l.*9 

.60 

.92 

.07 

.10 

T 

ELBERT 

2.61 

•  24 

.76 

•  7J 

.29 

.06 

•  02 

.12 

.02 

ELBERT  2  WNw 

3.14 

1  . 

ELBERT  3  SE 

1.31 

.12 

.09 

!26 

!o6 

•  10 

,0* 

ELBERT  A  SSW 

1,76 

.39 

.15 

* 

ELBERT  9  3W 

2,70 

.73 

.10 

.91 

.10 

.07 

.57 

ELBERT  •  Ski 

1.18 

.*8 

.03 

.10 

.09 

.16 

•  06 

ESTES  PARK 

1,40 

.23 

•  IB 

■  2  3 

•  23 

,02 

'ft5 

■  09 

EVERGREEN 

2.81 

•  23 

.19 

T 

.19 

.92 

7 

,03 

T 

•  02 

FAIRPLAV 

It 

1.99 

T 

.09 

.30 

.01 

•  96 

.15 

.08 

.10 

FA  I RPLAY  NO,  2 

FORT  COLLINS 

.43 

•  04 

T 

.03 

•  09 

T 

•  09 

.03 

FORT  LUPTON    1  N 

•  31 

.03 

.09 

•  16 

.  0  1 

.02 

FORT  MORGAN 

•  76 

.19 

.12 

.48 

GEORGETOWN 

1.61 

7 

.21 

•  10 

7 

.29 

.69 

.02 

.  13 

•  05 

GRANT 

1.94 

.02 

.16 

.23 

.6» 

.09 

.19 

•  09 

.23 

T 

T 

.21 

.11 

GREELEY 

.45 

.13 

7 

.18 

GROVER   10  W 

.33 

.14 

•  1  7 

HARTSEL 

2.73 

•  26 

.69 

.39 

.17 

T 

.39 

,38 

T 

.20 

.13 

•  04 

• 

HAhThORNE 

,46 

.02 

.22 

.17 

T 

.02 

IDAHO  SPRINGS 

1.12 

.02 

•  OS 

.26 

.09 

.02 

.07 

•  16 

T 

7 

.11 

.17 

JONES  PASS  2  E 

2.58 

.06 

.19 

.69 

•  26 

.13 

.19 

.29 

T 

,03 

.01 

•06 

.10 

JUlESBuRG 

.33 

.01 

K ASSlER 

1  .68 

.67 

.09 

.01 

.02 

•  60 

.32 

•  10 

T 

kalFFman  4  SSE 

.22 

.05 

KIOWA  5  SE 

2.41 

.23 

.60 

1.62 

.24 

KlCwA  4  S« 

1.90 

.29 

.13 

1.19 

.13 

.12 

LAKE  GEORGE   S  So 

2.73 

.36 

•  99 

•  41 

LAkE-000 

.93 

.07 

.0' 

'.Ob 

•02 

.17 

.02 

,06 

LAST  CHANCE 

LONGMONT  2  ESE 

.37 

•  06 

.09 

.06 

PARKER  9  E 

,99 

.29 

.12 

.90 

.08 

RED  FEATHER  LAKES 

1.78 

.02 

.23 

•  16 

T 

.19 

.01 

.  1 

T 

T 

.34 

SEDAlIA  4  SSE 

.  )6 

.20 

T 

SEDG.KK  9  S 

.46 

■  06 

SPICER 

1.16 

.01 

.09 

7 

.05 

.14 

STERLING 

.401 

.11 

•  06 

.  ■ 

■ALDEN 

1.01 

•  02 

I 

.09 

■aterdale 

■  9C 

•  07 

.29 

T 

•  03 

•  12 

.02 

WIGGINS  T  Sw 

1.02 

T 

•  91 

.60 

.27 

T 

T 

■INOSOR 

.21 

.02 

.02 

25     26     27     28     29  30 


.16 
.22 


.09 
.07 


.10  ,22 
.02  .09 

T        ,01    T        ,02  T 
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Day  of  Month 


13      14      15      16  17 


25     26  27 


ALAMOS*  MB  AIRPORT 

BLANC* 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  T  ESC 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

MAGON  MHEEL  GAP  3  N 
MOL'  CREEK  PASS  1  E 


.75 
•  TO 
LOS 
2.55 
2.25 

2.  TO 


.33     .02  .21 


.07 
.19 
.38 


S«i  rei.ten .„  nolo,  following  Station  Indoi. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

B 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

|  29 

30 

31 

Avor 

•      •  « 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

MIN 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

SI 

77 
56 

77 
52 

78 
46 

78 
48 

- 

48 

80 
48 

78 
48 

B2 

51 

83 
49 

79 
50 

71 
46 

75 
49 

75 
47 

«0 

77 

40 

81 

80 

89 

68 

77 

to 

39 

91 

43 

76 

74 

75 
32 

74 
52 

76 
37 

77 
4  1 

77.6 
45.0 

CANON  C[TV 

MAX 

MIN 

91 
65 

88 
TO 

94 
64 

91 
6 1 

92 
61 

JC 
66 

84 

64 

»3 
62 

93 
66 

94 
67 

88 

62 

81 
58 

63 
63 

84 
63 

87 
59 

88 

60 

85 
57 

7 

g  » 

89 

85 

80 

78 

86 

59 

92 

89 

81 

87 

86 
67 

84 

45 

68 

52 

87.3 
58.7 

CCAlOALF  2  S* 

MAX 
MIN 

7<> 
56 

82 
50 

83 
53 

85 
48 

80 
50 

84 
48 

78 
49 

81 

50 

87 

50 

86 
48 

76 
SI 

T6 

48 

80 
48 

T9 
44 

1  I 

81 

62 
41 

84 

41 

82 

73 

74 

78 

82 

87 

60 

80 

73 

81 
32 

77 
57 

4  3 

81 
39 

80.5 
45.3 

CCLO9-A0O  SPRINGS  taB  AP 

MAX 
MIN 

43 
60 

88 
64 

90 
59 

87 
59 

88 
58 

86 
58 

80 
55 

82 
56 

91 
6 

95 
61 

78 
54 

82 
58 

82 
60 

79 
58 

86 
54 

92 

85 
50 

S6 
53 

90 

70 

7S 

75 

88 

94 

79 

68 

72 

A* 

85 
52 

»  - 
48 

89 
53 

84,6 
53.9 

DELHI 

MAX 
MIN 

97 
64 

97 
62 

98 
60 

93 
60 

92 
58 

93 
62 

87 
62 

87 
62 

96 
68 

99 
60 

93 

60 

91 

g  r 

90 
60 

56 

92 

97 

B5 
55 

92 
>,  g 

96 

90 

82 

79 

92 
49 

98 

88 

95 
49 

86 
5  9 

92 
59 

86 

96 
56 

91.5 
56.3 

EADS 

MAX 

100 
71 

98 
65 

99 
66 

97 
64 

94 
63 

96 
65 

86 
67 

86 
60 

98 
64 

102 
62 

88 
61 

83 
57 

90 
61 

86 
66 

90 
60 

96 
60 

90 
59 

90 
56 

9B 

62 

66 

81 

87 

90 

16 

75 

96 

89 

69 

8  6 

67 
58 

- ! 

7  • 

99 
59 

91.2 
5B.1 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

100 
71 

106 
68 

102 
70 

99 

55 
70 

92 
71 

88 
66 

101 

108 
68 

90 
64 

BO 
58 

96 
65 

83 
64 

92 
62 

96 
57 

98 

100 

96 
58 

89 
46 

95 
65 

90 
62 

99 
63 

95.6 
63. S 

FOROER  8  S 

MAX 

99 

62 

97 
61 

93 
60 

89 
62 

90 
6  1 

95 

0 

85 
62 

86 
60 

98 
60 

102 
59 

82 
58 

«  . 
59 

94 
62 

88 
<  f 

9C 

56 

97 
5  3 

69 
54 

90 
52 

96 

87 
53 

76 

81 

88 

: 

'9 

96 

84 

89 
39 

89 

62 

96 
5  7 

90.2 
54. 7 

HOLLY 

MAX 

100 
73 

71 

104 
64 

101 
67 

97 

)0 

102 
72 

98 
64 

90 
64 

102 
55 

105 
65 

88 

g ; 

81 
60 

It 
56 

84 
57 

90 
56 

98 
62 

92 
5  r 

90 
60 

100 
60 

- 

82 

83 
40 

93 

102 

90 

42 

89 

82 

84 

60 

93.1 
58.5 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

101 
73 

99 
66 

99 
65 

99 
67 

95 
64 

98 

6  5 

95 
67 

87 
63 

1 

64 

102 
60 

102 
62 

9  0 

62 

92 
64 

9. 

57 

12 
57 

99 
58 

94 
59 

U 
56 

'  2 

82 
49 

83 
47 

93 
4  7 

57 

80 

4  8 

11 

9! 
£ , 

92 

69 

87 

102 

94.2 
58.8 

KIT  CARSON 

MAX 

lb 
65 

9S 
65 

95 
66 

93 
65 

95 
64 

97 
63 

81 

66 

98 
62 

102 
58 

92 
57 

82 
62 

90 
69 

84 
60 

95 
52 

98 

52 

86 
58 

12 
53 

1  0  0 
60 

89 

50 

41 

77 
42 

98 
43 

8 

l  j 

90 

85 

82 

103 

91.8 
56.4 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

100 
76 

97 
72 

99 
68 

94 
65 

95 
63 

96 
64 

82 
64 

87 
64 

100 
67 

101 
67 

S3 
64 

91 
64 

91 
67 

as 

60 

91 
6 

100 
64 

88 

91 

b  5 

98 

62 

80 
59 

« 

«,  3 

80 
51 

93 
52 

.  o  1 
6 1 

85 
5 1 

96 

8  a 

83 

^ 

93 

89 

87 

99 

91.5 
61.6 

LAMAR 

MAX 

102 
7  1 

104 

67 

101 
66 

97 
67 

97 

101 

88 

70 

88 
65 

102 
67 

106 
58 

86 
63 

66 
63 

95 
65 

77 
56 

94 

lno 

57 

92 

',  3 

92 
55 

101 
61 

81 
58 

82 

5  [ 

84 

94 

1  - 2 

79 

100 

84 

90 

90 

8  6 

102 

93.0 
56.9 

LAS  ANIMAS 

MAX 

103 
69 

JC 
65 

100 
64 

96 
64 

97 
62 

97 
63 

88 
65 

89 
62 

99 
64 

93 
64 

95 
65 

90 
61 

81 
52 

9 

7  t- 

100 
54 

92 
54 

95 

5* 

100 

60 

90 
59 

82 

85 

101 

85 

99 

95 

95 

92 

96 

100 

56 

96,2 

57.1 

LA  VETA 

MAX 

87 
54 

85 
50 

85 
53 

83 
52 

86 

85 

85 
51 

83 
48 

85 

5  0 

86 
52 

85 
50 

86 
52 

82 
52 

79 
54 

82 

88 

50 

78 
47 

83 

47 

80 

78 
37 

82 

*  8 

80 
40 

79 
40 

85 

75 
36 

78 
34 

60 
35 

Bl 

80 

81 

79 

82.3 

46.0 

LEAOVILLE 

MAX 

63 

65 

65 

68 
4  1 

69 
42 

71 
41 

67 
41 

71 
44 

71 

»4  5 

74 
45 

71 

64 
40 

65 
42 

i  1 

70 

66 

66 

73 
39 

62 
40 

52 

82 

60 

65 

64 

65 

51 

64 

2  6 

59 

62 

63 
38 

65.1 

39.0 

LIMON  10  SSw 

MAX 

95 
57 

93 
63 

91 
61 

86 

89 

99 

79 
56 

85 
55 

93 

93 
61 

87 
52 

84 
53 

86 
56 

87 
55 

91 
53 

93 
57 

67 
54 

8  . 
52 

93 
52 

89 
48 

76 
i  . 

76 
44 

85 
39 

94 

6  5 

76 
42 

91 
5  3 

9C 

s : 

8> 

4 1 

85 

R8 

42 

91 

87.5 
52.4 

LIMON 

MAX 

92 
59 

90 
61 

87 
59 

83 
58 

85 

86 
61 

74 
61 

81 
58 

89 
59 

95 
5B 

77 
54 

82 
53 

80 
55 

85 
49 

89 
5  Q 

69 
54 

80 
53 

86 

SO 

90 
53 

66 
47 

72 
40 

MONUMENT  2  WSW 

MAX 

north  lake 

MAX 

77 

78 
4  1 

82 
43 

73 

76 

82 

80 
45 

73 
43 

81 
i,  s 

81 
45 

71 
44 

73 
46 

68 
48 

70 
46 

71 
40 

77 
40 

75 
42 

'6 

64 

73 
43 

67 
45 

30 

70 
32 

75 
33 

77 
40 

77 
1  1 

74 

36 

67 

1  6 

72 
2  6 

71 

rs 

75 

74.3 
41.1 

PUEBLO  UB  AIRPORT 

MAX 

97 
63 

93 

96 
63 

91 

96 

95 

6  0 

82 
61 

89 
62 

97 
63 

98 
6  1 

81 
62 

89 

57 

87 
62 

89 
60 

90 

5  6 

96 
56 

89 
56 

91 
57 

95 
58 

78 
55 

81 

80 

92 

52 

85 
51 

94 

81 

55 

91 
42 

69 

93 

98 
52 

90.1 
56,6 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

99 

97 
62 

98 
6  3 

93 
63 

95 

9  8 
6 1 

93 
63 

89 
60 

99 
62 

99 
58 

92 
59 

92 
57 

90 
62 

85 
58 

92 

97 
56 

e9 

55 

91 
6  3 

97 

56 

90 
55 

80 
45 

80 
42 

93 

9  • 

t  2 

84 

45 

95 

9k 
8 

91 

89 

99 

95 

92.1 
55.3 

RUSH  2  NNE 

MAX 

96 

89 

95 

85 

B8 

90 

89 
57 

86 
54 

91 

94 
60 

87 

83 

82 
52 

86 
54 

86 

88 

86 
57 

92 

81 
52 

71 

76 

81 
42 

86 
4 1 

(5 
45 

78 

92 

41 

87 

83 

79 

93 

86.3 
49.8 

RUxTON  PARK 

MAX 
MIN 

B0 

73 

73 

72 

73 

70 

69 
41 

69 
44 

74 

78 
43 

66 
40 

7  1 
42 

61 

4  1 

66 

7  0 

36 

74 
42 

70 
38 

72 
40 

74 
43 

66 

40 

63 
29 

59 
30 

72 
34 

75 
42 

71 
36 

73 

61 

72 
29 

62 
^  1 

70 
32 

72 

70.0 
40.5 

RYE 

MAX 
MIN 

87 
52 

84 

88 

5  I 

85 

88 

o- 

80 
51 

79 
49 

89 
6  I 

90 
52 

81 
49 

rt 

51 

76 
SO 

88 

50 

82 
4S 

61 
46 

77 
47 

55 
46 

84 
49 

72 
47 

74 
1( 

7i 
36 

62 
4  1 

81 

42 

80 
41 

56 
38 

92 
52 

79 
35 

82 
51 

BC 
37 

85 
45 

81.9 
46.6 

SAL  IDA 

MAX 

78 

80 

79 
5  3 

82 

83 
5 1 

77 
*  R 

74 
49 

81 
51 

92 

3  0 

86 
47 

79 
54 

^9 
47 

76 
53 

79 
47 

83 
43 

79 
44 

80 
42 

83 
42 

82 
49 

71 
46 

71 
34 

74 
33 

78 
36 

83 

37 

81 
42 

81 
40 

5 1 

77 
31 

75 
51 

•8 

36 

77 

78.7 
45.5 

SPRINGFIELD  7  wSu 

MAX 
MIN 

96 

98 

97 

93 

92 

i- 

90 
64 

80 
61 

91 

98 
62 

96 
58 

8  5 
*  I 

92 
65 

81 
62 

85 

91 
57 

88 
60 

87 
55 

95 
61 

87 
57 

79 
*.  - 

78 
52 

88 
47 

99 
61 

82 
43 

94 
52 

Be 

56 

84 
40 

85 

59 

92 

54 

95 

52 

89,4 

57.5 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

64 

69 

64 

69 

69 

68 
41 

72 
42 

7  J 

74 
40 

70 
45 

»• 

67 
41 

70 
37 

■•" 

36 

65 
38 

69 
35 

'2 
35 

65 
40 

53 
32 

54 

0  6 

59 

30 

63 
29 

67 
36 

65 
36 

63 

29 

SI 
)2 

62 
23 

55 

32 

62 
29 

64 

32 

65.3 
36. S 

TACONY  7  SE 

MAX 

MIN 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

88 

90 

88 

84 

86 
61 

86 

SB 

80 
56 

79 
58 

88 

90 
60 

88 
59 

93 

81 
56 

79 
58 

83 
5  2 

85 
56 

84 
55 

58 

88 
63 

86 
54 

78 
4  4 

78 
45 

66 
45 

90 

57 

69 
47 

86 
52 

82 

55 

84 
48 

65 

9S 

47 

86 

84.9 

55.5 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 

92 

93 

88 

91 
57 

8  9 
61 

83 
58 

83 
59 

94 

96 
61 

83 
58 

8  7 
5  9 

85 
6  1 

82 
60 

87 
54 

92 
6 1 

83 
53 

«■ 
57 

95 
66 

77 
49 

90 
44 

79 
44 

90 
49 

90 
SI 

85 
46 

86 
59 

79 
48 

88 

43 

92 
64 

a  • 

45 

91 
60 

87.4 
56.1 

TWO  8UTTES  1  Nm 

MAX 
MIN 

98 
64 

99 
63 

97 
62 

101 
59 

99  100 
60  63 

»0 
S9 

89 
65 

92 

98 
67 

95 
60 

96 

52 

89 
50 

92 
59 

93 
55 

90 
53 

94 

50 

96 
54 

92 

50 

88 
49 

0  7 

49 

86 
46 

89  101 
47  46 

98 
48 

90 
46 

96 

42 

91 
48 

69 
49 

94 
SI 

100 
54 

93.2 
54.3 

WAlSENBURG  POWEP.  PUANT 

MAX 
MIN 

89 

87 

92 

88 

55 

91 
56 

88 

58 

82 
55 

81 

55 

»  9 

58 

91 
60 

84 
5  3 

84 
57 

60 
58 

83 
58 

R6 
5  3 

91 
54 

87 
52 

97 
51 

67 
57 

86 
50 

79 

40 

78 
40 

86 
44 

89 

86 

84 
43 

88 

52 

81 
63 

83 
37 

86 
52 

86 
42 

87 
52 

B5.8 
53.0 

KESTCUIFFE 

MAX 

MIN 

79 
48 

81 
53 

82 
52 

81 

80 
51 

81 

48 

78 
47 

B2 
47 

84 

87 
45 

80 
43 

'9 
47 

74 
51 

79 
46 

80 

40 

80 

41 

79 
40 

81 
41 

76 
45 

70 
46 

72 

28 

74 

31 

80 
31 

82 

41 

78 
38 

79 
39 

72 

•. ' 

74 

29 

76 
57 

77 
35 

77 
41 

78.6 
43.6 

MfTMORE  2  s 

MAX 

Mm 

88 
59 

84 
58 

90 
56 

84 
55 

89 

54 

88 

5 

80 

55 

83 

54 

91 
60 

91 
59 

81 
52 

83 
S3 

80 
56 

82 
55 

83 
5  2 

87 
56 

81 
49 

B3 

90 

86 
54 

89 

50 

78 
44 

76 
42 

85 
45 

9  9 
55 

66 
44 

86 
46 

79 
8  7 

96 
41 

63 
56 

89 
43 

86 
49 

84.7 
52.2 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  ot  Month 

V 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

ALTEN9ERN 

MAX 

76 

87 

79 

89 

91 

88 

89 

93 

93 

92 

89 

88 

82 

86 

87 

80 

91 

85 

75 

78 

83 

87 

93 

90 

89 

74 

83 

77 

84 

85 

85.5 

Mm 

54 

50 

56 

48 

50 

52 

49 

49 

50 

51 

52 

50 

49 

47 

43 

49 

40 

43 

51 

37 

35 

39 

36 

42 

51 

40 

42 

28 

38 

32 

56 

45,5 

ARTESIA  2  E 

MAX 

85 

82 

84 

91 

89 

89 

90 

93 

92 

95 

95 

94 

84 

85 

88 

8  3 

90 

88 

73 

75 

78 

84 

91 

89 

88 

88 

82 

79 

80 

83 

86.2 

MIN 

56 

57 

63 

66 

63 

56 

60 

57 

57 

61 

57 

65 

55 

57 

51 

52 

50 

52 

59 

44 

37 

46 

46 

49 

52 

49 

44 

37 

36 

36 

38 

51.9 

ASPEN 

MAX 

69 

81 

72 

81 

77 

80 

80 

81 

83 

83 

79 

78 

74 

78 

80 

73 

63 

62 

69 

75 

78 

74 

74 

62 

74 

66 

71 

74 

74.7 

Mm 

52 

45 

50 

45 

45 

43 

47 

47 

49 

47 

50 

48 

49 

43 

41 

43 

37 

43 

50 

36 

29 

33 

37 

41 

42 

41 

43 

31 

36 

35 

40 

42.6 

BERTHOUD  PASS 

MAX 

57 

60 

61 

54 

61 

62 

63 

61 

65 

66 

65 

68 

63 

60 

63 

63 

52 

61 

68 

56 

45 

41 

53 

58 

61 

59 

59 

49 

57 

47 

54 

58.5 

Mm 

41 

40 

38 

38 

39 

38 

37 

39 

41 

40 

35 

39 

39 

37 

34 

38 

31 

37 

42 

27 

25 

28 

31 

39 

36 

37 

30 

27 

27 

29 

34 

35.3 

BONO 

MAX 

77 

85 

82 

85 

91 

82 

90 

86 

89 

92 

90 

79 

85 

84 

84 

87 

60 

80 

66 

74 

85 

67 

83 

82 

78 

78 

74 

78 

78 

82.2 

Mm 

56 

49 

56 

52 

49 

52 

50 

50 

52 

46 

54 

49 

46 

47 

44 

44 

39 

42 

41 

44 

36 

37 

37 

41 

49 

39 

44 

31 

41 

31 

34 

44.6 

CEDAREDSE 

MAX 

74 

83 

76 

84 

84 

85 

87 

86 

88 

90 

85 

83 

75 

90 

84 

80 

75 

70 

74 

83 

87 

82 

80 

69 

78 

73 

80 

81 

80,4 

Mm 

58 

55 

57 

58 

56 

54 

56 

58 

59 

60 

60 

58 

54 

52 

52 

52 

48 

52 

59 

50 

39 

42 

45 

54 

56 

57 

47 

40 

52 

42 

53 

52,7 

CIMARRON  3  SE 

MAX 

MIN 

climax  2  nh 

MAX 

50 

62 

56 

64 

61 

64 

64 

64 

65 

67 

69 

58 

59 

60 

62 

60 

65 

63 

47 

46 

52 

56 

62 

59 

58 

56 

56 

54 

56 

54 

59.2 

MIN 

42 

41 

40 

38 

39 

39 

37 

30 

41 

40 

48 

40 

39 

36 

35 

38 

32 

36 

40 

31 

?4 

29 

31 

31 

34 

35 

31 

30 

30 

31 

35 

35.6 

ccchetopa  creek 

MAX 

76 

71 

78 

77 

76 

75 

78 

80 

82 

85 

83 

85 

77 

75 

78 

80 

78 

82 

76 

75 

76 

76 

80 

78 

78 

70 

63 

73 

68 

76 

76.8 

Mm 

45 

50 

46 

40 

42 

42 

41 

40 

41 

39 

40 

42 

46 

37 

38 

34 

32 

33 

40 

38 

22 

27 

26 

32 

30 

26 

40 

22 

35 

26 

29 

36.3 

collBran 

MAX 

79 

90 

79 

85 

89 

90 

91 

93 

95 

95 

85 

86 

83 

86 

88 

89 

85 

78 

86 

89 

85 

85 

72 

80 

78 

84 

83 

85.1 

Mm 

58 

54 

56 

54 

53 

55 

55 

55 

57 

57 

60 

56 

55 

50 

49 

52 

44 

50 

55 

37 

43 

50 

58 

50 

39 

35 

45 

48 

51 

51.1 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

79 

84 

85 

85 

83 

90 

95 

94 

96 

96 

99 

89 

85 

82 

89 

74 

88 

91 

66 

73 

79 

86 

93 

87 

89 

88 

78 

81 

82 

84 

86.3 

Mm 

59 

61 

58 

61 

59 

60 

63 

65 

68 

68 

71 

64 

55 

55 

56 

62 

57 

68 

67 

51 

49 

53 

55 

59 

61 

62 

53 

49 

53 

64 

64 

59.7 

CORTEZ 

MAX 

75 

79 

82 

85 

88 

88 

92 

90 

92 

93 

90 

82 

78 

83 

86 

88 

84 

83 

75 

81 

86 

86 

88 

83 

77 

80 

78 

82 

83 

84.2 

Mm 

57 

55 

57 

55 

56 

55 

57 

59 

60 

57 

58 

59 

56 

53 

52 

51 

50 

49 

57 

52 

36 

39 

42 

47 

49 

48 

50 

40 

52 

47 

49 

51.8 

CRAIG 

MAX 

79 

84 

76 

85 

81 

84 

88 

89 

89 

91 

86 

82 

81 

84 

66 

86 

72 

65 

69 

73 

80 

64 

83 

82 

65 

76 

63 

77 

78 

79.8 

Mm 

58 

54 

58 

49 

56 

56 

54 

52 

50 

48 

46 

51 

92 

51 

44 

50 

45 

49 

45 

34 

35 

36 

40 

50 

43 

46 

42 

35 

39 

33 

48 

46.7 

crested  Butte 

MAX 

75 

75 

71 

71 

75 

76 

80 

78 

80 

79 

76 

75 

73 

72 

75 

70 

67 

59 

69 

71 

74 

72 

72 

69 

68 

67 

67 

70 

72.5 

Mm 

51 

43 

47 

41 

40 

39 

42 

42 

45 

41 

48 

41 

45 

39 

36 

37 

33 

37 

43 

36 

26 

29 

31 

33 

42 

34 

40 

25 

43 

29 

34 

38.5 

DELTA  1  E 

MAX 

77 

90 

82 

91 

89 

91 

90 

95 

95 

96 

86 

89 

78 

85 

89 

90 

86 

80 

77 

85 

88 

93 

85 

86 

75 

85 

78 

86 

88 

86, 1 

Mm 

59 

55 

60 

58 

54 

55 

55 

56 

61 

59 

61 

58 

57 

53 

51 

50 

48 

50 

61 

54 

49 

41 

54 

47 

48 

51 

50 

39 

54 

43 

50 

52.9 

DILLON  1  E 

MAX 

70 

72 

65 

74 

70 

75 

74 

75 

75 

78 

78 

72 

70 

73 

76 

75 

57 

57 

64 

70 

74 

71 

69 

66 

68 

68 

65 

71 

70,6 

Mm 

46 

42 

45 

40 

40 

39 

40 

39 

41 

39 

43 

40 

43 

38 

34 

34 

30 

35 

40 

34 

27 

31 

28 

32 

38 

30 

35 

23 

34 

26 

31 

36.0 

DURANGO 

MAX 

80 

81 

83 

84 

88 

87 

89 

85 

87 

91 

87 

75 

75 

81 

85 

86 

89 

83 

74 

79 

79 

85 

87 

86 

81 

74 

79 

75 

82 

79 

82.7 

Mm 

54 

54 

55 

52 

52 

53 

54 

53 

52 

52 

54 

53 

55 

47 

45 

47 

46 

46 

52 

50 

33 

40 

40 

39 

40 

42 

51 

33 

51 

42 

43 

47.7 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

76 

88 

75 

84 

81 

85 

88 

87 

85 

88 

89 

85 

79 

83 

85 

69 

86 

66 

68 

67 

76 

81 

86 

82 

81 

67 

78 

66 

77 

80 

79.7 

Mm 

57 

48 

57 

51 

49 

47 

48 

49 

49 

45 

51 

50 

53 

46 

43 

45 

42 

42 

50 

40 

32 

33 

36 

40 

47 

36 

39 

30 

37 

30 

38 

43.9 

FORT  LEWIS 

MAX 

71 

71 

75 

89 

78 

79 

88 

79 

80 

83 

78 

73 

71 

75 

79 

81 

75 

78 

68 

74 

79 

80 

79 

76 

69 

71 

72 

75 

73 

76.6 

Mm 

52 

53 

51 

50 

51 

50 

52 

52 

52 

53 

53 

50 

51 

46 

46 

49 

45 

48 

50 

45 

29 

39 

38 

43 

41 

43 

45 

36 

48 

43 

45 

46.7 

FRASER 

MAX 

70 

72 

65 

71 

71 

73 

73 

76 

77 

77 

76 

73 

71 

74 

75 

68 

77 

67 

56 

55 

62 

72 

71 

66 

71 

55 

67 

59 

68 

75 

69.6 

Mm 

42 

39 

45 

40 

34 

36 

33 

32 

34 

32 

34 

35 

38 

32 

27 

27 

32 

27 

32 

27 

22 

23 

19 

24 

32 

22 

24 

15 

24 

16 

22 

29.7 

FRUlTA  2  N 

MAX 

79 

88 

85 

89 

91 

93 

95 

97 

98 

101 

94 

89 

83 

91 

92 

82 

89 

92 

88 

78 

81 

84 

89 

94 

90 

89 

77 

88 

83 

85 

85 

88.4 

Mm 

61 

57 

62 

58 

58 

59 

64 

62 

62 

64 

63 

59 

56 

56 

54 

56 

56 

53 

65 

45 

41 

42 

45 

47 

55 

47 

52 

38 

51 

40 

55 

34.3 

GATEWAY  1  SW 

MAX 

76 

88 

83 

86 

85 

97 

99 

93 

88 

77 

81 

86 

95 

93 

88 

87 

79 

87 

90 

Mm 

64 

61 

62 

62 

65 

60 

58 

58 

57 

44 

46 

50 

59 

62 

47 

61 

47 

58 

GLENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

78 

91 

81 

85 

86 

90 

90 

92 

92 

95 

90 

85 

93 

88 

88 

91 

91 

71 

72 

79 

85 

88 

86 

86 

70 

81 

71 

81 

85 

84.2 

Mm 

56 

49 

58 

51 

50 

49 

51 

52 

51 

SO 

51 

51 

51 

47 

49 

46 

40 

45 

53 

43 

32 

35 

36 

44 

49 

43 

45 

33 

41 

34 

42 

46.1 

GRAND  JUNCTION  WB 

»P 

MAX 

79 

90 

82 

89 

90 

94 

94 

97 

99 

101 

92 

87 

84 

91 

92 

76 

94 

91 

77 

80 

83 

90 

94 

91 

90 

76 

89 

77 

85 

89 

88.1 

Mm 

62 

61 

63 

62 

63 

63 

65 

66 

69 

71 

73 

61 

60 

61 

60 

63 

57 

61 

65 

52 

48 

50 

53 

60 

64 

60 

54 

48 

51 

50 

65 

60.1 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

78 

87 

83 

87 

89 

91 

93 

95 

97 

98 

92 

91 

83 

87 

9  1 

80 

88 

92 

86 

83 

76 

81 

89 

92 

90 

88 

74 

85 

83 

82 

86 

87,0 

Mm 

61 

63 

62 

64 

62 

64 

65 

67 

68 

70 

71 

64 

59 

61 

62 

59 

56 

59 

63 

50 

44 

50 

54 

61 

60 

61 

54 

50 

54 

51 

59 

59,6 

GRAND  LAKE   1  WNW 

MAX 

78 

77 

67 

75 

68 

71 

77 

72 

78 

80 

78 

75 

74 

75 

75 

70 

7  1 

76 

61 

57 

53 

67 

72 

76 

73 

74 

63 

66 

67 

68 

74 

71,9 

Mm 

45 

40 

45 

45 

39 

39 

36 

37 

37 

37 

40 

40 

45 

37 

32 

34 

33 

33 

35 

35 

26 

26 

27 

28 

34 

27 

38 

22 

35 

22 

29 

34,8 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

70 

75 

69 

75 

69 

69 

77 

74 

76 

80 

79 

77 

72 

74 

74 

7 1 

76 

76 

57 

56 

64 

70 

74 

71 

70 

70 

66 

66 

66 

71 

71,3 

MIN 

51 

45 

47 

48 

46 

46 

44 

43 

44 

42 

46 

46 

48 

41 

37 

39 

40 

38 

41 

40 

29 

30 

30 

33 

40 

32 

40 

27 

35 

27 

33 

39,6 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

73 

80 

71 

80 

75 

74 

82 

86 

82 

83 

98 

84 

77 

78 

79 

78 

78 

82 

82 

62 

63 

69 

77 

78 

78 

77 

85 

72 

72 

70 

76 

77.5 

Mm 

52 

43 

52 

49 

46 

45 

45 

42 

47 

44 

47 

51 

50 

48 

42 

43 

36 

41 

51 

39 

35 

35 

35 

40 

49 

39 

41 

28 

36 

30 

37 

42.6 

GUNNISON 

MAX 

73 

78 

76 

78 

79 

81 

83 

81 

84 

80 

82 

75 

73 

76 

78 

75 

90 

76 

64 

66 

71 

77 

80 

75 

75 

64 

73 

70 

74 

75 

75.8 

Mm 

49 

48 

50 

44 

42 

41 

43 

46 

47 

41 

44 

45 

49 

39 

36 

36 

36 

37 

44 

43 

25 

28 

29 

30 

34 

30 

39 

25 

46 

32 

34 

39.1 

HAYDEN 

MAX 

80 

85 

79 

84 

83 

86 

85 

88 

93 

89 

89 

83 

80 

84 

86 

8  1 

85 

67 

64 

67 

72 

80 

83 

82 

82 

81 

80 

71 

77 

78 

80.6 

Mm 

56 

51 

56 

49 

56 

54 

51 

50 

49 

46 

39 

46 

48 

46 

42 

44 

43 

47 

49 

32 

31 

34 

37 

44 

42 

40 

39 

40 

31 

31 

43 

44.1 

mot  Sulphur  sprs  2 

SW 

MAX 

76 

81 

73 

82 

77 

77 

84 

82 

82 

83 

85 

81 

77 

79 

82 

69 

83 

69 

60 

59 

66 

76 

80 

76 

77 

79 

72 

63 

71 

76 

76,0 

Mm 

51 

45 

49 

47 

44 

46 

46 

44 

43 

41 

43 

45 

48 

43 

37 

37 

34 

40 

46 

39 

29 

31 

31 

37 

40 

33 

35 

26 

35 

27 

36 

39,6 

IGNACIO   1  N 

MAX 

79 

79 

83 

85 

85 

88 

87 

86 

89 

90 

87 

75 

76 

79 

8  1 

83 

85 

85 

80 

76 

75 

80 

83 

85 

86 

83 

72 

79 

75 

82 

82 

81.9 

Mm 

56 

56 

54 

53 

52 

54 

52 

52 

53 

54 

51 

55 

57 

51 

47 

49 

46 

47 

54 

50 

34 

38 

41 

39 

40 

43 

51 

35 

44 

40 

44 

48.1 

KREMML ING 

MAX 

75 

83 

75 

85 

76 

75 

83 

85 

82 

87 

87 

80 

80 

81 

82 

7  1 

80 

86 

84 

64 

63 

80 

80 

84 

81 

78 

68 

74 

72 

73 

78 

78.5 

Mm 

52 

45 

54 

48 

45 

44 

49 

43 

45 

42 

42 

45 

50 

44 

35 

37 

33 

35 

44 

39 

31 

29 

32 

35 

40 

30 

41 

24 

34 

24 

31 

39.4 

LAKE  CITY 

MAX 

67 

75 

75 

70 

74 

76 

77 

76 

78 

77 

77 

72 

70 

70 

76 

74 

75 

78 

72 

63 

65 

66 

74 

78 

75 

69 

63 

70 

67 

71 

71 

72.4 

Mm 

44 

45 

48 

41 

43 

44 

43 

44 

46 

42 

43 

45 

46 

40 

41 

43 

39 

42 

48 

37 

25 

32 

36 

42 

43 

42 

39 

32 

42 

34 

33 

40.8 

LITTLE  HILLS 

MAX 

81 

78 

78 

88 

83 

84 

85 

89 

91 

92 

88 

82 

84 

85 

87 

75 

83 

89 

83 

68 

72 

78 

78 

87 

78 

74 

6  6 

76 

78 

79 

81 

81.4 

Mm 

55 

51 

57 

44 

53 

50 

48 

49 

49 

48 

46 

47 

48 

47 

40 

48 

38 

40 

50 

31 

27 

32 

36 

35 

43 

48 

39 

24 

33 

23 

41 

42.5 

MARVINE 

MAX 

61 

61 

70 

76 

80 

78 

79 

6  1 

72 

65 

72 

74 

Mm 

30 

27 

30 

33 

38 

37 

37 

37 

27 

37 

27 

37 

MAYBELL 

MAX 

83 

86 

80 

89 

86 

84 

85 

91 

88 

91 

87 

85 

83 

85 

85 

74 

81 

86 

81 

68 

73 

76 

83 

85 

85 

82 

67 

79 

70 

78 

71 

81.7 

Mm 

57 

52 

59 

48 

56 

57 

48 

50 

50 

47 

46 

53 

50 

48 

43 

52 

42 

44 

56 

30 

30 

36 

37 

44 

41 

41 

44 

30 

39 

30 

4". 

45.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


kansas  Drainage 
BASIN 

akron  faa  airport 
Bonny  Dam 
burlington 
Cheyenne  wells 
flagler  2  nh 

MOLYOKE 
STRATTON  3  NE 
HRAV 


MAX 

Km 


MAX 

MM 


91  92 
66  62 


100   101  100 
65  65 


100  100 
62  64 


101 
65 


100  100 
73  72 


8*  91 
62  62 


9*  87 
6*  65 


95  95 
64  65 


90  92 
60  62 


102      97  94 


102  100 
62  63 


93 
62 


13 


87  93 
60  6l 


88  90 
63  65 


59     63  61 


96  77 
62  50 


102  105 
60  56 


99  92 
5*  47 


104 
58 


103 
62 


98  88  88 
60     48  52 


78  91 
57  60 


92  95 
56  5* 


89  93 
46  52 


89  81 
55  55 


98  97 
58  60 


95  86 
60  53 


97  88 

52  50 


53  51 

87  82 

59  60 

97  85 

56  56 


83 
63 


92     70  73 


BO 
45 

82 


96  77  74 
59     53  43 


Station 

Day  of  Month 

• 

01 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

< 

MEEKER 

MAX 

80 

84 

77 

87 

84 

84 

85 

87 

90 

93 

88 

85 

80 

83 

85 

47 

80 

84 

70 

68 

69 

74 

83 

36 

84 

82 

70 

77 

77 

78 

78 

81 

3 

m:n 

57 

52 

57 

49 

52 

53 

53 

51 

37 

51 

44 

50 

50 

49 

4  6 

42 

42 

45 

42 

33 

46 

* 

40 

30 

45 

43 

2 

MERED I Th 

MAX 

72 

83 

73 

63 

73 

HC 

83 

84 

85 

83 

80 

78 

75 

80 

80 

65 

78 

82 

87 

82 

70 

75 

so 

75 

75 

61 

72 

65 

70 

78 

7  5 

B 

MIN 

52 

42 

50 

45 

43 

40 

43 

44 

45 

42 

48 

63 

48 

46 

4 

35 

33 

52 

42 

37 

25 

28 

40 

38 

34 

28 

3  i 

38, 

7 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

MAX 

79 

82 

87 

86 

84 

90 

88 

88 

90 

92 

77 

75 

83 

87 

84 

88 

89 

82 

75 

74 

SO 

87 

88 

87 

83 

74 

78 

78 

83 

82 

83, 

0 

MIN 

54 

55 

38 

58 

57 

59 

60 

60 

60 

63 

60 

55 

53 

36 

55 

58 

56 

58 

56 

51 

45 

52 

5 1 

57 

55 

49 

49 

* 

55 

3 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

81 

84 

79 

86 

85 

88 

90 

90 

91 

93 

g  t 

84 

78 

B  3 

86 

'2 

32 

88 

81 

71 

72 

•7 

89 

86 

84 

70 

80 

76 

S3 

82 

1 

MIN 

57 

55 

56 

56 

53 

5* 

54 

55 

61 

59 

62 

!  p 

54 

52 

52 

50 

47 

49 

58 

53 

40 

4 1 

43 

' 

48 

40 

52 

54 

5  ? 

2 

NCRTHDAlE 

MAX 

77 

77 

01 

81 

86 

83 

R  R 

88 

88 

90 

88 

81 

77 

81 

85 

85 

85 

3< 

36 

78 

72 

77 

87 

<3 

85 

84 

78 

79 

78 

79 

81 

11 

4 

MIN 

54 

S3 

57 

54 

53 

54 

53 

57 

54 

33 

53 

55 

53 

48 

47 

50 

48 

44 

54 

52 

36 

35 

3  7 

4| 

49 

50 

46 

' 

4H 

B 

NORWOOD 

MAX 

69 

77 

74 

76 

75 

75 

8 1 

86 

86 

86 

83 

7R 

75 

80 

83 

71 

81 

14 

76 

67 

69 

76 

81 

B3 

80 

'- 

68 

75 

71 

78 

76 

77 

4 

MIN 

52 

49 

52 

51 

52 

51 

50 

51 

54 

55 

55 

5C 

51 

48 

48 

4  8 

46 

45 

48 

3  1 

40 

*' 

48 

46 

4  1 

1 

OURAY 

MAX 

63 

75 

67 

71 

71 

77 

77 

78 

82 

81 

75 

71 

70 

74 

76 

75 

74 

79 

74 

63 

64 

67 

75 

77 

75 

' 

65 

73 

69 

74 

74 

72 

« 

MIN 

52 

51 

52 

51 

52 

52 

53 

54 

56 

56 

53 

52 

49 

48 

A  9 

52 

48 

50 

55 

42 

)7 

40 

42 

48 

49 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

75 

79 

79 

83 

85 

78 

84 

85 

84 

88 

75 

82 

73 

80 

82 

82 

82 

84 

79 

73 

73 

77 

80 

3  > 

82 

80 

74 

76 

74 

T* 

78 

79. 

5 

MIN 

52 

53 

so 

49 

50 

47 

45 

48 

47 

49 

45 

48 

55 

48 

42 

44 

42 

43 

49 

2  g 

33 

39 

38 

43 

29 

48 

4  3 

6 

PALISADE   1  S 

MAX 

82 

88 

84 

90 

91 

94 

95 

97 

98 

99 

97 

e  ? 

84 

91 

92 

82 

90 

95 

87 

87 

79 

82 

91 

55 

82 

77 

78 

77 

85 

87, 

2 

MIN 

63 

62 

63 

64 

64 

66 

66 

67 

69 

70 

73 

66 

60 

62 

56 

59 

5  3 

56 

53 

53 

54 

6  1 

62 

, 

55 

49 

50 

" 

5  0 

5 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

70 

71 

73 

71 

70 

68 

67 

66 

67 

69 

71 

73 

75 

76 

It 

78 

70 

71 

74 

74 

ft 

65 

66 

64 

70 

71 

76 

74 

73 

'1 

5 

MIN 

37 

39 

36 

38 

40 

39 

38 

40 

36 

36 

34 

38 

39 

40 

4  1 

41 

42 

42 

45 

40 

38 

22 

26 

21 

28 

2  v 

3 1 

3 1 

32 

30 

51 

35, 

PAONIA 

MAX 

80 

89 

82 

87 

88 

89 

91 

89 

83 

77 

84 

86 

78 

85 

88 

81 

84 

89 

84 

72 

73 

78 

84 

B  ' 

83 

83 

71 

80 

77 

62 

83 

82 

B 

MIN 

58 

56 

55 

5  < 

54 

54 

56 

56 

58 

58 

61 

37 

54 

53 

51 

5  1 

47 

5  1 

53 

49 

39 

43 

46 

[ 

57 

51 

>,  - 

39 

43 

43 

PARADOX 

MAX 

78 

90 

82 

86 

90 

88 

90 

90 

95 

95 

88 

85 

85 

89 

93 

82 

90 

9i 

85 

85 

82 

86 

90 

93 

89 

85 

79 

83 

78 

87 

.4 

87, 

0 

MIN 

60 

57 

60 

56 

55 

56 

57 

57 

55 

59 

64 

59 

56 

53 

52 

55 

49 

48 

56 

54 

37 

40 

42 

44 

50 

50 

48 

37 

43 

5 1 

*  ' 

PITKIN 

MAX 

70 

71 

73 

74 

72 

7* 

77 

76 

76 

75 

75 

71 

68 

68 

72 

70 

69 

72 

69 

58 

60 

65 

69 

73 

67 

' ' 

59 

64 

61 

70 

69 

89, 

6 

MIN 

42 

44 

45 

38 

37 

36 

39 

39 

40 

37 

42 

4  1 

44 

35 

32 

35 

31 

35 

38 

34 

22 

24 

27 

2  B 

30 

2  g 

36 

22 

36 

25 

30 

POwDERHORN 

MAX 

70 

78 

BO 

78 

72 

72 

79 

67 

75 

77 

29 

28 

2  B 

28 

30 

40 

24 

30 

3  3 

RANGELY 

MAX 

85 

88 

n 

94 

90 

90 

94 

95 

97 

98 

94 

90 

89 

91 

94 

82 

87 

93 

83 

74 

76 

80 

88 

91 

90 

83 

72 

84 

78 

74 

Be 

1 

58 

55 

62 

31 

62 

57 

57 

55 

60 

55 

61 

62 

55 

51 

4  J 

58 

48 

47 

58 

39 

39 

43 

42 

45 

46 

49 

44 

38 

32 

REDSTONE 

MAX 

82 

81 

82 

83 

80 

B2 

84 

85 

80 

81 

82 

80 

79 

79 

B  1 

69 

80 

83 

69 

69 

69 

76 

75 

76 

79 

77 

75 

72 

73 

74 

76 

77, 

8 

46 

44 

41 

42 

43 

44 

44 

45 

44 

46 

4' 

66 

41 

42 

42 

37 

35 

60 

39 

28 

3  1 

32 

3  g 

3  B 

42 

41 

32 

29 

3 1 

39, 

RtCO 

MAX 

63 

66 

73 

73 

74 

79 

71 

74 

83 

'9 

76 

66 

72 

75 

78 

73 

78 

78 

68 

64 

68 

73 

79 

77 

75 

70 

64 

67 

68 

70 

72, 

4 

46 

45 

4  7 

43 

43 

43 

41 

42 

42 

42 

42 

4  7 

44 

38 

37 

38 

37 

35 

41 

42 

2  5 

29 

24 

34 

34 

35 

39 

28 

35 

38, 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

75 

88 

■35 

86 

86 

89 

90 

90 

90 

91 

89 

85 

83 

85 

86 

81 

84 

89 

88 

73 

73 

80 

85 

87 

85 

85 

73 

82 

79 

83 

83 

B4 

1 

61 

55 

60 

ss 

56 

56 

55 

57 

54 

54 

54 

55 

56 

51 

47 

50 

45 

4  B 

58 

44 

36 

39 

4  1 

47 

58 

4  H 

50 

36 

37 

« 

SILVERTON 

MAX 

62 

67 

70 

72 

71 

74 

71 

73 

77 

73 

72 

71 

72 

70 

73 

68 

73 

74 

70 

62 

71 

72 

72 

78 

73 

66 

61 

65 

65 

65 

68 

70. 

1 

45 

46 

48 

4  1 

43 

41 

39 

40 

40 

39 

40 

-  1 

40 

37 

35 

37 

35 

33 

38 

41 

25 

29 

30 

30 

30 

32 

42 

25 

43 

33 

52 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

78 

82 

75 

82 

81 

BO 

87 

88 

05 

88 

85 

84 

80 

84 

B4 

73 

80 

36 

64 

62 

65 

70 

78 

83 

81 

75 

76 

70 

74 

79 

It, 

a 

52 

50 

47 

45 

52 

«;  ; 

43 

43 

43 

41 

37 

40 

48 

40 

35 

40 

34 

37 

40 

3 1 

27 

29 

30 

37 

32 

3  7 

33 

35 

25 

36 

38. 

Taylor  park 

MAX 

63 

64 

64 

72 

69 

74 

68 

67 

72 

73 

73 

62 

67 

65 

84 

70 

78 

72 

62 

57 

59 

62 

63 

71 

67 

65 

36 

65 

62 

64 

67 

6'. 

0 

45 

46 

47 

44 

43 

44 

47 

45 

41 

41 

48 

47 

45 

39 

37 

36 

39 

38 

42 

40 

JO 

32 

33 

34 

39 

34 

38 

28 

47 

31 

^4 

9 

TELLURIDE 

MAX 

60 

71 

70 

75 

72 

78 

79 

78 

no 

80 

77 

68 

70 

74 

79 

68 

75 

76 

73 

62 

45 

70 

74 

76 

74 

7* 

62 

71 

68 

74 

76 

72. 

5 

50 

44 

50 

42 

43 

41 

44 

45 

43 

44 

48 

46 

39 

37 

40 

37 

36 

52 

43 

27 

30 

31 

32 

32 

36 

44 

29 

45 

37 

42 

URAVAN 

MAX 

93 

92 

91 

89 

90 

93 

96 

97 

98 

98 

97 

96 

88 

91 

94 

85 

92 

93 

90 

89 

96 

94 

SO 

85 

85 

86 

87 

91. 

3 

58 

57 

57 

56 

54 

54 

56 

57 

5B 

58 

58 

58 

56 

54 

54 

55 

55 

51 

61 

51 

43 

44 

44 

41 

42 

43 

46 

VALLECITO  dam 

MAX 

72 

68 

76 

80 

79 

82 

83 

81 

81 

85 

81 

70 

70 

74 

76 

77 

78 

BC 

76 

72 

71 

73 

75 

P9 

81 

75 

70 

72 

73 

75 

75 

76. 

1 

MIN 

50 

51 

50 

48 

47 

49 

47 

48 

48 

48 

48 

51 

50 

46 

42 

45 

42 

44 

48 

42 

32 

37 

37 

69 

40 

41 

45 

33 

44 

39 

45 

45  . 

4 

YAMPA 

MAX 

71 

78 

69 

78 

76 

72 

79 

81 

81 

82 

79 

75 

75 

78 

78 

65 

77 

70 

60 

60 

66 

75 

78 

76 

76 

76 

71 

63 

74 

73 

73. 

MIN 

51 

46 

50 

47 

51 

49 

47 

52 

45 

49 

41 

45 

47 

49 

42 

40 

39 

44 

49 

30 

21 

30 

39 

42 

46 

42 

37 

33 

33 

28 

41 

42, 

3 

YELLOW  JACKET  1NW 

MAX 

77 

77 

79 

84 

83 

87 

85 

flS 

90 

87 

74 

73 

79 

84 

85 

80 

71 

73 

77 

83 

86 

84 

81 

74 

77 

75 

80 

82 

80. 

5 

MIN 

53 

55 

55 

56 

56 

55 

58 

58 

58 

57 

55 

53 

51 

51 

50 

54 

51 

36 

42 

44 

51 

54 

51 

48 

44 

49 

50 

50 

51. 

6 

'4 

88 

69 

82 

92 

72 

47 

41 

49 

44 

58 

45 

80 

79 

89 

75 

77 

98 

49 

41 

43 

44 

46 

57 

74 

86 

81 

63 

95 

88 

45 

57 

45 

49 

63 

45 

79 

86 

79 

77 

96 

88 

47 

47 

42 

46 

55 

54 

75 

88 

89 

79 

95 

87 

47 

38 

51 

39 

51 

54 

76 

90 

82 

81 

100 

82 

55 

43 

40 

42 

48 

54 

81  101 
43  48 


42     56  54 


40     48  42 


63  80  95 
45     50  67 


85  62  100 
47     56  62 


85  82 
46  35 


80  86  98 
54     39  59 


85  83 

52  41 


43     31  42 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 
PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  0* 

Day  ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALLENSPARK 

MAX 

75 

69 

70 

72 

70 

69 

78 

80 

82 

69 

72 

75 

72 

78 

76 

77 

67 

60 

56 

68 

70 

67 

76 

74 

6  1 

75 

65 

69 

75 

71 

3 

M1N 

53 

50 

45 

45 

53 

42 

43 

SO 

44 

37 

39 

45 

44 

47 

41 

43 

44 

37 

35 

34 

32 

36 

39 

45 

40 

39 

32 

34 

30 

41 

3 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

T5 

71 

73 

74 

71 

75 

71 

74 

78 

79 

71 

69 

73 

70 

75 

74 

72 

78 

75 

59 

6l 

67 

73 

75 

69 

70 

62 

69 

67 

66 

71 

71 

3 

Mm 

48 

44 

44 

41 

40 

40 

40 

45 

42 

40 

43 

44 

42 

39 

35 

37 

34 

35 

40 

38 

29 

28 

28 

35 

37 

30 

41 

19 

44 

26 

28 

37 

3 

BAIlEY 

MAX 

82 

82 

76 

79 

83 

79 

74 

80 

84 

86 

76 

80 

76 

73 

82 

82 

76 

83 

80 

69 

67 

73 

80 

84 

78 

80 

70 

80 

75 

77 

80 

78 

3 

Mm 

;2 

46 

47 

45 

44 

46 

43 

46 

46 

47 

40 

44 

46 

43 

39 

41 

38 

39 

43 

39 

26 

29 

31 

33 

36 

32 

46 

29 

34 

29 

39 

39 

9 

BOULDER 

MAX 

89 

85 

87 

84 

90 

87 

64 

90 

93 

95 

83 

79 

86 

86 

89 

83 

85 

91 

88 

75 

74 

78 

88 

82 

86 

91 

81 

86 

80 

81 

89 

85 

3 

MIN 

64 

72 

68 

64 

58 

65 

62 

56 

64 

74 

54 

55 

64 

52 

64 

57 

56 

62 

58 

50 

48 

47 

49 

57 

46 

66 

54 

45 

57 

46 

50 

57 

5 

BRIGGSDALE  2  N« 

MAX 

94 

99 

91 

9  1 

93 

91 

84 

95 

96 

101 

90 

64 

91 

94 

94 

92 

90 

90 

79 

88 

87 

88 

94 

8  7 

86 

62 

87 

Q2 

89 

3 

MIN 

S9 

61 

60 

55 

62 

63 

53 

58 

55 

54 

45 

52 

59 

49 

49 

55 

55 

49 

59 

51 

44 

48 

45 

48 

37 

41 

46 

33 

S3 

35 

S3 

51 

2 

BVERS 

MAX 

94 

68 

91 

88 

91 

89 

79 

88 

90 

95 

86 

87 

8  1 

87 

92 

89 

84 

90 

90 

83 

75 

76 

90 

89 

86 

93 

82 

89 

83 

85 

94 

87 

2 

Mm 

58 

61 

58 

56 

58 

58 

55 

57 

58 

62 

48 

53 

59 

59 

51 

54 

51 

51 

58 

47 

37 

40 

41 

42 

42 

58 

49 

40 

46 

42 

55 

SI 

8 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

74 

68 

71 

70 

74 

72 

75 

78 

79 

76 

70 

75 

72 

7  1 

75 

74 

69 

75 

7  1 

59 

56 

68 

73 

74 

71 

74 

62 

7  1 

63 

69 

75 

71 

1 

MIN 

5  1 

53 

51 

47 

41 

54 

46 

46 

49 

45 

39 

45 

54 

46 

49 

46 

41 

43 

47 

37 

36 

35 

35 

45 

31 

44 

41 

34 

38 

33 

40 

43 

3 

CASTLE  ROCK 

MAX 

87 

86 

84 

84 

87 

87 

81 

64 

90 

92 

69 

83 

87 

85 

88 

88 

81 

90 

87 

79 

7  1 

74 

8  7 

87 

84 

88 

78 

84 

81 

82 

88 

84 

6 

MIN 

57 

54 

55 

54 

54 

51 

50 

55 

52 

52 

46 

52 

52 

51 

45 

48 

43 

48 

55 

46 

36 

35 

39 

48 

44 

50 

50 

43 

43 

43 

SO 

48 

4 

CHEESMAN 

MAX 

85 

81 

84 

85 

84 

82 

80 

62 

86 

88 

8 1 

63 

78 

79 

85 

83 

8 1 

86 

83 

72 

72 

77 

85 

84 

65 

84 

80 

78 

61 

8  1 

6 

Mm 

52 

50 

50 

48 

48 

47 

47 

46 

46 

47 

46 

49 

48 

45 

42 

42 

40 

43 

49 

47 

32 

35 

37 

42 

45 

44 

49 

34 

40 

40 

44 

3 

Cherry  creek  dam 

MAX 

92 

91 

89 

90 

91 

91 

85 

90 

92 

97 

9  1 

90 

90 

90 

93 

95 

87 

95 

9 1 

75 

75 

80 

88 

95 

86 

89 

85 

87 

65 

84 

91 

88 

7 

Mm 

60 

60 

58 

57 

57 

57 

53 

53 

55 

60 

49 

57 

55 

55 

57 

54 

46 

54 

55 

45 

41 

39 

43 

56 

44 

56 

45 

45 

45 

46 

55 

52 

0 

DENVER  uB  AIRPORT 

MAX 

92 

68 

89 

88 

91 

90 

83 

92 

93 

95 

8 1 

66 

85 

84 

90 

87 

85 

90 

90 

76 

75 

75 

87 

85 

83 

91 

74 

87 

80 

86 

93 

86 

2 

Mm 

63 

62 

63 

60 

60 

59 

53 

55 

62 

62 

52 

61 

63 

55 

56 

57 

52 

56 

56 

49 

49 

42 

41 

52 

47 

60 

48 

49 

49 

44 

57 

54 

6 

DENVER  W6  CITY 

MAX 

88 

88 

87 

87 

91 

87 

80 

9  1 

92 

96 

80 

62 

82 

84 

91 

84 

83 

9  1 

88 

72 

71 

75 

87 

85 

82 

86 

73 

86 

75 

8  1 

90 

84 

4 

Mm 

67 

67 

67 

64 

64 

64 

60 

60 

66 

67 

58 

60 

65 

62 

62 

63 

57 

61 

63 

53 

52 

48 

50 

54 

48 

61 

47 

48 

51 

48 

57 

58 

5 

ELBERT 

MAX 

69 

77 

84 

82 

62 

81 

75 

77 

89 

69 

82 

77 

79 

84 

62 

76 

84 

86 

65 

68 

70 

83 

86 

60 

85 

73 

82 

78 

75 

86 

80 

1 

Mm 

52 

54 

51 

53 

54 

50 

49 

55 

SI 

52 

44 

52 

52 

51 

43 

45 

42 

46 

52 

45 

33 

29 

34 

39 

44 

46 

47 

38 

41 

37 

51 

46 

2 

ESTES  PARK 

MAX 

77 

78 

73 

77 

77 

75 

74 

80 

84 

84 

62 

77 

79 

75 

80 

79 

77 

79 

78 

65 

62 

70 

77 

79 

77 

78 

70 

73 

71 

72 

77 

76 

0 

Mm 

58 

64 

52 

49 

48 

46 

44 

45 

48 

49 

41 

52 

59 

44 

46 

43 

39 

40 

43 

41 

44 

37 

33 

47 

34 

40 

42 

41 

41 

33 

37 

44 

5 

Evergreen 

MAX 

82 

78 

78 

79 

82 

79 

75 

82 

85 

88 

77 

78 

79 

78 

82 

80 

76 

62 

80 

67 

68 

67 

8  1 

80 

79 

82 

73 

60 

79 

77 

82 

78 

5 

Mm 

49 

48 

51 

48 

48 

48 

45 

47 

48 

47 

48 

47 

49 

45 

43 

41 

39 

41 

47 

43 

31 

34 

35 

40 

39 

38 

49 

30 

40 

31 

38 

42 

8 

FAIRPLAY  NO.  2 

MAX 

68 

67 

66 

69 

66 

74 

79 

77 

80 

68 

65 

66 

68 

69 

67 

69 

79 

67 

53 

53 

56 

67 

69 

65 

64 

65 

58 

65 

63 

67 

67 

3 

Mm 

46 

47 

41 

40 

39 

44 

41 

47 

37 

39 

42 

42 

43 

42 

33 

36 

33 

35 

38 

32 

31 

34 

29 

34 

36 

34 

35 

20 

32 

26 

29 

36 

7 

PORT  COLLINS 

MAX 

88 

89 

87 

86 

89 

82 

82 

86 

91 

94 

75 

80 

83 

84 

87 

79 

85 

68 

79 

73 

69 

76 

8  1 

71 

81 

85 

74 

8  1 

75 

78 

88 

82, 

1 

Mm 

60 

60 

63 

60 

60 

61 

55 

56 

55 

55 

50 

57 

61 

53 

53 

56 

53 

52 

55 

48 

54 

42 

39 

45 

42 

44 

45 

39 

48 

39 

50 

51. 

9 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

90 

93 

93 

90 

92 

90 

85 

94 

94 

98 

81 

86 

86 

89 

82 

84 

86 

95 

87 

78 

76 

79 

86 

77 

86 

92 

77 

68 

80 

66 

95 

87 

0 

Mm 

60 

58 

60 

58 

59 

56 

53 

54 

56 

56 

45 

55 

56 

49 

50 

50 

51 

50 

51 

49 

44 

41 

37 

46 

41 

50 

49 

38 

52 

37 

46 

50 

2 

PORT  MORGAN 

MAX 

98 

95 

90 

93 

69 

92 

90 

84 

90 

94 

98 

76 

88 

8 1 

90 

92 

87 

85 

91 

89 

74 

73 

77 

90 

71 

90 

93 

70 

87 

78 

85 

86 

S 

Mm 

64 

64 

63 

64 

64 

60 

64 

61 

61 

58 

56 

51 

60 

53 

54 

51 

57 

54 

59 

57 

41 

50 

41 

49 

45 

49 

51 

40 

55 

41 

52 

54 

5 

GEORGETOWN 

MAX 

73 

72 

72 

75 

76 

75 

73 

77 

80 

8  1 

70 

73 

75 

75 

77 

73 

77 

84 

72 

60 

57 

68 

74 

76 

72 

74 

67 

73 

67 

71 

75 

73 

0 

Mm 

54 

54 

50 

47 

51 

52 

44 

51 

52 

53 

45 

46 

53 

51 

50 

50 

43 

45 

48 

39 

38 

40 

39 

51 

45 

48 

39 

38 

43 

36 

37 

46 

2 

GRANT 

MAX 

75 

70 

73 

72 

75 

75 

69 

76 

79 

78 

70 

73 

74 

74 

74 

76 

7  1 

79 

73 

60 

61 

67 

75 

78 

70 

74 

58 

73 

64 

73 

75 

72, 

1 

Mm 

46 

46 

45 

42 

44 

46 

41 

44 

44 

42 

39 

45 

45 

42 

40 

38 

34 

39 

42 

38 

31 

30 

29 

36 

38 

31 

38 

25 

42 

27 

35 

38 

8 

GREELEY 

MAX 

95 

92 

91 

91 

89 

92 

89 

84 

93 

95 

97 

80 

85 

87 

88 

93 

84 

86 

92 

80 

76 

75 

79 

87 

71 

86 

93 

70 

86 

78 

83 

86, 

1 

Mm 

62 

64 

64 

65 

60 

61 

57 

57 

56 

56 

54 

59 

61 

55 

55 

57 

56 

53 

54 

52 

40 

49 

44 

44 

41 

45 

51 

39 

48 

40 

42 

53 

0 

GROVER  10  w 

MAX 

91 

93 

92 

88 

93 

89 

83 

92 

96 

93 

80 

85 

85 

91 

91 

88 

87 

88 

85 

74 

70 

76 

85 

78 

85 

90 

84 

83 

80 

83 

90 

86, 

1 

Mm 

59 

65 

64 

56 

60 

64 

63 

60 

59 

64 

48 

49 

60 

53 

55 

51 

54 

52 

63 

49 

50 

44 

43 

49 

42 

57 

46 

39 

65 

41 

53 

54 

1 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

79 

71 

75 

75 

75 

76 

72 

79 

87 

86 

75 

79 

80 

76 

83 

79 

73 

8  1 

79 

67 

65 

73 

80 

83 

78 

80 

63 

78 

70 

74 

82 

76, 

i 

Mm 

52 

53 

49 

48 

46 

49 

45 

45 

48 

49 

49 

47 

51 

48 

45 

45 

41 

40 

46 

45 

36 

38 

36 

41 

40 

39 

45 

34 

34 

34 

40 

43 

9 

jones  pass  2  e 

MAX 

65 

62 

60 

64 

65 

66 

63 

68 

68 

70 

70 

67 

64 

65 

64 

70 

68 

48 

47 

56 

66 

61 

63 

50 

61 

62, 

8 

Mm 

40 

37 

38 

36 

35 

36 

33 

36 

38 

37 

31 

34 

38 

35 

29 

30 

42 

31 

30 

32 

30 

35 

36 

32 

23 

34. 

2 

JLLESBURG 

MAX 

101 

92 

92 

94 

96 

91 

90 

94 

92 

93 

80 

83 

80 

82 

87 

84 

83 

92 

95 

77 

72 

75 

90 

78 

80 

98 

89 

90 

81 

85 

91 

87, 

3 

Mm 

67 

48 

67 

67 

67 

68 

60 

65 

65 

64 

50 

47 

54 

54 

58 

60 

61 

57 

55 

53 

47 

55 

41 

48 

38 

46 

54 

41 

55 

38 

60 

55 

2 

KASSLER 

MAX 

90 

86 

85 

87 

87 

65 

81 

87 

9  1 

93 

85 

82 

66 

84 

90 

87 

82 

91 

89 

74 

76 

76 

87 

85 

83 

9  1 

77 

88 

84 

84 

88 

85, 

2 

Mm 

5B 

63 

64 

62 

57 

62 

58 

61 

65 

67 

51 

59 

62 

56 

60 

59 

52 

56 

63 

50 

48 

48 

49 

56 

45 

64 

53 

42 

47 

45 

55 

56, 

2 

KAUFPMAN  4  SSE 

MAX 

96 

94 

90 

67 

95 

89 

83 

90 

92 

91 

81 

83 

84 

92 

90 

87 

85 

88 

85 

74 

70 

75 

07 

81 

84 

95 

81 

85 

79 

85 

92 

86, 

1 

Mm 

58 

65 

64 

53 

57 

64 

52 

58 

59 

56 

48 

47 

55 

43 

50 

54 

5  1 

45 

52 

47 

45 

40 

32 

43 

32 

46 

41 

31 

51 

26 

44 

4c 

7 

LAKE  GEORGE  8  SM 

MAX 

74 

75 

75 

74 

75 

78 

72 

75 

81 

81 

76 

76 

73 

74 

78 

74 

73 

78 

75 

62 

63 

68 

75 

76 

70 

73 

67 

71 

71 

71 

72 

73. 

4 

Mm 

50 

54 

49 

47 

47 

46 

48 

47 

50 

47 

47 

47 

50 

46 

42 

45 

39 

42 

45 

40 

30 

33 

36 

35 

40 

37 

49 

30 

48 

41 

38 

43, 

4 

LAKEWOOO 

MAX 

85 

86 

85 

82 

84 

83 

80 

89 

90 

95 

84 

81 

83 

81 

88 

85 

84 

66 

88 

74 

72 

74 

85 

86 

84 

87 

78 

85 

81 

82 

82 

83, 

6 

Mm 

61 

65 

62 

56 

54 

61 

52 

53 

S9 

64 

50 

56 

59 

56 

61 

53 

50 

52 

55 

46 

49 

41 

43 

56 

43 

57 

44 

4  1 

48 

42 

52 

52. 

9 

LAST  CHANCE 

MAX 

Mm 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

94 

90 

91 

91 

88 

91 

88 

85 

91 

93 

96 

77 

84 

84 

87 

89 

80 

85 

91 

86 

77 

77 

77 

85 

70 

87 

93 

75 

86 

80 

81 

85, 

5 

Mm 

60 

59 

59 

59 

58 

56 

55 

54 

57 

57 

50 

56 

59 

53 

51 

54 

53 

52 

53 

48 

41 

43 

40 

48 

43 

46 

53 

36 

52 

42 

45 

51. 

4 

PARKER  9  E 

MAX 

91 

65 

87 

86 

90 

86 

79 

86 

90 

94 

83 

85 

83 

85 

87 

89 

82 

88 

89 

72 

73 

76 

8  7 

89 

86 

87 

76 

85 

80 

80 

87 

84, 

6 

Mm 

59 

58 

54 

55 

57 

57 

50 

57 

59 

57 

43 

56 

55 

56 

50 

55 

48 

54 

57 

46 

38 

32 

40 

55 

45 

55 

49 

42 

40 

43 

54 

50. 

8 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

73 

74 

69 

76 

75 

73 

73 

79 

80 

82 

69 

77 

74 

78 

76 

72 

73 

77 

69 

54 

53 

64 

72 

74 

73 

75 

69 

69 

63 

68 

72 

8 

Mm 

52 

52 

52 

48 

49 

54 

42 

46 

50 

56 

40 

47 

54 

46 

47 

47 

43 

42 

46 

3  1 

38 

38 

33 

48 

34 

51 

31 

40 

32 

28 

39 

43. 

7 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

102 

90 

93 

94 

95 

94 

94 

94 

98 

96 

84 

84 

80 

81 

91 

84 

8  3 

91 

96 

75 

72 

76 

90 

84 

80 

98 

90 

88 

82 

84 

90 

88, 

2 

Mm 

65 

68 

66 

64 

66 

69 

64 

65 

65 

63 

50 

47 

50 

53 

54 

59 

59 

57 

62 

54 

51 

56 

44 

48 

42 

49 

53 

43 

51 

44 

58 

56, 

2 

SPICER 

MAX 

65 

74 

62 

75 

74 

71 

76 

76 

78 

78 

75 

74 

70 

72 

74 

64 

70 

82 

75 

53 

54 

61 

69 

72 

69 

70 

52 

66 

61 

65 

70 

69, 

3 

Mm 

50 

42 

49 

43 

50 

49 

41 

49 

42 

45 

32 

42 

46 

41 

38 

4  1 

36 

31 

37 

27 

30 

20 

34 

37 

38 

36 

33 

29 

33 

26 

33 

38, 

1 

STERLING 

MAX 

103 

98 

86 

91 

88 

93 

91 

87 

90 

96 

95 

80 

85 

79 

90 

93 

86 

84 

89 

91 

74 

74 

76 

88 

69 

82 

94 

66 

87 

70 

84 

85, 

9 

Mm 

62 

64 

63 

60 

61 

61 

59 

63 

60 

57 

48 

48 

55 

49 

50 

55 

56 

51 

66 

55 

41 

51 

37 

48 

41 

47 

56 

35 

47 

36 

52 

52. 

7 

HALDEN 

MAX 

75 

80 

70 

60 

77 

74 

84 

82 

81 

83 

80 

80 

80 

78 

78 

69 

69 

80 

74 

55 

53 

67 

72 

7* 

74 

75 

53 

70 

62 

70 

74 

73. 

3 

Mm 

46 

42 

42 

46 

46 

37 

40 

39 

40 

35 

44 

43 

38 

33 

39 

34 

34 

38 

26 

31 

25 

32 

41 

34 

38 

32 

30 

33 

24 

33 

36, 

7 

waterdale 

MAX 

90 

90 

85 

90 

93 

85 

84 

91 

93 

94 

77 

82 

88 

87 

90 

78 

88 

91 

86 

76 

74 

80 

85 

75 

85 

92 

80 

85 

87 

81 

93 

85. 

6 

Mm 

58 

59 

60 

56 

57 

57 

51 

50 

54 

58 

45 

53 

59 

50 

52 

50 

48 

49 

48 

45 

40 

40 

40 

47 

39 

48 

42 

37 

47 

37 

45 

*9, 

1 

See  Reference  Notes  Following  Sladon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

> 

< 

WIGGINS    7  SW 
.        .  . 

MAX 

M1N 

96 
47 

91 
61 

86 
64 

83 
55 

92 
60 

83 
64 

90 
64 

89 
59 

90 
58 

91 
62 

91 
59 

91 
56 

92 
63 

90 
33 

92 
55 

92 
59 

90 
51 

93 
49 

18 
9  . 

74 
50 

74 
36 

60 
44 

90 
38 

61 

43 

89 
45 

93 
32 

84 

31 

69 

39 

60 
30 

68 

36 

96 
32 

88.0 

RIO  Grande  Drainage 
BASIN  05 

ALAHCSA   MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
58 

78 
52 

84 
51 

80 
49 

82 
51 

83 
47 

83 
48 

82 
48 

86 

47 

67 
47 

79 
50 

74 
52 

72 
54 

76 
50 

81 
43 

84 
46 

80 
44 

83 

47 

eo 

57 

73 

71 
29 

» 

81 
38 

85 
38 

77 
38 

80 

33 

73 
41 

76 
30 

76 
*fc 

78 

32 

79 
38 

79.3 

BlAnCA 

MAX 
MIN 

82 
54 

79 
49 

85 
49 

83 
49 

83 
47 

85 
45 

81 
46 

83 
46 

84 

46 

66 
45 

87 
47 

72 
48 

71 
51 

76 
50 

81 

39 

74 
44 

80 
41 

83 
47 

81 

52 

7« 

71 
29 

73 

79 
40 

84 

40 

00 

>  a 

79 
34 

73 
42 

73 
29 

76 
45 

78 

35 

78 
40 

79.3 

CENTER 

MAX 
MIN 

78 
55 

74 
54 

82 
51 

80 
49 

81 
50 

8i 
46 

83 
51 

83 
48 

83 
47 

82 
46 

78 
47 

75 
50 

73 
54 

79 
47 

82 
43 

63 
43 

82 
43 

81 
46 

B0 
54 

« 

73 
30 

J7 

81 
39 

82 
40 

10 

38 

76 

37 

75 
43 

75 
30 

76 
50 

79 
37 

78 
40 

76.9 

DEL  NORTE 

MAX 
MIN 

76 
52 

71 
54 

76 
51 

76 

so 

76 
51 

60 
48 

78 
50 

80 
46 

81 
47 

80 
49 

76 
SO 

71 
54 

Tl 
33 

76 
46 

79 
45 

61 
48 

74 
44 

82 
46 

77 
55 

M 

71 
32 

7J 

77 
39 

61 

42 

73 
63 

74 
38 

Tl 
46 

74 
3.. 

73 
46 

76 
40 

74 
41 

75.7 
46  0 

great  Sand  dunes  nm 

MAX 
MIN 

76 
50 

77 
50 

79 
50 

77 
51 

80 
50 

82 
48 

77 
46 

81 
50 

85 
50 

83 
50 

80 
53 

74 
53 

T*> 
S  l 

74 
48 

78 
45 

61 

51 

77 
43 

79 
51 

>( 
55 

U 

33 

U 

75 
41 

80 
44 

76 
46 

76 
43 

»» 
42 

73 

19 

73 
39 

77 
39 

77 
43 

76.9 
46.2 

MERUIT  7  ESE 

MAX 

Mm 

65 
45 

71 
45 

73 
44 

72 
42 

73 
41 

73 
36 

71 
38 

75 
40 

76 
39 

75 
39 

75 
38 

67 
41 

45 

71 

35 

76 
34 

71 
35 

72 
33 

78 
35 

72 
40 

64 
40 

64 
19 

» 

74 

2  ) 

76 

27 

'3 

28 

67 
27 

66 
38 

6t 
20 

69 
36 

70 
26 

68 
28 

71.0 

MANASSA 

MAX 
MIN 

MCNTE  VlSTA 

MAX 
MIN 

73 
54 

70 
53 

76 
50 

77 
46 

76 
49 

77 
44 

78 
45 

80 
46 

82 
47 

80 
46 

76 
45 

71 

52 

rc 

53 

74 
45 

77 
42 

80 
43 

76 
41 

78 
43 

76 
48 

74 
45 

71 
28 

74 
31 

80 
33 

82 

36 

78 

19 

77 
34 

75 
40 

75 
27 

76 

90 

76 

76 
37 

76.3 
62  6 

SAGUACHE 

MAX 
MIN 

77 
52 

77 
52 

80 
52 

81 

50 

75 
50 

82 
47 

80 
•>2 

84 
48 

85 
50 

85 
50 

80 
51 

62 
52 

" 
53 

78 
47 

81 
45 

80 
46 

80 
43 

82 
47 

82 
50 

70 
50 

69 
33 

73 
41 

79 
41 

62 
38 

78 
41 

74 
40 

69 
44 

7| 
33 

72 
51 

79 
40 

76 
61 

78.4 
46.2 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 
MIN 

75 
48 

71 
48 

70 
43 

76 
42 

76 
45 

73 
43 

42 

76 
43 

79 
42 

80 
40 

78 
40 

77 
43 

SB 

47 

72 
36 

75 
35 

77 
35 

75 
36 

75 
37 

7  8 
41 

75 
42 

66 
23 

68 
26 

72 
25 

77 
28 

'6 
28 

74 
30 

70 
36 

66 
21 

70 
11 

70 
Zfl 

71 
31 

73.7 
36.7 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

1  7 
t< 

58 

44 

56 

42 

44 

58 
43 

62 
44 

62 

46 

64 
46 

68 
45 

64 
46 

66 
43 

56 
45 

62 
44 

64 
39 

64 
16 

64 
42 

58 
39 

65 
45 

64 
44 

60 
29 

57 
30 

62 
32 

64 
37 

64 
40 

64 
fc5 

62 
38 

56 
34 

V 
33 

56 
44 

60 
37 

36 
46 

61.1 
40.9 

Soo  Roi*renc»  Notoa  Following  Sution  tndox 
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EVAPORATION  AND  WIND  COLORADO 

AUGUST  1964 


Station 

Day  Of  Month 

1    Total  1 

|    Avg.  | 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 


28 

29 

30 

31 

»      #  » 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

01 

JOHN  MARTIN  0AM  (B> 

EVAP 

,  6b 

.48 

'  6& 

.  * 

•  J* 

.28 

■*? 

•  2 1 

■ , 

.31 

'  |. 

•  3* 

•  3b 

.59 

.33 

.33 

i  n^ 

.  34 

1  T 

12. 

20 

WIND 

170 

8  3 

6 1 

1  7  7 

83 

*  76 

'on 

'  K  R 

*  69 

1  rn 

45 

14? 

2328 

MAX 

90 

9  5 

96 

9  3 

93 

94 

9  3 

88 

85 

83 

93 

9 

8< 

j  ° 

OK 

85 

8* 

8  3 

86 

97 

8  n 

8  7 

86 

'  80 

86 

83 

8  5 

88 

,9 

M I N 

66 

6* 

66 

67 

69 

66 

67 

66 

65 

63 

60 

62 

64 

64 

63 

62 

63 

63 

62 

60 

52 

51 

55 

57 

53 

53 

58 

52 

56 

53 

62 

60 

■  6 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

(B) 

EVAP 

* 

•  7  ' 

• 

.20 

• 

35 

* 

•  2  6 

'  ' 

20 

.23 

"  «rt 

*  . 

.23 

.  24 

25 

29 
*  - 

.27 

•  27 

•  32 

.27 

•  29 

.26 

•  33 

•  36 

.28 

.25 

.  35 

8. 

23 

WIND 

'  1  n 

'0 

*  6~ 

•  ft 

'  In 

1  9^ 

7^ 

50 

30 

^84 

1840 

MAX 

97 

98 

8  ( 

95 

9 1 

1O0 

B8 

91 

90 

96 

98 

85 

92 

94 

90 

9C 

9  1 

91 

89 

82 

82 

83 

79 

82 

84 

83 

80 

88 

.5 

MIN 

62 

6* 

63 

75 

62 

61 

62 

63 

63 

62 

59 

38 

59 

57 

58 

57 

51 

57 

58 

58 

49 

*8 

48 

48 

51 

50 

52 

49 

47 

50 

52 

56 

,7 

SPRINGFIELD  T  WSW  (F) 

EVAP 

.64 

.60 

.44 

.55 

.48 

.'•2 

.41 

.32 

.35 

.38 

.48 

.55 

.36 

.15 

.34 

.55 

.37 

,38 

.61 

.29 

.30 

,*5 

.44 

.47 

.45 

.44 

.43 

.59 

.46 

.45 

.50 

13. 

65 

WIND 

2  18 

13*. 

55 

118 

92 

113 

1  36 

92 

26 

8  9 

1  7  3 

164 

61 

83 

132 

69 

58 

1  95 

50 

72 

66 

1  19 

1  45 

114 

94 

107 

1  36 

157 

133 

155 

3422 

MAX 

90 

92 

96 

91 

92 

94 

B9 

86 

94 

96 

93 

80 

83 

79 

89 

86 

91 

91 

86 

79 

85 

82 

82 

87 

82 

88 

82 

75 

84 

64 

90 

87 

.0 

MIN 

63 

62 

6* 

6". 

64 

65 

65 

63 

63 

64 

59 

62 

57 

66 

60 

62 

61 

60 

60 

62 

53 

53 

53 

55 

51 

66 

55 

49 

54 

51 

60 

39 

.5 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

•  12 

.03 

,09 

.  2  0 

.  1  5 

.09 

•  15 

•  1 1 

!  3 

.  29 

.  1  1 

* 

_, 
•  ^ 

- 

*  zt 

05 

_ 

■  b 

4. 

87 

WIND 

4  1 

1  8 

19 

21 

27 

36 

29 

'  2  0 

3  2 

"  2  3 

•  7fl 

*  19 

* 

44 

'  1  6 

*  36 

"i.9 

"32 

41 

44 

'  44 

882 

MAX 

71 

78 

70 

7* 

80 

84 

78 

81 

84 

82 

82 

71 

77 

81 

81 

62 

84 

80 

72 

71 

64 

70 

74 

74 

70 

71 

69 

72 

70 

72 

89 

75 

,4 

MIN 

51 

50 

31 

52 

49 

52 

31 

49 

48 

51 

33 

53 

48 

46 

42 

40 

41 

56 

50 

43 

39 

M 

41 

43 

45 

40 

42 

39 

39 

39 

30 

45 

.6 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

CLIMAX   2  NH 

EVAP 

.  04 

'  ?  7 

.08 

*  1  B 

.08 

• 

• 

n  3 

.  1  5 

••j 

'  7£ 

■ 

•  22 

'  ^ 

.  1  9 

"  ^  \ 

•  ^ 

*  2%. 

4. 

15 

w  I  nd 

15 

*  7  7 

"lo 

*  ?5 

'  J  c 

"44 

35 

'  69 

'  36 

878 

MAX 

6  3 

68 

6*. 

67 

67 

74 

74 

7 . 

E  8 

67 

80 

69 

61 

6<- 

66 

65 

6  3 

64 

63 

62 

bO 

64 

68 

.0 

MIN 

48 

".6 

67 

43 

44 

45 

45 

43 

46 

45 

49 

43 

45 

42 

40 

41 

ll 

42 

45 

38 

37 

38 

38 

39 

39 

38 

38 

36 

38 

37 

38 

41 

.6 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

'  7^ 

" 

•  _ 

.  36 

*  ' 

1 

1 

•  , 

.  32 

•  35 

'  . 

.22 

.29 

.  2  8 

.37 

.28 

39 

.  4  1 

34 

• 

.  30 

10. 

17B 

TO 

'  Ofl 

"  1Q 

'  76 

* 

1  n  a 

106 

I  76 

*  76 

2036 

MAX 

1 0 

9  3 

88 

95 

8* 

93 

90 

94 

97 

46 

9  1 

86 

qn 

92 

8b 

91 

86 

82 

96 

86 

90 

93 

83 

81 

78 

'  78 

82 

78 

87 

,4 

MIN 

63 

60 

6  3 

63 

60 

61 

62 

63 

65 

64 

65 

63 

60 

62 

60 

61 

55 

5S 

63 

56 

52 

51 

51 

54 

58 

55 

54 

47 

53 

53 

52 

58 

.3 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

[  *  ' 

•  j  ' 

1 

,  .6 

"  7? 

.  08 

.37 

• 

*  „ 

• 

■  t ! 

18 

*  ^ 

*  j  j! 

•  , 

,27 

J5 

J7 

" 

[  t? 

7. 

93B 

w  1ND 

'  8Q 

!  n 

1  7  ■ 

*  6  ( 

*84 

96 

119 

1  4  ». 

"on 

1 

*q6 

3008 

MAX 

74 

7  8 

7  1 

^2 

76 

76 

76 

:  | 

74 

74 

7^ 

59 

66 

79 

6  7 

64 

64 

b  8 

71 

.2 

MIN 

62 

"•8 

50 

68 

49 

48 

48 

47 

48 

46 

50 

51 

50 

44 

41 

43 

43 

*2 

44 

43 

36 

36 

38 

38 

42 

38 

43 

34 

38 

34 

39 

44 

.2 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

20 

•  1 1 

16 

00 

06 

•  40 

•  2  3 

.23 

.  2  1 

.27 

•  1  9 

.18 

.  2  7 

.11 

■ 

.15 

1  3 

.16 

24 

.23 

.25 

.23 

1 2 

29 

19 

6. 

02 

WIND 

*33 

'".8 

22 

'23 

'39 

*37 

27 

56 

*25 

51 

4  0 

40 

'  36 

34 

30 

'47 

'  33 

22 

'45 

40 

*6C 

14 

73 

-65 

69 

142 

'66 

*75 

*43 

'45 

1380 

MAX 

7  3 

76 

8  0 

79 

8  3 

82 

78 

a  0 

82 

82 

75 

76 

77 

.2 

MIN 

56 

54 

55 

55 

53 

52 

52 

52 

53 

50 

52 

52 

53 

53 

47 

47 

44 

44 

45 

46 

39 

42 

42 

45 

48 

44 

48 

39 

46 

40 

45 

48 

,2 

MONTROSE  NO  1(E) 

EVAP 

.IT 

.17 

.13 

.25 

.15 

.20 

.17 

.24 

.25 

.27 

.24 

.20 

.10 

.15 

.19 

.17 

.10 

.24 

.30 

.23 

.25 

.22 

.20 

.33 

.31 

.24 

.23 

.24 

.28 

.22 

.  35 

6. 

79 

WIND 

10 

20 

2  0 

2  2 

26 

2  2 

35 

11 

23 

14 

23 

33 

18 

1  1 

18 

25 

17 

12 

59 

29 

24 

19 

17 

24 

22 

24 

40 

43 

52 

28 

64 

805 

MAX 

9^ 

'S 

6? 

*t 

82 

68 

Ir 

to 

w 

85 

.4 

MIN 

65 

69 

60 

69 

66 

66 

6  6 

64 

67 

60 

50 

59 

56 

66 

66 

6n 

50 

67 

8  3 

59 

69 

50 

5n 

5S 

6  2 

■16 

59 

,4 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.11 

.28 

.19 

.2* 

.23 

.17 

.25 

.14 

.14 

.17 

.13 

.13 

.23 

.19 

.21 

.22 

.22 

.3C 

.15 

.21 

.21 

.20 

.24 

.19 

.20 

.19 

.17 

.19 

.18 

.16 

6. 

036 

WIND 

•9 

1 3 

401 

•      •  * 

KANSAS  DRAINAGE 

8A5IN 

OS 

BONNV  DAM  (C) 

o  2 

66 

.  69 

• 4  3 

•  34 

47 

.47 

,36 

.  72 

.34 

67 

.43 

.51 

.35 

.21 

45 

.27 

•  2S 

.44 

50 

•  41 

.38 

46 

•  3  1 

.71 

.42 

*  35 

13. 

77 

WIND 

3  0b 

150 

j 

1  1  2 

124 

161 

*69 

1  i  3 

163 

i  1  1 

3937 

MAX 

91 

92 

95 

99 

92 

9  0 

93 

90 

BP 

95 

94 

86 

81, 

90 

'si 

91 

88 

8  ' 

'91 

*87 

70 

78 

79 

84 

79 

79 

91 

76 

380 

82 

1  82 

86 

•  6 

MIN 

68 

67 

68 

68 

68 

66 

66 

66 

66 

64 

58 

55 

53 

57 

59 

63 

63 

60 

60 

61 

48 

49 

49 

49 

51 

52 

54 

46 

47 

31 

52 

58 

.2 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

0* 

ESTES  PARK 

EVAP 

•  2  5 

.33 

.13 

.  1  2 

•  2  4 

.22 

.15 

t  2  1 

•  27 

,24 

,25 

.  34 

.25 

.20 

.26 

1  2 , 

•  7^ 

.27 

*ii 

*  1  c 

1  7? 

.23 

7, 

89 

WIND 

7^ 

7* 

32 

28 

3  7 

1  82 

3  3 

'37 

9 1 

*  0  7 

66 

■[l 

'  »n 

77 

"07 

lrt6 

*  ■  7 

1920 

MAX 

8  2 

7e 

75 

80 

8  1 

76 

7  7 

79 

8  2 

76 

|| 

8^ 

8  3 

70 

70 

75 

79 

7^ 

77 

75 

71 

72 

74 

77 

.3 

MIN 

5s 

57 

6". 

55 

55 

56 

51 

52 

54 

54 

52 

56 

55 

52 

52 

51 

46 

49 

60 

45 

41 

43 

43 

50 

43 

44 

49 

40 

46 

40 

46 

49 

.6 

FORT  COLLINS  (0) 

EVAP 

.13 

.20 

.15 

.19 

.22 

.12 

.19 

.13 

.20 

.19 

.20 

.21 

.19 

.18 

.22 

.13 

.21 

.23 

.18 

.31 

.27 

.15 

.28 

.16 

.13 

.29 

.11 

.18 

.29 

.19 

.16 

5. 

99 

WIND 

1  7 

27 

I  3 

22 

3  7 

38 

22 

2  1 

1  6 

1  7 

30 

26 

20 

1059 

MAX 

8". 

82 

82 

82 

81 

76 

81 

81 

81 

8  2 

80 

80 

79 

79 

79 

78 

(32 

83 

75 

74 

68 

73 

77 

71 

76 

72 

72 

79 

76 

75 

77 

76 

•  0 

MIN 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

71 

71 

68 

69 

70 

64 

68 

68 

67 

68 

67 

64 

62 

61 

62 

63 

62 

62 

62 

60 

61 

60 

62 

66 

.6 

WIGGINS  T  Sw 

EVAP 

.75 

.  0* 

*  1  8 

.23 

.37 

.31 

-00 

.55 

4  5 

.  3  3 

.  34 

.  32 

1  6 
.  1  6 

.04 

.35 

_ 

9a 

■  _J 

.21 

in 

*  *  T 

76 

9. 

33 

WIND 

5  6 

4  3 

33 

"  2  9 

48 

8  9 

e  7 

2  9 

16 

) 

'  7b 

'  j  | 

'  49 

"  9C 

121 

'  26 

'  4  7 

'  ^e 

'  26 

133 

*  s^ 

*  7^ 

1656 

MAX 

94 

81 

92 

92 

9". 

93 

83 

92 

95 

96 

81 

90 

86 

88 

95 

90 

92 

89 

83 

72 

69 

78 

87 

87 

83 

90 

87 

84 

83 

8  1 

82 

66 

.7 

MIN 

51 

65 

65 

6  0 

TO 

57 

57 

61 

59 

59 

48 

57 

57 

62 

51 

68 

58 

39 

59 

58 

46 

48 

47 

55 

52 

58 

57 

47 

52 

45 

39 

56 

,4 

•      •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN 

05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT (A) 

EVAP 

.38 

.21 

.29 

.-6 

.  32 

.34 

.30 

.26 

.27 

.33 

.22 

.16 

.19 

.17 

.21 

.33 

.21 

.38 

.45 

.31 

.24 

.31 

.  30 

.35 

.24 

.22 

.24 

.35 

.41 

.33 

.37 

9. 

15 

WIND 

66 

45 

3B 

38 

38 

64 

56 

68 

45 

59 

6  0 

59 

3- 

45 

48 

62 

60 

51 

121 

99 

43 

56 

42 

56 

42 

50 

44 

83 

113 

62 

97 

1843 

MAX 

82 

»3 

B7 

8- 

81 

83 

84 

84 

87 

86 

78 

78 

76 

81 

85 

63 

81 

83 

81 

75 

76 

78 

80 

81 

73 

77 

70 

71 

76 

74 

73 

79 

,7 

MIN 

58 

55 

51. 

64 

65 

46 

54 

63 

S3 

54 

53 

54 

55 

84 

48 

48 

51 

S3 

55 

50 

41 

41 

45 

45 

44 

40 

48 

34 

48 

37 

47 

49 

,3 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.11 

.18 

.19 

.29 

.22 

.10 

.11 

.23 

.29 

.24 

.17 

.  1  3 

.  1 1 

.22 

.17 

.22 

.27 

.19 

.27 

.22 

.28 

.26 

.2b 

.30 

.28 

.22 

.16 

.27 

.28 

.36 

.17 

6. 

85 

WIND 

19 

32 

26 

47 

23 

23 

25 

34 

4  8 

40 

25 

14 

16 

22 

20 

18 

45 

23 

26 

52 

59 

41 

31 

38 

35 

35 

38 

71 

74 

69 

48 

1117 

MAX 

75 

72 

76 

82 

73 

72 

75 

78 

83 

75 

84 

72 

69 

80 

79 

82 

78 

78 

83 

73 

72 

77 

79 

77 

72 

71 

66 

70 

72 

75 

72 

75 

.5 

MIN 

35 

55 

33 

52 

52 

52 

51 

62 

52 

50 

51 

49 

52 

48 

47 

45 

48 

48 

49 

49 

43 

37 

40 

3, 

42 

41 

43 

42 

38 

42 

42 

47 

,1 

(A)  PAN   PAINTED  OUTSIDE  WITH  AlUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

<D>  SUNKEN  PAN  3  FEET  BV  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


See  Reference  Notes  following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
AUGUST  1964 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  moDth 

« 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2b 

29 

30 

31 

• 

i 

FORT  COLLINS 

2  INCHES 

7  AM 
7  PM 

70 
79 

72 
77 

72 
77 

72 
79 

73 
76 

72 
75 

69 
76 

70 
?:, 

70 
76 

7 

76 

67 
75 

69 
76 

71 
76 

6  b 
75 

68 
74 

68 
72 

66 
76 

66 
77 

68 
72 

64 
71 

64 
69 

61 
72 

61 
73 

63 
69 

61 

73 

62 
71 

64 
67 

59 
70 

62 
70 

59 
71 

62 
73 

66.5 
73. S 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

72 
78 

74 
77 

74 
77 

73 
7  b 

74 
78 

74 
75 

71 
76 

73 

72 
76 

72 
75 

71 
76 

72 
76 

73 
75 

71 
74 

71 
74 

70 
73 

69 
75 

70 
76 

71 
72 

6  6 
72 

67 
70 

65 
72 

66 
7? 

67 
70 

65 
71 

66 
70 

56 
6  9 

63 

70 

64 
70 

64 
70 

65 
72 

69.5 
73.1 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

74 
76 

75 
76 

75 
76 

75 
75 

75 

7b 

75 
75 

73 
74 

74 
74 

76 
73 

74 
74 

73 
74 

73 
74 

73 
74 

73 
'  3 

73 
73 

72 
72 

71 
72 

72 
73 

72 
72 

70 
71 

69 
70 

68 
69 

6  6 
71 

69 
69 

68 
69 

68 
69 

6a 

69 

66 

66 

67 
68 

67 
69 

67 
69 

71.4 
72.2 

24  INCHES 

7  AM 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 
1 9 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

73 

7J: 

73 
72 

72 
72 

7:' 
71 

71 
71 

72 
7  1 

71 
71 

71 
70 

70 

69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 

69 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

71.6 
71.2 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
-1 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 

70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

6  9 

69 

69 

69 

69 
68 

66 

68 

68 
68 

6  6 

68 

68 

6  6 

68 
68 

67 
67 

67 
67 

69.« 
69.  e 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
65 

65 
65 

65 
65 

6  0 
65 

65 
65 

65 
65 

65 

65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

54 
65 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 

64.3 
64.4 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5i00  AM 
MST 

< 
o 

O  V) 

-  z 

I 

o. 

o  i- 

O  V) 

.n  1 

11  lOO  PM 
MST 

Trace 

.01-09 

10-49 

s 
A 

in 

l  OO-l  99 

2.00 
and  over 

Total 

III 

a.  5.  fi 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

80 

41 

35 

4 

7 

3 

0 

0 

0 

14 

4.1 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

02 

6 

9.4 

35++ 

30 

19 

61 

30 

34 

52 

12 

6 

3 

0 

0 

0 

21 

5.3 

DENVER  WB  AIRPORT 

19 

10 

8.3 

35 

W 

19 

54 

24 

24 

42 

9 

5 

1 

0 

0 

0 

15 

82 

4.9 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

14 

11 

8.9 

49 

W 

26 

55 

33 

23 

41 

6 

4 

4 

0 

0 

0 

14 

77 

4.3 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

12 

5 

8.9 

52 

N 

16 

73 

34 

29 

57 

5 

4 

2 

3 

0 

0 

14 

77 

4.2 

Sm  r*i*r*DC*  ootM  following  SuUod  InoWx. 
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STATION  INDEX 


STATION 

COUNTY 

u 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q 

Q 

ej 

0- 

ft 

£ 

SPECIAL 

»  e 

0109 

03 

WASHINGTON 

: 

40  09 

103  09 

4538 

C 

DRY  LAND  FIELD  STA 

AKRON  FAA  AIRPORT 

0114 

03 

WASHINGTON 

40  10 

103  13 

4663 

Mil 

HII 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA  WS  AIRPORT 

01  30 

05 

ALAMOSA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLENSPARK 

01  A3 

OA 

BOULDER 

40  12 

105  32 

8500 

51 

if 

C 

H  LESTER  COATS 

ALTEN9ERN 

GARFIELD 

39  30 

5690 

5P 

if 

ORVILLE  C  ALTENBERN 

AMES 

SAN  MIGUEL 

V 

WEST  COLO  POWER  CO 

0242 

o: 

LINCOLN 

bf- 

BEN  M  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0261 

105  53 

BOARD  OF  WATER  COMM 

ARAPAHOE 

CHEYENNE 

«*' 

CHEYENNE 

3B  55 

103  05 

MERRILL  LINDOUIST 

ARTE  SI A  2  C 

40  14 

108  58 

5921 

c 

U  S  NATL  PARK  SER 

39  11 

RALPH  P  MELVILLE 

AYER  RANCH 

RALPH  J  AYER 

BAILEY 

u  S  FOREST  SERVICE 

BERThOUO  pass 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SPRINGS  RANCH 

COS  T 1 L  L  A 

LINDEL  J  HUDSON 

AGENT  D*R  G  W  RY 

80NHAM  RESERVOIR 

U  S  BUR  RECLAMATION 

!  U 

o; 

YUMA 

39  38 

102  11 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

BOULDER 

40  01 

105  16 

4400 

c 

BOULDER 

80UL0ER 

5385 

CITY  OF  BOULDER 

8RANDON 

38  27 

102  27 

3925 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

o: 

LAS  AN  I MAS 

37  01 

103  53 

6292 

CHARLES   .■  MITCHELL 

BRECkENRIDGE 

9559 

if 

MRS  ELVA  J  ENYEART 

BR IGGSDALE  2  NW 

WELO 

4875 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUENA  VISTA 

38  51 

7954 

4P 

LLOYD  R  SWEDHIN 

BURLINGTON 

K|T  CARSON 

4165 

5P 

BURLINGTON   12  NNE 

1126 

KIT  C ARSON 

39  28 

4230 

: 

SHIRLEY   M  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1157 

PUEBLO 

38  02 

104  28 

4850 

5P 

MRS  WINIFRED  ORR 

ARAPAHOE 

39  43 

104  14 

520: 

5P 

C  H 

MRS*  CRYSTAL  RjTTEfi 

CAMPO  8  Sw 

5P 

BURT  L  SALISBURY 

CANON  CITY 

1291 

01 

FREMONT 

SP 

SP 

WARDEN   PEN I T  ENT 1 ART 

CARIBOU  RANCH 

BOULDER 

835( 

5P 

5P 

CAP  1 BUU  RANCH 

8853 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

DOUGLAS 

6205 

5P 

5P 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CECAREDGE 

61  75 

5P 

5P 

C  H 

PHILIP  R  AUST 

SAGUACHE 

37  45 

106  07 

7668 

BP 

IF 

WILLIAM  B  SUTLEY 

CMEESMAN 

JEF  PERSON 

6875 

sf 

if 

BOARD  OF  WATER  COMM 

153* 

j 

38  06 

103  30 

407? 

J 

c 

39  39 

104  51 

5649 

4P 

Cheyenne  wells 

4250,  4P 

4P 

CIMARRON  3  Se 

MONTROSE 

7240 

• 

5P 

Cliff  lakes 

9250 

s 

4P 

c 

HIGH  ALTITUDE  OBS 

COALDALE  1  NW 

FREMONT 

11  >? 

6525 

c 

COALDALE  2  SW 

FREMONT 

38  21 

6900 

B  C  CRAMER 

COCHETOPA  CREEK 

8000 

V, 

8A 

C  H 

COLLBRAN 

6137 

!  ' 

COLORADO  NAT  HON 

1772 

MESA 

; 

39  06 

108  44 

5790 

If 

SUPT  COLO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

38  49 

104  42 

6173 

COLJMBINE 

1792 

02 

40  51 

106  58 

8699 

0  S  WEATHER  BUREAU 

MONTEZUMA 

1 

5P 

5P 

HON  T  E  2UMA  VAL    1 RR 1 G 

CRAIG 

6280 

1  Lf 

IIP 

c 

MRS  OL I VE   JEAN  SMI TM 

CRESTED  BUTT  f 

GUNNI SON 

BBS! 

it 

SP 

MRS  MARY   A  YELEN1CK 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1 

105  IS 

CJCHARAS  dam 

HUERFANO 

5995 

CONE JO j 

37  01 

10018 

OEERTRA1L 

ARAPAHOE 

39  37 

104  03 

5183 

EVER  ITT  L  DAV 1 S 

11 7( 

•j 

LAS  ANIMAS 

37  38 

104  01 

5090 

5P 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

RIO  GRANDE 

37  40 

106  21 

788* 

6P 

LYNN  K  WOODS 

s 

6P 

W  D  PRESTON 

DENVER  wB  AIRPORT 

5283  MIt 

MID 

C  HJ 

i»DENVER  WB  CITY 

DENVER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DILLON  1  E 

o: 

; 

39  38 

4P 

4P 

|c 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DOhERIY  RANCH 

LAS  ANIMAS 

37  23 

5130 

5P 

MRS  M  A  CROWOER 

DOLORES 

MONTEZUMA 

6940 

9A 

LLOYD  C  PYLE 

DURANGO 

2433 

6550 

6P 

C  H 

MALCOLM  R  DAYTON 

38  29 

4215 

if 

51 

RUSSELL  Ja  GARDNER 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2454 

02 

EAGLE 

39  39 

106  55 

6497 

HII 

FED  AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE    1  NNW 

39  05 

104  34 

7250 

6A 

EASTONVILLE  2  NNE 

7270 

6P 

harolo  w  tweedy 

EASTONVILLE  3  NW 

TOOO 

EASTONVILLE    6  WSW 

7604 

10A 

OARWIN  D  WOOLLEY 

3900 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

6785 

SP 

5P 

HANS  LARSEN 

7025 

5P 

FRANK  R  KELLY 

ELBERT  J  SE 

6750 

9A 

EARL  RAMEY 

* 

7220 

BA 

ELBERT  6  SSE 

2400 

04 

ELBERT 

39  08 

104  32 

7210 

LELANO  P  OLKJER 

39  10 

104  36 

6925 

6P 

ELBERT  6  SW 

7240 

51 

Electra  lake 

37  33 

8398 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELK  CREEK 

JEFFERSON 

39  29 

105  22 

40  23 

105  31 

7*97 

4P 

4P 

4F 

EVERGREEN 

JEFFERSON 

70OC 

)f> 

IP 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGREEN  2  SW 

JEFFERSON 

39  37 

105  21 

RAY   S  FLEMING 

EVERSOLL  RANCH 

01 

BACA 

i 

37  02 

102  05 

6P 

6P 

J  C  EVERSOLL 

* 

39  14 

106  00 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FAIRPLAY  NO.  2 

2819 

0* 

PARK 

39  13 

106  00 

5P 

5P 

KIT  CARSON 

39  19 

103  05 

4975 

SP 

7A 

A  E  GAINES  JR 

3 

102  50 

4250 

6P 

JOHN  G  MORI  SON 

FOROER  S  S 

LINCOLN 

103  41 

6P 

if 

MELVIN  B  SAVAGE 

LARIMER 

40  35 

105  05 

5001 

COLORADO  STATE  UN  I  V 

FORT  LEWIS 

Z 

108  03 

7595 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

WELD 

40  06 

104  49 

4888 

SP 

5P 

LEON  MOODY 

MORGAN 

40  IS 

4321 

8A 

BA 

GT  WEST   SUGAR  CO 

FOUNT A I N 

01 

1 

38  41 

104  42 

55*6 

7A 

c 

ARTHUR  E  ORCUTT 

01 

1 

3B  08 

104  02 

433fi 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FRASER 

1113 

GRAND 

39  5  7 

105  50 

LIP 

LH 

RONALD  R  TUCKER 

2 

39  11 

108  44 

4418 

*p 

6P 

5  STEELE  BURG  IN 

GARDNER 

HUERFANO 

1 

105  11 

6970 

,.c 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY  1  Sw 

! 

3B  40 

108  59 

SP 

5P 

MRS  M  S  HUBBARD 

L  INCOLN 

39  17 

103  32 

5603 

GEORGETOWN 

CLEAR  CREEK 

105  43 

5P 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

GARFIELD 

2 

39  34 

107  20 

5P 

5P 

G°ANAOA 

0] 

PROWERS 

1 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

1 

39  07 

108  32 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

39  03 

471C 

SP 

If 

5P 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

GRAND  LAKE    1  NNW 

)49£ 

02 

GRAND 

2 

40  16 

105  50 

8576 

3P 

3P 

US   NAT   PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  d  S5W 

40  11 

105  52 

8288 

iP 

SP 

5P 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

39  28 

8687 

5P 

GREAT  DIVIDE   12  SE 

I 

6912 

FRANK  A  60CHMANN 

GREAT  sand  dunes  nm 

6120 

5P 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

40  25 

104  41 

4648 

BA 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREENLAND  8  SE 

39  08 

104  44 

7350 

: 

GREENLAND  9  NE 

DOUGLAS 

104  44 

6725 

KELSEY  POTTENGER  JR 

2 

39  53 

106  20 

7740 

3P 

3P 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GREYSTONE 

1 

40  37 

108  40 

6  800 

INACTIVE  1/1/63 

GROVER  10  W 

1643 

0* 

WELD 

*.0  51 

104  24 

5090 

5P 

5P 

MRS  DORIS  A  MCGEHEE 

F  R  E  HON  T 

38  41 

105  23 

8200 

4P 

MRS  CLARA   G  NASH 

GUNN I  SON 

38  32 

106  56 

7664 

5f> 

5P 

c 

CITY  OF  GUNNISON 

HAH I LTON 

11 

40  2  2 

107  37 

6230 

H 

MRS   £  THAL   M  JORDAN 

HAR  T  SE  L 

8866 

6P 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

38  27 

103  10 

4535 

6P 

BOULDER 

39  56 

105  17 

5923 

6P 

MRS  LAURA  E  CMESE8R0 

2 

6337 

6P 

A  RAY  GOREE 

HE"JT  7  ESE 

MINERAL 

107  08 

9001 

',P 

5P 

MRS  MABEL  WRIGHT 

hOEmnE 

37  16 

104  23 

5718 

c 

CHARLES   F  NICOL 

4076 

01 

PROWERS 

102  07 

3393 

hOlyokE 

PHILLIPS 

40  35 

102  IB 

3746 

6P 

6P 

F  B  FLANAGAN 

HOYTSULPMUB   SPRS  2  SW 

4129 

02 

2 

40  03 

106  09 

7800 

6P 

6P 

COLO  GAME  +  FISH  DEP 

4195 

04 

MORGAN 

40  00 

104  : ' 

4995 

MRS  BERTHA  W  MEYER 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39  08 

5034 

BARBARA   L  MATT  1 X 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

39  45 

105  31 

7547 

bP 

&F 

WILLARO  G  HOLMAN 

1  DAL  I  A 

4242 

03 

3 

39  42 

102  17 

3955 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

IGNACIO  1  N 

02 

2 

37  08 

107  38 

6424 

5P 

5P 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39  05 

106  37 

10550 

J 

TWIN  LAKES  R   +  C  CO 

JOES 

43  BO 

03 

3 

39  39 

102  41 

4200 

: 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MARTIN  DAM 

-■1.53 

C  1 

1 

38  05 

102  57 

3814 

4P 

4P 

C  H' 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

4397 

CLEAR  CREEK 

39  -.6 

105  51 

10324 

5P 

;p 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBuRG 

4413 

SEDGWICK 

102  15 

3469 

b  P 

5P 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

-■1 

LINCOLN 

103  32 

5130 

7A 

EMANUEL   S  1NNESS 

KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
KIM  15  NNE 
KIOWA  1  W 
KIOWA  5  SE 
KIOWA  4  SW 
KIOWA  5  S 
KIT  CARSON 
KREMML1NG 
KUTCH  6  SSE 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  6  SW 

LAKE  MORAINE 

LAKEWOOD 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LAST  CHANCE 
LA  V£TA 
LEADV I  LLC 

LEADVILLE  10  WNW 
LEROY    7  WSW 
LIME   3  SE 
LI  HON   10  SSW 
LI  HON 

LITTLE  OOLORES  5  N£ 
LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 
LONGMONT  6  Nw 
LONGS  PEAK 


SE 


los  pinos  pass  i 

MANASSA 
MANC0S 

MAN  I TOU  SPRINGS 
MAR VINE 


MONTE  VISTA 

MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 

MONUMENT    2  WSW 

MORRISON  1  SW 

MULE  SHOE  LODGE   1  SSE 

NEW  RAYMER 

NORTHDALE 

NORTH  LAKE 

NORWOOD 


OTIS  11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 


PALISADE  LAKE  2  SSE 

PA0L1 

PA0N1A 

PARADOX 

PARKER  9  £ 
PARShALL  10  SSE 
PENROSE  3  NNW 
PITKIN 
PLACER VJ  LLE 


PLEASANT  VIEW  2  W 
POwDERHORN 

pueblo  wb  airport 
pueblo  city  reservoir 

pueblo  kcsj-tv 
pueblo  army  depot 

PYRAMID 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 
R ANGEL Y 

RED  FEATHER  LAKES 

REDSTONE 

RICO 

RIFLE  2  £N£ 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUITON  PARK 


sargents 
seoalia  4  sse 
sedgwick  5  s 

SEIBERT 

Shoshone 
silver  lake 

SILVER  lakes  trout  clb 

S  I  L VERT ON 

SIMLA 

SP1CER 

SPRINGFIELD 

SPRINGFlELO  7  WSW 

SPRINGFIELD  8  S 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

S I ON I NGTON 

STRATTON    3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SUM^lTvlLLE 

TACOMA 

tacony  7  se 
Taylor  park 
tell u ride 
tercio  4  nw 
trinidad 

triuidao  faa  airport 
trout  lake 

TROY  1  SE 

Twin  lakes  reservoir 

two  8uttes  1  nw 
uRavan 

vallec i  to  dam 
wagon  wheel  gap  3  n 

WALDEN 

WAL  SENSURG  POWER  PLANT 

WATEPDALE 

WESTCLIFFE 

WEST  MUDDY  RS 

WET MORE  2  S 

WHITE  ROCK 

WIGGINS   7  SW 

WILCOX  RANCH 

WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 


YELLOW  JACKET 


ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

CHEYENNE 

GRAND 

LINCOLN 


JEFFERSON 

PROWERS 

BENT 

WASHINGTON 


PUEBLO 
ELBERT 

LINCOLN 

RIO  BLANCO 
BOULOER 
BOULDER 
LARIMER 

SAGUACHE 

CONEJOS 

MONTEZUMA 

EL  PASO 

R 10  BLANCO 

MOFFAT 

RIO  BLANCO 

PITKIN 

MONTEZUMA 

CHAFFEE 

RIO  GRANDE 

MONTROSE 

MONTROSE 

EL  PASO 

JEFFERSON 

HUERFANO 

OOLORES 
LAS  AN  1  MAS 
SAN  MIGUEL 

WELD 

CROWLEY 

WASHINGTON 

OURAY 

ARCHULETA 

MESA 

HINSDALE 

PHILLIPS 

DELTA 

MONTROSE 

ELBERT 
GRAND 
TREMONT 
GUNNISON 

CONEJOS 
MONTEZUMA 
GUNNI SON 
PUEBLO 
PUEBLO 


RIO  BLANCO 

LARIMER 

PITKIN 

DOLORES 

GARFIELD 

HINSDALE 

CONEJOS 

OTERO 

EL  PASO 

EL  PASO 

PUEBLO 

SAGUACHE 

CHAFFEE 

COSTILLA 

MINERAL 

GUNNISON 

SAGUACHE 

DOUGLAS 

SEDGWICK 

KIT  CARSON 

LINCOLN 

GARFIELD 

BOULOER 

CONEJOS 

SAN  JUAN 

ELBERT 

JACKSON 

BACA 

BACA 

BACA 

ROUTT 

LOGAN 

BACA 

KIT  CARSON 
LAKE 

RIO  GRANDE 

LA  PLATA 
PUEBLO 
GUNNI SON 
SAN  MIGUEL 
LAS  ANIMAS 
LAS  ANIMAS 
LAS  ANIMAS 
SAN  MIGUEL 
LAS  ANIMAS 
LAKE 


MONTROSE 

LA  PLATA 

KIT  CARSON 

MINERAL 

JACKSON 

HUERFANO 

LARIMER 

CUSTER 

DELTA 

CUSTER 

PUEBLO 

WELD 

DELTA 

WELD 

MINERAL 
MINERAL 
TELLER 


37  31 

38  25 
38  49 
37  57 
3  7  D5 

n  it 

37  15 


2  38  05 

5  37  10 

2  37  21 

1  38  52 


39  22 
!  37  12 
38  30 


38  29 

39  05 
39  39 

l1  37  35 


38  22 

39  31 
39  55 
38  27 
38  36 
38  02 
37  21 
37  35 


3B  17 
36  18 
40  14 


05  29 
05  01 
05  08 
02  37 


06  28 

03  01 

04  35 


8500 
10265 
5637 
1435 


I  1  000 
4390 
4  10 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


03  51 
09  01  ' 
05  03  i 


04  39  .  6300, 


06  32  I 
08  03 


07  06 
04  31 
04  39 


04  21 
07  05 
06  43 


5501! 
92001 
7322 
9887 

8087! 
4639  MID 
4687 


4178 

6006  6Pj  MID 
905J      6P  6P 

7697 

7060     5P|  5P 
7965 
9706 
7720 


8465 
6175 
3990 
4703 
5167 
5933 


4075 
5015 
7650 
4500 
3  V  0  - 
a;  )9 

6221 
5200 
78*0 
8450 

6575 

4710 
5960 
4696 
9058 
10642 
9425 
7760 
3575 

7892 
6856 
6120 


5145]  1 
8960  I 


7676 

rou 

66061 

72001  6P| 

59201  6P 

6242  SS 

7797'  6P; 


7665 
5830 
5830' 
7400 
6000 


4784, 

6693'  5Pi  5P 

8800  6P1  6P 

7017  6Pi  6P, 

51851 

4300.  8A1 

4263;  7Pj 

7  740  SP  SP' 

7236;  5P|  5P| 

77J1  5P  SP 

3898,  |  ! 

5685  5Pi  SP 

S3Q9  7^  7P 


DENVER  WATER  COM 
MISS   THYRA  M  NELSON 
ROBERT  L  PLATT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CLARENCE  WHEELER 
MERLE  E  HENRY 
MR  A  B  LUCORE 
WILLIAM  H.HOLTHUS 
NEIL   W.    HASSLE R 
JAMES  R  PICKENPAUGH 

FED  AVIATION  AGENCY 
MRS   EMMA  L  L1SKA 
BOARD  OF  WATER  COMM 
COLO  SPGS  wTR  WORKS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
CHAS  E  MC  PHERSON  JR 
AM  CRTS  SUGAR  CO 
THOMAS  A.  ROSS 
CHARLES  J  MASINTON 
RADIO  STATION  KBRR 


BUREAU 
GILBERT  L I NDSTROH 
HAROLD  GARNER 
S  G  PETERSON 
MRS  DOROTHY  A  BELL 
CHARLES   V  ECKMAN 
COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 
GT  WEST   SUGAR  CO 
JOHN  L  NELSON 
u  S  WEATHER  BUREAU 


*  1 GH  SCHOOL 

'manitou  SPRGS  HYDRO  I 
GUY  M  STEALEY 

|  JOHN  P  W1ESE 
RICHARD  G  LYTTLE  JR 
HOWARD  I  DEAfiHAMER 
PARK  SUPERINTENDENT 
S  EARL  . 


U  S  BUR  RECLAMATION 
COLO  WATER  CON  BOARD 
UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 
U  S  FOREST  SERVICE 
RAYMOND  P  BUCKLES 
JOHN  A  2 EMBER 
R  0  SHEPPERD 
MRS  I   F  SHUTT 
GLEN  C  COEN 
JOSEPH  I 


CO 


LLOYO  A  GIFFIN 
twin  lakes  fi  ♦ 
E  E  LINDGREN 
FRANCIS  J  COUGHLIN 
GLEN  D  EDMONDS 
MR  w  F  GREEN 

JOHN  W  TAYLOR 

LEE  w  SCHNIEOER 
ted  s  crawford 
chalmer  m  garber 

louis  d  ruggles 
jonas  a  Russell 
beaver  park  co 


MRS  MARY    F  MC  CLUER 
S  U  S  BUR  RECLAMATION 
00N  W  CLEVER 
FREO  W.  YOUMANS 

i   u  s  weather  bureau 
col  wtr  cont  board 

inactive  1/1/63 
mrs  opal  j  waters 
dan  h.  knott 
s  u  s  weather  bureau 
town  of  r angel y 
joseph  e  dalton 
george  a  white 
charles  m  engel 
mrs  l  m  thompson 
roll  i n  luntey 

u  s  forest  service 
colo  exp  station 
robert  b  rapp 
colo  spgs  wtr  works 

clarence  r  1ckes 
chamber  of  commerce 
mrs  nea  g  gallegos 
alv1n  l  w i  nt i 
colo  game  ♦  fish  oep 


BERNARD  IR8Y 
|  MRS  GWENDOLYN  f 
'.  LAY  TON  D  MUNSON 
,  FOSMA  S  GORTON  JR 

MRS.  ETHEL  V.  DOBR1NSK1 

PUBLIC  SERVICE  CO 
.  CITY  OF  BOULDER 
>  SILVER  LAKES  TROUT  CL 

ROBERT   K  WYMAN 

US   SOIL  ( 


MRS  M  A  MC  NAMARA 
HERBERT  E  hOMSHER.  JR 
SE  COLO  BRCH  EXP  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
R  WAYNE  LIGHT 
GT  WEST  SUGAR  CO 
MRS  ARMILDA  BURHENN 
ARTHUR  PAUTLER 
JOHN  S0D1C 

u  s  weather  bureau 

i  van  a  ambrosier 
john  m  watson 
uncompahgre  v  w  u  a 
harry  8  wright 
juan 1 t a  g  torres 
city  of  trinidad 
fed  aviation  agency 
west  colo  power  co 
cecil  shannon 
twin  lake  r  ♦  c  co 


union  car8ioe  corp 
u  s  bur  reclamation 
ray  l  foro 
george  a  wint2 
d  m  donohoe 
walsenbuRg  utilities 
p  h  boothroyo 

M  0  RANK  I H 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  NETTIE  R  BREECE 
WILLIAM  F  KAEIDER 
EDWARD  H  EPPLE 
RALPH  H  CLINE 
GT  WEST   SUGAR  CO 
H  L  MC  PETERS 
COLO  DEPT  OF  H1GHWAT 
COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HARLAN  A  2ION 

FLOYD  M.MONTGOMERY 
MR  CHARLES  O  WOOD 
YUMA   POLICE  3EPT 


J    DRAINAGE  CODE:     1  -ARKANSAS    2-COLORADO   3-KANSAS  4-PLATTE 
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REFERENCE  NOTES 


Burc"roi(^°„Tar  y„nu"8ardin8  °"  °'  C°>°r""'  °b""ned  b*  wH,1"«  <°  °"  S,««  Clim.tologl...  Weather 

DIMENSIONAL  UNITS:      Unless  otherwise  indicated   dimensional  units  us  d  in  thi   b  11 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  «•  F."      ^Z^JSZTZL  dirTeiio"'!,^"  h" «"""  m°V""""  "»  "">"•  da,  touU 


In   Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degr 
OBSERVATION  TIM K-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  lime     n,„i„„  .h 

and  Snow  on  Ground"  table  is  a,  observation  „me  for  all  except  Weather  Burelu  and  FA^  .-.aSnT8  %TTZl^^JZ'"Y'  \""  *■,"«»•»■  "  *»»*«  ■»!»,  time.  Snow  on  ground  ih  th.  "Sno.,.,1 
.ion   table.    Dailv  Temperature   table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  SS  £  enable*  wnen  £EE  S^ST.!  ^J^^T^^  "D""' 

SS«  *  —  ~«  -  -d  Wind"  table.    Max  and  Min  In  "Eviration  and  Wind"  table 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  «,„,»,,„  „,  „„         ,  . 

for  successive  observations,  consent*,  occasional  dr.ft.ng  and  other  caused  ^.va ^^otpac;: *  ^Z^ZZSZ  ZT^Z  measurement,  are  ,.„.„  from  different  polnu 
gggU^  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologica,  Data"  table,  the  "Snowfa.l  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasona,  Snowfall"  table,  include  .no.  and  Entr.e.  „,  ,„o.  on  ground  include  .„„.. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  With  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preced.ng  June  data  w.ll  be  carr.ed  u,  the  July  is.ue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
«     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  m  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M  ttzz^vzg^Ji^^^*^  iess  ,h*- 10  ^s    >s  -'■■*■«•  s«  ,.,  de,a„cd   ^     ^   u  „„M  for  M.  «.<*», 

R     Amounts  from  recorduig  gage.     (These  amounts  are  essentmlly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  1 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IX  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

°     "^ZiZt^^^t!?Tl'    ,Hu°Urly  Pr,eciPlUtion  values  arc  Processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data**  bulletin.    If  daily  amounts  are  published  in 
the ^^our^  Prec^plut.on  tote  *  bullwfn         *  se^r&te  "on-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R-.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Ceneral  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  50  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence,  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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62.5 

,* 

92 

9. 

27 

27 

143 

T 

0 

1 

0 

.52 

- 

.80 

.19 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

L  I MCN 

MONUMENT   2  WSM 

75. 7M 

39. 5M 

57, 6M 

1.7 

89 

5* 

28 

26 

231 

0 

0 

3 

0 

.27 

1.07 

.20 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

NORTH  LAKE 

67.5 

36.9 

52.2 

79 

I 

27 

27 

373 

0 

0 

8 

0 

1.62 

.19 

.63 

14 

T 

0 

4 

1 

0 

PUEBLO  WB  AIRPORT  //R 

82.6 

31.6 

67.1 

,5 

98 

2 

38 

28 

59 

9 

0 

0 

0 

1.11 

.27 

.87 

15 

.0 

o 

1 

ROCKY  FORD  2  ESE 

83.6 

48.8 

66.2 

- 

,5 

97 

9. 

33 

27 

77 

10 

0 

0 

0 

.*! 

.66 

.15 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

RUSH  2  NNF 

77.* 

43.6 

60.5 

93 

10. 

33 

28 

177 

7 

o 

o 

o 

.62 

; 

.56 

.47 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

RUXTON  PARK 

63.5 

35.0 

49.3 

75 

6 

24 

27 

464 

0 

0 

10 

0 

,81 

.24 

IS 

.0 

0 

4 

0 

0 

RYE 

75.5 

41.6 

58.6 

88 

6 

29 

27 

199 

0 

0 

1 

0 

1.78 

.94 

13 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAL  I  DA 

7*.0 

40.6 

57,3 

81 

2 

32 

30 

227 

0 

0 

1 

0 

1 ,  *1 

.64 

•  *T 

19 

.  0 

o 

o 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

79.8 

51.1 

65.5 

97 

2 

31 

27 

103 

8 

0 

1 

0 

•  *2 

.13 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

60.6 

30.4 

*5,5 

70 

4 

24 

23. 

579 

0 

0 

18 

0 

1,22 

,38 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

TACONY  7  SE 

TRINIDAD 

76.7 

49.2 

63.0 

88 

2 

34 

27 

115 

0 

0 

0 

0 

1.46 

.28 

15 

.0 

0 

8 

0 

0 

TRINIDAD  F Ah  AIRPORT 

77.5 

49.9 

63.7 

93 

2 

32 

27 

111 

2 

0 

1 

0 

I.T3 

,58 

15 

•  0 

o 

4 

I 

o 

TWO  BUTTES   1  NW 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

77.0 

48.5 

62,8 

89 

8 

32 

27 

120 

0 

0 

1 

0 

1.04 

.33 

14 

.0 

0 

t 

0 

0 

wESTCLIFFE 

M 

M 

M 

81 

1 

24 

28 

0 

0 

0 

1.02 

.50 

19 

T 

0 

4 

1 

0 

WETMORE  2  S 

76.5 

46.3 

61.* 

90 

8 

34 

27 

149 

1 

0 

0 

0 

1.20 

.36 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

61.4 

• 

1.0 

.93 

.19 

T 

•       «  # 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

80.0 

37.1 

58,6 

88 

5. 

24 

20 

191 

0 

0 

7 

0 

.80 

.32 

IB 

.0 

0 

4 

0 

0 

ARTESIA  2  E 

77.7 

*3.3 

60,5 

84 

26. 

30 

27 

138 

0 

0 

1 

0 

1,05 
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56. 2M 

84 

5. 
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27. 
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0 

0 

9 

0 

.61 

.21 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

CEDAREDGE 

75.4 

45.5 

60.5 

2.1 

84 

4 

3* 

22 
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0 

0 
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0 

.97 

.07 
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CIMARRON   3  SE 
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30.9 
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4 
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27 
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28 
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,T4 
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3* 

22 
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0 

1.42 

.14 

.58 

15 

.0 

0 

5 

1 
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5 
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22 
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.58 
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0 
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• 
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85 
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36 

20 
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0 

0 

2,07 

.66 

.80 
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1 
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55.8 

83 

5 

24 

27 
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0 
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0 
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18 

.0 

0 
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1 
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32.0 

49.8 

.3 

75 

4 

25 
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1,12 

- 

.54 

.19 

21 
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2.9 

90 

4 

36 

22 
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• 

.U 
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0 
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65.9 
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.2 

74 

4 

22 

23. 
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0 

0 

21 

0 

.90 

.27 

.28 
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.0 

0 

3 

0 

0 
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58,3 

m 

,7 

86 

12 

33 

20 
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0 

0 

0 

0 

2.07 

.34 

.87 
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5 

1 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

74.7 

3*.l 

54.4 

85 

4 

25 

22 
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0 

0 

16 

0 

.51 

.21 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  LEWIS 

69.4 

40.6 

55.0 

m 

,7 

78 
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33 

20 
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o 
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o 

1.51 

.29 

.42 

14 
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0 
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0 

0 

FRASER 

66.2 

21.0 
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• 

2.5 

73 
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1.12 

■ 

.03 

.49 
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.0 
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4 

0 

0 
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• 

2.0 

90 

5. 

35 

22. 

91 

2 
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.73 

- 
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18 
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0 

0 
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20 

35 

3 
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0 

0 
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21 
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0 

3 

0 

0 
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57.1 
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29 

22 

0 
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2 
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1.23 
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.0 

0 

5 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

81.2 

52.0 

66.6 
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91 

1 

39 

22 

39 

2 

.36 

.55 

•  16 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

79.5 

'2.9 

66.2 

87 

5. 

39 

22 

42 

0 

0 

0 

0 

.82 

.53 

IS 

.0 

0 

2 

1 

0 

GRAND  LAKF   1  WNW 

67.8 

26,6 

47.2 

74 
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16 

7 
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o 

1.35 

.91 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

GRAND  LAKF  6  SSW 

65.8 

32,0 

72 

5 
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0 

0 

15 

0 

.74 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

71.7 

36.'. 

5*1 1 

78 

5* 

26 

21 

319 

0 

0 

8 

0 

.87 

.34 

19 

0 

0 

0 

GUNN I  SON 

70.0 

30.7 

50.4 

2.9 

80 

4 

23 

28. 
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0 

0 

19 

0 

,60 

.29 

.17 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

HAYOEN 

72.3 

35.9 

5**1 

81 

5* 

2j 

27 
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0 

0 

9 

0 

.56 

.22 

7 

.0 

0 

4 

0 
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70.9 

31.3 

51.1 

78 
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20 

27 
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0 

0 

19 

0 
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.48 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

IGNACIO   1  N 

75.6 

39.6 

57.6 

2.0 

84 

3. 

3* 

28. 
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0 

0 

0 

0 

1.55 

.24 

.43 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

KREMMLING 

73.4 

29.1 

51.3 

80 

10. 

20 

28. 

406 

0 

0 

23 

0 

.52 

•  36 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  CITY 

67.0 

34.6 

50.8 

76 

10. 

24 

20 

417 

0 

0 

13 

0 

1.36 

.40 

20 

.0 

0 

6 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

77.9 

32.5 

55.2 

84 

13 

20 

27 

288 

0 

0 

16 

0 

.54 

.47 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARVINE 

70.4 

33.4 

51.9 

78 

13* 

25 

27. 

388 

0 

0 

17 

0 

.86 

.41 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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See  Reference  Noiee  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      103°  on  the  2d  at  Lamar 

Lowest  Temperature:        9°  on  the  27th  at  Walden 

Greatest  Total  Precipitation:     6.10  inches  at  Placerville 
Least  Total  Precipitation:  Trace  at  Parker  9  E 

Greatest  One-Day  Precipitation:     1.90  inches  on  the  16th  at  Placerville 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:    11.0  inches  at  Grant 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    3  inches  on  the  19th  at  Grant 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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PENROSE   I  NNw 
PUEBLO  MB  AIRPORT  //R 
PUEBLO  C I  TV  RESERVOIR 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 

ROCKY  FORO  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUITON  PARK 
RVE 

SAL  IDA 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  MSM  // 
STONINGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONV  7  SE 

TRINIOAD 

TRINIOAO  FAA  AIRPORT 
TROY   I  SE 

TmIN  LAKES  RESERVOIR 
TmO  BUTTES  1  Nm 

malsenburg  pomEr  plant 

mESTCLIFFE 
mETMORE  2  S 


1.23 

.93 

:} 

.86 

.J 


.83 


1.62 


1.40 
1.11 
1.61 
1.19 


.80 

.IS 


.07  ,|2 
.06  1.12 


•  "I  .0 
.21     .12  T 


.60  T 
.23  .26 


.03  .33 

.10  T 


.67 

.33 
.67 


•  01 

.10 


1.06 
1.02 
1.20 


ALTEN^ERN 
AMES 

ASTESIA  2  E 
ASPEN 

BERTHOUO  PASS 
BOND 

BONMAM  RESERVOIR 
8RECKENRI0GE 
CEDAREOGE 
CIMARRON  3  SE 

f  LI  AIM  2  NM 
COCHETOPA  creek 
COLLBRAN 

COLORADO  NAT  mqn 
C0RTE2 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  1  E 
DILLON  1  E 
DOLORES 

OURANGC 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
ELECTRA  LAKE 
FORT  LE-IS 
FRASER 

FRuITA  2  N 
GATEMAV   1  SH 
GLENmOOD  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  mB  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE   1  MNM 
GRAND  LAKE  6  SSM 
GREEN  HOuNTAIN  DAH 
GUNNISON 
HAMILTON 

(MYDEN 

HOT   SULPHUR  SPRS  2  Sm 
IGNACIO  1  N 
KREMMLING 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  3  »E 

LITTLE  HILLS 

MANCOS 

MARVINE 

MAY8ELL 

MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 


).6S 
1.03! 
1.05 
1.19 


1.62 
.58 
2.07 


1.92 
1.31 
1.12 

•  "I 

.98 

1.23 


,87 

1.5S 

.£ 

1.36 
.36 

2.0T 
.86 


.20  .08 

T 

.02 


.12 
.21 


.30 
.39 

.02 


.08  .02  .17 
.76 

.201  ,11 


.09 
.02 


.01 
.02 
.1' 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


NONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PAL  I SADE   1  S 
PALISAOE  LAKE  2 
PAONIA 
PARADOX 

PAR  SHALL   10  SSE 

PITKIN 
PLACERVILLE 
POwDE  RHOPN 
PYRAMID 
RANGELY 


Day  oi  Month 
13  I  14  I  15 


•02     .OS     .25     .30  .10 


.03 
.13 
•  IB 
.07 


.02 
.06 
.73 

■  OA  T 


22     23  24 


.u 

.30 
.71 


.55     .12  .04 
.31  .01 
.25  T 


T  1. 60 
•  09 

.08  T 


.38 
•  13 


.0*     .12  T 


.OA     T  ,20 


.05  .01 

T 

.88  .03 


»  lollowing  Suuod  lndai 
150  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALAMOSA  «B  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL.  NORTE 

GREAT  5*N0  OuNES  NM 

HERMIT  ?  ESE 
MAN AS  S A 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

wAGON  nHEEl  GAP  3  *. 
HOLF  CREEK  PASS   I  E 


1.06 
I.  71 
.86 
l.Ti 
1.81 


Day  o(  Month 


10  I  11  I  12 


13     U  15 


16     17  18 


19  I  20  I  21  ,  22  I  23  I  24 


.11 

.15 
.04 

T 

.06 

.20 

.01 
.16 

.07 


25    26  27 


28     29  X 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologi.t.  Weather  Bureau  Office,  P.  O.  Box  1079  Denver  Colorado  80201 
Bureau  Office  near  you. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  r 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figun 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  t 


i  are  tens  of  degrees 


to  any  Weather 

ment  in  miles.    Monthly  degree  day  totals 


i  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground   table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  ir 
tion    table.  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 


t  5:00  a.  m.  .  M.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Pre ciptta- 
i  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  foUowing  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  or  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurement,  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  c 
sleet,  and  ice. 


nd"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  thla  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values 
"Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  nc 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


I  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in 
-ecording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R*.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 


I  on  ground  in  that  month. 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/o 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


Thermoi 
building. 


meters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod- 


ed  ground,  however,  this  refer 


I  indicates  that  the  ther 


xpoacd  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office   Washington,  D.  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location.,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  sub.tation.  through  1958  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  thi.  State   price  SO  cwta  Similar 
information  for  regular  Wrather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.   The.e  publication,  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Document,  at 


■  regula 
the  address  shown  above, 


Sub.crlptlon  Price:  20  cent,  per  copy,  monthly  .nd  annual;  52.  50  per  ye.r.  (Ye.rly  .ub.crlptlon  Include,  the  Annul  Summary. )  Check.  ™>  ^'^"V^E'*''''  "  °"  S""rM""""' 
of  Document..    Remlrunce  and  corre.pondence  regarding  .ub.crlptlon.  .hould  be  »ent  to  the  Superintendent  ol  Docum.nl..  Government  Printing  OgRe,  V. ..hlngton,  D.  C.  2O«02.  
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1964 


c 

3 
< 

(d 


r 

C7 
-1 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•      •  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

Mm 

90 

90 
63 

86 
65 

80 
56 

87 
60 

78 
59 

88 

60 

93 

62 

91 
65 

76 
58 

65 
44 

71 
48 

84 
44 

73 
50 

60 
48 

57 
45 

73 
47 

82 
51 

77 
45 

68 
40 

76 
48 

70 
45 

70 
46 

TS 

45 

80 
54 

75 
46 

66 
3  i 

75 
45 

77 

78 
52 

77,0 
51.1 

BL'ENA  VISTA 

MAX 

Mm 

79 

79 

80 
39 

80 
4  1 

71 
42 

77 
41 

76 
50 

76 

36 

77 
35 

76 
47 

63 
36 

72 
36 

75 
39 

76 
36 

72 
42 

62 
36 

61 
32 

71 
32 

76 
36 

68 
46 

69 
34 

72 
41 

67 

72 
33 

72.9 
38.5 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

88 

61 

90 
64 

90 
59 

83 

52 

87 
61 

88 

61 

87 
63 

86 

61 

83 
63 

80 
61 

71 
45 

68 
46 

86 

50 

83 
51 

67 
51 

72 
47 

79 
49 

84 

54 

82 

47 

63 
42 

64 
44 

78 
48 

77 
45 

76 
41 

82 
54 

79 

57 

63 
40 

81 
45 

79 
47 

81 
51 

79.3 
52.0 

COALDALF   2  SW 

MAX 
MIN 

82 

50 

83 

60 

83 

37 

80 
44 

75 
6  1 

80 
51 

80 
53 

79 
43 

76 
46 

75 
43 

72 
48 

80 
38 

80 

36 

68 
46 

66 
42 

71 

39 

76 
35 

76 
37 

67 
41 

63 
41 

61 
38 

73 
34 

72 
34 

76 
36 

75 
43 

69 
46 

68 
35 

76 
33 

71 
34 

73 
32 

74.2 
41.9 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

MAX 
MIN 

89 
56 

92 
59 

82 
49 

77 
54 

68 
58 

89 
56 

87 
60 

89 
60 

89 

57 

75 
55 

56 
44 

64 
46 

86 
46 

68 
49 

58 
50 

68 
48 

76 
44 

61 
48 

59 
43 

60 
43 

68 
41 

75 
42 

69 
44 

74 

42 

84 
49 

68 
38 

59 
34 

78 
39 

76 
49 

79 
46 

75,4 
48.4 

DELHI 

MAX 

Mm 

93 
62 

97 
65 

86 
53 

89 
59 

91 
58 

93 
59 

93 
60 

95 
56 

95 
65 

76 
61 

67 
45 

73 
43 

93 
40 

83 
57 

63 
48 

66 
49 

80 
41 

87 

52 

80 
48 

68 
45 

80 
45 

77 
45 

73 
41 

83 
48 

88 
53 

81 
58 

70 
35 

SO 
44 

82 
42 

84 
49 

82.2 
50.9 

EADS 

MAX 

Mm 

98 
65 

99 
67 

90 
60 

84 
55 

95 
65 

94 
57 

94 
65 

95 
54 

97 
62 

89 

60 

68 
48 

63 
49 

90 
46 

75 
52 

71 
54 

66 
49 

73 
49 

65 
46 

78 
47 

63 
39 

73 
46 

80 
5 1 

71 
44 

79 
45 

88 
52 

80 
47 

62 
35 

77 
'_»6 

81 
50 

85 
45 

61.4 
31.3 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

Mm 

97 

100 
72 

95 

92 
56 

93 

94 
63 

98 
54 

55 
50 

64 

52 

89 
57 

97 
52 

71 
56 

69 
53 

79 
46 

91 
48 

70 
56 

60 
48 

S3 
5  1 

85 
43 

72 
46 

75 
51 

83 
52 

73 
53 

64 

40 

S3 
43 

86 

SO 
53 

81.4 
53.3 

FCRDER  8  S 

MAX 

Mm 

94 

96 

89 

83 
54 

96 
62 

94 

5 1 

95 
55 

94 

53 

96 
54 

87 

65 
46 

66 
46 

89 
49 

73 
52 

60 
52 

68 
5 1 

80 
50 

89 
41 

75 
48 

64 
40 

78 
38 

80 
43 

70 
40 

78 
39 

88 
45 

77 

63 
3 1 

83 
33 

SO 

S4 
40 

81.2 
47.5 

HOLLY 

MAX 

Mm 

100 
62 

101 
72 

101 
65 

92 
55 

90 
58 

93 
65 

99 
60 

96 
55 

98 

60 

67 
48 

53 
46 

85 
51 

92 
43 

82 
54 

62 
48 

68 
44 

77 
47 

86 
46 

59 
37 

64 
44 

80 
50 

84 

40 

72 
45 

82 
50 

90 
46 

68 
38 

63 
37 

85 

85 
41 

82.6 
50,0 

JCHN  MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

100 

101 
73 

100 
63 

89 
54 

94 
67 

96 
55 

95 
64 

98 
55 

99 
63 

91 
60 

69 
49 

66 
50 

91 
47 

90 
50 

64 
54 

67 
53 

74 
47 

87 
45 

85 
52 

70 
38 

76 
41 

SO 
50 

78 
43 

T9 
45 

92 
50 

90 
52 

65 
3  f. 

80 
37 

64 

86 
45 

84.5 
31,7 

KIT  CARSON 

MAX 

Mm 

98 

98 
62 

88 

80 
54 

97 
6  3 

96 
5  3 

92 
59 

97 
49 

99 
57 

69 
56 

69 
48 

65 

92 
48 

SO 
45 

62 
54 

78 
45 

88 
43 

62 
39 

72 
46 

SO 
40 

72 

80 
3  7 

90 

75 
47 

61 
34 

79 
32 

82 

65 

39 

82.4 
46.6 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

99 
70 

99 
75 

90 
62 

87 
59 

94 
67 

94 
57 

93 
64 

97 
57 

76 
67 

76 
61 

62 
51 

74 
55 

94 
52 

74 
54 

64 
54 

67 
33 

78 
48 

88 

52 

59 
51 

69 
48 

76 
44 

78 
46 

72 
46 

77 
53 

91 
55 

66 
48 

67 
38 

79 
39 

S3 
50 

66 
50 

B0.  3 
34.3 

LAMAR 

MAX 

Mm 

100 
70 

103 
76 

93 
60 

82 
49 

97 
67 

97 
54 

97 
65 

99 
56 

100 
67 

80 
58 

60 
51 

62 
51 

93 
47 

79 
46 

62 
55 

68 

51 

75 
51 

87 
46 

65 
45 

67 
38 

77 
42 

S3 

51 

72 
43 

81 
42 

92 
54 

70 
50 

64 
37 

81 
38 

86 
44 

87 
43 

82.0 
51,6 

LAS  ANIMAS 

MAX 

Mm 

LA  VETA 

MAX 

Mm 

80 

80 

S3 

72 
39 

75 

82 

83 

82 

78 

69 

66 

78 

80 

68 

63 

61 
4 1 

73 

76 

67 

66 

67 

70 

71 

75 

74 

64 

65 

74 

73 
39 

72 
39 

72.9 
43.6 

LFAOVILLE 

MAX 

Mm 

65 

66 

67 

70 

68 
37 

69 
39 

65 
37 

63 
39 

63 
39 

69 
35 

64 
36 

65 
35 

64 
33 

53 
35 

53 
33 

58 
34 

63 
30 

64 
34 

50 
31 

53 
28 

40 
29 

57 
27 

62 
3 1 

63 
32 

60 
39 

57 
41 

55 
27 

59 
31 

58 
32 

60 
33 

60.8 
34.2 

LTMON  10  SSW 

MAX 

Mm 

91 

92 
5  7 

91 

85 

91 

92 
52 

86 
54 

91 

55 

92 
54 

89 

70 

76 
43 

86 
45 

67 
45 

55 

67 

79 

42 

84 
50 

66 
46 

62 
38 

72 

74 

42 

72 
38 

75 

4  0 

87 

85 
41 

60 

27 

79 

77 

82 
43 

79.2 
43,7 

LIMON 

MAX 

Mm 

MONUMENT  2  WSW 

MAX 

Mm 

89 
31 

88 

52 

74 
39 

89 

50 

88 

45 

86 
46 

62 
47 

75 
45 

57 
40 

87 
45 

85 
43 

71 
40 

64 
4 1 

69 

70 
38 

80 
40 

65 
32 

66 
34 

69 
35 

75 
39 

70 
33 

71 
33 

73 
34 

64 
28 

76 
36 

80 
38 

79 
38 

76 
42 

75,7 
39.5 

NORTH  LAKF 

MAX 

Mm 

79 
40 

76 
47 

78 
34 

71 
39 

70 
46 

75 
41 

74 
43 

76 
39 

75 
43 

67 

50 

61 
44 

69 
35 

74 
35 

61 
43 

54 
35 

57 
38 

70 
29 

70 
32 

63 
32 

60 
33 

60 
32 

65 

32 

66 
37 

67 
34 

68 
36 

61 
40 

57 
2  7 

66 

29 

66 
33 

66 
29 

67.5 
36.9 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

97 
60 

98 
72 

89 

55 

86 
57 

94 

58 

95 
51 

95 
60 

96 
57 

94 

57 

78 
63 

63 
51 

73 
52 

95 
52 

74 
56 

65 
56 

75 
53 

83 
45 

88 
48 

67 
51 

71 
5  1 

77 
42 

83 
45 

76 
45 

80 
46 

91 
50 

72 
44 

70 
39 

83 

38 

82 
49 

67 
44 

82,6 
31.6 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

Mm 

94 

60 

96 
66 

91 
59 

84 
52 

95 

95 
5 1 

95 
61 

97 
51 

97 
58 

85 
62 

68 
48 

69 
48 

91 
45 

85 
47 

64 

50 

72 
50 

79 
4 1 

90 
40 

85 

50 

71 
44 

79 
40 

SI 

45 

75 
40 

79 
4  5 

87 
47 

82 
49 

69 

33 

82 
34 

85 
40 

86 

43 

63.6 
48.8 

RUSH  2  NNE 

MAX 

Mm 

91 
43 

81 
47 

83 

88 

93 
52 

90 
5 1 

92 
49 

93 
51 

91 
5 1 

93 
50 

82 
4 1 

67 

87 
51 

73 

61 

67 

65 
43 

68 
4 1 

64 
38 

61 
37 

63 
36 

65 

74 

76 
48 

78 

64 
35 

66 
35 

76 
33 

83 

86 

38 

77,4 
43.6 

RUXTON  PARK 

MAX 

Mm 

74 

74 

68 

32 

65 

71 

75 
37 

73 
42 

71 
42 

74 
43 

65 
38 

62 

61 
35 

72 
33 

60 

56 

56 

63 
29 

65 
34 

61 

44 

53 

61 

55 
29 

61 

30 

71 

59 
30 

69 
2  4 

63 

59 

66 
33 

63.5 
35.0 

RYE 

MAX 

Mm 

86 

85 

84 

82 

85 

68 

82 
50 

84 
47 

82 
52 

72 
48 

83 
4 1 

84 

62 
36 

79 

58 

61 

75 

76 

76 

67 

63 

67 

66 
33 

73 

75 

68 
38 

60 
£  9 

73 

73 

73 
37 

75.5 
41.6 

SAL  IDA 

MAX 

Mm 

80 
49 

81 

79 

79 
36 

78 
52 

78 

77 

77 

76 

76 

77 
45 

78 

79 

71 
33 

68 

40 

69 
40 

75 
33 

75 

71 
41 

65 

63 
39 

70 
35 

75 

76 
3  5 

74 

71 

68 

73 

69 
34 

72 
32 

74,0 
40,6 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

Mm 

94 

97 
68 

90 
58 

84 
55 

90 
62 

91 
55 

94 
62 

93 

92 
65 

88 
61 

65 
44 

55 

88 
51 

79 
5 1 

58 

64 
50 

76 
41 

86 
45 

79 
50 

61 
40 

80 
42 

so 

74 

76 

84 
5  3 

76 
50 

60 
3  \ 

79 
36 

82 

79 
45 

79.8 
51.1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

64 
35 

66 
34 

66 
32 

70 
29 

67 
36 

66 
33 

64 
35 

62 
34 

63 
36 

67 
33 

64 

35 

65 
26 

66 

25 

53 
36 

52 
34 

60 

62 
26 

61 
26 

59 
31 

54 

26 

42 
24 

57 

62 
24 

64 

2  5 

59 
27 

62 
36 

53 

29 

»7 
29 

53 
25 

36 

28 

60.6 
30.4 

TACONY  7  SE 

MAX 

Mm 

TRINIDAD 

MAX 

Mm 

86 

88 
59 

86 

83 
5  3 

81 
60 

83 
53 

86 
60 

85 
5 i 

85 
53 

78 
57 

65 

72 

83 

80 

62 

62 

76 
36 

79 

76 

61 

72 

72 

71 

76 

Bl 

78 
5  3 

66 
34 

76 

75 

76 
48 

76,7 
49.2 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 

93 

86 

82 

84 

83 

89 
59 

88 

86 

69 

63 

79 

86 

71 

63 

64 

78 

83 

64 

66 

76 

76 

71 

79 

S3 

67 

67 
32 

78 

76 

82 
33 

77,3 
49.9 

TWO  BUTTES  1  Nw 

MAX 

Mm 

WAlSENBURG  power  PLANT 

MAX 

Mm 

87 

88 

65 

82 

84 

87 

85 

89 

85 

74 

66 

73 

85 

78 

63 

66 
46 

7S 

81 

75 

63 

70 

74 

70 

76 

79 

69 

66 

78 

78 

77 
46 

77,0 
46,5 

WFSTCLIFFE 

MAX 

Mm 

81 
53 

80 
62 

80 
36 

80 
43 

79 
53 

80 
55 

80 
47 

79 
43 

78 
38 

BO 
30 

56 
39 

75 
28 

61 
35 

59 

35 

63 
36 

70 
40 

65 

30 

73 
24 

70 
28 

71 
28 

WFTM0RE  2  S 

MAX 

Mm 

86 
53 

09 
57 

82 
44 

80 
46 

68 
47 

88 
61 

88 

56 

90 
53 

S3 
56 

78 
60 

66 
41 

70 
42 

83 
42 

73 
49 

63 
49 

68 
42 

77 
43 

81 
47 

75 
44 

61 
42 

66 
38 

75 
41 

69 
40 

74 
41 

80 
46 

69 
48 

62 
34 

77 
38 

77 
45 

76 
43 

76.5 
46,3 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
-  152  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  196* 


1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

SI 

S 
< 

.  .  . 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

AL  TENBERN 

MAX 
MIN 

85 
56 

79 
42 

84 

31 

88 

33 

88 

38 

63 
42 

83 
63 

85 
40 

11 

85 
39 

86 
35 

66 
34 

86 

36 

75 
66 

74 
46 

81 

33 

80 
32 

'8 
37 

66 
38 

69  68 
26  31 

77     80  81 
28     39  37 

60 
35 

71 

74 

30 

79 
32 

79 
37 

80 
33 

80.0 
17,  1 

ARTESIA  2  E 

MAX 
MIN 

86 
50 

80 
51 

75 
36 

82 
39 

83 
45 

83 
52 

80 
67 

78 
47 

76 
62 

79 
41 

81 
42 

82 
6$ 

77 
51 

79 
66 

79 
63 

76 
43 

78 
62 

60 
61 

66  71 
16  66 

80 
60 

!< 

10 

74 
36 

77 
63 

79 
60 

77.7 
63.3 

ASPEN 

MAX 

MIN 

7} 
48 

74 
43 

76 
32 

78 
38 

77 
44 

75 

42 

73 
66 

72 

42 

it 

76 
38 

74 
36 

74 
35 

74 
36 

62 
46 

57 
62 

67 
34 

72 
34 

71 
37 

62 
11 

62  35 
29  32 

71 
36 

44 

68 

JC 

69 

32 

63 
33 

69 
33 

69.2 
37.0 

BFQTnClP  pass 

MAX 
MIN 

61 
37 

60 
42 

61 
31 

62 
32 

63 
39 

62 
35 

64 

36 

58 

35 

57 
32 

61 
36 

37 
32 

61 
33 

58 

33 

56 

30 

43 

29 

53 
27 

59 
30 

55 
25 

36  66 

20  25 

58 

11 

30 

30 

32 
28 

33 

27 

55.1 
30.3 

Bond 

MAX 
MIN 

83 
60 

78 
51 

81 
33 

84 
34 

84 
38 

80 
39 

82 
61 

75 
41 

« 

81 

39 

60 
36 

61 
36 

80 

32 

75 
38 

68 

41 

76 
33 

80 
31 

'8 
36 

66 
61 

67  66 
29  36 

77 
12 

72 

28 

75 
29 

78 
34 

76.2 
36,2 

CEDAREDGE 

MAX 
MIN 

80 
52 

77 
49 

80 

62 

86 
45 

83 
34 

78 
52 

79 
51 

74 
56 

56 

80 
69 

61 
65 

80 
62 

82 
66 

73 
51 

63 
68 

70 
62 

76 
60 

77 
49 

68 
62 

69  66 
38  66 

76 
60 

77 
43 

72 
61 

71 
63 

76 
t5 

77 
61 

75.6 
45,5 

CIMARRON  3  si 

MAX 
MIN 

CLIMAX  2  NU 

MAX 
MIN 

59 
36 

59 
39 

59 
32 

62 
36 

59 
38 

59 
36 

57 
33 

57 
35 

58 
37 

60 
32 

37 
30 

57 
30 

56 
32 

32 
35 

42 
32 

31 
28 

56 
28 

55 
30 

51 
26 

45  39 
22  27 

56 
26 

34  50 
3  3  36 

48 

10 

»1 

69 

29 

32 
29 

33.8 
30.9 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

68 
28 

70 
30 

75 
26 

78 
26 

80 
34 

75 
29 

72 
32 

75 
30 

70 
32 

68 

33 

75 
30 

75 
23 

75 
21 

73 
62 

60 
38 

61 
29 

68 
25 

71 
25 

72 
26 

62  65 
25  32 

72 
22 

68 

25 

» 

66 

21 

63 

21 

69.6 
27,3 

CCLLBRAN 

MAX 
MIN 

80 

50 

83 

50 

84 
39 

89 
43 

86 
49 

84 

52 

83 
50 

80 
54 

75 
53 

84 
47 

64 
44 

86 
43 

86 
61 

76 
30 

66 
69 

77 
61 

78 
42 

77 
47 

68 
47 

70  66 
55  66 

80 
60 

80  80 

74 
36 

79 
37 

60 
62 

78.9 
66.8 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 
MIN 

83 
63 

79 
49 

65 
52 

86 
56 

84 

69 

86 

54 

83 
61 

81 
38 

81 
55 

82 
35 

85 
54 

66 
53 

86 

52 

75 
46 

75 
69 

78 

50 

78 
51 

63 
50 

68  67 
42  49 

TO     75  7, 

79  7, 

fl 
♦7 

» 

77 
53 

77 
31 

78.5 
52.2 

CORTE2 

MAX 
MIN 

86 
51 

80 

50 

83 
39 

85 
41 

83 
57 

82 
52 

82 
50 

83 
55 

81 
55 

80 
46 

83 
46 

85 
44 

82 
65 

70 
50 

58 
49 

73 
39 

75 
40 

/5 
47 

70 
60 

68  63 
36  65 

»•  7*  7. 

74  « 

70 
62 

73 
62 

77 
61 

76,1 
65.  1 

CRAIG 

MAX 
MIN 

79 
56 

70 
41 

73 
30 

81 

34 

83 
39 

78 
69 

77 
49 

77 
43 

77 
68 

78 
36 

77 
34 

76 
34 

80 
32 

74 
45 

71 
46 

74 
33 

77 
33 

72 
43 

58 
38 

65  67 
29  60 

69     6,  72 

77  64 

69 
26 

74 

76 
62 

77 
39 

71.8 
37,8 

CRESTED  BuTTE 

MAX 
MIN 

70 
35 

67 
43 

71 
29 

75 
30 

74 
36 

70 
33 

70 
39 

69 
35 

69 
36 

70 
36 

69 
32 

69 
29 

70 
27 

69 
44 

66 
39 

65 
30 

66 
27 

64 
28 

66 
31 

63  61 
32  30 

g     ..  6, 

19 

44 

63 

29 

65 
26 

67.5 
32,0 

DELTA  1  E 

MAX 
MIN 

89 
69 

84 

55 

86 
61 

90 
41 

85 
50 

78 
47 

84 

50 

78 
50 

75 
52 

86 
65 

87 
61 

87 
60 

86 
61 

71 
55 

66 
52 

75 
62 

81 
61 

81 
43 

72 
67 

73  63 
38  63 

11     »  11 

TJ  77 

76 
62 

•J 

79 
61 

62 

60 

79.3 
66,1 

DILLON  1  E 

MAX 
MIN 

70 
36 

71 
36 

72 
26 

74 
34 

73 
33 

72 
31 

69 
34 

68 

30 

65 
32 

70 
31 

68 
31 

70 
26 

69 
26 

66 
35 

56 
36 

61 
36 

68 

22 

67 
26 

63 
31 

60  56 
29  23 

61     66  68 

23     22  23 

60 
25 

»J 

60 
25 

64 

25 

65.9 
29.1 

DURANGO 

MAX 
MIN 

81 
67 

82 
41 

85 
36 

84 

40 

79 
53 

79 
44 

82 
45 

81 
50 

70 
69 

79 
39 

63 
41 

86 
33 

77 
60 

65 
50 

66 
67 

76 
36 

79 
36 

75 
38 

70 
39 

71  36 
33  39 

72     80  79 
39     60  39 

«  » 

70 
39 

11 

72 
37 

78 
36 

75,9 
60.7 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
60 

75 
46 

79 
31 

85 
31 

81 
37 

79 
36 

79 
44 

76 
37 

72 
66 

80 
38 

60 
35 

80 
31 

79 
30 

76 
66 

66 

62 

73 
32 

76 
29 

72 
32 

58 
36 

67  62 
26  32 

11  11 

71 
27 

7J 

76 
31 

76 
36 

76,7 
36,1 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

76 
68 

74 
38 

77 
38 

78 
44 

73 
30 

75 
45 

75 
42 

75 
49 

66 
51 

76 
39 

77 
40 

78 
39 

76 
61 

61 
66 

60 
67 

65 
36 

70 
37 

68 
38 

62 
38 

62  69 
33  39 

»  «  n 

»7  4* 

66 
16 

11 

68 
38 

71 
37 

69.6 
60.6 

FRASER 

MAX 
MIN 

71 
27 

72 
23 

72 
18 

73 
24 

73 
22 

73 
24 

69 
27 

70 
22 

65 
29 

71 
28 

69 
22 

70 
16 

73 
13 

66 
23 

66 
26 

66 

23 

70 
14 

67 
19 

67 
30 

56  50 
25  19 

\l  11  11 

t!  » 

61 
13 

il 

63 
22 

67 
18 

66.2 
21.0 

FRulTA  2  N 

MAX 
MIN 

87 
66 

81 

53 

85 
36 

90 
39 

90 
45 

62 
57 

66 

50 

86 
46 

83 
59 

87 
68 

88 
39 

88 
38 

87 
60 

76 
56 

72 
53 

81 
62 

82 
40 

81 
44 

72 
66 

73  68 
35  67 

11  11  It 

11  l\ 

77 
36 

•J 

83 
60 

86 

61 

81.6 
44,0 

GATEWAY  1  sw 

MAX 
MIN 

88 
58 

85 
61 

86 

92 
48 

88 
68 

82 
66 

90 
60 

87 
61 

80 
60 

88 
56 

89 
46 

88 
66 

90 
93 

80 
56 

66 
56 

83 
45 

84 
47 

72 
46 

75  70 
40  48 

Vo  11 

79 
69 

79 
33 

S3 
67 

62,3 
91,7 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 
MIN 

85 
63 

78 
46 

81 
35 

85 
36 

81 
60 

79 
40 

82 
47 

77 

41 

77 
61 

82 
61 

82 
38 

82 

36 

86 

36 

67 
46 

65 
66 

76 
35 

77 
35 

75 
35 

63 
41 

68  67 
36  36 

n 

70 
36 

32 

73 
35 

77 
33 

76,2 
37.9 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 
MIN 

91 
63 

80 
53 

85 
68 

90 
51 

88 
64 

85 
64 

88 
59 

83 
61 

80 
61 

86 
55 

88 
51 

87 

50 

87 

50 

72 
56 

70 
52 

60 
68 

82 
49 

82 
51 

72 
49 

72  TO 
63  63 

76 
66 

80 
55 

81 
50 

81.2 
52.0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

87 
59 

85 
58 

81 
51 

86 
53 

87 
62 

82 
60 

84 
57 

66 
61 

79 
60 

83 
56 

85 
46 

84 
53 

86 
52 

76 
55 

68 
53 

77 
50 

SO 
48 

60 
57 

69 
67 

69  66 
63  53 

11  l\ 

76 
68 

» 

60 
53 

79 
52 

79,9 
52.9 

GRAND  LAKE   1  WNW 

MAX 

Mm 

72 
31 

70 
33 

71 
26 

74 
29 

74 
26 

74 
23 

70 
16 

66 
26 

63 
33 

73 
32 

71 
27 

74 
23 

76 
23 

67 
31 

62 
33 

70 
22 

69 
26 

69 
23 

57 
36 

57  56 
30  23 

67 
20 

20 

63 
30 

66 

26 

67,8 
26.6 

GRAND  LAKE  6  SS» 

MAX 
MIN 

TO 
36 

69 
39 

69 
29 

71 
33 

72 
31 

70 
39 

68 
38 

66 
33 

62 
39 

69 
37 

70 
31 

69 
26 

70 
26 

69 
35 

62 
36 

63 
35 

67 
27 

67 
30 

63 
37 

56  55 
33  27 

61 

22 

25 

63 
33 

66 
26 

65,8 

32.0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

76 
60 

75 
45 

76 
36 

78 
33 

78 
39 

75 
40 

73 
43 

74 
40 

69 
62 

75 
42 

77 
37 

76 
33 

75 
33 

76 

60 

66 
63 

67 
36 

74 
31 

73 
38 

71 
40 

70  62 
29  26 

63 
31 

11 

67 
16 

70 
33 

71.7 
36.6 

GLNN I  SON 

MAX 
MIN 

76 
36 

75 
31 

77 
25 

80 
27 

74 
40 

72 
33 

74 
39 

70 
32 

65 
36 

75 
39 

75 
30 

76 
25 

76 
23 

68 
65 

59 
62 

67 
32 

70 
27 

71 
27 

66 
33 

62  38 
36  30 

65 
33 

67 
26 

70 
25 

70.0 
10.7 

MAVDEN 

MAX 

MIN 

80 
46 

73 
60 

73 
29 

81 
36 

81 
38 

73 
43 

76 
48 

76 
40 

72 
69 

77 
36 

76 
32 

75 
33 

79 
32 

70 
38 

69 
69 

73 
34 

76 
35 

72 
39 

59 
37 

65  68 
28  36 

58 

23 

I* 

73 
39 

71 
35 

72.1 
15.9 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

MAX 
MIN 

76 
39 

72 
37 

76 
29 

77 
32 

76 
31 

73 
35 

72 
39 

76 
35 

66 
61 

76 
38 

78 
32 

76 
36 

72 
11 

70 
29 

70 
25 

68 
33 

73 
25 

71 
30 

70 
32 

62  38 
28  26 

66 

20 

66 

33 

72 
29 

70.9 
11.1 

IGNACIO  1  N 

MAX 
MIN 

86 
69 

80 
43 

84 
36 

83 
38 

82 
36 

80 
37 

63 
40 

'8 
36 

80 
35 

76 
62 

81 
65 

83 
39 

79 
63 

69 
30 

66 
67 

72 
40 

75 
38 

71 
37 

67 
60 

68  66 
34  39 

71 
40 

73 
36 

76 
33 

75.6 
19.6 

KBEMML ING 

MAX 

Mm 

78 

35 

78 
41 

77 
25 

79 
27 

80 
28 

80 

30 

76 
42 

7* 
31 

73 
38 

80 

32 

77 
27 

79 

22 

79 

20 

70 
30 

65 

60 

71 
31 

76 

22 

76 
27 

70 
40 

63  60 
23  23 

48 

26 

70 
20 

72 
31 

76 
26 

71.6 
29.1 

LAKE  CITY 

MAX 

Mm 

67 
40 

73 
37 

76 
31 

73 
33 

70 
43 

69 
39 

72 
39 

67 
42 

39 
60 

76 
38 

74 
38 

73 
36 

69 
37 

61 
62 

53 
37 

67 

30 

70 
30 

69 
35 

57 
32 

61  32 
24  31 

41 

10 

70 
29 

60 
36 

66 

31 

67.0 
34,6 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

80 

52 

79 

36 

78 

22 

78 
25 

76 

33 

81 
63 

80 
36 

83 

36 

79 
30 

81 
34 

80 
28 

60 

27 

84 

25 

76 
60 

78 
66 

75 
30 

78 
29 

76 
36 

77 
40 

68  76 
26  34 

78 

20 

74 

27 

75 
30 

76 
38 

77,4 
32.5 

MARVINE 

MAX 

Mm 

78 
39 

78 
39 

72 
27 

77 
31 

77 
35 

73 
61 

71 
41 

73 
38 

69 
65 

76 
36 

73 
30 

72 
60 

78 
32 

77 
33 

63 
63 

66 

32 

72 
30 

70 
35 

61 
25 

64  65 
30  26 

43 

29 

72 
30 

70 
29 

68 
26 

70,6 
33,4 

MAYBELL 

MAX 

Mm 

80 
54 

74 

35 

75 
28 

81 
29 

82 
3* 

78 
63 

77 
50 

79 
39 

78 
66 

78      78  77 
33     32  30 

S«.  R.l.r.nc.  N 

79     72  72 
31     46  69 
>IM  Following  SUU 

72  76 
34  34 
>n  lodox 

73 
39 

57 
61 

63  66 
29  63 

77  70 
33  38 

44 

22 

73 
28 

73 
36 

73 
33 

76.0 
36.1 

-  153  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MFEKER 

MAX 

MIN 

MEREDITH 

MAX 

74 

80 

75 

80 

76 

T7 

75 

70 

68 

76 

75 

75 

77 

62 

58 

70 

72 

70 

58 

62 

55 

70 

70 

72 

72 

67 

65 

69 

70 

85 

70 

.8 

MIN 

34 

35 

28 

28 

32 

33 

40 

-2 

68 

34 

42 

27 

27 

38 

42 

30 

27 

28 

30 

26 

27 

25 

26 

27 

28 

29 

36 

37 

30 

29 

32 

.1 

MFSA  VERDF   NAT  PARK 

MAX 

82 

81 

85 

84 

63 

82 

81 

83 

78 

80 

85 

84 

83 

70 

62 

73 

77 

73 

73 

69 

62 

63 

77 

76 

72 

71 

69 

77 

73 

75 

76 

.  1 

Mm 

54 

53 

51 

55 

55 

53 

51 

59 

57 

51 

53 

52 

51 

49 

46 

42 

46 

50 

45 

41 

40 

36 

45 

49 

51 

46 

43 

47 

4B 

50 

49 

,0 

MCNTROSF  NO  2 

MAX 

82 

84 

91 

82 

88 

83 

91 

82 

77 

72 

62 

84 

82 

83 

65 

62 

72 

78 

78 

64 

69 

60 

70 

74 

77 

74 

75 

72 

77 

71 

76 

.0 

MIN 

48 

56 

41 

42 

50 

49 

49 

52 

50 

45 

44 

44 

45 

50 

49 

41 

41 

<*1 

47 

37 

44 

34 

38 

40 

41 

43 

42 

40 

43 

88 

46 

.3 

NORTMDALE 

MAX 

81 

82 

82 

84 

60 

75 

78 

80 

78 

79 

82 

82 

83 

73 

72 

73 

74 

76 

74 

69 

63 

67 

75 

73 

77 

70 

68 

73 

72 

74 

75 

.6 

MIN 

SO 

46 

34 

33 

50 

53 

44 

46 

50 

37 

34 

60 

41 

49 

49 

40 

34 

40 

42 

28 

40 

35 

40 

40 

34 

40 

34 

37 

37 

34 

40 

.4 

NORWOOD 

MAX 

78 

75 

80 

83 

76 

71 

77 

76 

71 

76 

78 

76 

77 

63 

55 

66 

71 

69 

61 

65 

61 

65 

72 

73 

66 

69 

66 

69 

68 

71 

71 

.  1 

MIN 

51 

46 

37 

39 

45 

47 

49 

49 

1.8 

44 

41 

42 

42 

47 

41. 

37 

38 

45 

39 

30 

38 

31 

37 

38 

41 

39 

37 

40 

42 

38 

4  1 

.3 

OLRAY 

MAX 

74 

75 

75 

77 

71 

69 

74 

68 

62 

72 

75 

72 

72 

62 

54 

63 

68 

66 

62 

63 

57 

60 

66 

69 

65 

65 

65 

66 

59 

69 

67 

.2 

MIN 

50 

51 

43 

48 

51 

47 

48 

51 

52 

44 

46 

45 

46 

47 

45 

40 

41 

43 

42 

32 

39 

34 

37 

40 

43 

40 

39 

39 

42 

40 

43 

.5 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

79 

77 

91 

83 

72 

76 

79 

78 

69 

80 

80 

77 

65 

59 

72 

73 

71 

65 

63 

60 

69 

75 

74 

70 

69 

75 

71 

69 

72 

72 

,5 

MIN 

49 

43 

32 

39 

57 

49 

46 

46 

46 

38 

40 

35 

39 

46 

45 

38 

35 

32 

38 

33 

34 

33 

33 

37 

43 

33 

42 

32 

33 

30 

39 

.2 

PALISADE   1  S 

MAX 

88 

90 

80 

95 

90 

90 

99 

97 

85 

81 

86 

89 

87 

88 

67 

76 

78 

82 

81 

68 

72 

69 

74 

81 

85 

82 

80 

76 

81 

80 

31 

.6 

MIN 

61 

66 

52 

54 

55 

56 

55 

59 

59 

57 

54 

54 

54 

57 

54 

52 

52 

52 

51 

45 

46 

39 

44 

51 

52 

52 

*.7 

47 

49 

50 

52 

.5 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

73 

74 

71 

73 

69 

71 

75 

76 

77 

71 

71 

69 

68 

64 

63 

63 

65 

66 

64 

63 

65 

64 

63 

64 

68 

70 

65 

62 

68 

70 

68 

.2 

MIN 

35 

32 

34 

38 

34 

36 

38 

36 

39 

36 

34 

29 

32 

34 

33 

34 

36 

37 

34 

36 

36 

34 

33 

38 

39 

40 

38 

36 

39 

27 

35 

.2 

PAONIA 

MAX 

83 

80 

84 

87 

85 

82 

92 

82 

71 

84 

81 

82 

85 

72 

67 

73 

78 

76 

68 

69 

62 

70 

75 

78 

77 

75 

73 

78 

75 

78 

77 

,1 

MIN 

46 

44 

42 

45 

50 

48 

50 

52 

53 

48 

45 

43 

47 

50 

47 

39 

43 

45 

43 

37 

53 

33 

39 

41 

42 

40 

40 

41 

44 

42 

44 

.4 

PARADOX 

MAX 

86 

78 

89 

93 

83 

'8 

95 

88 

81 

85 

65 

90 

87 

70 

68 

78 

93 

78 

70 

76 

68 

75 

83 

85 

79 

79 

79 

83 

78 

83 

80 

.7 

MIN 

53 

48 

37 

38 

50 

49 

49 

48 

55 

45 

38 

36 

40 

53 

49 

41 

38 

».  4 

45 

34 

44 

38 

37 

38 

41 

42 

42 

38 

43 

37 

43 

.0 

PITKIN 

MAX 

65 

68 

70 

73 

71 

69 

67 

64 

64 

69 

68 

68 

70 

49 

58 

63 

65 

67 

56 

57 

50 

62 

67 

68 

67 

63 

60 

63 

62 

63 

64 

.2 

MIN 

33 

30 

24 

28 

34 

30 

33 

29 

34 

32 

31 

24 

23 

39 

36 

26 

25 

25 

30 

29 

25 

22 

24 

23 

26 

28 

30 

21 

24 

24 

28 

.  1 

PCwDERHORN 

MAX 

70 

74 

78 

91 

80 

75 

75 

70 

65 

76 

76 

76 

76 

68 

60 

65 

71 

72 

68 

64 

61 

65 

72 

7* 

68 

68 

75 

69 

64 

70 

70 

.  9 

MIN 

38 

32 

26 

26 

33 

30 

31 

35 

36 

36 

34 

26 

28 

45 

4  1 

35 

28 

28 

37 

25 

2  7 

24 

26 

24 

27 

26 

3  1 

22 

24 

22 

30 

.  1 

RANGELY 

MAX 

88 

82 

65 

76 

68 

76 

81 

76 

63 

69 

71 

73 

77 

78 

83 

75 

71 

80 

80 

82 

MIN 

32 

38 

37 

50 

50 

41 

39 

47 

44 

35 

41 

35 

35 

37 

36 

46 

32 

32 

42 

36 

REDSTONE 

MAX 

MIN 

RICO 

MAX 

69 

68 

74 

74 

70 

69 

69 

69 

61 

71 

74 

75 

69 

59 

59 

69 

67 

62 

57 

57 

50 

66 

72 

70 

63 

63 

65 

69 

56 

69 

66 

2 

MIN 

39 

37 

29 

29 

41 

38 

39 

39 

43 

32 

33 

29 

30 

43 

41 

30 

29 

32 

30 

26 

29 

30 

30 

30 

35 

30 

30 

28 

29 

28 

32 

9 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

85 

83 

82 

83 

86 

84 

84 

81 

81 

93 

83 

83 

84 

79 

71 

75 

77 

75 

66 

68 

66 

74 

76 

76 

77 

75 

70 

76 

76 

77 

77 

9 

MIN 

52 

54 

34 

37 

42 

u  <• 

54 

47 

52 

47 

39 

3  8 

37 

51 

53 

40 

39 

42 

42 

33 

43 

32 

34 

35 

35 

45 

35 

33 

39 

39 

41 

6 

SILVERTON 

MAX 

65 

67 

70 

72 

67 

65 

68 

69 

58 

70 

70 

70 

69 

65 

65 

65 

66 

re 

69 

65 

65 

63 

70 

67 

68 

58 

60 

65 

62 

68 

66 

4 

MIN 

40 

39 

26 

27 

37 

i8 

35 

38 

40 

36 

34 

25 

27 

30 

40 

31 

28 

30 

31 

30 

29 

27 

28 

26 

26 

32 

30 

25 

27 

27 

31 

3 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

80 

72 

70 

79 

79 

78 

75 

74 

72 

75 

74 

75 

77 

74 

62 

70 

75 

70 

62 

63 

65 

65 

69 

72 

76 

67 

67 

72 

71 

73 

71 

8 

MIN 

41 

35 

25 

27 

28 

3S 

44 

34 

60 

31 

27 

27 

25 

27 

37 

29 

27 

29 

41 

22 

26 

25 

24 

25 

26 

46 

17 

21 

31 

29 

30 

0 

TAYLOR  PARK 

MAX 

66 

67 

69 

72 

66 

66 

65 

62 

61 

65 

66 

67 

67 

62 

54 

61 

64 

63 

56 

58 

49 

63 

66 

67 

60 

59 

56 

60 

37 

61 

62 

5 

MIN 

36 

38 

30 

32 

39 

34 

40 

33 

36 

40 

35 

30 

28 

42 

36 

35 

30 

29 

36 

35 

31 

31 

29 

2  9 

31 

35 

37 

29 

29 

30 

33 

5 

TELLURIDE 

MAX 

72 

73 

73 

80 

68 

72 

71 

72 

59 

73 

74 

73 

73 

57 

54 

68 

70 

69 

55 

61 

54 

67 

70 

70 

62 

66 

64 

67 

58 

68 

67 

1 

MIN 

46 

46 

29 

31 

38 

38 

41 

39 

46 

33 

32 

29 

31 

42 

39 

35 

30 

33 

36 

26 

33 

29 

29 

28 

28 

32 

34 

27 

30 

28 

33 

9 

URAVAN 

MAX 

88 

86 

99 

93 

91 

84 

88 

90 

89 

93 

67 

87 

88 

84 

71 

79 

83 

80 

78 

74 

70 

76 

83 

85 

80 

80 

83 

84 

85 

91 

83 

6 

MIN 

49 

51 

44 

42 

51 

51 

49 

51 

54 

45 

41 

41 

44 

50 

49 

42 

41 

41 

42 

36 

34 

37 

39 

39 

43 

43 

42 

40 

46 

40 

43 

9 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

75 

75 

78 

90 

70 

74 

74 

71 

08 

72 

75 

77 

73 

62 

58 

67 

75 

66 

63 

60 

58 

66 

72 

70 

67 

67 

64 

69 

66 

72 

69 

5 

mtn 

46 

41 

36 

39 

49 

43 

48 

45 

46 

39 

42 

36 

39 

43 

4  3 

36 

35 

36 

38 

31 

35 

35 

35 

38 

42 

33 

38 

32 

34 

33 

38 

9 

YAMPA 

MAX 

73 

69 

69 

76 

75 

74 

73 

74 

69 

71 

70 

72 

73 

72 

6  8 

68 

72 

67 

53 

64 

59 

63 

63 

69 

72 

59 

65 

69 

67 

72 

68 

6 

Mm 

42 

40 

27 

35 

39 

44 

41 

41 

*.8 

34 

33 

33 

33 

38 

38 

29 

34 

40 

38 

25 

34 

27 

26 

28 

36 

43 

2  3 

35 

40 

37 

35 

3 

YFLLOW  JACKET  INK 

MAX 

81 

77 

60 

85 

80 

80 

77 

78 

71 

78 

80 

82 

81 

67 

58 

71 

72 

70 

65 

65 

61 

67 

74 

75 

7C 

68 

67 

72 

71 

73 

73 

2 

ft       ft  • 

Mm 

50 

50 

46 

47 

52 

52 

47 

53 

56 

47 

46 

45 

46 

49 

46 

41 

40 

48 

41 

36 

41 

37 

44 

44 

46 

42 

40 

43 

45 

41 

45 

3 

kansas  drainage 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

96 

89 

82 

80 

90 

91 

89 

91 

95 

73 

65 

71 

86 

79 

58 

68 

79 

85 

51 

68 

66 

75 

67 

73 

90 

59 

65 

81 

81 

84 

77 

6 

Mm 

61 

60 

47 

43 

56 

53 

54 

47 

55 

52 

44 

<.<. 

46 

45 

52 

48 

♦2 

51 

39 

35 

37 

65 

37 

42 

50 

38 

30 

37 

46 

50 

46 . 

2 

BONNY  DAM 

MAX 

95 

98 

99 

89 

81 

95 

94 

92 

95 

101 

74 

65 

68 

92 

84 

58 

65 

75 

89 

51 

68 

67 

62 

72 

79 

90 

62 

63 

82 

82 

80. 

2 

Mm 

60 

63 

56 

46 

54 

59 

60 

53 

56 

56 

48 

48 

52 

47 

54 

52 

46 

**  1 

50 

38 

39 

49 

40 

39 

40 

44 

36 

36 

39 

47 

46  , 

5 

BURLINGTON 

MAX 

96 

97 

92 

79 

94 

93 

90 

96 

96 

90 

65 

65 

88 

77 

66 

64 

74 

88 

77 

64 

64 

78 

77 

71 

61 

61 

82 

81 

60 

60 

2 

Mm 

66 

64 

50 

61 

58 

62 

59 

59 

55 

46 

48 

52 

47 

54 

52 

46 

50 

40 

40 

45 

52 

41 

51 

46 

35 

37 

47 

30 

46 

50. 

4 

CWEYENNE  WELLS 

MAX 

98 

98 

93 

85 

95 

94 

91 

98 

98 

90 

65 

62 

90 

75 

59 

64 

73 

87 

80 

63 

68 

78 

76 

77 

88 

70 

62 

79 

82 

86 

60. 

8 

Mm 

61 

57 

48 

57 

53 

60 

54 

65 

54 

46 

45 

49 

45 

51 

46 

46 

47 

42 

36 

43 

50 

♦5 

39 

49 

43 

31 

33 

45 

47 

43 

4  7 , 

7 

Fl AGLER  2  NW 

MAX 

97 

96 

87 

81 

92 

92 

89 

95 

98 

88 

68 

66 

86 

77 

57 

65 

80 

87 

80 

66 

71 

75 

69 

75 

89 

84 

63 

80 

82 

84 

80, 

6 

Mm 

67 

62 

52 

49 

59 

54 

56 

56 

55 

54 

44 

47 

49 

63 

50 

49 

39 

44 

44 

35 

4k 

46 

39 

38 

46 

43 

31 

35 

42 

44 

47. 

2 

HOLYOKE 

MAX 

100 

95 

87 

81 

94 

93 

92 

89 

97 

97 

68 

74 

91 

85 

70 

66 

79 

89 

74 

71 

67 

76 

71 

80 

93 

71 

69 

86 

82 

89 

82. 

2 

Mm 

55 

62 

53 

45 

57 

55 

54 

51 

56 

54 

44 

48 

53 

49 

53 

50 

39 

45 

44 

36 

37 

47 

38 

36 

45 

43 

26 

34 

43 

43 

46. 

5 

STRATTON  3  NE 

MAX 

97 

98 

91 

87 

94 

91 

94 

96 

99 

91 

64 

68 

89 

78 

62 

65 

77 

88 

73 

63 

68 

80 

71 

78 

89 

73 

62 

82 

81 

83 

91. 

1 

52 

60 

52 

48 

61 

55 

54 

52 

62 

55 

45 

46 

52 

43 

53 

51 

42 

■.5 

46 

39 

48 

45 

38 

39 

53 

44 

30 

35 

45 

9 

WRAY 

MAX 

101 

100 

91 

84 

95 

93 

93 

91 

98 

91 

71 

72 

90 

85  . 

75 

66 

76 

89 

60 

70 

66 

79 

74 

78 

92 

86 

68 

85 

83 

89 

83. 

7 

mn 

58 

69 

52 

4*. 

60 

58 

58 

58 

56 

56 

48 

51 

56 

48 

55 

52 

42 

46 

47 

35 

42 

51 

36 

34 

41 

47 

36 

35 

44 

50 

48. 

6 

YUMA 

MAX 

96 

96 

93 

87 

93 

95 

94 

92 

95 

98 

80 

72 

69 

89 

74 

66 

99 

87 

83 

73 

78 

86 

82 

76 

90 

87 

68 

83 

85 

92 

85. 

g 

Mm 

60 

67 

51 

48 

57 

54 

56 

53 

56 

54 

45 

45 

52 

46 

52 

52 

44 

40 

45 

36 

40 

52 

38 

38 

47 

49 

30 

33 

49 

45 

47. 

8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1964 


Station 

Day  o!  Month 

• 

m 
• 

< 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  0* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALLENSPARK 

MAX 

71 

73 

69 

75 

75 

73 

70 

73 

70 

69 

69 

68 

64 

63 

58 

»0 

70 

68 

51 

53 

58 

60 

58 

67 

70 

60 

32 

64 

67 

65 

4 

MIN 

39 

42 

33 

30 

42 

40 

41 

44 

45 

42 

3  3 

3 1 

30 

52 

32 

2  S 

30 

28 

26 

42 

29 

20 

3  40 

35 

1 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

70 

T  1 

73 

75 

72 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

64 

58 

64 

71 

68 

63 

57 

39 

63 

70 

70 

68 

64 

61 

63  63 

63 

67 

MIN 

35 

40 

23 

26 

35 

28 

38 

27 

30 

30 

38 

23 

20 

37 

1 9 

24 

26 

24 

2* 

28 

** 

18 

6 

BAILEY 

MAX 

81 

83 

74 

82 

85 

81 

8  1 

'8 

79 

83 

79 

72 

76 

70 

65 

66 

76 

7$ 

63 

63 

56 

73 

67 

70 

75 

71 

» 

73  66 

72 

75 

8 

MIN 

3* 

50 

39 

30 

34 

33 

37 

39 

37 

38 

37 

32 

25 

39 

35 

3 1 

27 

30 

33 

28 

26 

23 

3 1 

iH 

23 

2  29 

29 

32 

4 

BOULDER 

MAX 

90 

89 

81 

80 

89 

88 

88 

87 

89 

79 

72 

72 

84 

76 

66 

73 

82 

81 

74 

67 

65 

79 

68 

74 

85 

77 

66 

82  89 

64 

2 

MIN 

63 

64 

56 

50 

48 

60 

59 

57 

55 

35 

5 1 

45 

47 

52 

33 

* 

*5 

40 

45 

40 

* 

6* 

5 

BRIGGSDALE  2  NW 

MAX 

94 

92 

83 

84 

91 

95 

88 

91 

69 

82 

74 

73 

86 

79 

73 

73 

64 

85 

74 

70 

75 

75 

72 

76 

87 

85 

66 

62  81 

64 

9  1 

MIN 

45 

49 

41 

40 

44 

47 

49 

47 

47 

47 

48 

40 

35 

42 

32 

39 

33 

3* 

40 

40 

7 

BVERS 

MAX 

93 

95 

83 

83 

90 

91 

88 

90 

94 

80 

74 

75 

85 

78 

64 

66 

80 

84 

75 

67 

70 

73 

68 

73 

89 

73 

66 

79  82 

64 

79 

6 

MIN 

57 

58 

42 

40 

55 

54 

46 

56 

51 

48 

4  1 

4 1 

42 

40 

40 

*' 

3* 

37 

** 

38 

28 

34  39 

43 

7 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

75 

74 

69 

75 

74 

73 

71 

73 

72 

63 

69 

62 

69 

62 

52 

58 

69 

67 

56 

58 

55 

64 

64 

62 

68 

61 

»2 

66  63 

66 

65 

5 

MTN 

42 

44 

34 

33 

42 

41 

47 

41 

44 

39 

34 

36 

36 

38 

38 

33 

36 

43 

3 

29 

31 

11 

30 

36 

1 

CASTLE  ROCK 

MAX 

88 

89 

87 

81 

89 

87 

87 

85 

87 

77 

74 

71 

82 

75 

61 

67 

80 

81 

77 

63 

63 

74 

72 

73 

83 

78 

63 

77  77 

81 

MTN 

48 

62 

38 

41 

36 

45 

47 

47 

49 

50 

47 

35 

35 

40 

48 

36 

40 

39 

39 

* 

35 

37 

40 

6 

CHEESMAN 

MAX 

8* 

84 

85 

85 

84 

89 

84 

84 

80 

78 

82 

79 

85 

76 

63 

69 

80 

78 

68 

67 

62 

75 

71 

75 

60 

71 

68 

76  70 

77 

MIN 

46 

56 

37 

39 

52 

39 

44 

42 

45 

42 

40 

34 

34 

33 

36 

32 

33 

* 

* 

28 

3  3 

36 

0 

cherry  creek  dam 

MAX 

95 

95 

90 

84 

94 

92 

90 

89 

91 

80 

80 

79 

85 

82 

65 

72 

83 

83 

77 

76 

81 

78 

75 

64 

81 

68 

81  61 

63 

82 

MIN 

68 

44 

42 

44 

49 

50 

48 

52 

51 

50 

4  1 

39 

46 

49 

45 

41 

40 

36 

4) 

43 

6 

DFNVER  »B  AIRPORT 

MAX 

90 

92 

84 

86 

92 

90 

88 

87 

91 

72 

77 

73 

87 

75 

67 

72 

82 

85 

55 

70 

38 

78 

70 

74 

86 

65 

69 

81  79 

82 

MIN 

56 

55 

47 

44 

50 

54 

51 

55 

50 

53 

52 

44 

44 

49 

52 

46 

5 1 

49 

46 

1 

DENVER  wB  CITY 

MAX 

89 

90 

81 

81 

87 

89 

85 

87 

69 

70 

74 

69 

82 

72 

61 

69 

61 

86 

55 

68 

65 

75 

68 

73 

65 

66 

60  76 

62 

76 

6 

MIN 

64 

64 

54 

52 

6 1 

58 

6  1 

61 

54 

51 

46 

53 

56 

52 

5 1 

50 

55 

44 

** 

37 

t? 

51 

8 

ELBERT 

MAX 

86 

88 

79 

74 

85 

85 

83 

86 

87 

73 

63 

74 

81 

68 

56 

63 

75 

78 

65 

58 

62 

73 

63 

69 

82 

68 

»8 

76  74 

76 

75 

MIN 

33 

49 

41 

*' 

46 

33 

" 

'* 

46 

42 

33 

35 

40 

37 

30 

34 

34 

39 

41 

34 

28 

29  32 

32 

37 

8 

ESTES  Park 

MAX 

77 

78 

79 

73 

78 

76 

75 

75 

74 

69 

73 

73 

74 

74 

64 

65 

77 

72 

63 

60 

57 

67 

66 

67 

74 

70 

58 

69  68 

71 

70 

MTN 

42 

43 

34 

3 1 

35 

39 

48 

40 

43 

47 

43 

32 

29 

39 

4 1 

34 

31 

41 

37 

32 

28 

32 

36 

: 

evergreen 

MAX 

82 

83 

79 

75 

80 

81 

80 

61 

82 

75 

69 

69 

79 

75 

64 

65 

74 

76 

70 

62 

60 

73 

75 

66 

78 

76 

61 

73  73 

76 

73 

6 

43 

40 

35 

40 

39 

40 

44 

39 

32 

32 

36 

36 

3 

30 

31 

3* 

31  32 

35 

5 

FAIRPlAY  NO.  2 

MAX 

FCPT  COLLINS 

MAX 

87 

86 

77 

79 

85 

85 

86 

84 

82 

75 

69 

65 

64 

74 

63 

72 

79 

HI 

65 

65 

68 

75 

66 

70 

87 

76 

62 

61 

76 

1 

49 

50 

47 

50 

50 

50 

51 

49 

42 

40 

48 

51 

40 

4  3 

39 

38 

38 

39 

36 

2  l 

40 

43 

1 

FORT  LUPTON   1  N 

MAX 

93 

92 

83 

84 

92 

93 

90 

91 

90 

82 

76 

71 

69 

60 

62 

72 

82 

86 

68 

70 

70 

76 

69 

75 

89 

72 

68 

86 

52 

5  j 

4  1 

46 

44 

47 

49 

50 

40 

36 

40 

52 

4 1 

42 

34 

28 

43 

41 

6 

FORT  MORGAN 

MAX 

92 

94 

89 

83 

82 

90 

91 

90 

89 

93 

75 

71 

77 

88 

76 

78 

70 

61 

86 

59 

70 

70 

76 

69 

74 

69 

55 

70 

63 

79 

53 

61 

41 

5  3 

50 

55 

50 

52 

50 

47 

45 

43 

44 

51 

50 

43 

44 

36 

43 

39 

39 

39 

JO 

39 

42 

45 

1 

GEORGETOWN 

MAX 

73 

75 

76 

76 

76 

73 

75 

72 

72 

73 

71 

73 

72 

65 

57 

65 

73 

62 

56 

60 

S3 

67 

69 

72 

67 

39 

63 

68  66 

67 

6  6 

2 

45 

51 

39 

48 

48 

49 

47 

47 

41 

36 

43 

41 

43 

37 

4 1 

42 

32 

33 

32 

35 

36 

43 

3 1 

2  « 

42 

40 

1 

GRANT 

MAX 

7* 

78 

78 

72 

68 

78 

76 

73 

73 

75 

73 

70 

73 

62 

53 

60 

75 

71 

60 

58 

31 

70 

68 

66 

70 

55 

62 

66 

2 

35 

35 

31 

37 

37 

39 

33 

34 

34 

31 

35 

36 

29 

30 

34 

32 

30 

2  8 

30 

3 1 

2  8 

33 

29 

2  ^ 

33 

32! 

7 

GREELEY 

MAX 

91 

93 

90 

82 

85 

90 

91 

89 

89 

85 

75 

76 

70 

87 

79 

61 

74 

82 

85 

53 

70 

78 

68 

75 

67 

80 

7  9 

5 

50 

51 

44 

43 

49 

49 

5 1 

50 

54 

49 

44 

41 

41 

36 

49 

43 

44 

46 

38 

39 

39 

38 

39 

30 

40 

43 

4 

GROVER   10  h 

MAX 

91 

88 

82 

80 

91 

91 

68 

87 

88 

77 

72 

70 

85 

76 

67 

72 

82 

79 

66 

66 

71 

68 

75 

85 

77 

6) 

81 

?8 

52 

55 

37 

50 

47 

38 

43 

47 

3  i 

44 

34 

4 1 

35 

37 

37 

39 

4 1 

2  1 

43 

43 

1 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

79 

82 

72 

74 

84 

80 

80 

76 

78 

67 

74 

67 

76 

67 

52 

59 

75 

75 

61 

56 

56 

61 

66 

75 

56 

56 

73 

6  9 

6 

43 

38 

46 

4  1 

41 

42 

37 

37 

33 

39 

40 

35 

35 

37 

33 

30 

31 

3 1 

33 

37 

31 

31 

36 

36 

7 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

63 

64 

62 

54 

46 

55 

62 

60 

44 

57 

60 

59 

55 

52 

37 

MTU 

25 

26 

27 

2  9 

24 

26 

27 

32 

29 

22 

26 

JLLE  SBURG 

MAX 

101 

91 

84 

97 

94 

89 

85 

91 

96 

67 

73 

86 

80 

73 

68 

76 

67 

70 

69 

69 

72 

77 

93 

69 

66 

89 

81* 

2 

Mm 

63 

36 

59 

56 

50 

53 

55 

51 

43 

54 

54 

32 

41 

49 

47 

36 

44 

48 

37 

39 

44 

4 1 

24 

46 

46, 

2 

KASSLER 

MAX 

88 

91 

84 

84 

88 

89 

67 

85 

89 

75 

74 

71 

87 

79 

65 

69 

81 

82 

76 

69 

64 

68 

72 

85 

76 

66 

82 

T8 

7 

MM 

55 

52 

*' 

50 

59 

49 

58 

56 

55 

50 

42 

48 

52 

50 

47 

49 

33 

44 

34 

%  g 

46 

39 

35 

52 

36 

33 

31 

47, 

6 

KAuFFMAk  6  SSE 

MAX 

94 

86 

82 

82 

92 

92 

89 

91 

93 

83 

69 

70 

84 

75 

67 

81 

81 

62 

68 

66 

71 

72 

72 

87 

72 

64 

64 

79, 

2 

5  3 

45 

48 

46 

50 

49 

39 

33 

37 

41 

47 

34 

34 

43 

4  1 

27 

29 

27 

28 

38 

61 

23 

37 

38, 

4 

LAKE  GEORGE  8  St. 

MAX 

72 

76 

75 

75 

74 

74 

73 

71 

69 

70 

72 

72 

71 

66 

56 

61 

72 

71 

63 

58 

56 

69 

71 

68 

65 

61 

66 

1 1 

4 

MIN 

40 

46 

38 

40 

36 

39 

36 

34 

3 1 

36 

39 

37 

31 

32 

38 

32 

31 

32 

31 

33 

36 

40 

31 

31 

36, 

2 

LAKEhOOD 

MAX 

88 

88 

81 

80 

87 

86 

84 

83 

87 

77 

71 

70 

83 

73 

69 

69 

78 

82 

74 

67 

63 

68 

68 

83 

73 

37 

78 

75 

7 

MIN 

56 

60 

48 

45 

47 

67 

50 

4 1 

45 

42 

5  i 

40 

32 

40 

36 

45 

33 

29 

32 

45, 

S 

last  Chance 

MAX 

94 

95 

85 

81 

90 

91 

89 

91 

94 

81 

69 

75 

86 

79 

63 

68 

80 

65 

70 

78 

72 

71 

73 

88 

72 

64 

83 

80, 

1 

MIN 

56 

62 

42 

60 

54 

* 

39 

38 

38 

35 

35 

39 

45 

37 

34 

43 

64 , 

1 

LCNGMONT  2  ESE 

MAX 

89 

91 

90 

79 

83 

87 

69 

68 

87 

85 

77 

76 

69 

84 

78 

62 

73 

81 

83 

65 

70 

75 

70 

72 

69 

68 

80 

78, 

6 

MIN 

48 

46 

4  1 

43 

45 

45 

48 

42 

37 

39 

40 

45 

33 

35 

38 

37 

36 

36 

45 

28 

40 

42, 

1 

PARKER  9  F 

MAX 

88 

88 

82 

80 

86 

67 

88 

86 

88 

73 

84 

77 

83 

72 

60 

68 

80 

82 

73 

64 

66 

J' 

73 

71 

83 

74 

64 

80 

77, 

7 

MIN 

58 

59 

4  1 

49 

5  3 

43 

47 

52 

45 

40 

42 

39 

46 

40 

37 

43 

40 

31 

36 

35 

36 

45 

30 

25 

40 

-1 

7 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

72 

69 

70 

73 

74 

75 

70 

72 

71 

69 

69 

65 

70 

65 

55 

65 

72 

69 

32 

35 

5* 

63 

69 

66 

60 

57 

67 

66, 

2 

MIN 

48 

51 

32 

39 

50 

45 

35 

36 

33 

38 

33 

37 

37 

33 

46 

32 

26 

32 

32 

30 

30 

39 

28 

22 

40 

36, 

5 

SFOGWICk   5  S 

MAX 

100 

95 

96 

81 

93 

92 

87 

92 

98 

64 

67 

73 

67 

81 

76 

68 

79 

85 

78 

68 

68 

68 

76 

91 

83 

66 

66 

81, 

S 

MIN 

'* 

* 

59 

54 

56 

56 

42 

39 

31 

47 

54 

50 

42 

45 

45 

38 

'a 

46 

39 

39 

46 

41 

26 

47 

46, 

1 

SPICER 

MAX 

69 

61 

66 

69 

71 

68 

67 

67 

66 

67 

65 

67 

66 

66 

55 

68 

65 

60 

56 

54 

57 

62 

64 

65 

60 

63 

65 

64, 

2 

MIN 

34 

30 

28 

2  7 

24 

40 

34 

35 

42 

29 

2  5 

73 

30 

37 

29, 

7 

STERLING 

MAX 

94 

97 

85 

83 

80 

89 

91 

67 

92 

93 

76 

66 

71 

86 

81 

59 

69 

78 

86 

74 

66 

73 

67 

35 

60 

79. 

1 

MIN 

50 

53 

44 

37 

SI 

50 

54 

49 

50 

54 

43 

46 

45 

38 

53 

SO 

40 

42 

34 

33 

30 

40 

42 

21 

42 

43, 

0 

HALDEN 

MAX 

75 

65 

68 

73 

73 

75 

7* 

76 

70 

70 

69 

72 

71 

69 

62 

67 

70 

66 

56 

58 

39 

64 

68 

69 

64 

64 

66 

67, 

7 

Mm 

41 

43 

26 

23 

25 

32 

33 

32 

35 

30 

24 

22 

21 

26 

29 

25 

23 

27 

35 

18 

25 

24 

21 

30 

31 

92 

27, 

3 

KATERDAlE 

MAX 

90 

90 

80 

82 

90 

89 

89 

86 

82 

so 

75 

70 

66 

77 

65 

69 

81 

82 

68 

67 

69 

69 

74 

84 

72 

67 

77  79 

65 

76. 

*> 

Mm 

48 

52 

43 

37 

41 

49 

48 

49 

50 

48 

49 

38 

38 

42 

45 

41 

38 

45 

43 

34 

33 

35 

33 

39 

44 

27 

33  40 

30 

41, 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

WIGGINS  7  s* 

96 

93 

86 

85 

94 

95 

91 

95 

96 

78 

75 

77 

88 

80 

65 

75 

83 

88 

72 

72 

76 

78 

70 

76 

89 

71 

70 

83 

84 

85 

82 , 

3 

MIN 

63 

39 

40 

48 

45 

46 

46 

47 

54 

48 

36 

39 

39 

52 

48 

39 

43 

45 

31 

33 

41 

34 

32 

37 

42 

29 

33 

36 

41 

42. 

1 

R!0  GRANDE  DRAINAGE 

fcASIN  05 

80 

80 

82 

82 

72 

76 

78 

79 

76 

78 

79 

79 

76 

62 

60 

68 

73 

74 

56 

60 

62 

68 

74 

75 

74 

71 

63 

70 

68 

71 

72 1 

2 

MIN 

45 

3  j 

36 

37 

42 

4  1 

49 

42 

48 

41 

37 

42 

41 

40 

33 

35 

34 

37 

37 

32 

32 

36 

36 

35 

39 

31 

36 

29 

38, 

1 

bl  anca 

77 

78 

82 

79 

75 

78 

79 

77 

73 

78 

78 

78 

78 

70 

63 

62 

71 

74 

58 

58 

62 

73 

71 

74 

69 

60 

62 

70 

72 

70 

7  1 

t, 

MIN 

42 

38 

49 

44 

49 

47 

44 

44 

36 

36 

32 

32 

42 

35 

36 

31 

30 

41 

43 

36 

35 

29 

32 

29 

1*1 

8 

CENTER 

MAX 

Bl 

79 

81 

79 

74 

76 

76 

77 

73 

77 

80 

79 

76 

65 

65 

70 

72 

73 

59 

63 

61 

66 

73 

75 

75 

71 

64 

71 

70 

72 

72 1 

5 

Mm 

45 

49 

38 

38 

4  3 

40 

42 

43 

45 

48 

46 

40 

34 

48 

40 

40 

31 

35 

40 

34 

29 

33 

47 

36 

36 

36 

32 

41 

33 

35 

39 

2 

rsc  h     fy OR T F 

76 

74 

77 

78 

71 

75 

77 

70 

70 

75 

77 

75 

73 

59 

57 

65 

70 

72 

60 

6  1 

57 

65 

70 

71 

71 

68 

63 

68 

67 

70 

69 1 

4 

Mm 

4  5 

56 

38 

4  1 

41 

42 

46 

46 

44 

44 

4  1 

36 

38 

39 

40 

37 

38 

41 

35 

32 

33 

36 

38 

42 

42 

39 

36 

40 

35 

40. 

3 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

77 

79 

81 

79 

72 

75 

75 

75 

7* 

75 

76 

75 

73 

63 

60 

63 

69 

70 

62 

57 

56 

64 

70 

71 

70 

68 

64 

68 

66 

67 

69 , 

g 

Mm 

46 

55 

43 

50 

48 

45 

44 

48 

54 

45 

47 

46 

45 

47 

41 

42 

39 

38 

40 

37 

37 

36 

36 

40 

42 

40 

37 

35 

39 

34 

"•2. 

6 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

67 

71 

7* 

75 

70 

64 

71 

70 

68 

71 

73 

72 

70 

63 

52 

65 

70 

65 

55 

57 

53 

64 

67 

71 

63 

65 

60 

66 

62 

65 

66 , 

0 

Mm 

37 

33 

22 

24 

36 

31 

38 

34 

41 

37 

36 

25 

23 

40 

37 

30 

25 

25 

29 

30 

25 

30 

24 

25 

32 

27 

29 

23 

23 

23 

29. 

8 

MANASSA 

Mm 

MCNTE  VISTA 

MAX 

79 

78 

92 

83 

72 

74 

78 

76 

74 

78 

77 

77 

74 

63 

60 

67 

70 

73 

68 

61 

60 

68 

72 

73 

74 

72 

65 

70 

69 

71 

71. 

9 

Mm 

40 

44 

29 

41 

43 

38 

42 

40 

40 

43 

43 

39 

34 

47 

39 

40 

31 

33 

37 

36 

30 

31 

32 

35 

35 

31 

37 

33 

37 

30 

37, 

0 

SAGUACHE 

MAX 

78 

79 

79 

81 

70 

73 

75 

73 

71 

76 

77 

76 

76 

60 

62 

69 

74 

72 

63 

62 

56 

69 

74 

74 

69 

66 

65 

71 

67 

71 

71. 

0 

Mm 

41 

42 

37 

40 

44 

41 

45 

46 

44 

48 

46 

40 

36 

47 

40 

43 

35 

35 

41 

38 

34 

37 

39 

36 

37 

34 

41 

30 

36 

36 

39. 

8 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

71 

72 

73 

77 

76 

71 

71 

73 

71 

58 

74 

76 

75 

75 

56 

56 

65 

72 

67 

51 

59 

47 

66 

72 

71 

65 

65 

66 

67 

37 

67, 

2 

Mm 

38 

40 

41 

26 

34 

35 

37 

35 

40 

46 

36 

27 

25 

28 

38 

36 

27 

27 

30 

34 

26 

32 

27 

27 

32 

27 

31 

26 

26 

25 

32. 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

58 

60 

64 

66 

58 

58 

58 

58 

54 

59 

62 

64 

62 

45 

45 

55 

56 

54 

50 

40 

42 

60 

60 

54 

46 

46 

56 

54 

56 

54 

55, 

3 

Mm 

45 

45 

42 

40 

42 

39 

40 

42 

37 

32 

37 

36 

40 

36 

36 

34 

34 

36 

29 

32 

28 

34 

37 

36 

33 

32 

36 

32 

34 

29 

36, 

2 

Se«  Roferonco  Nolea  Following  Station  Index 

-  156  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


SEPTEMBER  196* 


Station 

D«y  01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1! 

12 

13 

14 

15 

II 

17 

11 

19 

20 

21 

22 

23 

14 

2S 

28 

27 

28 

29 

30  31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

JOHN  MARTIN   DAM  (B) 

EVAP 

•  SI 

a  66 

•  62 

.33 

)  6 

.  3  4 

-40 
•  *w 

40 

'  "  ^ 

.62 

■ 

•  1  7 

.  16 

•  1  3 

.  1 4 

.  20 

.  32 

.20 

.  34 

.  3  2 

•  20 

.  1  5 

•  24 

•  21 

6.806 

WIND 

118 

71 

172 

6  b 

L42 

113 

91 

1  1  2 

•3 

44 

~* 

2  8 

4  3 

4 1 

40 

31 

T  1 

1  54 

9  D 

2  6 

34 

60 

2015 

MAX 

8h 

67 

1  0 

g*> 

86 

66 

6  1 

'0 

67 

65 

9  3 

01 

66 

7  3 

90 

79 

4  0 

4 : 

79 

6  1 

74 

77 

76 

79.0 

M  I  N 

63 

63 

62 

55 

6  ) 

60 

62 

69 

*  3 

65 

4  ) 

54 

51 

54 

62 

63 

53 

6  3 

34 

63 

49 

5) 

90 

31 

54 

92 

44 

44 

31 

31 

96.6 

PUEBLO  CITV  RESERVOIR(B) 

EVAP 

•  46 

•  33 

•  33 

•  3 1 

.  2  4 

1  _ 

•  52 

.26 

* 

'  .A 

'if 

•  08 

*io 

•  J  j! 

'  '  ' 

•  15 

• 

* 

*  *a 

.17 

,  4 : 

.  2  1 

.  1  3 

■  24 

.17 

6,62 

WIND 

80 

90 

'  4  a 

50 

30 

1  ft  A 

60 

9 

60 

40 

J 

60 

1 ' 

40 

160 

6  . 

90 

SO 

MAX 

86 

90 

90 

82 

1  3 

"  6 

93 

76 

,t 

90 

B  9 

61 

72 

7  6 

60 

76 

79 

77 

72 

6<* 

76 

76 

77,7 

M[N 

4  6 

ST 

52 

» 

64 

64 

53 

64 

44 

57 

62 

51 

51 

51 

91 

4  2 

49 

-9 

3C 

46 

46 

-6 

47 

46 

67 

92 

41 

41 

41 

46 

90,1 

SPRINGFIELD  7  W$W(F) 

EVAP 

•  60 

.68 

.50 

ill 

.45 

.41 

•  *9 

.64 

•Si 

.33 

.06 

.01 

.21 

.41 

•  06 

.15 

.  1 1 

.34 

.24 

.13 

.23 

.26 

.30 

,22 

.61 

.27 

.30 

.21 

.30 

.35 

9.33 

WIND 

216 

203 

1  26 

107 

66 

110 

71 

9 1 

190 

1  7  I 

167 

.  ]  B 

1 D  2 

66 

93 

9703 

MAX 

86 

86 

a  3 

79 

94 

16 

90 

99 

86 

80 

73 

57 

85 

4- 

66 

65 

«; 

17 

76 

66 

77 

9  2 

76 

7« 

>: 

79 

46 

76 

77 

78 

77,9 

MIN 

61 

63 

64 

33 

57 

61 

60 

61 

61 

68 

51 

50 

55 

53 

5  1 

46 

51 

31 

42 

46 

32 

49 

4  0 

33 

91 

38 

34 

50 

46 

92.4 

sugar  loaf  reservoir 

EVAP 

•  IS 

.  1  8 

•  20 

,_ 

.  . 

•  26 

• 

*? 

.12 

•  05 

-Q 

■  21 

.02 

■  ** 

a  12 

a  1  3 

.  1  0 

•  12 

.13 

•  09 

■  09 

3.87 

WIND 

*7 

'  19 

•  *  ^ 

39 

•  J* 

*  j  ^ 

1  9 

43 

29 

25 

18 

36 

•  1* 

26 

•  j  | 

'  ^6 

31 

1 6 

25 

866 

MAX 

[J 

74 

85 

75 

84 

83 

93 

61 

66 

71 

65 

72 

73 

72 

37 

" 

71 

6' 

62 

66 

61 

6  ' 

66 

70 

69 

49 

46 

76 

61 

65 

70.6 

MIN 

*l 

60 

43 

42 

39 

62 

41 

40 

43 

39 

39 

•5 

38 

39 

36 

39 

39 

39 

39 

39 

37 

39 

33 

96 

60 

39 

36 

39 

41.1 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

Climax  2  Nw 

EVAP 

•  21 

.22 

'  j  J 

D ? 

•  ?; 

*  J  j 

10 

.09 

.14 

16 

* 

"?a 

•  1 

■ 

WIND 

36 

54 

32 

3$ 

2^ 

*  14 

*74 

"  14 

7n 

t  4 

MAX 

67 

■  | 

65 

64 

66 

49 

48 

63 

| 

57 

- 

MIN 

,  n 

*>0 

39 

38 

38 

38 

38 

39 

16 

38 

38 

3f 

37 

37 

36 

36 

37 

37 

36 

39 

33 

• 

r.RANO   JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

•  •»? 

* 

*  _ 

i  1 1 

'  j  ? 

•  31 

.13 

.05 

*  j  | 

"ii 

.20 

.13 

' 

.  2  3 

.33 

.16 

•  1 9 

■  26 

•  22 

7.49 

166 

"77 

14? 

'  1  n 

4  ^ 

2  6 

37 

'  3 1 

4  s 

i  -4 

"4? 

** 

67 

2061 

MAX 

80 

Si 

84 

93 

79 

9  7 

t»4 

84 

86 

83 

82 

J  _ 

76 

6  8 

80 

1  79 

77 

6 1 

79,3 

MIN 

55 

56 

48 

51 

95 

55 

54 

56 

56 

54 

52 

50 

49 

61 

55 

52 

61 

51 

52 

67 

4  2 

43 

53 

67 

90 

32 

52 

32 

91 

49 

92.0 

GRAND   LAKE   6  SSW 

EVAP 

.19 

1  3  I 

tl 

*i? 

i  \  1 

*  it 

'  j£  \ 

.  2  4 

•  jj 

•  16 

*w 

■  ■  * 

.13 

1  it 

'. ; fc 

* ! 

■  •  * 

• '  ■ 

•  1 1 

.13 

9.66 

96 

Oft 

10 1 

*99 

*71 

* "  4 

100 

78 

"04 

'  H  1 

"07 

117 

1  *  ■ 

109 

2963 

MAX 

67 

66 

67 

aa 

69 

66 

70 

70 

»  6 

63 

60 

65 

65 

|  j 

63 

97 

36 

61 

66 

1 1 

6 1 

62 

66.1 

MIN 

60 

42 

37 

38 

38 

38 

43 

38 

41 

41 

38 

36 

35 

37 

60 

60 

35 

3  | 

60 

37 

35 

36 

33 

34 

36 

43 

32 

34 

36 

36 

37,7 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

•  19 

•  1 2 

20 

6.73 

WIND 

62 

9h 

20 

*46 

°59 

*53 

'36 

*39 

'  14 

*39 

*35 

*36 

'43 

*30 

66 

16 

41 

30 

67 

*24 

*69 

*63 

*32 

42 

97 

'92 

'  2 : 

*52 

-23 

*19 

1263 

MAX 

75 

7  I 

72 

65 

63 

71.6 

*' 

46 

42 

44 

63 

45 

69 

44 

45 

45 

45 

61 

40 

45 

66 

62 

39 

4  2 

46 

36 

39 

39 

39 

39 

35 

40 

39 

19 

39 

61 

62.1 

MONTROSE   NO  1(E) 

EVAP 

•  35 

.33 

.26 

.24 

.19 

.12 

.17 

•  16 

.'.6 

.12 

.20 

.18 

,20 

.13 

.05 

.11 

.  i  2 

.16 

.  :- 

.17 

.13 

.  7 

.12 

.13 

.14 

.12 

.11 

.11 

.19 

.10 

4.62 

WIND 

88 

ae 

16 

15 

19 

35 

2  2 

17 

20 

5 

16 

15 

19 

17 

11 

25 

13 

11 

34 

22 

2  9 

15 

13 

16 

16 

22 

22 

2C 

14 

11 

678 

MAX 

82 

J  i 

|  1 

25 

J? 

'  0 

a  2 

f  5 

71 

69 

73 

*o 

In 

72 

76*0 

MIN 

55 

an 

59 

44 

58 

52 

4? 

58 

50 

** 

5* 

46 

5 1 

5* 

9 

50 

49 

' 

49 

52.6 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.14 

.i<j 

.18 

.18 

.05 

.15 

.15 

•  07 

.02 

.U9 

.15 

.15 

,12 

.09 

.03 

.10 

,12 

.11 

.11 

.06 

.06 

.0' 

.10 

.12 

.10 

.13 

.09 

.10 

.07 

.11 

3.21 

WIND 

22 

1 

1 

12 

9 

1 2 

1 1 

1 1 

3 

1 1 

1 5 

j  2 

10 

360 

•      •  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

Bonny  dam  (c> 

EVAP 

.67 

.  7C 

•  41 

•  38 

.49 

•  18 

.38 

.27 

30 

.10 

20 

20 

7 

46 

9.71 

WIND 

196 

185 

'93 

202 

56 

111 

112 

•  "| 

73 

73 

68 

1  D 1 

105 

1  0  2 

'  ft  3 

56 

3  4 

*59 

163 

!  ■  4 

20] 

67 

113 

3546 

MAX 

87 

•  1 

09 

97 

'eo 

92 

91 

92 

90 

92 

76 

70 

71 

86 

76 

62 

72 

9  0 

65 

55 

'3 

72 

61 

77 

92 

92 

66 

69 

77 

77 

79,1 

MIN 

62 

62 

55 

53 

53 

60 

63 

62 

62 

62 

52 

52 

53 

53 

53 

56 

54 

52 

55 

44 

4* 

52 

69 

66 

67 

31 

62 

40 

60 

50 

32.6 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  0* 

ESTES  PARK 

EVAP 

•  28 

* !  I 

•** 

.  1  - 

•  37 

* /t 

• 

*ii 

"•In 

*  7 

•  *  ? 

.13 

•  39 

.06 

07 

•  13 

.15 

,  |  ] 

.61 

.01 

,  -  1 

•  08 

•  22 

6,26 

WIND 

59 

ft. 

64 

62 

"a* 

*44 

? 

j  p 

67 

47 

38 

* 

46 

55 

36 

92 

103 

Jl 

*94 

99 

1759 

MAX 

71 

73 

66 

74 

75 

75 

75 

68 

69 

7 1 

71 

68 

7 1 

65 

67 

69 

71 

62 

60 

96 

66 

67 

67 

63 

4  1 

6  6 

67 

69 

66 

67.7 

MIN 

67 

-a 

42 

42 

*' 

56 

69 

45 

66 

49 

48 

62 

)9 

44 

48 

40 

32 

45 

43 

36 

39 

39 

39 

69 

66 

40 

35 

61 

35 

45 

63.  1 

FORT  COLL  I NS  (D ) 

EVAP 

.18 

.16 

.22 

.13 

.23 

.18 

.19 

.19 

.13 

.10 

.18 

.15 

.21 

.10 

.06 

.13 

.18 

.16 

.12 

.10 

.12 

,1( 

.17 

.13 

.13 

.24 

.07 

.11 

•  16 

.12 

6.46 

WIND 

27 

54 

35 

19 

30 

33 

35 

30 

22 

51 

46 

30 

32 

38 

29 

37 

2  9 

38 

39 

26 

16 

30 

31 

36 

21 

77 

42 

29 

32 

29 

1021 

MAX 

76 

78 

74 

75 

76 

77 

77 

74 

72 

74 

73 

74 

72 

'2' 

65 

72 

73 

70 

62 

69 

66 

70 

70 

6  4 

73 

69 

65 

69 

66 

69 

MIN 

66 

64 

63 

63 

66 

66 

65 

65 

65 

64 

63 

62 

62 

4  2 

62 

61 

61 

61 

a: 

97 

•>' 

56 

36 

57 

39 

37 

94 

56 

56 

56 

60.6 

WIGGINS  7  Sw 

EVAP 

.  30 

•  46 

.  2C 

■  6C 

•  22 

.30 

•  18 

.31 

•  3C 

.17 

.31 

.  1  9 

.30 

•  15 

•  12 

'  j  | 

•  J  * 

■  *| 

n_ 

*  |  * 

In 
'  j 

j  j 

.09 

n 

"is 

•  j| 

6,52 

WIND 

80 

57 

1 

77 

21 

16 

40 

23 

29 

39 

97 

33 

72 

57 

16 

*  j  j 

• 

•  ^ 

*  1 1 

*  16 

1262 

MAX 

81 

1  9 

BS 

79 

95 

86 

86 

68 

=  6 

83 

78 

(.0 

79 

74 

60 

IC 

81 

•  1 

75 

76 

72 

75 

71 

79 

72 

74 

76 

78 

76 

76 

78,7 

MIN 

61 

58 

52 

50 

39 

56 

57 

5)7 

56 

60 

5* 

99 

68 

50 

57 

55 

49 

57 

30 

** 

50 

46 

63 

46 

65 

50 

39 

63 

49 

48 

30.6 

•      •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

XASIN  OS 

Alamosa  wB  airport (A> 

EVAP 

.31 

.37 

.32 

.30 

.15 

.21 

.20 

.25 

.10 

.18 

.26 

.28 

.29 

.19 

.24 

.16 

.22 

.18 

.16 

.09 

.11 

.  1  I 

.12 

.21 

.26 

.16 

.20 

.15 

.21 

.24 

6,23 

WIND 

85 

115 

62 

55 

69 

33 

64 

39 

62 

31 

63 

36 

67 

62 

35 

45 

31 

48 

62 

31 

71 

27 

20 

39 

73 

41 

75 

39 

43 

22 

1396 

MAX 

73 

75 

'9 

'4 

69 

75 

77 

77 

77 

77 

79 

T7 

75 

46 

66 

67 

74 

73 

3! 

64 

6  0 

70 

'5 

76 

72 

'* 

72 

72 

70 

72 

72.0 

MIN 

66 

69 

36 

43 

69 

45 

68 

46 

51 

50 

52 

51 

47 

49 

63 

46 

41 

*' 

43 

42 

60 

39 

62 

44 

66 

40 

41 

34 

40 

34 

43,9 

•AGON  WHEEL  GAP   3  N 

EVAP 

.11 

.25 

.31 

.21 

.16 

.15 

.22 

.13 

.00 

.19 

.25 

.17 

.'.4 

.18 

.07 

.15 

.17 

.16 

.02 

.16 

.03 

.09 

.16 

.16 

.09 

.13 

.13 

.19 

.10 

4.72 

WIND  61 

69 

»7 

•i; 

53 

25 

23 

32 

25 

6 

25 

30 

30 

2  1 

15 

27 

22 

19 

3' 

20 

30 

17 

21 

16 

26 

30 

43 

2* 

26 

23 

906 

MAX 

71 

73 

74 

76 

71 

72 

68 

76 

68 

62 

78 

76 

75 

'5 

59 

60 

70 

93 

70 

52 

67 

47 

70 

72 

70 

63 

66 

72 

69 

62 

66,9 

MIN 

62 

♦7 

46 

39 

60 

45 

54 

45 

45 

49 

65 

40 

40 

40 

62 

42 

41 

31 

33 

34 

29 

31 

40 

41 

40 

19 

42 

39 

96 

38 

40,5 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN   PAINTED  OUTSIOE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(6)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED    INSIDE   WITH  BLACK  ENAMEL. 

(D)  SUNKEN  PAN  3   FEET   BY   3  FEET,    PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIOE  WITH  BLACK  ENAMEL. 
<E>  PAN  PA1NTE0    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


SftO  Rotoronco  Nolo  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1964 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

0 

CP 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

64 
72 

63 
72 

62 
72 

61 

72 

63 
72 

63 
72 

64 
73 

64 
72 

64 
71 

64 
70 

63 
70 

61 
69 

59 
69 

60 
67 

61 

59 

57 

57 
65 

58 
59 

54 
63 

55 
62 

54 
63 

54 
62 

54 
62 

54 
65 

59 
58 

51 
69 

50 
62 

54 
61 

54 
62 

58.7 
66.  7 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

67 
72 

67 
72 

66 
72 

65 
72 

66 
71 

66 
71 

67 
73 

67 
71 

67 
71 

67 
70 

67 
70 

65 
69 

64 
69 

64 
67 

64 

62 

61 

61 
65 

62 
61 

58 
62 

59 
63 

59 
63 

59 
63 

58 
62 

58 
64 

60 
60 

56 
59 

55 
60 

57 
61 

57 
62 

62.4 
66.4 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

68 
70 

69 
70 

68 
70 

68 
69 

68 
69 

68 
69 

69 
70 

69 
70 

69 
70 

68 
69 

68 
69 

68 
69 

67 
68 

66 
67 

66 
65 

64 
65 

64 
65 

64 
65 

64 
63 

61 

62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

61 
61 

61 
62 

62 
61 

59 
60 

59 
59 

59 
60 

60 
60 

64.8 
65.4 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

66 
oe 

68 
68 

68 
68 

69 
69 

69 
69 

69 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
67 

67 
67 

67 
66 

65 
66 

66 
66 

65 
65 

65 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

66.0 
66.0 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

67 
67 

67 
68 

67 
68 

67 
67 

67 
68 

67 
67 

67 
66 

67 
68 

68 
66 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

66.0 
66.  1 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  •  « 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

WESTCL IFFE 

*  •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

BERTHOUD  PASS 
SILVERTON 

WOLF  CREEK  PASS  4  « 

«       •  » 

PLATTE  drainage 

BASIN  0* 
CHEESPAN 

EVERGREEN 

JONES  PASS  2  E 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

910  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
T 

2.0 
2 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T- 

T 
T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m   p  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5i00  AM 
MST 

< 

o 

-  V» 
r.  Z 

a 
o 

O  l/l 

X 
a. 

o 

o  1- 

-  i/j 
->  £ 

Trace 

01-.09 

10-49 

66 -OS 

100-1  99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  bi 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

- 

86 

46 

37 

6 

4 

2 

1 

0 

0 

15 

4.8 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

35 

7 

9.7 

35++ 

21 

2 

59 

34 

35 

53 

5 

4 

1 

0 

1 

0 

11 

4.9 

DENVER  WB  AIRPORT 

20 

9 

7.6 

25 

NE 

26  + 

61 

31 

28 

52 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

B 

81 

4.3 

GRAND  JUNCTION  WE  AIRPORT 

13 

12 

8.7 

33 

SW 

1 

51 

35 

24 

41 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

11 

85 

3.0 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

12 

07 

9.4 

50 

N 

19 

60 

33 

31 

32 

2 

8 

0 

1 

0 

0 

11 

75 

4.6 

See  reference  aotea  following  Station  Index. 
-  158  - 


STATION  INDEX 


U 

OBSERVATION 

U 

z 

o 

TIME  AND 

p 

FAH1  1  S 

STATION 

COUNTY 

OBSERVER 

§ 

> 

Q 

3 

o 

AKRON  *  t 

0109 

"55 

WASHINGTON 

40  09 

109  09 

c 

D«Y    LAND    FlltO  STA 

AKRON  FAA 

03 

WASHINGTON 

*0  10 

109  13 

46*: 

NIB 

FED  AVIATION  AOENCY 

01  K 

39 

NIC 

NIC 

it 

C  MJ 

u  s  weather  bureau 

0183  0* 

96 

z 

H  LCSTCR  COATS 

021*  02 

96 

II 

ORVILLC  C  ALTENBERN 

o;:b 

^p 

WEST  COLO  POWC6  CO 

02*1 

BEN  H  MARSHALL 

01 

98 

BOARD  OF  WATER  COM* 

0)0* 

OJ 

c 

JOSEPH  M  PFOST 

03*9 

01 

CHEYENNE 

47*1 

MERRILL  LINOOUIST 

artesia  i  e 

039* 

MOFFAT 

40  1* 

10*  96 

3921 

if 

98 

C  H 

U  S  MAIL  PARK  SER 

ASPEN 

03T0 

01 

PITKIN 

39  1) 

10*  90 

7918 

SP 

98 

C  H 

RALPH  P  MELVILLE 

II 

RALPH  J  AVER 

01 

SP 

J» 

U  S  FOREST  SERVlCC 

047* 

8A 

6* 

U  S  FOREST  SERVICE 

0712 

01 

c 

ARTHUR  Hi  NUTT 

0776 

0! 

96 

„ 

LINDCk  J  HUDSON 

* 

46 

AGENT  D»R  G  W  RY 

0119 

01 

3 

bi- 

u s  our  Reclamation 

013* 

39  3* 

n 

ll 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

0*41 

0* 

BOULOER 

40  01 

109  1* 

5*0< 

E 

Thomas  l  platt 

BOULOER 

OB*  8 

BOULDER 

*0  01 

109  17 

3369 

«6 

*8 

CITY  OF  BOULDER 

01*9 

01 

38  27 

102  27 

342! 

■A 

MRS  ELSIE  C  WHITE 

one 

01 

37  01 

98 

CHARLES  S  MITCHELL 

0909 

01 

39  29 

96 

oRIGGSOALE   2  NW 

09*9 

*0  39 

SB 

96 

U  S  FOREST  SERVlCC 

1071 

01 

38  31 

46 

4i 

LLOYD  R  SWEOHIN 

BURL  I NGTON 

3l  39  19 

15*  jj 

*169 

96 

7A 

JACK  W  BROWN 

BURLINGTON  12  NNF 

1128 

01 

3!  39  28 

*23( 

: 

SHIRLEY  M  JANES 

1197 

01 

i  >s  o; 

9P 

MRS  WINIFRED  ORR 

BYtftS 

11T9 

ARAPAHOE 

*  39  43 

104  14 

9209 

W 

96 

:  h 

MRS.  CRYSTAL  R 1  TTCR 

CAMPO  •  SW 

12*1 

BACA 

: » " 

102  41 

***( 

96 

BURT  L  SALISBURY 

9P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CARIBOU  RANCH 

13*2 

4J  40  00 

9P 

SI 

CARIBOU  RANCH 

138* 

2  37  *0 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

1*01 

01 

*i  39  22 

SP 

91 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

1**0 

01 

617! 

9P 

:  h 

1*99 

SAGUACHE 

v|  37  *9 

BP 

0* 

4.  39  13 

Jj 

BOARD  OF  WATER  COMM 

1939 

1    SB  06 

407J 

*P 

c  H 

SIMON  8  SCHULTZ 

CHERRY  CREEK  Oam 

0* 

ARAPAHOE 

41  39  39 

104  91 

9**9 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

g£ 

01 

CHEYENNE 

102  21 

4290 

46 

CARL  A  LOVELL 

CIMARRON  )  SC 

1*09 

02 

2  38  2* 

3* 

96 

ROY  MORELAND 

02 

RIO  BLANCO 

107  )3 

9290 

s 

u  s  weather  Bureau 

164C 

02 

2   39  2  3 

46 

: 

HIGH  ALTITUDE  OBS 

COALDALE  1  Nm 

FREHONT 

1    38  23 

c 

R  L  BANT A 

COALDALE  2  SW 

II 

01 

FREMONT 

11  38  21 

9P 

(t  C  CRAMER 

COCHE  TOPA  CREEK 

OJ 

2  38  26 

i! 

HAROLD  f  KRCUGER 

02 

2,  39  1* 

OJ 

sp 

C  M 

TED  A  SMITH 

COLORADO  NAT  HON 

1772 

100  »* 

*P 

46 

SUPT  COLO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  W8  AC 

17T8 

01 

EL  PASO 

1  39  49 

10*  *2 

617) 

MID 

U  S  WEATtiER  SURE  A  j 

COLUMBINE 

1792  02 

ROUTT 

2;  *0  31 

8699 

U  S  WEATHER  BUREAU 

02 

2  37  21 

6171 

S8> 

9P 

MONTEZUMA  VAL  IRR1G 

1928 

2  *0  31 

IIP 

UP 

C  H 

MRS  OLIVE   JEAN  S*ITH 

CRESTED  BUTTE 

3P 

SI 

C  H 

20*0 

1   )•  92 

C 

WILLIAM  W  SNARE 

CUChaRAS  DAM 

HUERFANO 

37  ** 

c 

ARCHER  8  CRISP 

CUM6RES 

20*9 

CONEJOS 

17  01 

DEERTRA |L 

21*2 

39  37 

c 

EVERl'T  L  DAVIS 

2178 

01 

37  38 

96 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

219* 

OS 

RIO  GRANDE 

37  40 

106  21 

788* 

*8 

46 

LYNN  K  WOODS 

OELTa  1  E 

2192 

02 

DELTA 

38  *S 

10B  03 

5125 

*P 

W  0  PRESTON 

DENVER  KB  AIRPORT 

2220 

OENvER 

HID 

HID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

■  DENVER  W8  CITY 

2229 

0* 

39  *9 

Hit 

MID 

c 

u  s  weather  bureau 

2201 

39  38 

46 

BOARD  OF  WATER  CONN 

DOherTy  RanCm 

2912 

01 

37  23 

98 

MRS  M  A  CROWDER 

DOLORES 

292* 

37  28 

LLOYD  C  PylE 

DURAnGO 

2*92 

02 

37  17 

46 

S| 

:  H 

MALCOLM  fi  DAYTON 

2*** 

01 

38  29 

96 

RUSSELL  J.  GARDNER 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2*9* 

02 

39  39 

gJJ 

MIC 

NIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

E ASTONVILLE    1  NNW 

2*9* 

0* 

EL  PASO 

39  09 

10*  3* 

7230 

CARL  R  GUY 

CASTONVILLE  2  NNE 

2*9* 

0* 

EL  PASO 

39  09 

10*  33 

T2T0 

marold  w  Tweedy 

EASTONVILLE   3  NW 

0* 

19  06 

EASTONVJLLE  6  WSW 

2901 

0* 

39  02 

I0A 

OARHIN  0  wOOLLEY 

40  07 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

»" 

0* 

39  13 

98 

S6 

0* 

39  13 

TOM   La  MORGAN 

0* 

39  12 

9A 

ELBERT  *  SSN 

23*9 

39  10 

*A 

HUGH  MUNOY 

2*00 

0* 

19  08 

LELAND  p  olkjer 

ELBERT  3  Sw 

2*01 

0* 

ELBERT 

39  10 

10*  36 

6925 

*8 

CHARLES  A  MELBURN 

ELBERT  S  SW 

2*03 

04 

ELOERT 

39  07 

10*  17 

72*0 

C  M  COLE 

02 

37  33 

MIC 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELK  CREEK 

2*33 

0* 

JEFFERSON 

4|  14  29 

Sue 

c 

MRS*  MAY  LONG 

*i  *0  23 

46 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

0* 

*J  39  38 

91 

CHAMBER  OF  COMMERCt 

2793 

*]  39  37 

c 

RAY  S  FLEMI NG 

CVERSOLL  RANCH 

2003 

1  37  02 

66 

M 

J  C  EVERSOLL 

291* 

0* 

4j  39  1* 

96 

U  S  FOREST  SERVICE 

FAIRPLAY  NO.  2 

2019 

*j  39  13 

98 

96 

VICTOR  v.  GERBER 

FLAGLER  2  NW 

2932 

09 

KIT  CARSON 

3|  39  19 

101  OS 

*473 

98 

7  A 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  5 

03 

LOGAN 

3  *0  40 

102  90 

*< 

JOHN  G  MORI SON 

FOROER  8  S 

01 

ll  39  33 

«jj 

6P 

6P 

C  H 

MELVlN  fl  SAVAGE 

3009 

4  40  39 

T6 

It 

COM 

COLORADO  STATE  UNIV 

FOPT  LEWIS 

301* 

02 

la  Plata 

37  1* 

108  03 

9P 

96 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA  j 

3027 

wElO 

40  06 

9P 

96 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3030 

0* 

MORGAN 

40  19 

»* 

gt  west  sugar  co 

30*3 

01 

36  *1 

?! 

ARTHUR  E  ORCUTT 

3079 

01 

18  08 

*ne 

It 

3113 

02 

39  97 

lit 

116 

FBUITA  2  N 

MESA 

39  11 

10B  44 

48 

S  STEELE  BUR 01 N 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

a  ii  a 

109  11 

*9TO 

*( 

FRED  G  WAGGONER 

02 

98 

91 

MRS  M  S  HUBBARD 

3291 

03 

39  17 

ll 

GEORGE  TOWN 

32*1 

CLEAR  CR££k 

S( 

» 

9* 

96 

PROWERS 

18  0* 

1*8* 

: 

grand  junction  ws  ap 

39  07 

MIC 

MIC 

grand  junction  6  ese 

1489 

39  03 

it 

it 

GRAND  LAKE   1  WNW 

*0  1* 

9( 

it 

GRAND  LAKE  6  SSM 

1300 

GRAND 

*0  11 

109  92 

8268 

96 

96 

it 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRANT 

3930 

0* 

39  26 

109  *1 

8*87 

9F 

96 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  12  SE 

3939 

02 

MOFFAT 

*0  *2 

c 

FRANK   A  BOCHHANN 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

39*1 

09 

37  43 

tul 

98 

91 

GREELEY 

WCLO 

40  29 

Bi 

*A 

c 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREENLAND  •  SE 

'B 

99  08 

c 

FRANK  A  ROGERS 

0* 

DOUGLAS 

39  1* 

c 

kElSEy  POTTEnGER  JR 

G*EEN  MOUNTAIN  DAM 

3992 

02 

SUMMIT 

39  93 

10*  20 

9» 

if 

it 

U  S   BUR  RECLAMATION 

GREYSTONE 

3*09 

02 

40  37 

6800 

INACTIVE  1/1/63 

GROVfR  10  w 

3**3 

WELD 

40  91 

10*  2* 

9090 

9F 

si 

H 

MRS  DORIS  A  MCGCMEI 

GUFFEY  10  it 

3*9* 

FREMONT 

30  *1 

109  23 

8200 

MRS  CLARA  G  NASH 

4UNNI SON 

3**2 

02 

GUNNI SON 

3*  32 

766* 

9F 

91 

c 

CITY  OF  GUN-NISON 

3731 

02 

MOFFAT 

*0  22 

!S* " 

■■• 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

3011 

39  02 

»l 

c 

MA SWELL 

3620 

01 

KIOWA 

36  27 

103  10 

*93* 

«6 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

3890 

0* 

BOULDER 

39  9* 

*l 

MAVDEN 

30*7 

02 

ROUTT 

40  30 

107  IS 

6117 

6f 

HERMIT  7  CSC 

3991 

OS 

MINERAL 

37  6* 

107  06 

9001 

3F 

SB 

M*<S  MABEL  WRIGHT 

01 

37  1* 

c 

HOLLY 

*07* 

PROWERS 

36  03 

102  07 

3391 

*l 

*A 

HOLYOKE 

*0*2 

PHILLIPS 

40  39 

102  18 

37*6 

41 

H 

F  B  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

GRANO 

AO  03 

106  09 

79o: 

4* 

06 

: 

COLO  GAME  ♦FISH  DCP  1 

HOYT 

MORGAN 

40  00 

104  09 

c 

MRS  BERTHA  w  MEYER 

•I" 

01 

39  06 

c 

IDAHO  SPRINGS 

•23* 

CLEAR  CREEK 

39  49 

Of 

;; 

•  2*2 

99  42 

i"  " 

3951 

THEODORE  w  CLARK 

IGNACIO  1  N 

♦290 

02 

la  Plata 

97  06 

107  36 

4*2* 

91 

CONSCt,  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  9  SW 

•270 

02 

PITKIN 

9*  09 

10*  37 

10330 

TWIN  LA1ES  R  •  C  CO 

JOES 

4300 

99  99 

4200 

: 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MARTIN  DAM 

BENT 

96  09 

102 

3614 

41 

U 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  C 

*397 

clear  creek 

39  *« 

1032* 

99 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

04 

SEDGWICK 

102  15 

96 

w 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

CARVAL 

LINCOLN 

19  4* 

9130 

TJ 

EMANUEL  S  INNESS 

K  A  S  SL  E  0 

J  E  F  F  E  R  S  On 

)?  JO 

in  h 

5  1 

Ltt 

u 

DCAVCR  WATER  COM 

NO.  | 

o 

U 

i 

STATION 

j 

COUNTY 

i 

i 

Q 

1 

3 

LON 

WILD 

•  0  »C 
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ASHEVILLE:  1964 


COLORADO  -  OCTOBER  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     94°  on  the  1st  at  Holyoke 

Lowest  Temperature:     1°  on  the  19th  at  Fraser  and  Hermit  7  ESE 


Greatest  Total  Precipitation:   0.83  inch  at  Parshall  10  SSE 
Least  Total  Precipitation:     0.00  inch  at  47  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:   0.51  inch  on  the  30th  at  Kauffman  4  SSE 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   8.3  inches  at  Climax  2  NW 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   30  inches  on  the  24th  at 

Berthoud  Pass  and  Climax  2  NW 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  has  been  the  driest  October  since  the 
1950's  for  almost  every  station  in  the  State, 
and  in  some  instances  the  driest  since  the 
1930's.  Drought  conditions  were  intensified  during 
October  on  the  eastern  plains,  where  the  summer 
and  early  fall  precipitation  has  been  the  lowest 
since  the  1930*s. 

In  the  Arkansas,  the  Colorado,  and  the  Rio 
Grande  River  Basins,  division  averages  of  pre- 
cipitation are  the  lowest  for  October  since 
1952,  and  are  the  second  or  third  lowest  in 
the  records  since  1931.  The  average  for  the 
Platte  River  Basin  is  the  lowest  since  1934, 
and  for  the  Kansas  River  Basin  the  lowest 
since  1950. 

Precipitation  has  been  deficient  over  the  eastern 
plains,  and  along  the  eastern  slopes  of  the  moun- 


tains since  May,  and  for  some  of  the  northern 
portion  of  this  area  since  December  of  last 
year.  Precipitation  totals  for  June  through  October 
of  this  year  are  the  lowest  since  1934  for  the 
Arkansas  River  Basin.  Totals  for  July  through 
October  are  the  lowest  since  1943  for  the  Platte 
River  Basin,  and  the  lowest  in  the  record  since 
1931  for  the  Kansas  River  Basin.  In  contrast, 
summer  precipitation  has  been  generally  normal, 
or  above,  in  the  Rio  Grande  River  Basin,  where 
the  September  total  was  also  above  normal,  and 
in  the  Colorado  River  Basin,  where  the  September 
total  was  only  slightly  below  normal. 

J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  1079 

Denver,  Colorado  80201 
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0 

0 

0 

DELHI 

75.0 

36.0 

55.5 

90 

I 

20 

23. 

301 

1 

0 

13 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

3 

0 

0 

EADS 

72.4 

36.6 

54.5 

91 

1 

24 

19 

322 

1 

0 

6 

0 

,00 

.84 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EVERSOLL  RANCH 

77.2M 

38, 6M 

57, 9M 

91 

1 

28 

26* 

234 

3 

o 

0 

.09 

.03 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORDER  8  S 

73. 8M 

32.  5M 

53. 2M 

92 

I 

23 

26 

339 

2 

0 

0 

.10 

•  10 

1  2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HOLLY 

75,7 

33,6 

54,7 

93 

4 

21 

19 

324 

2 

0 

16 

0 

,25 

•  14 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

76.9 

34,4 

55.7 

91 

1 

23 

26ft 

287 

1 

0 

1  3 

0 

.  14 

.11 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

KIT  CAR50N 

73. 7M 

31. 4M 

52. 6M 

91 

1 

18 

19 

378 

1 

0 

18 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  JUNTA  F AA  AIRPORT 

75,9 

41,1 

58,5 

91 

1 

28 

19 

211 

i 

o 

3 

0 

.03 

,04 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAMAR 

75.  1 

34,2 

54,7 

-  1.3 

93 

1 

21 

26 

320 

1 

0 

11 

0 

.17 

•  »2 

.09 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAS  ANIMAS 

LA  VETA 

70,8 

25,7 

48,3 

81 

4 

IB 

31. 

312 

0 

0 

26 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEAOVILLE 

53.5 

27.2 

40,8 

1.4 

65 

2 

17 

25 

755 

0 

.37 

• 

.74 

.22 

10 

3.8 

1 

11* 

1 

0 

0 

L I MON   10  SSM 

71.0 

36,0 

53.5 

2.5 

89 

2ft 

23 

19 

331 

0 

0 

11 

0 

T 

9 

T 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LI  HON 

M 

M 

M 

12 

19 

0 

0 

0 

•  0 

0 

0 

0 

MONUMENT   2  wSW 

NORTH  LAKE 

62.2 

26,5 

44,4 

76 

3 

17 

23 

633 

0 

0 

2' 

0 

.13 

m 

1.11 

.15 

18 

T 

.  9 

1 

0 

0 

PUEBLO  WB  airport 

//R 

74,6 

35.0 

54.8 

•  0 

92 

1 

21 

19 

317 

2 

0 

1  2 

0 

.02 

• 

.97 

.01 

11. 

•  0 

0 

0 

0 

ROCkY  FORD  2  ESE 

75,8 

32.8 

54,3 

-  .2 

90 

3 

20 

19 

323 

1 

0 

IS 

0 

.23 

■ 

,56 

.20 

12 

•  0 

1 

0 

RUSH  2  NNE 

70,2 

32,3 

51.4 

90 

1 

20 

19 

418 

1 

0 

14 

0 

.  00 

• 

,  66 

•  00 

•  0 

p 

0 

RUXTON  PARK 

56.1 

27.2 

41.7 

71 

3ft 

12 

19 

717 

0 

0 

24 

0 

.14 

.14 

1 1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

RYE 

66,4M 

29.2 

47.  8M 

85 

2 

18 

23 

529 

0 

0 

22 

0 

.30 

.23 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAL  I  DA 

70.6 

27,5 

49.1 

79 

3 

17 

25 

486 

0 

2  6 

0 

.00 

- 

1.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  aSw 

// 

73.2 

37.9 

55.6 

90 

1 

22 

23 

290 

1 

0 

* 

0 

.02 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUGAR  lOAf  RESERVOIR 

52.4 

21. B 

37.1 

64 

4 

12 

25 

856 

o 

Q 

o 

.39 

.20 

11 

.0 

o 

4 

o 

o 

TACONY  T  SE 

TRINIDAD 

72.5 

36.2 

54.4 

90 

1 

22 

26ft 

331 

1 

0 

8 

0 

T 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

71.1 

37.8 

2«> 

1 3 

324 

0 

0 

6 

0 

7 

7 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TWO  BUTTES   1  NW 

74.6 

36,5 

55.6 

92 

1 

21 

28 

293 

1 

0 

6 

0 

,00 

.80 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WAL5E.NOUKO    PUWtK  KLAN1 

71.3 

36.1 

53.7 

S4 

3» 

21 

23 

348 

0 

0 

1  2 

0 

.04 

.04 

11 

•  0 

0 

0 

0 

0 

wESTCLlFFE 

66.4 

22.6 

44.5 

78 

3 

10 

19 

629 

0 

o 

25 

0 

.13 

•  1  1 

10 

•  0 

0 

I 

0 

0 

wETMORE  2  S 

69.3 

37.3 

53,3 

84 

3 

23 

22 

355 

0 

0 

.04 

.04 

1 1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

51.7 

,  1 

,09 

.81 

,  I 

ft 

Colorado  Drainage 

BASIN  02 

ALTENBERN 

7  3,6 

29.1 

51.4 

83 

3< 

17 

25 

418 

0 

0 

24 

0 

,00 

.00 

23 

0 

ARTESIA  2  E 

68.  1 

32.6 

50.4 

79 

8 

12 

22 

447 

0 

0 

12 

0 

.26 

.20 

!o 

0 

2*. 

t 

0 

0 

ASPEN 

63.2 

30,  1 

46,7 

74 

3 

18 

19 

563 

0 

0 

22 

0 

,47 

.28 

5.0 

T 

1 

0 

0 

BERTmOUD  pass 

22  6 

35,1 

58 

4. 

U 

18 

917 

0 

I 

30 

0 

.7* 

.17 

31. 

6.4 

3 

24 

o 

BOND 

69.4 

27|o 

48.2 

79 

3ft 

17 

26. 

514 

0 

0 

23 

0 

.23 

.08 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

CEDAREDGE 

71.2 

36,7 

54,0 

2.4 

81 

9 

25 

25 

333 

0 

0 

0 

,00 

1.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CIMARRON  3  SE 

M 

46.1 

M 

23.7 

M 

34,9 

58 

2 

12 

I* 

924 

0 
0 

0 
1 

30 

0 
0 

.57 

.25 

2  4 

.0 
8.3 

3 

24 

0 

2 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

64.9 

17,4 

41.2 

73 

4ft 

7 

19 

735 

0 

0 

31 

0 

•  00 

1.27 

•  00 

30 

.  0 

0 

0 

0 

COLLBRAN 

73.5 

35,6 

54.6 

5.9 

83 

3 

26 

26 

315 

0 

0 

10 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLORADO  NAT  MON 

72.0 

45,5 

58,8 

80 

2* 

35 

23 

191 

0 

0 

0 

0 

.00 

1.46 

.00 

•  o 

0 

CORTE2 

72.1 

32.5 

52.3 

1.3 

81 

3 

21 

25 

386 

0 

0 

15 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRESTED  BuTTE 

63.5 

23.4 

43,5 

3.2 

70 

3* 

9 

25 

660 

0 

0 

2^ 

0 

.16 

1.27 

.13 

24 

3.0 

0 

1 

o 

o 

DELTA  1  E 

72.9 

33,5 

53.2 

.3 

84 

1 

24 

25 

361 

0 

0 

16 

0 

.00 

.94 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DILLON  1  E 
DURANGO 

58.5 

20,6 

39.6 

1.3 

68 

3* 

9 

19 

780 

0 

0 

31 

0 

.19 

.92 

.15 

24 

l.o 

0 

1 

0 

0 

73.8 

28.5 

51.2 

2.5 

85 

3 

18 

25 

424 

0 

0 

24 

0 

T 

1.86 

T 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  ^AA  AIRPORT 

69.4 

23.4 

46,4 

80 

3 

13 

25ft 

567 

0 

0 

26 

0 

.03 

2.03 

.04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  LEWIS 
FRASER 

67.5 

30.1 

48.8 

3.2 

76 

3 

17 

24 

491 

0 

0 

I' 

0 

,00 

.00 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

57.9 

10,5 

34.2 

•  2.1 

69 

1 

1 

19 

945 

0 

0 

31 

0 

.54 

- 

.49 

.26 

.0 

0 

2 

3 

0 

FRU1TA  2  N 
GATEWAY   1  SW 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

7  5.8 

30,7 

53.3 

.  6 

86 

3 

23 

24* 

355 

0 

3 

24 

c 

T 

.77 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

//R 

77. 9M 

70.9 

74.0 

39. 4M 

29.3 

42,0 

58, 7M 

30.1 

58.0 

-  ,9 
3.0 

85 
82 
86 

S. 

3 
1 

26 
20 
30 

19 
19 
24 

193 
452 
219 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

■ 

2- 

1 

0 
0 
0 

.00 
.31 

T 

1.09 
.74 

.00 
.15 
T 

30 
29> 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

73.1 

42.2 

57.7 

82 

9. 

30 

31 

226 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAND  LAKE    1  WNW 
GRAND  LAKE   6  SSW 

GUNNISON 
HAYDEN 

60.0 
58.9 
63.6 
65.3 
65,6 

18,9 
21.8 
27.0 
19.2 
25.6 

39,5 
40,4 
45,3 

45,6 

71 
67 
75 
75 

7* 

1 

3ft 

2 
3 

8ft 

9 
11 
15 

(J 

12 

19 

21ft 

19 

25 

20 

780 

y>» 

603 
701 
594 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

30 
33 
24 
30 
21 

0 
c 
0 
0 

c 

.23 
.18 
.33 
,02 
.59 

.70 
.87 

.15 
,07 
.17 
.02 
.23 

24 
24 
31 
10 
23 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
IGNACIO   1  N 
KREMMLING 
LAKE  CITY 
LITTLE  HilLS 

64.9 
71.7 
66.5 
65.7 
72.1 

20.5 
27.9 
17.3 
25.8 
22.3 

42.7 
49.8 
41.9 
45.8 
47.2 

.9 

74 
82 
77 
74 
78 

1 
3 

3ft 
3 
22. 

10 
17 
7 
10 
10 

IB 

25* 

19 

25 
19 

682 
463 
710 
it)6 
!>43 

0 

c 
o 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
25 
30 
23 

26 

0 
0 
0 
0 

e 

.15 
,00 
.38 
,05 
.02 

1.58 

.10 
.00 
.  19 
.05 
.02 

31 

24 
10 
31 

3.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

I 

a 
a 

3 
0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MAR VINE 

67,  if 

27,5* 

47, 5» 

75 

16 

19 

18 

3  36 

0 

0 

26 

c 

,  16 

.16 

23 

1.6 

t 

23 

1 

a 

0 

See  Reference  Nates  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
OCTOBER  1964 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

.1 

{J 

<Z 

Average 
Minimum 

Average 

il 

fa 

Highest 

Q 

S 

I 

Q 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

.10  or  More 

.SO  or  More 

i 

° 

3 

5  £ 
8 1 

?  i 

h  is 

U  I 

o  £ 

MAYBELL 

65. T 

24,8 

45,  3 

75 

6* 

13 

19 

604 

0 

0 

27 

0 

#33 

,20 

23 

,0 

0 

2 

0 

0 

MEEKER 

69.  5 

27.0 

48.3 

79 

6» 

15 

19 

510 

0 

0 

25 

0 

•  41 

•  20 

23 

,0 

0 

2 

0 

0 

MEREDITH 

64,2 

23,6 

43.9 

74 

1 

15 

22 

645 

0 

0 

27 

0 

,60 

•  35 

24 

2,0 

0 

2 

c 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

Tl.l 

42.3 

56,7 

4.0 

80 

4* 

32 

25 

249 

0 

0 

1 

0 

,00 

m 

1  ,66 

•oo 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MONTROSE  NO  2 

T1.6 

34,0 

52,8 

1.3 

82 

2 

26 

26 

369 

0 

0 

1<* 

0 

T 

.93 

T 

11 

,0 

0 

0 

o 

0 

NORTHDALE 

69.  5 

27,6 

48,6 

1.5 

77 

9e 

15 

26 

501 

0 

0 

26 

0 

,00 

■ 

1.56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORWOOD 

65. T 

33.8 

49,8 

73 

9» 

19 

23 

462 

0 

0 

1  2 

0 

,00 

- 

1.61 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OURAY 

63.8 

36.4 

50.1 

74 

3 

25 

19 

453 

0 

0 

8 

0 

■  28 

.13 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

PAGCSA  SPRINGS 

69.0 

24.9 

47,0 

78 

7» 

13 

25 

550 

0 

0 

29 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALISADE   1  5 

T5.1 

43.8 

59,5 

85 

2 

35 

25* 

173 

0 

0 

0 

0 

,00 

1.01 

,00 

,0 

o 

o 

o 

0 

PALISADE   LAKE  2  SSE 

65.5 

22.1 

43.8 

76 

2 

10 

25 

648 

0 

0 

31 

0 

.08 

.08 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAONIA 

72.5 

34,5 

53,5 

80 

29* 

24 

19 

349 

0 

0 

12 

0 

,00 

.00 

•  o 

o 

o 

o 

0 

PARADOX 

77.5 

31.9 

54.7 

87 

3 

20 

25 

312 

0 

0 

19 

0 

,00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PITKIN 

59.8 

19.0 

39.4 

70 

3 

10 

25* 

783 

0 

0 

31 

0 

.10 

m 

.90 

•  10 

24 

1.0 

0 

1 

0 

0 

POWDERHCRN 

65,5 

17.6 

41.6 

79 

4 

6 

25 

718 

0 

0 

31 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANGELT 

70,6 

30,6 

50,6 

81 

8 

20 

25 

438 

0 

0 

21 

0 

,25 

.15 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

REOSTONE 

RICO 

65.3 

24.6 

45.0 

75 

2 

13 

25 

613 

0 

0 

30 

0 

,00 

2.40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIFLE  2  ENE 

5 1 LVERTON 

62.1 

21.8 

42.0 

3.0 

70 

5. 

10 

26* 

710 

0 

0 

30 

0 

.00 

■ 

2.26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

64.9 

19.6 

42.3 

-  1.0 

74 

8 

8 

19 

698 

0 

0 

28 

0 

.42 

1,37 

.30 

30 

1.5 

0 

1 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

58.9 

24,1 

41.5 

71 

15 

15 

26e 

721 

0 

0 

29 

0 

,05 

,05 

17 

T 

0 

o 

o 

0 

TELLURIDE 

65.6 

24.3 

45,0 

2,2 

74 

3 

1 1 

26 

616 

0 

0 

28 

0 

.04 

1.B5 

,02 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

URAVAN 

77,2 

32,5 

54,9 

88 

3 

22 

25 

306 

0 

0 

1  8 

0 

,01 

,01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALLECITO  DAM  // 

67.8 

29.5 

48,7 

78 

3 

20 

25* 

499 

0 

0 

2  1 

0 

,06 

,06 

IT 

•  0 

0 

0 

0 

0 

YAMPA 

62.0 

24,7 

43,4 

71 

13» 

12 

18 

664 

0 

0 

26 

0 

,17 

•  08 

31 

2«0 

0 

0 

o 

0 

YELLOW  JACKET  INW 

68. 4M 

36, 9M 

52, 7M 

76 

9 

26 

31* 

376 

0 

0 

7 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

47.7 

1.0 

.14 

1.23 

•  6 

«       •  » 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

68.6 

35.1 

51.9 

87 

\ 

22 

19 

399 

0 

0 

10 

0 

.17 

.13 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

BONNY  DAM 

71.9 

33.5 

52.7 

93 

20 

19 

377 

1 

0 

16 

0 

.03 

•  05 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLINGTON 

71.6 

37.7 

54.7 

.8 

88 

1 

26 

18 

320 

0 

0 

3 

0 

.06 

.82 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

71.6 

34.6 

53.2 

-  1.1 

69 

22 

18 

358 

0 

0 

9 

0 

,09 

•  69 

.  09 

11 

•  0 

o 

o 

Q 

0 

FLAGLER  2  Nw 

70.3 

34.1 

52.2 

69 

1 

18 

19 

393 

0 

0 

13 

0 

.01 

.01 

11 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HOLYOKE 

72,6 

34.3 

53.5 

1.3 

94 

I 

20 

19 

358 

1 

0 

13 

0 

,22 

- 

.70 

.22 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

71,0 

35.1 

53,1 

91 

1 

21 

19 

370 

1 

0 

1 1 

0 

,02 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

WRAY 

74,1 

34,1 

54.1 

1.9 

92 

1 

18 

19 

339 

1 

0 

12 

0 

#37 

.42 

.32 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

YUMA 

75,8 

36  ,  OM 

55  ,  9M 

90 

1 

21 

19 

2B2 

1 

'  0 

10 

0 

,26 

.67 

•  26 

10 

•  0 

o 

I 

o 

0 

DIVISION 

53.5 

,5 

.14 

■ 

.74 

.0 

»       •  • 

platte  drainage 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

56,  8M 

27. 2M 

42, OM 

69 

2* 

12 

18 

707 

0 

1 

25 

0 

.35 

.25 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

60.8 

16.1 

38.5 

70 

3» 

4 

25* 

816 

0 

0 

30 

0 

.06 

.06 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAILEY 

66.2 

21.1 

43.7 

78 

2» 

9 

19 

654 

0 

0 

31 

0 

,02 

.02 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BOULDER 

70,4 

41.1 

55.8 

2,1 

86 

1 

26 

19 

286 

0 

0 

2 

0 

.28 

■ 

1.11 

.15 

10 

T 

0 

2 

0 

0 

BRIGGSDALE   2  NW 

71,9 

29.1 

50.5 

86 

1 

14 

19 

448 

0 

0 

23 

0 

'  •  19 

•  19 

3 1 

7 

o 

I 

o 

0 

BYERS 

70,1 

34,0 

52.1 

•  .3 

85 

1 

21 

23 

397 

0 

0 

1  8 

0 

.12 

.60 

.06 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

58.4 

29,0 

43.7 

69 

1 

11 

18 

652 

0 

0 

2  1 

0 

.15 

.10 

23 

1.0 

0 

1 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

70.3 

29.0 

49.7 

65 

1 

15 

19 

466 

0 

0 

23 

0 

.03 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHEESMAN 

69.4 

26.8 

48.1 

-  .9 

63 

3 

15 

19 

516 

0 

0 

26 

0 

.06 

- 

.79 

.06 

11 

T 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

72.5 

33.4 

53,0 

87 

1 

21 

19 

368 

0 

0 

18 

0 

.15 

.12 

10 

0 

o 

1 

o 

0 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

70,2 

35.1 

52.7 

1.3 

86 

1 

19 

19 

375 

0 

0 

10 

0 

.  18 

,83 

.16 

10 

T 

T 

30 

1 

0 

0 

Denver  wb  city  r 

68.5 

42.0 

55.3 

1.5 

86 

1 

31 

19 

297 

0 

0 

2 

0 

.17 

- 

.76 

.17 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELBERT 

66.2 

26.1 

46.2 

83 

1 

12 

23 

578 

0 

o 

24 

o 

,04 

,04 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

estes  park 

63.2 

27.9 

45.6 

,3 

75 

1 

14 

25 

5<>8 

0 

0 

22 

0 

.05 

.95 

,03 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

EVERGREEN 

67.3 

25.1 

46,2 

80 

1 

13 

19 

574 

0 

0 

23 

0 

.02 

,02 

1 1 

.0 

0 

g 

FAIRPLAY  NO,  2 

57.0 

22.9 

40.0 

66 

30. 

14 

19 

768 

0 

0 

30 

0 

.37 

.22 

23 

T 

23. 

z 

0 

0 

FORT  COLLINS 

67.9 

33.2 

50.6 

.8 

84 

1 

22 

19 

443 

0 

0 

16 

0 

.06 

• 

1,02 

•  04 

10  ' 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  LUPTON  1  N 

72.0 

31.0 

51.5 

89 

1 

18 

19 

412 

0 

0 

1  8 

0 

,03 

.81 

.02 

10 

.0 

0 

0 

.  0 

0 

FORT  MORGAN 

71.4 

32.9 

52.2 

1.0 

87 

2 

19 

19 

394 

0 

0 

16 

0 

.23 

•  48 

.25 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

GEORGETOWN 

60.8 

33,0 

46.9 

73 

2 

21 

23 

554 

0 

0 

16 

0 

,03 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

o 

GRANT 

59.6 

25.5 

42.6 

73 

2, 

14 

19 

669 

0 

0 

28 

0 

.06 

.06 

24 

1.0 

T 

24 

0 

0 

0 

GREELEY 

72. 6M 

31. 5M 

52. 1M 

2.3 

84 

1 

21 

19 

399 

0 

0 

16 

0 

.11 

.74 

.11 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GROVER  1°  W 

68.8 

36.5 

52.7 

2.0 

85 

1 

23 

23 

375 

0 

0 

5 

0 

,22 

.43 

.12 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

62,8 

28.8 

45,8 

,2 

77 

1 

18 

19 

588 

0 

0 

2  3 

0 

.03 

.81 

.02 

23 

.5 

0 

0 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

50,  6M 

21.  8M 

36, 2M 

61 

2 

11 

25 

886 

0 

0 

31 

0 

.17 

.15 

24 

T 

T 

31* 

1 

0 

0 

JULE5BURG 

71,1 

34,5 

52.8 

,2 

90 

1 

18 

19 

373 

I 

0 

10 

0 

.11 

,62 

.11 

n 

.0 

0 

1 

0 

0 

KASSLER 

70,8 

38.3 

54.6 

m  ,4 

87 

1 

21 

19 

327 

0 

0 

7 

0 

.13 

1.20 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

68,3 

30.3 

49.3 

65 

1 

13 

23 

476 

0 

0 

20 

0 

.65 

.51 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

1  Ayr.    f.Cflurc    O  CIjJ 

63.1 

24,5 

43,8 

74 

3 

16 

28* 

650 

0 

0 

28 

0 

,18 

.18 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKEWOOD 

68,3 

36,9 

52.6 

•  .1 

89 

1 

22 

23* 

385 

0 

0 

8 

0 

.19 

.93 

.15 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAST  CHANCE 

LONGMONT  2  ESE 

70.7 

31.9 

51.3 

,7 

88 

2 

20 

19 

421 

0 

0 

22 

0 

.05 

,87 

,04 

11 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  9  E 

70,2 

30,6 

50,4 

83 

1 

17 

19 

447 

0 

0 

19 

0 

T 

.85 

T 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

58.5 

29.7 

44,1 

68 

3* 

16 

18 

639 

0 

0 

20 

0 

,04 

,03 

11 

T 

0 

0 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

69. 8M 

36, 3M 

53. 1M 

89 

1 

22 

19 

369 

0 

0 

6 

0 

,16 

,14 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


OCTOBER  1464 

Continued  


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

il 

s! 

>  JS 

<s 

Average 
Minimum 

i 
* 
< 

I 

Sr. 
11 

] 

i 

a 

1 

3 

a 

t 
& 

I 
S* 

a 

No.  oi  D«r* 

•a 
t- 

h 

■ 

a 

J 

Snow.  SUol 

No.  of  D.y* 

Mix 

Mis. 

a 
i 

11 

{J 

• 

i 

8 

2 

s 

X 

3 

a 

j 

8 
§ 

1 1 
£  < 

■A 

■A 

"J 

SPICEfi 

56. 8M 

20. *M 

38, 6M 

68 

3 

6 

18 

815 

0 

0 

28 

0 

.16 

• 

.73 

.10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

STtHL I  flu 

69.5 

31.5 

50,5 

•  .3 

85 

17 

18 

19 

*»2 

0 

0 

2  1 

0 

,»3 

• 

.  30 

.33 

31 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HALOEN 

59.5 

17.7 

38,6 

69 

2 

19 

811 

0 

o 

39 

0 

,05 

•  03 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HATERDALE 

69.  3 

32,0 

50,7 

•  6 

88 

1 

20 

18 

**<*0 

0 

0 

17 

0 

•  07 

• 

1 .03 

,06 

11 

•  O 

0 

0 

0 

0 

'     WIGGINS  7  Sw 

72,5 

29.7 

51,1 

89 

1 

14 

19 

*26 

0 

0 

20 

0 

,13 

•  13 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

-8.1 

-  .9 

,  l» 

.81 

•  l 

*       *  • 

RIC  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAHOSA  WB  AIRPORT  R 

66.6 

23.1 

4*. 9 

.3 

79 

1 

11 

26 

621 

0 

0 

30 

0 

T 

.60 

T 

IT* 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLANCA 

66.3 

25.5 

45.9 

78 

2 

11 

25 

585 

0 

0 

26 

0 

T 

T 

IT 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTER 

67.7 

25.6 

*6.7 

78 

3 

16 

26 

561 

0 

0 

29 

0 

.02 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEL  NORTE 

66.0 

30.6 

*8.3 

1.8 

73 

3. 

21 

2* 

511 

0 

0 

19 

0 

.02 

.80 

.02 

la 

.0 

0 

0 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

63.- 

32.6 

08.1 

75 

3 

22 

25 

518 

0 

0 

13 

0 

.16 

.08 

18* 

T 

0 

0 

0 

0 

MERUIT  7  ESE  // 

62.9 

15.1 

39.0 

•  .2 

72 

2 

1 

19 

799 

0 

0 

31 

0 

,00 

1.87 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANASSA 

MONTE  VISTA 

66. 6M 

23. *M 

45.0M 

77 

3 

U 

25 

612 

0 

0 

29 

0 

,04 

.0* 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAGUACHE 

67.0 

28.5 

*7.8 

77 

3* 

18 

19 

529 

0 

0 

23 

0 

T 

.72 

T 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

65.1 

16.1 

-0.6 

7* 

5* 

5 

25 

7*9 

0 

0 

31 

0 

T 

T 

19 

T 

T 

19 

0 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

53.8 

28.7 

♦  1.3 

66 

3 

18 

25 

730 

0 

0 

23 

0 

T 

T 

30. 

T 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

**.8 

,7 

.02 

1.00 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


OCTOBER  1964 


Day  of  Month 


ARCVA  6  NE 
AVER  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

buena  vista 
butler  ranch 
campo  a  sm 

CANON  CITY 
COALDALE  2  S« 

COLORAOO  SPRINGS  MB  AP 
DELHI 

OOHERTV  RANCH 
EADS 

EVERSOLL  RANCH 

FORDER  S  S 
FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFEV  10  SE 

HASKELL 
HOLLY 

JOHN  HART  IN  DAM 

KARVAL 

HIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 
LAHAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEADVlLLE 

LIME  3  SE 
L I  HON   10  SSW 
L  I  HON 

MONUMENT  2  WSW 
NORTH  LAKE 

ORDwAY 

PENROSE  3  NNw 
PUEBLO  MB  AIRPORT  I/O 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 

ROCKY  FORO  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SALIOA 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  T  MS*  // 
STON1NGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY  7  SE 

TRINIDAD 

TRINIOAO  FAA  AIRPORT 
TROY  I  SE 

THIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES  I  Nw 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WESTCLIFFE 

WETMORE  2  S 


ALTENBERN 
AMES 

ARTESIA  2  E 
ASPEN 

BERTHOUD  PASS 
BOND 

BONMAM  RESERVOIR 
BRECKENR10GE 
CEDAREDGE 
CIMARRON  3  SE 

CLIMAX  2  NM 
COCMETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  NAT  MON 
C0RTE2 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  1  E 
DILLON  1  E 
DOLORES 

OURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
ELECTRA  LAKE 
FORT  LEWIS 
FRASER 

FRUITA  2  N 
GATEWAY  1  SW 
GLENWOOO  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  W8  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE   1  WNW 
GRAND  LAKE  «  SSw 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GUNNISON 
HAHILTON 

HAYDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
IGNACIO  1  N 
KREMMLING 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  9  NE 

LITTLE  HILLS 

MANCOS 

HARVINE 

MAyBELL 

MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  I 


.02 
.00 
.00 


.04 

•IT  .02 


.03  .03 
.04  .02 
.03  .04 


13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  I  24     25     26     27  28 


.03 
.09 


.01  .15 
T  .07 
.OA 


Sm  (*l«f*nca  noi«  following  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


HONTROSE  NO  2 
NORThOALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE   1  S 
PALISADE  LAKE   2    5  St 
PAON1A 
PARADOX 

PAR  SHALL   10  SSE 

PITKIN 
PLACERV I LLE 
POwDERhORN 
PYRAMID 
RANGEly 

REDSTONE 
RICO 

RIFlE  2  ENE 
SAPINERO  6  E 
SARGENTS 

SHOSHONE 
SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 
TAVLCR  PARK 

TCLLURIDE 
URAVAN 

VALLEC 1  TO  OAH 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  »  w 


13  14 


27     28     29     30  31 


.20 

,01  T 


AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  OAH 
BURLINGTON 
CHEYENNE  wELLS 
FLAGLER  2  MW 

FLEMING  I  S 
GENOA  1  w 
HOLYOKE 
I  DAL  I  A 
LEROY   T  wSW 

OTIS   11  NE 

STRATTON  3  NE 

VONA 

WRAY 

YUMA 


ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDAlE  2  NW 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEE  SHAN 
CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WB  AIRPORT 
DENVER  WB  CITY 
EASTCNV ILLE   1  NNW 
EASTONV ILLE  2  NNE 
EASTONV ILLE  6  WSW 

ELBERT 
ELBERT  J  NW 
ELBERT  3  SE 
ELBERT  A  SSw 
ELBERT  5  SW 

ELBERT  »  5w 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FAIRPLAY 
FAIRPlAy  NO,  2 

FORT  COLLINS 
FORT  LUPTON  1  N 
FORT  HORGAN 
GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY 
GRCVER  10  k 
HARTSEL 

ha»thorne 
i0aho  springs 

jones  pass  2  e 

JULESSuRG 

kassler 

KAuFFMAN  a  SSE 
KIOwA  »  SE 

KIOWA   A  SW 

LAKE  GEORGE  •  Sw 

LAKEwOOD 

LAST  CHANCE 

LONGMONT  2  ESE 

PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES 

SEOALIA  A  SSE 

SEDGwICK  '  S 

SPICER 

SOUAw  MOUNTAIN 
STERLING 
wALDEN 
wATEROALE 
WIGGINS  7  S» 

WINDSOR 


T         T  ,l> 


.07 


Sm  ntmw  mm  toOowtag  Sutton  IndA 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


ALAMOSA  nS  AIRPORT 
BLANCA 

CENTER 
DEL  NORTE 

GREAT    SAND  Ol'NES  NM 

HERMIT  7  E5E 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  "HEEL  GAP  3  N 
HOLF  CREEK  PASS  1  E 


Day  o(  Month 


13     U  15 


22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


■  toUowtag  Station 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

ft 
m 
• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

#       •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

83 

78 

80 

70 

70 

70 

76 

78 

78 

76 

67 

99 

63  73 

80 

60 

75 

56 

33 

66 

68 

60 

63 

33 

60 

67 

65 

71 

75 

T7 

'4 

69 

9 

MIN 

57 

35 

33 

40 

40 

42 

46 

40 

43 

33 

43 

36 

34  40 

48 

93 

90 

38 

30 

36 

43 

43 

27 

3  5 

39 

37 

41 

52 

42 

4 

BuENA  vista 

MAX 

74 

74 

78 

76 

72 

70 

73 

73 

71 

65 

78 

6  1 

69 

66 

42 

61 

66 

66 

69 

35 

51 

61 

60 

63 

66 

66 

63 

67 

4 

46 

32 

38 

30 

20 

29 

31 

30 

30 

39 

30 

16 

2* 

31 

39 

29 

IT 

21 

31 

29 

29 

29 

26 

25 

26 

36 

30 

7  8 

29 

3 

CANON  CITY 

MAX 

86 

85 

88 

76 

66 

70 

62 

82 

63 

77 

68 

66 

69  78 

81 

79 

61 

39 

73 

Tl 

71 

54 

61 

69 

73 

72 

76 

76 

7* 

69 

73 

4 

MIN 

S3 

36 

31 

36 

36 

42 

47 

37 

42 

51 

46 

40 

43  42 

44 

49 

47 

41 

27 

38 

61 

44 

29 

16 

36 

41 

4  1 

43 

42 

36 

41 

6 

ccaldale  2  sw 

MAX 

79 

82 

65 

70 

70 

76 

75 

77 

69 

63 

65 

70  76 

T3 

71 

35 

96 

69 

71 

62 

37 

6C 

66 

66 

66 

Tl 

74 

67 

62 

69 

0 

*e 

31 

42 

34 

25 

27 

30 

26 

31 

36 

32 

22 

23  26 

jj 

31 

42 

29 

19 

23 

24 

23 

25 

3C 

21 

21 

24 

24 

32 

33 

3 1 

2  6 

9 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

MAX 

86 

65 

85 

60 

65 

69 

8 1 

67 

79 

75 

61 

65 

69  72 

80 

65 

50 

59 

69 

71 

33 

51 

36 

63 

66 

68 

Tl 

71 

74 

61 

66 

1 

43 

35 

41 

37 

33 

37 

41 

36 

40 

47 

41 

34 

33  34 

44 

4T 

38 

29 

24 

36 

38 

91 

26 

35 

34 

31 

37 

33 

39 

41 

14 

36 

5 

DELHI 

MAX 

90 

83 

86 

72 

73 

72 

63 

77 

83 

78 

66 

74 

69  78 

84 

73 

98 

9T 

74 

79 

66 

TO 

62 

75 

73 

71 

76 

81 

83 

Tl 

79, 

0 

49 

32 

56 

35 

31 

31 

43 

30 

41 

46 

43 

36 

28  27 

35 

33 

54 

40 

20 

35 

33 

33 

20 

32 

21 

24 

39 

32 

31 

47 

1  3 

36 

C 

EADS 

MAX 

91 

7  1 

86 

66 

70 

74 

64 

69 

75 

76 

72 

69 

70  75 

83 

70 

97 

59 

72 

75 

63 

66 

64 

66 

66 

75 

T2 

70 

82 

69 

72 . 

4 

49 

35 

39 

36 

33 

32 

36 

34 

37 

42 

45 

36 

35  32 

36 

40 

46 

43 

24 

33 

41 

33 

28 

15 

39 

2s 

32 

33 

34 

36 

40 

36 

6 

EVEPSOLL  RANCH 

MAX 

91 

7  3 

90 

70 

73 

60 

89 

74 

74 

80 

70 

71 

73  77 

90 

63 

79 

81 

70 

70 

69 

Tl 

73 

76 

82 

79 

83 

T3 

77, 

2 

55 

45 

50 

38 

33 

35 

45 

38 

37 

45 

51 

41 

33  33 

36 

41 

26 

33 

40 

33 

32 

49 

35 

28 

30 

33 

33 

46 

3  9 

99, 

* 

FORDER  8  S 

MAX 

92 

78 

90 

62 

66 

73 

87 

70 

75 

82 

72 

69 

74  72 

75 

69 

62 

64 

68 

70 

74 

T5 

74 

62 

6  6 

73, 

• 

39 

31 

34 

32 

32 

35 

31 

32 

40 

41 

36 

30  29 

94 

32 

26 

)  J 

34 

25 

29 

29 

29 

32 

16 

32, 

5 

HOLLY 

MAX 

85 

84 

90 

93 

66 

75 

78 

65 

72 

77 

76 

70 

70  72 

78 

8T 

68 

68 

99 

T4 

T9 

79 

69 

67 

6T 

65 

72 

TT 

78 

76 

73 

79, 

7 

52 

60 

36 

31 

30 

26 

33 

30 

35 

37 

47 

37 

26  27 

29 

34 

40 

43 

21 

26 

30 

34 

31 

4  1 

32 

22 

30 

23 

26 

38 

33 

6 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

91 

89 

88 

73 

72 

7* 

83 

81 

79 

62 

80 

69 

70  78 

86 

86 

68 

64 

62 

T6 

76 

74 

71 

68 

68 

71 

TT 

T6 

ai 

87 

63 

76 

9 

Mm 

46 

38 

38 

37 

33 

29 

37 

33 

34 

43 

47 

36 

29  31 

33 

40 

46 

43 

23 

30 

30 

30 

27 

32 

34 

23 

29 

28 

30 

37 

33 

KIT  CARSON 

MAX 

91 

80 

82 

66 

68 

82 

70 

66 

66 

8T 

66 

92 

38 

T2 

T6 

69 

63 

62 

65 

70 

74 

78 

75 

82 

70 

73 

7 

45 

31 

33 

34 

27 

27 

35 

31 

36 

33 

32 

34 

49 

42 

16 

34 

32 

30 

24 

26 

32 

23 

2T 

23 

28 

32 

33 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

74 

90 

67 

71 

76 

88 

80 

82 

84 

74 

74 

86 

88 

69 

91 

64 

79 

77 

66 

72 

66 

T3 

74 

77 

75 

76 

83 

70 

7S, 

9 

MIN 

52 

41 

43 

44 

4  1 

41 

47 

43 

43 

50 

53 

30 

41 

46 

47 

41 

26 

37 

39 

36 

30 

36 

36 

29 

36 

33 

39 

41 

39 

*1 , 

1 

LAMAR 

MAX 

93 

72 

88 

67 

73 

76 

87 

71 

78 

84 

71 

70 

67 

6T 

AT 

93 

62 

77 

76 

65 

71 

65 

69 

T4 

ft 

TT 

81 

86 

70 

75, 

1 

MIN 

48 

37 

38 

34 

31 

29 

37 

33 

36 

49 

45 

35 

34 

36 

46 

40 

23 

33 

31 

31 

26 

35 

21 

3  3 

26 

29 

37 

37 

3  4 

2 

LAS  ANIMAS 

MAX 

MIN 

LA  VETA 

MAX 

70 

69 

72 

61 

76 

79 

80 

76 

78 

76 

76 

71 

72 

72 

79 

74 

T2 

60 

34 

67 

68 

66 

68 

69 

68 

6T 

69 

66 

67 

64 

67 

70, 

8 

MIN 

32 

28 

32 

34 

34 

33 

30 

31 

28 

28 

26 

31 

30 

29 

26 

36 

96 

20 

19 

19 

19 

16 

19 

20 

16 

16 

20 

21 

20 

16 

1  8 

1 

LEADVILLE 

MAX 

61 

65 

63 

62 

37 

58 

59 

60 

60 

33 

62 

61 

37 

35 

99 

43 

4T 

35 

34 

33 

39 

3  1 

45 

49 

52 

53 

60 

46 

38 

53 

5 

MIN 

38 

28 

38 

28 

26 

26 

29 

29 

33 

35 

21 

23 

26 

30 

30 

35 

36 

23 

19 

22 

23 

24 

21 

22 

IT 

22 

27 

2T 

28 

33 

20 

2 

LIMON  10  SSN 

MAX 

89 

89 

81 

62 

62 

69 

79 

75 

75 

79 

69 

64 

TO 

73 

79 

80 

78 

69 

3T 

74 

73 

62 

32 

58 

63 

66 

6e 

T3 

72 

73 

63 

71, 

0 

MIN 

46 

29 

48 

32 

29 

32 

40 

32 

35 

41 

42 

36 

33 

30 

39 

42 

41 

41 

23 

36 

36 

34 

26 

36 

34 

31 

32 

32 

43 

46 

36 

36. 

0 

LI  HON 

MAX 

74 

80 

80 

3T 

49 

96 

72 

74 

32 

33 

36 

62 

66 

67 

72 

T2 

76 

61 

MIN 

26 

32 

34 

30 

24 

12 

30 

34 

27 

24 

32 

24 

21 

26 

24 

24 

26 

12 

MONUMENT  2  NSW 

MAX 

MIN 

NORTH  LAKE 

MAX 

72 

66 

76 

60 

62 

63 

69 

69 

69 

62 

53 

37 

60 

70 

69 

62 

50 

51 

62 

69 

56 

37 

90 

59 

38 

60 

64 

TO 

61 

97 

62, 

2 

MIN 

37 

23 

32 

26 

23 

23 

28 

23 

32 

30 

26 

20 

23 

29 

32 

46 

26 

21 

22 

26 

27 

17 

28 

20 

23 

26 

23 

31 

29 

2  3 

2  6 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

75 

91 

67 

71 

73 

86 

73 

80 

85 

69 

73 

6T 

69 

52 

63 

76 

77 

69 

55 

6* 

Tl 

T3 

7S 

80 

77 

62 

69 

74. 

6 

MIN 

48 

38 

44 

41 

34 

33 

36 

34 

36 

46 

46 

37 

36 

36 

46 

29 

21 

31 

39 

36 

30 

31 

28 

25 

31 

30 

32 

34 

31 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

87 

83 

90 

74 

70 

7» 

84 

75 

80 

85 

73 

68 

86 

T2 

58 

64 

77 

77 

79 

68 

66 

TO 

71 

77 

76 

79 

64 

72 

75, 

8 

MIN 

33 

34 

33 

30 

30 

34 

32 

32 

40 

47 

39 

31 

37 

39 

41 

20 

29 

29 

30 

25 

29 

30 

22 

28 

26 

26 

37 

34 

'2. 

RUSH  2  NNE 

MAX 

90 

86 

68 

63 

61 

69 

82 

76 

78 

82 

67 

71 

T9 

60 

54 

58 

68 

76 

61 

61 

62 

63 

70 

68 

76 

73 

6T 

57 

70, 

2 

Mm 

40 

38 

28 

30 

30 

30 

37 

36 

38 

40 

31 

31 

36 

36 

36 

34 

20 

29 

36 

31 

26 

34 

24 

28 

33 

34 

33 

31 

24 

92, 

3 

RtxTON  PARK 

MAX 

71 

60 

71 

36 

52 

54 

67 

64 

63 

63 

47 

32 

65 

35 

39 

40 

54 

60 

49 

51 

45 

32 

55 

5  3 

61 

60 

96 

47 

56, 

1 

MIN 

3S 

25 

41 

33 

23 

24 

29 

29 

30 

39) 

26 

21 

29 

34 

30 

24 

12 

25 

26 

73 

18 

24 

22 

20 

3? 

23 

30 

39 

25 

2  7 

RYE 

MAX 

84 

85 

81 

66 

69 

69 

74 

71 

76 

72 

63 

39 

T4 

6T 

38 

52 

62 

67 

37 

50 

33 

60 

59 

60 

66 

69 

60 

66. 

4 

MIN 

40 

27 

27 

29 

23 

30 

31 

29 

33 

41 

33 

26 

33 

36 

36 

92 

19 

20 

31 

29 

16 

25 

23 

26 

26 

27 

34 

96 

28 

29 

2 

SAL  IDA 

MAX 

76 

76 

73 

72 

64 

70 

70 

61 

5  7 

66 

70 

73 

6  0 

TO, 

6 

Mm 

44 

31 

44 

36 

25 

23 

27 

25 

29 

32 

29 

21 

2S 

27 

43 

30 

16 

20 

21 

21 

31 

31 

IT 

19 

22 

22 

31 

35 

29 

27, 

9 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

90 

72 

86 

72 

73 

72 

82 

71 

73 

63 

72 

72 

69 

72 

96 

36 

74 

79 

61 

67 

61 

63 

73 

72 

76 

76 

82 

7 1 

73, 

2 

MIN 

5 1 

37 

46 

38 

30 

39 

42 

35 

38 

44 

43 

35 

41 

43 

30 

99 

24 

34 

41 

36 

22 

S3 

36 

90 

37 

37 

40 

43 

39 

3  7  . 

9 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

60 

62 

60 

64 

37 

36 

39 

57 

98 

93 

44 

92 

y 

ST 

47 

47 

46 

34 

92 

91 

35 

39 

4T 

92 

*9 

51 

57 

42 

40 

'2. 

' 

Mm 

30 

2  2 

20 

19 

21 

20 

25 

32 

21 

17 

25 

25 

29 

23 

15 

20 

18 

21 

24 

12 

13 

22 

22 

21 

23 

19 

2  J 

TACONY  7  SE 

MAX 

Mm 

TRINIDAD 

MAX 

90 

84 

82 

66 

68 

70 

76 

75 

89 

82 

69 

61 

T8 

77 

96 

36 

67 

70 

70 

66 

62 

71 

67 

6T 

72 

79 

T6 

71 

72. 

5 

Mm 

43 

36 

36 

33 

38 

37 

42 

60 

42 

31 

39 

39 

36 

36 

30 

32 

96 

29 

22 

34 

28 

22 

32 

34 

36 

54 

15 

4, 

2 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

75 

65 

69 

69 

72 

60 

78 

82 

77 

62 

62 

63 

66 

46 

39 

71 

79 

98 

66 

3  J 

66 

71 

TO 

73 

79 

76 

65 

71. 

1 

Mm 

37 

37 

39 

40 

37 

43 

31 

39 

33 

41 

47 

46 

3T 

2T 

99 

96 

29 

26 

31 

36 

31 

36 

36 

41 

44 

12 

1  7 

TfcO  BUTTES   1  NX 

MAX 

92 

80 

88 

63 

74 

84 

80 

71 

75 

60 

79 

67 

66 

74 

9T 

60 

76 

70 

66 

69 

78 

76 

64 

AS 

64 

69 

71 

T2 

7», 

6 

MIN 

52 

40 

40 

36 

33 

36 

37 

33 

32 

45 

47 

36 

43 

30 

40 

22 

34 

32 

35 

34 

38 

39 

42 

3  0 

21 

31 

33 

36 

36  . 

3 

nalSENBuRG  power  plant 

MAX 

84 

79 

64 

71 

66 

71 

60 

'8 

81 

75 

66 

63 

T, 

79 

72 

56 

57 

73 

74 

66 

59 

36 

65 

70 

69 

70 

79 

73 

66 

71  . 

3 

Mm 

■  2 

32 

30 

33 

30 

33 

36 

35 

36 

46 

40 

31 

46 

52 

99 

23 

32 

99 

37 

21 

29 

31 

25 

40 

32 

40 

42 

13 

36. 

1 

WESTCLIFFE 

MAX 

71 

76 

78 

64 

70 

70 

72 

72 

75 

66 

60 

61 

Tl 

67 

49 

60 

67 

67 

68 

38 

34 

63 

64 

64 

66 

72 

62 

38 

66. 

4 

Mm 

38 

24 

37 

25 

16 

20 

20 

18 

24 

36 

26 

13 

38 

37 

24 

10 

15 

15 

16 

11 

23 

13 

13 

2* 

21 

23 

43 

18 

22  4 

6 

wETMORE  2  S 

MAX 

82 

76 

64 

67 

65 

TO 

79 

71 

79 

76 

62 

6* 

78 

66 

69 

36 

72 

69 

31 

36 

65 

70 

69 

72 

73 

71 

64 

»5 

t.9. 

3 

Mm 

47 

33 

42 

33 

33 

38 

38 

36 

36 

43 

36 

35 

45 

45 

36 

24 

42 

5' 

23 

32 

33 

3T 

3T 

38 

44 

42 

33 

32 

37. 

3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

■ 

01 
1 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

!8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 



■      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

ALTENBERN 

MAX 

83 

79 

83 

80 

81 

81 

80 

82 

61 

77 

69 

75 

76 

77 

76 

77 

78 

63 

69 

71 

70 

70 

54 

63 

65 

66 

71 

72 

75 

71 

62 

73,6 

Mm 

35 

30 

32 

40 

29 

28 

26 

30 

40 

42 

26 

26 

26 

27 

29 

30 

39 

31 

21 

25 

24 

23 

32 

19 

17 

24 

27 

28 

33 

34 

24 

29.1 

ARTESIA  2  E 

MAX 

76 

70 

77 

75 

73 

73 

73 

79 

77 

71 

67 

68 

71 

74 

73 

„ 

70 

62 

39 

65 

68 

65 

30 

56 

59 

61 

64 

66 

73 

64 

36 

66.1 

min 

38 

35 

39 

41 

34 

33 

33 

34 

45 

41 

40 

34 

33 

33 

37 

33 

40 

26 

22 

26 

27 

12 

30 

26 

24 

29 

30 

35 

40 

29 

28 

32.6 

ASPEN 

MAX 

72 

72 

74 

66 

66 

68 

68 

66 

69 

61 

57 

62 

67 

70 

68 

67 

37 

33 

58 

62 

63 

63 

52 

50 

60 

60 

61 

60 

72 

38 

52 

63,2 

MIN 

36 

30 

34 

33 

29 

30 

29 

31 

35 

41 

27 

25 

27 

29 

31 

31 

39 

25 

16 

24 

27 

23 

37 

31 

22 

24 

29 

29 

33 

42 

30 

30,1 

BERTHOUD  pass 

MAX 

52 

55 

58 

56 

54 

30 

51 

53 

53 

33 

49 

36 

46 

34 

56 

92 

53 

47 

38 

39 

47 

47 

48 

34 

32 

40 

42 

43 

46 

S3 

38 

47,6 

MIN. 

31 

2  1 

35 

27 

23 

23 

25 

29 

30 

26 

17 

18 

24 

27 

26 

30 

30 

11 

13 

19 

21 

19 

17 

17 

1  3 

17 

23 

21 

23 

26 

16 

22.6 

BOND 

MAX 

T8 

79 

79 

74 

72 

74 

75 

77 

75 

66 

60 

66 

74 

74 

74 

7J 

70 

65 

64 

66 

69 

70 

63 

56 

62 

65 

66 

69 

72 

62 

55 

69.4 

MIN 

40 

28 

26 

33 

26 

27 

25 

24 

32 

38 

23 

20 

22 

23 

24 

26 

40 

34 

17 

20 

19 

19 

37 

34 

17 

17 

28 

22 

26 

35 

30 

27,0 

CEOAREDGE 

MAX 

79 

74 

80 

76 

74 

75 

76 

78 

81 

74 

68 

69 

73 

74 

77 

76 

74 

63 

64 

69 

70 

72 

60 

59 

63 

67 

70 

73 

73 

65 

39 

71,2 

MIN 

66 

40 

41 

42 

37 

35 

34 

39 

45 

31 

36 

31 

33 

35 

36 

42 

49 

33 

27 

32 

31 

33 

34 

30 

25 

30 

35 

39 

40 

44 

32 

36.7 

CIMARRON  3  SE 

MAX 

37 

62 

64 

66 

67 

69 

62 

3* 

MIN 

1» 

10 

10 

28 

20 

24 

32 

18 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

53 

58 

56 

33 

32 

50 

52 

32 

33 

♦7 

42 

46 

53 

52 

50 

31 

47 

36 

39 

46 

47 

45 

34 

31 

40 

42 

42 

4* 

53 

43 

33 

46.1 

Mm 

34 

24 

31 

26 

25 

25 

27 

28 

30 

31 

16 

19 

24 

26 

27 

32 

32 

12 

15 

19 

22 

23 

20 

20 

I  3 

16 

22 

2*. 

26 

26 

17 

23,7 

COCMETOPA  CREEK 

MAX 

68 

72 

73 

73 

72 

69 

70 

70 

68 

70 

66 

60 

65 

67 

66 

68 

69 

63 

60 

61 

64 

65 

63 

55 

51 

38 

60 

60 

63 

66 

50 

64,9 

MIN 

21 

19 

19 

21 

16 

15 

14 

15 

18 

29 

19 

10 

11 

15 

15 

15 

26 

17 

7 

11 

10 

* 

27 

24 

10 

12 

18 

16 

25 

30 

20 

17,4 

CCLLBRAn 

MAX 

76 

78 

83 

80 

78 

76 

80 

81 

80 

7» 

66 

74 

75 

78 

80 

78 

75 

65 

68 

72 

72 

73 

60 

63 

66 

68 

70 

72 

77 

67 

64 

73.3 

MIN 

41 

35 

37 

61 

36 

37 

37 

37 

44 

44 

34 

32 

34 

37 

37 

44 

46 

32 

26 

31 

31 

34 

30 

27 

27 

26 

35 

37 

39 

43 

30 

33,6 

COLORAOo  NAT  MON 

MAX 

80 

80 

74 

79 

79 

77 

77 

76 

78 

79 

73 

71 

71 

71 

72 

74 

73 

72 

73 

63 

67 

67 

67 

66 

60 

61 

65 

69 

70 

74 

T2 

72,0 

Mm 

54 

48 

48 

54 

30 

30 

46 

46 

33 

54 

46 

46 

46 

43 

46 

49 

51 

47 

36 

41 

40 

40 

35 

36 

36 

36 

42 

46 

46 

47 

44 

45.5 

CORTE2 

MAX 

78 

79 

81 

79 

77 

76 

78 

78 

79 

75 

7* 

70 

72 

73 

73 

73 

71 

7* 

70 

69 

68 

69 

61 

63 

62 

63 

66 

71 

76 

69 

62 

72.1 

Mm 

39 

34 

38 

36 

36 

36 

32 

33 

40 

43 

34 

30 

31 

32 

33 

33 

39 

34 

29 

31 

28 

26 

25 

22 

2  1 

24 

32 

31 

37 

41 

25 

32,5 

CRAIG 

MAX 

Mm 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

66 

70 

70 

69 

66 

67 

67 

66 

66 

63 

63 

65 

66 

66 

63 

63 

62 

61 

60 

62 

61 

61 

59 

56 

59 

56 

55 

56 

65 

63 

62 

63,5 

Mm 

29 

27 

27 

27 

24 

22 

22 

23 

26 

34 

20 

20 

19 

22 

23 

23 

40 

21 

14 

16 

18 

18 

34 

29 

14 

22 

20 

21 

33 

25 

23,4 

DELTA   1  E 

MAX 

e* 

76 

83 

80 

77 

76 

77 

78 

80 

73 

71 

69 

74 

76 

76 

80 

75 

66 

64 

69 

70 

72 

63 

62 

64 

66 

71 

73 

73 

71 

62 

72,9 

Mm 

60 

36 

33 

36 

35 

31 

32 

32 

42 

44 

34 

30 

29 

30 

31 

34 

48 

34 

26 

27 

27 

28 

40 

28 

2* 

25 

32 

33 

37 

45 

32 

33.5 

DILLON  1  E 

MAX 

67 

68 

68 

65 

62 

61 

64 

64 

63 

36 

30 

36 

64 

64 

62 

63 

62 

35 

50 

60 

59 

36 

47 

42 

51 

53 

54 

56 

66 

61 

43 

56.5 

Mm 

31 

19 

30 

24 

18 

18 

19 

21 

24 

27 

19 

13 

17 

20 

20 

23 

32 

16 

14 

16 

17 

25 

J4 

13 

14 

19 

20 

23 

26 

25 

20.6 

DURANGO 

MAX 

78 

78 

85 

83 

79 

78 

78 

80 

80 

75 

75 

71 

75 

78 

76 

74 

75 

73 

66 

71 

72 

72 

66 

68 

66 

66 

69 

73 

73 

63 

63 

73,8 

Mm 

34 

33 

31 

33 

32 

30 

30 

30 

33 

37 

SO 

25 

27 

28 

28 

26 

35 

31 

30 

26 

25 

23 

24 

20 

18 

20 

28 

27 

35 

29 

22 

26,5 

Eagle  faa  airport 

MAX 

77 

79 

80 

77 

75 

73 

76 

78 

77 

70 

64 

69 

73 

75 

76 

73 

71 

61 

64 

70 

69 

66 

52 

37 

61 

64 

65 

67 

73 

39 

58 

69.4 

Mm 

33 

23 

29 

26 

20 

22 

21 

23 

31 

35 

23 

16 

19 

20 

21 

23 

35 

18 

13 

16 

16 

17 

39 

25 

13 

13 

22 

22 

26 

38 

24 

23,4 

FORT  LEWIS 

MAX 

72 

73 

76 

72 

71 

69 

73 

74 

74 

71 

60 

66 

67 

68 

70 

66 

66 

67 

63 

64 

65 

65 

58 

39 

59 

61 

62 

75 

68 

69 

67 

67,5 

Mm 

36 

34 

35 

35 

36 

33 

34 

33 

38 

36 

25 

29 

32 

33 

31 

33 

33 

33 

52 

30 

22 

24 

21 

17 

22 

23 

27 

26 

29 

30 

28 

30,1 

FRASER 

MAX 

69 

68 

66 

64 

63 

62 

64 

64 

64 

60 

50 

58 

66 

64 

64 

63 

56 

47 

46 

38 

58 

51 

45 

63 

53 

54 

56 

58 

65 

SO 

40 

57.9 

Mm 

19 

9 

16 

14 

7 

8 

8 

9 

14 

19 

11 

5 

8 

' 

9 

16 

19 

8 

1 

5 

5 

6 

18 

14 

3 

4 

6 

* 

12 

15 

15 

10,5 

FRUITA  2  N 

MAX 

84 

77 

86 

85 

82 

82 

81 

82 

84 

61 

74 

76 

77 

79 

80 

82 

76 

71 

70 

73 

73 

73 

62 

66 

66 

66 

72 

75 

77 

67 

66 

75.8 

Mm 

36 

31 

31 

34 

31 

31 

31 

31 

41 

42 

11 

30 

29 

28 

29 

30 

41 

30 

** 

27 

25 

23 

31 

23 

25 

26 

26 

32 

35 

40 

26 

30,7 

GATEWAY   t  SW 

MAX 

85 

82 

85 

83 

82 

83 

82 

85 

84 

81 

74 

78 

79 

79 

80 

80 

78 

72 

71 

76 

75 

66 

69 

72 

76 

75 

80 

77 

65 

77,9 

Mm 

47 

43 

45 

42 

40 

39 

39 

40 

50 

50 

37 

34 

39 

39 

39 

43 

50 

32 

26 

38 

32 

31 

27 

37 

33 

45 

44 

46 

32 

39,4 

GLENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

79 

76 

82 

78 

76 

76 

77 

78 

77 

72 

66 

71 

74 

75 

75 

76 

72 

61 

65 

69 

70 

69 

39 

61 

64 

65 

67 

69 

77 

62 

61 

70,9 

Mm 

34 

32 

30 

31 

27 

26 

27 

28 

34 

41 

37 

24 

26 

27 

28 

29 

39 

23 

20 

23 

24 

24 

37 

32 

22 

22 

30 

28 

30 

43 

26 

29,3 

GRAND  JUNCTION  WB 

AP 

MAX 

86 

77 

63 

81 

80 

80 

60 

80 

81 

79 

72 

7S 

73 

76 

77 

77 

76 

68 

67 

70 

71 

72 

61 

64 

67 

67 

70 

72 

79 

67 

63 

74,0 

Mm 

52 

43 

43 

46 

44 

43 

44 

43 

53 

55 

43 

33 

40 

40 

43 

47 

32 

44 

" 

37 

37 

37 

36 

30 

3  3 

36 

37 

46 

48 

44 

35 

42,0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

82 

78 

80 

80 

79 

79 

77 

78 

82 

79 

72 

73 

73 

7* 

76 

77 

73 

67 

67 

68 

69 

69 

65 

65 

65 

66 

69 

71 

78 

70 

64 

73,1 

Mm 

52 

45 

49 

48 

45 

43 

43 

46 

50 

55 

36 

40 

40 

42 

43 

49 

51 

44 

38 

40 

38 

32 

34 

35 

39 

34 

46 

46 

42 

30 

42,2 

GRAND  LAKE   1  WNW 

MAX 

71 

70 

69 

67 

65 

64 

60 

70 

65 

60 

50 

39 

65 

67 

63 

67 

62 

49 

56 

61 

62 

62 

4s 

46 

52 

35 

56 

61 

64 

32 

43 

60,0 

Mm 

2b 

17 

24 

23 

16 

17 

18 

18 

23 

27 

25 

12 

15 

20 

18 

20 

38 

16 

' 

13 

13 

13 

20 

21 

13 

12 

13 

16 

19 

23 

28 

18,9 

GRAND  LAKE   6  SSW 

MAX 

67 

67 

67 

65 

62 

62 

64 

64 

65 

59 

49 

36 

66 

65 

62 

62 

60 

S3 

52 

36 

38 

55 

48 

41 

51 

34 

65 

58 

62 

62 

46 

58,9 

Mm 

30 

22 

27 

26 

20 

20 

21 

22 

25 

31 

24 

17 

19 

21 

22 

24 

40 

16 

11 

11 

11 

18 

24 

23 

19 

16 

17 

19 

21 

28 

28 

21.8 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

71 

75 

72 

71 

67 

67 

68 

70 

69 

65 

35 

60 

67 

66 

67 

66 

65 

39 

56 

63 

63 

62 

57 

49 

57 

38 

59 

63 

69 

62 

30 

63,6 

Mm 

41 

27 

33 

32 

25 

25 

27 

27 

34 

39 

25 

19 

23 

25 

26 

31 

41 

21 

15 

20 

21 

22 

34 

30 

17 

16 

26 

25 

26 

34 

27 

27,0 

GUNNISON 

MAX 

73 

74 

75 

73 

71 

69 

71 

71 

71 

66 

59 

62 

67 

69 

68 

69 

65 

61 

61 

64 

64 

63 

38 

35 

58 

60 

60 

63 

66 

63 

34 

65.3 

Mm 

25 

22 

21 

23 

19 

17 

16 

17 

21 

32 

22 

14 

14 

15 

16 

17 

31 

20 

11 

13 

13 

11 

33 

27 

* 

10 

16 

14 

22 

27 

26 

19.2 

MAYDEN 

MAX 

74 

72 

74 

68 

68 

70 

74 

74 

73 

63 

60 

67 

72 

72 

72 

73 

65 

53 

55 

66 

67 

61 

34 

55 

60 

63 

66 

65 

72 

55 

33 

65,6 

Mm 

32 

22 

26 

23 

2  1 

25 

27 

25 

32 

34 

22 

20 

25 

26 

27 

27 

39 

14 

14 

12 

22 

21 

32 

25 

23 

23 

24 

25 

30 

39 

35 

25,6 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 

74 

73 

73 

70 

67 

68 

69 

70 

69 

64 

56 

63 

69 

69 

63 

69 

62 

37 

60 

63 

64 

66 

69 

62 

58 

59 

60 

65 

70 

55 

55 

64,9 

Mm 

33 

19 

29 

25 

18 

19 

20 

20 

27 

32 

22 

16 

16 

20 

21 

20 

33 

10 

11 

15 

15 

17 

20 

15 

15 

13 

18 

2  1 

22 

26 

26 

20,5 

IGNACIO  1  N 

MAX 

78 

77 

82 

78 

76 

75 

77 

79 

80 

76 

73 

66 

71 

74 

73 

72 

72 

72 

66 

68 

69 

70 

63 

63 

65 

65 

66 

69 

74 

65 

62 

71.7 

Mm 

3w 

31 

31 

33 

34 

30 

30 

29 

32 

36 

26 

24 

26 

27 

28 

27 

34 

32 

30 

27 

25 

23 

26 

17 

17 

18 

25 

25 

30 

36 

21 

27.9 

KREMMLlNG 

MAX 

77 

75 

77 

72 

70 

74 

72 

70 

74 

66 

65 

65 

72 

72 

71 

72 

66 

33 

60 

65 

67 

64 

56 

52 

58 

60 

62 

66 

70 

68 

49 

66,5 

Mm 

29 

16 

21 

20 

13 

14 

15 

15 

22 

30 

16 

6 

11 

12 

14 

18 

40 

14 

7 

9 

9 

10 

26 

30 

1 1 

10 

13 

I  5 

16 

25 

25 

17.3 

LAKE  CITY 

MAX 

73 

73 

74 

73 

70 

68 

70 

70 

72 

61 

69 

63 

66 

69 

70 

67 

66 

63 

62 

65 

65 

65 

56 

35 

58 

62 

62 

6* 

66 

59 

55 

65.7 

Mm 

35 

27 

35 

34 

30 

29 

29 

30 

35 

38 

22 

21 

19 

26 

29 

31 

27 

26 

l* 

20 

26 

18 

23 

14 

10 

1 1 

24 

21 

30 

36 

28 

25.6 

LITTLE  HILLS 

MAX 

78 

75 

76 

71 

72 

73 

74 

78 

76 

70 

68 

78 

77 

76 

75 

74 

70 

61 

74 

70 

70 

78 

68 

66 

65 

66 

69 

71 

75 

69 

66 

72.1 

Mm 

37 

19 

27 

24 

18 

19 

20 

21 

29 

38 

19 

15 

22 

20 

22 

31 

34 

15 

14 

14 

11 

33 

22 

12 

17 

20 

22 

27 

36 

24 

22.3 

MARVINE 

MAX 

70 

74 

69 

69 

67 

70 

67 

70 

69 

56 

60 

63 

72 

74 

75 

65 

39 

70 

68 

63 

50 

60 

68 

70 

70 

68 

72 

70 

74 

67.5 

Mm 

24 

29 

29 

23 

25 

24 

29 

30 

40 

22 

26 

28 

25 

28 

32 

25 

15 

25 

25 

32 

33 

20 

25 

22 

28 

30 

35 

38 

35 

27.5 

MAYBELL 

MAX 

74 

70 

75 

66 

66 

69 

75 

75 

73 

65 

67 

65 

70 

72 

73 

74 

66 

34 

66 

67 

60 

45 

54 

59 

62 

65 

66 

73 

60 

53 

63.7 

Mm 

43 

22 

29 

28 

19 

21 

22 

23 

34 

33 

30 

19 

20 

22 

26 

27 

32 

16 

17 

16 

18 

32 

23 

18 

23 

22 

24 

27 

37 

28 

24,8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

ft 

a 

t 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MEEKER 

MAX 

T9 

79 

73 

72 

73 

76 

79 

77 

69 

69 

66 

73 

76 

76 

74 

66 

5? 

63 

68 

71 

67 

36 

37 

63 

66 

67 

76 

76 

37 

57 

,3 

MIN 

4  k 

2, 

31 

26 

24 

25 

23 

26 

32 

39 

26 

21 

22 

26 

26 

39 

35 

16 

15 

19 

2C 

22 

3  3 

2  6 

2 1 

24 

i  6 

29 

2? 

.  0 

MEREDITH 

MAX 

73 

70 

66 

68 

7 1 

70 

7  1 

59 

56 

62 

70 

69 

68 

68 

66 

56 

68 

66 

63 

63 

32 

46 

36 

39 

61 

61 

71 

33 

53 

6k 

,2 

MIN 

36 

23 

23 

23 

20 

20 

21 

25 

27 

36 

25 

17 

23 

2  1 

21 

26 

35 

19 

21 

19 

|  a 

15 

34 

2  T 

I  7 

L  6 

3 1 

23 

•  6 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

T8 

60 

60 

76 

77 

76 

78 

79 

73 

68 

71 

74 

73 

73 

76 

71 

71 

68 

69 

68 

70 

60 

61 

63 

63 

6  6 

69 

73 

62 

60 

7  1 

,1 

MIN 

67 

46 

68 

50 

46 

47 

43 

66 

69 

31 

43 

40 

43 

44 

63 

47 

46 

42 

33 

37 

38 

39 

36 

35 

32 

33 

39 

43 

42 

33 

42 

3 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

80 

ll 

75 

79 

76 

73 

73 

77 

77 

76 

73 

66 

67 

71 

7J 

76 

77 

72 

64 

63 

69 

69 

73 

58 

62 

62 

67 

71 

72 

76 

69 

71 

.6 

MIN 

•1 

38 

41 

39 

36 

36 

33 

38 

43 

33 

30 

32 

32 

l  > 

36 

39 

31 

29 

31 

30 

29 

31 

29 

27 

26 

28 

36 

36 

37 

32 

3k 

0 

NORThOAlE 

MAX 

T  I 

76 

73 

75 

77 

73 

67 

70 

71 

76 

73 

72 

73 

67 

63 

67 

70 

65 

62 

53 

34 

57 

63 

66 

73 

63 

66 

6  9 

,3 

Mm 

3* 

30 

30 

36 

31 

32 

30 

30 

30 

40 

28 

26 

23 

25 

26 

26 

40 

31 

26 

23 

27 

19 

16 

1  7 

22 

13 

24 

22 

28 

36 

2  6 

27 

,6 

NORWOOD 

MAX 

71 

73 

71 

70 

70 

72 

73 

70 

62 

66 

66 

68 

69 

69 

66 

6*. 

63 

63 

62 

63 

53 

56 

36 

62 

62 

66 

71 

62 

55 

65 

,7 

Mm 

*0 

35 

36 

36 

34 

36 

43 

43 

66 

31 

67 

26 

35 

35 

in 

38 

36 

28 

21 

26 

*  1 

27 

19 

2 l 

2  1 

26 

29 

36 

38 

43 

22 

33 

8 

OURAY 

MAX 

73 

70 

68 

67 

69 

70 

70 

63 

58 

39 

67 

67 

69 

67 

63 

33 

62 

64 

64 

36 

53 

36 

62 

62 

62 

70 

60 

51 

6  3 

1 

Mm 

•2 

39 

62 

41 

39 

3* 

38 

40 

64 

45 

34 

31 

33 

37 

16 

39 

62 

13 

23 

29 

36 

34 

31 

30 

26 

31 

3  t 

37 

41 

46 

2  9 

34 

k 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

74 

78 

73 

7  1 

71 

78 

72 

75 

71 

70 

66 

66 

77 

69 

70 

70 

'0 

65 

66 

46 

67 

61 

60 

69 

63 

65 

67 

72 

61 

39 

6  9 

0 

Mm 

30 

29 

27 

31 

29 

26 

27 

24 

29 

31 

26 

23 

21 

29 

26 

26 

33 

30 

30 

26 

2  I 

16 

2 1 

1  5 

1 3 

14 

I  2 

20 

29 

34 

17 

2k 

9 

PALISADE   1  S 

MAX 

83 

7$ 

61 

82 

80 

79 

82 

62 

63 

60 

71 

73 

77 

76 

79 

79 

77 

66 

67 

71 

72 

72 

61 

66 

66 

6  9 

71 

75 

60 

66 

75 

,1 

Mm 

31 

48 

69 

30 

67 

69 

66 

47 

48 

53 

67 

42 

62 

63 

44 

66 

46 

47 

37 

37 

41 

60 

36 

3  5 

35 

36 

39 

43 

43 

8 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

74 

71 

71 

72 

70 

69 

65 

67 

72 

70 

69 

66 

67 

69 

63 

66 

67 

66 

66 

39 

60 

37 

37 

61 

61 

60 

60 

60 

39 

62 

45 

3 

Mm 

25 

26 

26 

23 

27 

29 

30 

26 

23 

22 

24 

19 

11 

16 

21 

26 

19 

20 

24 

19 

20 

24 

30 

2  6 

10 

12 

26 

25 

20 

2 1 

22 

,  1 

PAONIA 

MAX 

60 

60 

76 

73 

73 

76 

78 

60 

75 

70 

67 

74 

73 

'8 

78 

76 

76 

66 

70 

'1 

73 

61 

61 

62 

66 

70 

73 

60 

67 

62 

72 

3 

Mm 

43 

40 

60 

60 

36 

33 

37 

39 

41 

30 

36 

23 

31 

35 

33 

33 

38 

32 

26 

23 

32 

32 

31 

3  1 

29 

27 

33 

33 

38 

41 

2  9 

3k 

.9 

PARADOX 

MAX 

85 

67 

86 

63 

82 

63 

85 

65 

79 

73 

76 

60 

62 

80 

79 

76 

71 

73 

73 

78 

76 

66 

69 

72 

70 

76 

72 

81 

71 

67 

77 

3 

Mm 

39 

34 

33 

35 

35 

32 

30 

31 

40 

42 

36 

26 

28 

28 

30 

32 

46 

30 

30 

28 

?k 

23 

35 

2k 

20 

23 

28 

32 

34 

47 

27 

31 

9 

PITKIN 

MAX 

66 

70 

66 

66 

63 

63 

66 

67 

62 

52 

36 

62 

63 

62 

63 

39 

58 

37 

36 

58 

59 

53 

47 

3  3 

36 

56 

38 

60 

32 

*9 

69 

e 

Mm 

26 

21 

21 

23 

20 

18 

17 

19 

20 

27 

19 

13 

16 

18 

1  9 

16 

29 

19 

10 

15 

14 

15 

32 

2  8 

10 

1 1 

12 

1  6 

22 

23 

1  8 

19 

0 

PCWDERHORN 

MAX 

76 

76 

79 

68 

70 

70 

71 

72 

61 

56 

65 

66 

68 

66 

70 

61 

6  1 

42 

64 

6* 

66 

36 

94 

36 

41 

63 

66 

69 

62 

57 

65 

5 

Mm 

26 

21 

21 

22 

20 

15 

16 

13 

24 

31 

23 

12 

16 

15 

1  5 

21 

23 

18 

9 

11 

1  1 

10 

24 

19 

6 

6 

I  2 

14 

19 

28 

7k 

17 

6 

RAN6ELY 

MAX 

60 

80 

72 

75 

76 

79 

6 1 

60 

69 

71 

73 

76 

77 

78 

71 

»2 

43 

67 

71 

60 

32 

6  0 

59 

67 

68 

70 

76 

70 

59 

70 

6 

Mm 

36 

3, 

32 

65 

32 

29 

27 

26 

40 

41 

29 

28 

27 

27 

30 

32 

42 

36 

26 

21 

2  2 

25 

36 

2  i 

20 

23 

2  i 

3  C 

90 

6 

REDSTONE 

MAX 

Mm 

RICO 

MAX 

73 

73 

73 

71 

69 

68 

70 

70 

70 

63 

62 

64 

68 

70 

72 

63 

63 

64 

68 

62 

67 

61 

32 

37 

63 

37 

62 

62 

68 

55 

60 

65 

3 

Mm 

28 

30 

28 

29 

27 

25 

23 

26 

29 

32 

23 

22 

23 

24 

24 

25 

32 

25 

22 

24 

20 

20 

20 

17 

1 3 

16 

2  * 

27 

27 

40 

1  8 

2k 

6 

RIFLE  2  ENC 

MAX 

Mm 

SILVERTON 

MAX 

70 

69 

70 

70 

66 

63 

65 

60 

63 

60 

65 

63 

66 

65 

62 

60 

»l 

60 

61 

61 

39 

30 

50 

39 

58 

58 

36 

63 

60 

57 

62 

1 

Mm 

27 

26 

23 

26 

24 

25 

24 

25 

24 

29 

19 

20 

20 

20 

2  \ 

20 

20 

19 

16 

18 

1  9 

15 

32 

1  4 

10 

10 

29 

16 

23 

42 

1  5 

21 

6 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

71 

73 

68 

69 

71 

73 

74 

73 

63 

60 

67 

73 

73 

71 

72 

65 

57 

36 

63 

67 

6* 

69 

32 

49 

62 

62 

63 

73 

36 

k6 

6k 

9 

Mm 

15 

20 

20 

15 

17 

16 

16 

27 

30 

16 

13 

16 

17 

19 

22 

43 

12 

$ 

13 

16 

13 

24 

2  5 

13 

13 

1  6 

1  8 

20 

36 

34 

19 

6 

Taylor  park 

MAX 

66 

63 

66 

66 

62 

66 

64 

61 

37 

30 

56 

62 

63 

71 

62 

36 

55 

36 

39 

58 

33 

50 

42 

32 

32 

54 

33 

63 

60 

60 

58 

9 

Mm 

30 

28 

27 

28 

25 

23 

23 

23 

23 

31 

26 

26 

21 

22 

22 

23 

36 

25 

18 

19 

16 

16 

35 

28 

13 

15 

22 

20 

25 

30 

25 

2k 

telluride 

MAX 

73 

76 

71 

68 

70 

69 

70 

70 

66 

62 

66 

67 

71 

69 

67 

62 

6* 

62 

66 

65 

66 

39 

36 

60 

62 

61 

62 

73 

60 

57 

65 

6 

Mm 

29 

26 

27 

29 

27 

26 

23 

24 

30 

35 

26 

26 

23 

23 

23 

23 

36 

25 

19 

20 

20 

19 

19 

16 

12 

11 

31 

23 

26 

36 

17 

2k 

URAVAN 

MAX 

78 

88 

86 

62 

82 

6* 

85 

65 

81 

76 

77 

78 

el 

81 

76 

76 

72 

73 

76 

76 

76 

66 

66 

69 

70 

73 

76 

77 

76 

67 

77 

2 

Mm 

11 

37 

36 

38 

35 

36 

33 

32 

39 

63 

36 

31 

30 

31 

31 

33 

63 

>1 

24 

29 

27 

27 

30 

26 

22 

23 

28 

32 

32 

41 

28 

32 

' 

v all  EC  I  TO  DAM 

MAX 

74 

78 

73 

71 

70 

72 

74 

73 

69 

71 

63 

66 

70 

71 

69 

66 

68 

63 

64 

66 

63 

60 

61 

62 

62 

63 

66 

72 

62 

58 

67 

8 

Mm 

11 

35 

33 

35 

32 

31 

31 

33 

37 

36 

29 

26 

26 

29 

32 

30 

33 

30 

26 

27 

28 

23 

26 

20 

20 

21 

29 

26 

36 

33 

22 

29. 

5 

YAMPA 

MAX 

69 

71 

63 

66 

63 

66 

69 

68 

62 

35 

62 

71 

66 

69 

70 

70 

*6 

53 

60 

6  3 

61 

66 

48 

56 

62 

6  1 

63 

66 

55 

46 

62 

0 

Mm 

41 

21 

24 

24 

22 

26 

27 

27 

26 

26 

19 

19 

19 

16 

Jl 

37 

37 

12 

16 

21 

23 

26 

26 

2  1 

17 

16 

2  3 

33 

29 

36 

26 

24, 

7 

YELLOW  JACKET  1NW 

MAX 

75 

75 

74 

75 

75 

76 

72 

67 

67 

70 

71 

72 

66 

69 

69 

66 

66 

66 

65 

36 

60 

61 

6* 

67 

72 

60 

60 

68 

4 

•       •  * 

Mm 

45 

42 

41 

42 

39 

41 

46 

67 

35 

35 

37 

39 

41 

40 

36 

30 

34 

32 

36 

29 

26 

31 

37 

35 

41 

34 

2  6 

36 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

87 

74 

61 

66 

70 

76 

71 

71 

76 

62 

66 

70 

78 

80 

63 

33 

»l 

37 

74 

75 

33 

33 

61 

66 

70 

68 

74 

79 

73 

59 

19, 

6 

Mm 

36 

32 

35 

35 

26 

33 

60 

31 

35 

63 

37 

32 

36 

61 

47 

46 

38 

25 

22 

35 

35 

30 

31 

29 

31 

33 

41 

36 

41 

42 

36 

33. 

BONNY  DAM 

86 

93 

82 

63 

67 

72 

62 

67 

70 

77 

67 

66 

72 

'5 

67 

67 

62 

51 

60 

78 

77 

37 

6  1 

63 

36 

72 

73 

79 

76 

77 

71  . 

9 

Mm 

30 

33 

35 

35 

30 

29 

32 

30 

31 

32 

46 

36 

30 

32 

35 

41 

41 

39 

20 

23 

40 

39 

23 

26 

35 

29 

29 

30 

32 

36 

60 

33. 

BURLINGTON 

88 

76 

66 

67 

69 

80 

70 

69 

76 

70 

63 

71 

76 

85 

66 

71 

52 

3| 

75 

76 

70 

35 

62 

37 

72 

71 

76 

76 

61 

74 

71. 

6 

Mm 

52 

37 

34 

33 

46 

34 

35 

41 

36 

|7 

39 

38 

64 

46 

61 

39 

26 

36 

36 

3° 

29 

29 

35 

33 

36 

37 

36 

40 

39 

39 

37. 

CHEYENNE  HELLS 

89 

87 

62 

68 

72 

84 

69 

76 

7S 

66 

73 

70 

73 

8* 

66 

62 

31 

37 

73 

76 

53 

60 

6  3 

60 

70 

72 

73 

75 

81 

67 

71, 

6 

Mm 

37 

27 

30 

41 

32 

34 

60 

42 

33 

36 

35 

35 

43 

45 

36 

22 

33 

33 

39 

26 

35 

3  7 

2  J 

33 

23 

30 

37 

36 

32 

3k. 

8 

FLAGLER  2  NW 

89 

66 

7* 

62 

63 

69 

79 

70 

T2 

82 

63 

66 

69 

73 

84 

83 

67 

30 

37 

73 

76 

63 

37 

40 

66 

72 

70 

73 

76 

61 

66 

70, 

3 

Mm 

29 

32 

25 

29 

41 

29 

36 

42 

60 

32 

29 

33 

39 

43 

61 

36 

16 

34 

35 

37 

21 

31 

36 

33 

27 

28 

31 

60 

37 

3k, 

HOLYOKE 

MAX 

96 

73 

66 

68 

73 

73 

71 

69 

73 

66 

70 

73 

61 

•  1 

69 

70 

55 

39 

81 

•2 

66 

37 

66 

63 

71 

70 

76 

66 

76 

62 

'2  , 

6 

Mm 

69 

33 

3* 

28 

31 

41 

32 

30 

36 

60 

36 

32 

31 

40 

42 

41 

10 

20 

33 

3$ 

33 

25 

36 

32 

29 

33 

30 

31 

36 

IB 

3k, 

STRATTOn  J  NE 

MAX 

91 

67 

63 

66 

68 

80 

70 

72 

79 

69 

66 

70 

73 

83 

•4 

66 

55 

36 

76 

77 

60 

61 

61 

61 

71 

71 

76 

72 

62 

69 

71a 

0 

Mm 

36 

32 

11 

33 

23 

26 

43 

32 

36 

62 

62 

36 

33 

40 

42 

63 

62 

M 

21 

36 

36 

36 

22 

28 

33 

26 

31 

30 

32 

42 

3  8 

33. 

1 

WRAY 

MAX 

92 

75 

67 

70 

73 

79 

73 

71 

76 

60 

70 

76 

80 

88 

88 

87 

55 

59 

79 

81 

62 

36 

66 

64 

73 

71 

79 

62 

76 

72 

7k. 

I 

Mm 

33 

32 

34 

23 

29 

38 

28 

30 

62 

43 

37 

31 

33 

38 

60 

65 

35 

18 

31 

34 

36 

26 

35 

33 

27 

37 

27 

26 

36 

94 

3k. 

1 

YUMA 

MAX 

90 

86 

73 

67 

72 

71 

77 

74 

82 

60 

80 

74 

76 

85 

•  7 

45 

40 

61 

77 

76 

76 

37 

64 

64 

73 

77 

76 

79 

60 

7k 

73. 

8 

Mm 

32 

32 

61 

30 

31 

63 

28 

31 

65 

36 

33 

36 

44 

64 

62 

37 

21 

S3 

39 

36 

28 

31 

32 

26 

38 

33 

33 

37 

36 

36, 

g 

Sm  R«(6>r«ac«  NoIm  FoUowlng  Sutlon  ladax 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      ft  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  0* 

ALLENSPARK 

MAX 

69 

69 

67 

54 

56 

60 

63 

59 

38 

51 

34 

60 

66 

66 

65 

32 

52 

38 

59 

45 

43 

51 

52 

54 

55 

58 

59 

55 

56 

8 

Mm 

32 

27 

2 1 

20 

2 

31 

23 

38 

30 

22 

20 

39 

20 

22 

26 

28 

26 

36 

33 

27 

2 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

70 

69 

70 

66 

67 

65 

68 

67 

66 

59 

50 

55 

62 

67 

66 

69 

67 

31 

31 

62 

62 

S3 

53 

48 

57 

56 

55 

60 

61 

55 

50 

60 

8 

Mm 

36 

19 

31 

20 

14 

13 

13 

15 

1 9 

17 

8 

'* 

22 

16 

3 

1 

16 

25 

21 

16 

1 

BAILEY 

MAX 

78 

78 

77 

58 

65 

67 

7* 

74 

73 

♦7 

56 

60 

66 

74 

74 

75 

*o 

45 

37 

69 

69 

53 

37 

58 

60 

65 

62 

70 

73 

69 

65 

66 

2 

MIN 

29 

23 

3 1 

23 

19 

19 

26 

20 

27 

32 

22 

'* 

21 

19 

23 

21 

3 

19 

* 

19 

2 

19 

20 

1 7 

15 

13 

17 

19 

22 

24 

20 

21 

1 

boulder 

MAX 

86 

72 

81 

63 

64 

72 

81 

71 

76 

74 

61 

65 

72 

78 

81 

83 

30 

61 

77 

77 

65 

50 

62 

68 

68 

69 

74 

77 

66 

65 

70 

MIN 

5* 

37 

49 

41 

33 

36 

44 

38 

39 

' 

49 

* 

26 

48 

36 

28 

* 

45 

48 

' 

38 

48 

39 

41 

1 

BRIGGSDaLE  2  NM 

MAX 

86 

74 

75 

65 

66 

72 

78 

70 

81 

78 

63 

72 

72 

79 

81 

82 

55 

62 

76 

76 

71 

62 

66 

70 

68 

70 

75 

76 

73 

57 

7  1 

9 

MIN 

42 

24 

27 

2* 

26 

30 

25 

38 

Z* 

23 

31 

32 

^4 

8 

36 

26 

3 

26 

20 

31 

27 

26 

29 

38 

29 

1 

BvERS 

MAX 

65 

76 

79 

63 

63 

70 

80 

71 

73 

78 

60 

65 

78 

82 

83 

69 

52 

75 

78 

62 

59 

65 

72 

69 

72 

76 

74 

64 

70 

1 

min 

30 

46 

29 

28 

28 

35 

" 

32 

41 

* 

22 

3 

21 

30 

31 

31 

3  1 

34 

45 

32 

34 

0 

caribou  ranch 

MAX 

69 

68 

68 

65 

59 

59 

63 

66 

61 

51 

5S 

59 

66 

66 

63 

36 

55 

60 

61 

48 

48 

49 

54 

57 

56 

60 

67 

56 

47 

5  8 

Mm 

'2 

24 

37 

22 

36 

22 

28 

3 i 

51 

33 

1  1 

16 

30 

12 

24 

27 

29 

40 

34 

27 

29 

0 

castle  rock 

MAX 

85 

74 

79 

70 

64 

74 

77 

71 

79 

7* 

56 

63 

71 

78 

80 

76 

53 

58 

73 

74 

70 

59 

57 

62 

71 

68 

73 

77 

72 

62 

Mm 

28 

31 

26 

40 

25 

30 

32 

28 

1 5 

25 

2 1 

25 

36 

29 

0 

CHEESMAn 

MAX 

82 

78 

83 

66 

70 

74 

70 

68 

76 

69 

63 

64 

71 

78 

78 

74 

70 

30 

61 

74 

73 

65 

61 

59 

66 

67 

67 

7k 

74 

65 

60 

69 

4 

Mm 

39 

30 

39 

29 

25 

" 

3j 

28 

23 

26 

28 

26 

1 5 

2 1 

24 

28 

20 

26 

28 

33 

27 

26 

e 

cherry  creek  dam 

MAX 

87 

72 

62 

71 

63 

75 

75 

82 

76 

62 

66 

70 

80 

80 

84 

80 

57 

60 

76 

78 

73 

53 

60 

64 

73 

71 

75 

80 

75 

63 

72 

5 

Mm 

30 

30 

30 

28 

28 

39 

30 

42 

30 

35 

39 

21 

29 

29 

28 

32 

36 

37 

42 

29 

33 

4 

DENVER  wB  AIRPORT 

MAX 

86 

77 

82 

62 

64 

71 

82 

73 

79 

74 

62 

67 

72 

78 

80 

82 

57 

50 

59 

76 

77 

53 

55 

62 

67 

71 

69 

74 

77 

72 

66 

70 

2 

Mm 

39 

40 

32 

33 

*»0 

31 

37 

45 

37 

36 

43 

43 

19 

39 

36 

3* 

27 

29 

32 

31 

39 

30 

36 

" 

35 

1 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

86 

75 

79 

60 

61 

69 

80 

71 

77 

73 

61 

65 

70 

77 

81 

81 

38 

47 

60 

76 

76 

51 

52 

59 

65 

70 

66 

71 

76 

68 

64 

68 

5 

Mm 

43 

38 

48 

42 

37 

39 

' 

41 

46 

30 

44 

40 

41 

*3 

5 1 

53 

38 

34 

3 1 

43 

43 

37 

32 

37 

40 

40 

** 

40 

46 

47 

41 

42 

0 

ELBERT 

MAX 

83 

64 

79 

60 

64 

69 

72 

71 

76 

75 

55 

59 

68 

75 

78 

76 

66 

45 

53 

70 

69 

54 

S3 

55 

60 

66 

64 

69 

72 

71 

60 

66 

Mm 

39 

25 

38 

21 

21 

3 1 

20 

29 

25 

19 

' 

29 

26 

1 

ESTE5  PARK 

MAX 

75 

74 

73 

58 

59 

64 

69 

67 

69 

64 

3* 

63 

63 

70 

70 

68 

** 

47 

58 

65 

65 

64 

51 

53 

58 

60 

39 

64 

68 

66 

51 

6  3 

Mm 

58 

2* 

55 

23 

19 

21 

22 

28 

33 

Z* 

1 5 

20 

20 

34 

44 

* 

16 

25 

30 

* 

15 

2' 

36 

28 

36 

27 

9 

EVERGREEN 

MAX 

80 

79 

73 

63 

60 

65 

73 

74 

74 

69 

60 

60 

66 

74 

73 

77 

7J 

52 

56 

70 

71 

69 

58 

57 

60 

64 

63 

69 

74 

71 

58 

Mm 

38 

26 

32 

25 

22 

2  j 

25 

32 

33 

27 

2J 

23 

25 

26 

3 

22 

1 3 

2 1 

" 

20 

22 

16 

20 

23 

27 

28 

2* 

25 

1 

Fa  I rpla Y  N0»  2 

MAX 

6* 

65 

64 

66 

65 

60 

60 

61 

61 

61 

49 

50 

56 

61 

61 

60 

" 

56 

60 

58 

55 

55 

46 

40 

51 

51 

51 

53 

39 

66 

44 

57 

Mm 

18 

23 

21 

20 

22 

24 

30 

20 

1 8 

2i 

30 

29 

16 

14 

23 

21 

2 1 

2 1 

18 

3 

26 

25 

22 

9 

FORT  COLLINS 

MAX 

8* 

67 

76 

59 

61 

69 

79 

67 

75 

71 

61 

68 

69 

76 

77 

80 

67 

50 

64 

74 

73 

55 

S2 

63 

68 

64 

67 

70 

72 

68 

59 

67 

9 

Mm 

46 

31 

31 

31 

35 

40 

41 

29 

30 

31 

35 

38 

29 

29 

30 

38 

25 

33 

26 

39 

3 

31 

34 

39 

33 

2 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

89 

7* 

79 

67 

63 

73 

73 

79 

77 

63 

68 

73 

83 

81 

77 

55 

63 

77 

79 

37 

56 

63 

68 

71 

72 

75 

78 

73 

64 

Mm 

49 

40 

26 

22 

26 

37 

28 

38 

28 

29 

28 

35 

* 

8 

18 

30 

26 

33 

2' 

23 

7 

28 

28 

33 

31 

0 

FORT  MORGAN 

MAX 

85 

87 

78 

77 

63 

65 

72 

77 

68 

74 

77 

63 

69 

72 

80 

82 

81 

58 

52 

62 

78 

79 

55 

57 

64 

69 

70 

71 

71 

77 

75 

71 

Mm 

45 

36 

32 

32 

28 

34 

31 

36 

39 

31 

30 

33 

37 

* 

36 

1 9 

30 

31 

35 

30 

33 

8 

29 

33 

30 

33 

33 

32 

9 

GEORGETOWN 

MAX 

TO 

73 

71 

59 

65 

66 

66 

66 

68 

62 

51 

61 

68 

67 

66 

68 

60 

42 

55 

61 

65 

55 

30 

49 

56 

57 

58 

60 

69 

54 

46 

60 

8 

Mm 

46 

46 

28 

27 

35 

30 

39 

41 

27 

29 

* 

52 

*' 

* 

3 

22 

23 

35 

3 

21 

29 

29 

32 

34 

* 

31 

36 

30 

33 

0 

GRANT 

MAX 

73 

73 

72 

55 

64 

61 

67 

68 

69 

60 

49 

54 

60 

70 

67 

67 

" 

40 

55 

62 

62 

44 

51 

48 

57 

57 

57 

60 

66 

57 

48 

59 

Mm 

38 

26 

30 

35 

23 

19 

21 

26 

2  8 

25 

25 

5 

GR     I  Y 

MAX 

84 

82 

73 

69 

62 

73 

79 

70 

79 

69 

72 

80 

82 

83 

64 

77 

77 

32 

56 

69 

70 

70 

75 

76 

72 

Mm 

30 

29 

35 

29 

29 

* 

2* 

37 

32 

32 

36 

31 

5 

UROVtK    1"  W 

MAX 

85 

71 

72 

62 

64 

70 

74 

70 

78 

71 

62 

68 

73 

78 

80 

80 

*7 

48 

60 

76 

73 

63 

52 

64 

67 

67 

66 

73 

74 

72 

52 

66 

8 

Mm 

3 1 

3  3 

34 

45 

37 

37 

43 

40 

3g 

4 1 

36 

*' 

48 

25 

24 

37 

23 

3  3 

36 

38 

36 

40 

35 

36 

5 

MAX 

77 

72 

76 

52 

60 

65 

72 

74 

70 

62 

33 

57 

68 

71 

71 

73 

'J 

38 

58 

63 

66 

50 

58 

52 

60 

62 

61 

65 

68 

64 

54 

62 

Mm 

27 

27 

2  5 

35 

28 

32 

35 

22 

2 1 

28 

8 

18 

30 

28 

8 

MAX 

60 

61 

33 

5* 

35 

37 

58 

52 

49 

51 

57 

56 

37 

31 

44 

39 

36 

43 

46 

47 

49 

58 

47 

35 

Mm 

29 

2  s 

21 

2j 

23 

29 

20 

16 

21 

22 

24 

19 

20 

19 

13 

23 

24 

27 

22 

21 

8 

II  ii  c  ^ fl i  ,  D  r 

MAX 

90 

72 

70 

64 

65 

72 

74 

64 

67 

76 

66 

70 

74 

81 

86 

84 

72 

54 

58 

80 

78 

66 

56 

66 

64 

70 

68 

73 

SO 

78 

67 

Mm 

45 

31 

25 

26 

43 

29 

34 

39 

42 

33 

29 

34 

41 

4 1 

43 

36 

8 

33 

35 

34 

25 

32 

30 

26 

35 

37 

37 

34 

40 

34 

5 

KASSLER 

87 

73 

83 

65 

63 

72 

80 

69 

80 

75 

58 

65 

71 

79 

80 

83 

72 

49 

59 

75 

76 

62 

58 

61 

66 

70 

70 

75 

80 

75 

65 

7  o 

Mm 

35 

31 

'7 

41 

51 

38 

37 

41 

48 

5 1 

31 

21 

33 

36 

36 

41 

38 

3 

KAUFFMAn  4  SSE 

MAX 

85 

73 

71 

61 

60 

71 

72 

69 

69 

77 

64 

67 

72 

79 

73 

83 

69 

48 

58 

75 

75 

55 

54 

63 

65 

71 

65 

75 

75 

72 

32 

68 

Mm 

43 

24 

31 

26 

25 

28 

40 

26 

25 

36 

38 

30 

27 

23 

45 

38 

34 

27 

17 

36 

32 

36 

13 

32 

30 

23 

26 

2  2 

23 

26 

35 

30 

3 

LAKt    UCOKl]t  o 

MAX 

71 

71 

74 

67 

67 

66 

68 

68 

69 

63 

54 

57 

63 

69 

68 

66 

66 

S3 

59 

63 

64 

60 

52 

52 

58 

60 

39 

65 

68 

65 

51 

Mm 

36 

28 

36 

30 

24 

24 

25 

26 

28 

'* 

28 

21 

22 

23 

25 

25 

32 

28 

1 7 

19 

2 1 

1 8 

26 

22 

16 

16 

16 

1 6 

27 

26 

2 1 

24 

5 

MAX 

89 

73 

80 

58 

59 

64 

79 

68 

76 

74 

61 

65 

70 

77 

79 

77 

67 

49 

55 

74 

75 

66 

52 

59 

64 

65 

66 

70 

75 

69 

61 

3 

Mm 

31 

48 

35 

'7 

35 

37 

'7 

53 

43 

37 

22 

4 1 

35 

34 

29 

39 

3 

39 

36 

9 

LAST  CHANCE 

Mm 

LCNG^ONT  2  E5E 

85 

88 

74 

77 

60 

63 

72 

81 

71 

78 

72 

63 

69 

72 

82 

84 

66 

50 

63 

76 

76 

52 

52 

63 

68 

69 

69 

72 

75 

70 

70 

7 

Mm 

5 1 

30 

40 

30 

30 

30 

34 

30 

36 

44 

38 

30 

29 

27 

32 

37 

28 

20 

29 

2  3 

3 1 

27 

24 

31 

2  9 

31 

31 

32 

31, 

9 

PARKER  9  E 

83 

77 

81 

65 

61 

68 

78 

70 

77 

76 

58 

62 

68 

72 

77 

80 

68 

62 

65 

71 

72 

65 

61 

64 

64 

67 

73 

70 

76 

73 

72 

70 

2 

Mm 

40 

25 

4  1 

27 

25 

23 

43 

43 

25 

28 

36 

42 

38 

27 

17 

30 

3 1 

1 8 

20 

8 

2  3 

33 

2  9 

39 

28 

30 

6 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

67 

68 

68 

51 

61 

63 

64 

64 

65 

58 

48 

37 

63 

66 

65 

66 

56 

42 

51 

60 

62 

49 

48 

51 

37 

38 

55 

59 

67 

35 

46 

58, 

5 

Mm 

4 1 

22 

20 

38 

25 

30 

30 

28 

40 

41 

32 

16 

21 

37 

36 

22 

20 

25 

24 

2  5 

2  8 

36 

29. 

7 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

89 

74 

70 

63 

64 

70 

75 

65 

67 

78 

62 

67 

70 

80 

84 

86 

59 

51 

58 

78 

77 

62 

56 

62 

64 

69 

65 

73 

60 

75 

69 

8 

Mm 

51 

35 

40 

37 

32 

34 

43 

35 

32 

38 

45 

36 

36 

36 

41 

43 

40 

36 

22 

39 

40 

33 

28 

32 

33 

29 

35 

35 

37 

36 

36. 

3 

SPICER 

MAX 

65 

65 

68 

38 

64 

58 

61 

64 

60 

61 

49 

32 

38 

63 

63 

43 

51 

39 

38 

51 

42 

48 

55 

56 

56 

58 

66 

49 

43 

56 

8 

Mm 

39 

23 

3a 

24 

14 

18 

22 

26 

30 

30 

12 

8 

14 

33 

25 

6 

7 

19 

21 

11 

12 

13 

13 

14 

17 

26 

25 

29 

22 

;o, 

4 

STERLING 

MAX 

82 

82 

76 

72 

60 

62 

69 

76 

65 

70 

77 

62 

66 

70 

77 

83 

85 

57 

50 

58 

78 

77 

52 

57 

63 

66 

69 

67 

76 

77 

75 

69. 

5 

Mm 

46 

28 

37 

31 

25 

27 

37 

28 

37 

40 

39 

30 

27 

28 

38 

39 

40 

31 

18 

26 

31 

32 

32 

29 

26 

24 

31 

27 

25 

30 

38 

31. 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

ft 

1 

2 

3 

4 

S 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

01 

Avt 

MLDEN 

MAX 
MB) 

66 
38 

69 
t* 

ts 

61 
16 

63 
20 

65 

12 

66 

16 

67 
U 

69 
26 

56 
26 

53 

13 

60 
6 

67 

12 

41 

16 

68 

90 

60 
26 

62 

12 

92 
I 

60 
9 

60 

10 

'1 

10 

66 

20 

51 

17 

97 
6 

97 
8 

33 
14 

36 

26 

67 

20 

»3 

23 

94.5 

17,7 

WATERDALE 

MAX 

MIN 

II 

73 

62 

63 

72 

70 

69 

79 

'2 

62 

70 

79 

79 

80 
19 

70 
33 

90 
23 

63 

79 
3  1 

79 
13 

39 
1* 

38 

22 

59 
3* 

63 

11 

67 

29 

70 
30 

4« 

16 

72 
90 

'3 

30 

67 

60 
36 

69.1 

32.0 

WIGGINS  T  SM 
6)      6)  fl 

MAX 

Mm 

89 

80 

77 

66 

65 

76 

|| 

73 

79 

79 

63 

69 

73 

.1 

82 

33 

86 

37 

69 

33 

6) 
I* 

78 
26 

79 
29 

6» 

32 

63 
26 

43 

29 

69 

2* 

71 
20 

71 
19 

73 
29 

'8 

27 

77 

61 

3  3 

72.5 
29.7 

etc  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  OS 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

7  9 

73 

76 

ri 

68 

70 

10 
2  \ 

73 

Tl 

67 

62 

60 

.6 

70 

71 
19 

70 
2  2 

72 

63 

60 

66 
1 6 

66 
19 

68 

I  6 

61 
27 

96 

2  2 

37 
1  3 

tl 

49 

1 7 

61 

17 

67 

62 

38 

14 

66,6 

23.1 

BlANCA 

MAX 

Mm 

TS 

78 

79 

72 

2  9 

69 

6T 
30 

69 

71 
28 

72 

70 

67 
3 1 

60 

6, 

68 

70 

72 
2*» 

69 

60 
11 

61 

66 

6» 

63 
3  0 

61 
29 

96 
19 

39 

1 1 

61 

4! 

17 

6» 

13 

69 

67 

33 

1  3 

66.3 
25,5 

CENTER 

MAX 

Mm 

72 

77 

78 

'2 

72 
30 

70 

76 

^2 

72 

72 

69 

63 

» 

67 

61 

70 

71 

76 

69 

68 

63 

66 

66 

61 

99 
2  3 

61 

61 

46 

63 

66 

61 

60 

67,7 
25,6 

DEL  NORTE 

MAX 

Mm 

75 
39 

73 

75 

70 

67 

67 

71 

70 

70 

63 

62 

3* 

63 

69 

70 

72 

70 

67 

61 

62 
28 

66 

63 

60 

36 

60 
2  3 

62 

66 

29 

66 

66 

61 

60 

66.0 
30.6 

great  sand  dunes  nm 

MAX 

Mm 

72 

72 

73 

n 

6' 

67 

68 

70 

70 

68 

38 

9. 

63 

66 

68 

69 

69 

32 

38 

60 

62 
30 

36 

60 

92 
9 1 

57 

38 

60 

61 

65 

62 

33 

63.6 
32.6 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

Mm 

TO 
23 

72 

70 
2 1 

71 
2  1 

67 

2  0 

67 
1 3 

66 

67 

67 

19 

60 

37 

20 

69 

66 

67 

67 
16 

62 
1  3 

69 

25 

97 

61 

63 

41 

1 1 

62 

99 
16 

31 
9 

30 

38 

61 

1 1 

6» 

10 

66 

,9 

97 
9 

42,4 
13.1 

MANASSA 

MAX 

Mm 

MONTE  VlSTA 

MAX 

Mm 

75 
33 

n 

77 
30 

72 
11 

69 
29 

68 
26 

72 
26 

72 
25 

72 
27 

66 

27 

69 
28 

11 

« 

68 

19 

70 
23 

72 
23 

72 
32 

70 
12 

1. 

62 
20 

43 

20 

61 

16 

63 
14 

39 
14 

98 
l* 

60 
16 

6! 

20 

63 
19 

19 

». 

66,6 
21.6 

SAGUACHE 

MAX 

Mm 

76 
16 

77 
31 

72 
10 

70 
2* 

70 
27 

72 

29 

72 
33 

76 
31 

90 

39 

63 

33 

70 
10 

70 
29 

72 
30 

69 

36 

69 

99 

66 

23 

66 

23 

63 
28 

42 

19 

37 

27 

61 

21 

62 

23 

66 
26 

67 

27 

67,0 
28.3 

WAGON  WHEEL  GAP  1  N 

MAX 

Mm 

68 

29 

73 
23 

76 

26 

»4 

20 

70 
18 

69 

17 

68 
16 

69 

17 

66 

2* 

60 
23 

61 

16 

61 

16 

70 
IT 

66 

22 

69 

26 

66 

12 

66 

12 

6» 

10 

63 

15 

94 

11 

33 
9 

62 

7 

61 
6 

39 

11 

49,1 
14.1 

WOLF  CREEK  PASS  1  t 

MAX 

Mm 

56 
33 

66 
33 

62 
3» 

32 
32 

36 

32 

61 
33 

59 

31 

59 
96 

31 
3» 

6» 

30 

9T 
28 

96 

90 

32 

30 

32 
99 

96 
28 

69 

27 

99 
29 

»9 

28 

66 

26 

69 

20 

»9 

18 

66 

23 

61 

26 

90 
28 

92 

90 

99.4 

26, T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  b 

Relative   humidity  avetages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

ji 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5k 

VI 
O  I 

o 
*A 

11,00  AM 
MST 

5,00  PM 
MST 

11,00  PM 
MST 

.01-09 

10-49 

8 

4 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

°  e  • 

^  —  ° 

.  ;2 

hi 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

70 

27 

21 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

36 

12 

10.0 

35++ 

35 

22+ 

41 

21 

23 

39 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2.9 

DENVER  WB  AIRPORT 

20 

14 

7.1 

36 

W 

10 

48 

22 

22 

43 

3 

0 

1 

0 

0 

8) 

4 

90 

3.0 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

13 

12 

7.0 

26 

NW 

30 

34 

21 

15 

27 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

,1 

2.4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

24 

6 

B.6 

72 

N 

1 

49 

24 

20 

40 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

89 

2.7 

Sm  R8>l4w«iic4)  NoIm  Following  Suttoa  l&donc 
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EVAPORATION  AND  WIND  Colorado 

OCTOBER  196* 


Station 

Day  OI  Month 

■a  01 

0  0  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

JOHN  MARTIN  DAM  (B) 

EVAP 

•  35 

•  1  1 

•  3  I 

*»? 

•  1 3 

.25 

*In 

.  16 

•  1 6 

.18 

•J  J 

* 

*i* 

•  20 

•  14 

•  14 

•  16 

.24 

.09 

.14 

.04 

.13 

•  19 

•  17 

6.02 

8T 

96 

^* 

*  * 

87 

25 

20 

71 

05 

90 

86 

73 

20 

96 

30 

42 

66 

71 

1762 

MA* 

T7 

7  I 

69 

68 

69 

71 

69 

69 

7* 

74 

67 

66 

66 

70 

72 

71 

69 

~^ 

46 

99 

90 

42 

64 

72 

62 

69 

46 

67.5 

M I N 

52 

Is 

40 

♦9 

61 

99 

60 

63 

41 

♦  7 

90 

49 

41 

41 

30 

41 

52 

92 

32 

92 

94 

90 

99 

34 

44 

54 

17 

39 

39 

45 

*l 

41.2 

PuEBLO  CITY  RES  <B) 

EVAP 

•  22 

• 

I 

.1* 

•  20 

.15 

• 

• 

.19 

* 

.18 

.15 

•  *  J 

.16 

.21 

•  * 

.19 

•  * 

•  U» 

• 1 

20 

.  °8 

.  14 

.14 

.17 

.11 

.14 

.21 

5,*4 

60 

A 

60 

100 

60 

40 

40 

*0 

60 

60 

70 

50 

*0 

90 

90 

90 

60 

90 

40 

40 

90 

40 

120 

*0 

30 

90 

40 

40 

10 

40 

eo 

MAX 

■  1 

T9 

69 

49 

66 

79 

73 

49 

41 

60 

58 

6  1 

44 

63 

66 

67 

63 

65 

68.0 

"IN 

»» 

39 

*0 

43 

37 

97 

37 

31 

97 

St 

49 

30 

37 

97 

97 

58 

42 

44 

92 

31 

37 

95 

96 

36 

37 

94 

32 

37 

14 

36 

36 

37.5 

SPRINGFIELD  7  NSW  <F> 

EVAP 

.35 

.52 

.25 

.2* 

.25 

.31 

.30 

•  31 

.29 

.17 

•  20 

.17 

•  90 

.22 

.31 

.34 

.13 

•  21 

•  20 

.25 

.20 

•  22 

.27 

•  U 

•  24 

.21 

.22 

.27 

.39 

•  18 

t,09 

WIND 

113 

1*6 

170 

72 

62 

45 

63 

T2 

126 

128 

125 

32 

39 

70 

46 

74 

121 

116 

60 

60 

66 

a* 

191 

1  30 

69 

94 

99 

f4 

169 

70 

2781 

MAX 

7? 

75 

60 

72 

79 

75 

Tl 

70 

75 

70 

66 

70 

70 

75 

77 

73 

63 

60 

70 

71 

49 

»9 

60 

69 

66 

66 

49 

60 

71 

67 

69.* 

MIN 

SI 

*l 

** 

41 

38 

41 

6* 

62 

39 

44 

50 

40 

3B 

90 

41 

44 

48 

41 

99 

93 

40 

99 

99 

41 

90 

90 

38 

3t 

41 

44 

42 

*0.s 

SUGAR  lDAF  RESERVOIR 

EVAP 

16 

WIND 

I  7 

29 

21 

"7 

59 

90 

4)0 

91 

29 

30 

32 

24 

30 

965 

MAX 

66 

63 

63 

64 

6* 

62 

62 

62 

69 

54 

MIN 

39 

S9 

38 

39 

38 

57 

37 

37 

99 

39 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  »  ESE 

EVAP 

•  30 

.20 

•  29 

.  16 

*i? 

• 

.20 

•  16 

.22 

4  1  8 

•  16 

.  10 

•  24 

.15 

.31 

•  14 

•  14 

•  10 

•  17 

•  19 

•  09 

•  10 

.19 

.13 

.19 

.17 

•  20 

•  12 

3.62 

W 1 ND 

09 

34 

'J 

;J 

*7 

39 

*7 

25 

32 

*9 

i? 

J" 

39 

40 

?t 

28 

36 

51 

50 

49 

66 

10 

1296 

MAX 

70 

76 

70 

71 

70 

68 

64 

67 

66 

04 

41 

6  3 

62 

99 

64 

65 

44 

72 

69.* 

MIN 

*t 

4] 

A* 

45 

*2 

4l 

4* 

46 

32 

44 

40 

39 

«i 

42 

43 

30 

»0 

9T 

30 

40 

99 

41 

39 

39 

99 

40 

42 

44 

46 

u 

*2.2 

GRAND  LAKE  4  SSW 

EVAP 

109 

WIND 

1*9 

f. 

101 

9 

77 

8 1 

8  7 

8  I 

52 

83 

60 

125 

0T 

86 

48 

99 

99 

60 

* 

79 

74 

78 

54 

68 

192 

27** 

MAX 

62 

62 

62 

6 1 

98 

56 

48 

30 

MIN 

33 

33 

3* 

39 

32 

,2 

,2 

94 

37 

51 

31 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

•  23 

.22 

11 

12 

I ) 

•  09 

08 

10 

I 0 

09 

•  14 

.12 

.11 

.09 

.07 

.12 

.00 

•  14 

.  08 

•  07 

.  00 

.09 

.00 

.11 

06 

.  00 

3.31 

WIND 

TO 

'*> 

»5 

'»8 

'so 

'37 

'♦3 

*45 

50 

*26 

*25 

*30 

*21 

*97 

40 

44 

41 

29 

23 

44 

26 

136 

23 

16 

90 

21 

*39 

24 

'?6 

23 

1172 

MAX 

64 

59 

55 

99 

58 

6l 

62 

61 

97 

9  ) 

94 

99 

33 

99 

99 

90 

4* 

90 

31.6 

MIN 

*2 

SB 

40 

J9 

38 

37 

99 

44 

59 

S7 

37 

36 

90 

39 

43 

37 

94 

33 

29 

34 

34 

97 

34 

94 

31 

99 

97 

39 

36 

37,3 

MONTROSE  NO  1              ( E) 

EVAP 

•  15 

.16 

•  1* 

.1* 

.16 

.15 

.13 

.12 

•  19 

.10 

•  15 

.11 

•  13 

.10 

.09 

.17 

.04 

.13 

.12 

.10 

.11 

.Of 

■  13 

.1* 

.0. 

•  10 

.07 

.09 

.14 

.12 

.10 

3,75 

WINO 

16 

2* 

11 

ll 

J* 

16 

22 

23 

18 

16 

13 

20 

12 

24 

11 

21 

17 

19 

u 

24 

25 

13 

14 

13 

12 

19 

31 

16 

367 

MAX 

I? 

71 

71 

If 

66 

tn 

63 

62 

6  3 

65 

65 

69 

67 

46 

61 

61 

63 

41 

60 

61 

90 

96 

61 

02 

43 

42 

■  • 

6*. 6 

MIN 

*0 

92 

411 

*' 

*0 

*0 

*^ 

40 

45 

99 

44 

40 

40 

40 

41 

40 

40 

'* 

45 

*T 

4>0 

*3,4 

VALLECI TO  0AM 

EVAP 

.13 

.1* 

.11 

.1* 

.12 

•  u 

.13 

.16 

•  12 

.10 

.12 

•  14 

.10 

•  14 

.12 

•ii 

.01 

•  10 

.10 

•  10 

•  11 

.12 

•  12 

.04 

.10 

•  10 

.U 

.10 

.00 

.09 

.03 

3.31 

WIND 

12 

i  I 

14 

2  1 

1 3 

1 } 

13 

14 

13 

1 0 

2  1 

433 

•      •  • 

KANSAS  DRAINAGI 

BASIN  OS 

BONNY  DAM  (C) 

EVAP 

59 

_ 

.  19 

•  20 

*  ll 

•  *™ 

.  20 

*  20 

.20 

.29 

.33 

•  19 

•  90 

10 

.23 

.2" 

_ 

•  10 

•  17 

•  11 

•  06 

•  14 

•  29 

.10 

.26 

.23 

7.04 

WIND 

]  a  t 

*  7  2 

20? 

23 

55 

67 

75 

44 

220 

96 

45 

55 

95 

6l 

1 04 

90 

40 

80 

49 

02 

1 2  T 

40 

50 

114 

70 

99 

14T' 

1 14 

2110 

MAX 

79 

«2 

t>8 

7* 

63 

70 

70 

70 

70 

66 

72 

69 

70 

69 

71 

76 

77 

44 

55 

57 

71 

70 

41 

60 

49 

60 

49 

47 

79 

60 

u 

41*4 

MIN 

30 

*0 

40 

63 

*0 

39 

39 

61 

*0 

40 

44 

32 

97 

99 

41 

49 

49 

34 

99 

39 

41 

31 

38 

42 

24 

50 

40 

99 

40 

43 

39.6 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  OA 

ESTES  PARK 

EVAP 

.3) 

06 

WIND 

1*0 

118 

99 

* 

* 

41 

* 

27 

50 

70 

122 

7) 

30 

4£ 

*<* 

J  07 

41 

14 

52 

29 

40 

»0 

•4 

6< 

49 

1  1  6V 

1|20 

MAX 

68 

60 

MIN 

♦  7 

u 

♦  9 

37 

39 

♦  2 

PORT  COLLINS  ID) 

EVAP 

.19 

.IS 

.13 

.13 

.11 

.13 

.12 

.15 

.11 

.07 

.07 

.13 

.11 

•  12 

.u 

.13 

.11 

•  10 

.0. 

•  00 

.07 

.10 

.01 

.11 

.09 

.04 

.03 

.10 

.04 

.00 

.09 

3.33 

WIND 

2* 

29 

29 

27 

36 

2  1 

1  7 

24 

2* 

33 

30 

19 

22 

22 

13 

21 

14 

37 

95 

474 

MAX 

66 

ly 

69 

6* 

63 

63 

41 

42 

63 

99 

41 

62 

62 

62 

62 

62 

St 

94 

36 

39 

31 

91 

32 

55 

54 

92 

54 

33 

14 

34 

30 

54.9 

MIN 

S7 

»* 

5* 

S* 

92 

32 

92 

51 

92 

93 

92 

31 

51 

91 

91 

32 

52 

90 

47 

47 

47 

40 

46 

46 

46 

43 

44 

46 

47 

47 

47 

♦9,9 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.39 

.19 

.13 

.13 

.23 

.0* 

.19 

.10 

•  13 

.22 

.04 

.12 

.18 

.19 

.13 

.17 

.21 

.13 

.1* 

.07 

.10 

•  90 

.10 

.11 

.05 

.13 

.22 

.It 

.11 

.15 

.14 

5.04 

WIND 

56 

32 

IS 

15 

*8 

11 

17 

90 

94 

19 

19 

22 

22 

36 

42 

44 

49 

31 

23 

42 

44 

29 

32 

17 

43 

21 

28 

42 

44 

1127 

MAX 

75 

T2 

71 

60 

77 

68 

72 

70 

69 

64 

68 

69 

71 

72 

41 

68 

39 

44 

47 

49 

»» 

69 

62 

49 

44 

41 

43 

44 

60 

47,4 

MIN 

50 

♦7 

61 

39 

60 

*1 

45 

49 

** 

40 

>9 

59 

41 

42 

44 

38 

34 

37 

»0 

40 

37 

40 

30 

36 

40 

If 

14 

40 

40 

*0.5 

•      ft  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  OS 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.15 

WINO 

20 

41 

2* 

21 

IT 

28 

29 

23 

29 

18 

26 

43 

26 

22 

It 

22 

33 

il 

92 

2| 

34 

24 

34 

H 

44 

14 

*0 

17 

14 

96 

44 

1027 

(B)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTEO  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL . 

(0)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)  PAN  PAINTEO  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  e«.o«oo 

OCTOBER  1964 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

• 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

28 

29 

30 

31 

1 
< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

55 
62 

52 
60 

52 
60 

50 
57 

»6 

56 

♦7 
57 

48 
57 

48 
56 

46 
58 

51 
56 

51 
55 

-0 
54 

47 
54 

47 
54 

48 
55 

49 

56 

51 
53 

46 

50 

43 

50 

44 
52 

45 
51 

47 

49 

44 
49 

45 

50 

44 
50 

43 
48 

43 
50 

44 
51 

43 
91 

45 
50 

47 
49 

47.2 
53!s 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

58 
62 

57 
60 

56 
60 

55 
58 

53 

.57 

53 

57 

53 
57 

53 
57 

53 
57 

55 
57 

54 

56 

52 
55 

51 
54 

50 
54 

51 
55 

52 
56 

** 
54 

50 
52 

47 

50 

47 
51 

48 

52 

49 

50 

47 

50 

48 

51 

47 
50 

47 
49 

47 
50 

47 
60 

M 
51 

48 

51 

49 

50 

30  .  S 
54.! 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

60 
61 

60 
60 

59 
60 

56 
„ 

57 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

55 
56 

56 
57 

55 

5, 

53 
54 

53 
53 

53 

54 

55 

53 
52 

50 
50 

50 
50 

50 
51 

50 
50 

49 

5C 

49 
50 

49 
50 

49 
49 

48 

50 

49 

50 

49 

50 

50 
50 

50 
50 

53.1 
53.6 

2*  INCHES 

7  AM 
7  PM 

62 
62 

62 

62 

61 
61 

51 

60 
60 

60 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
58 

53 
57 

57 
57 

57 
56 

56 
56 

56 
56 

57 
97 

56 
56 

55 
55 

54 
54 

54 
54 

54 
34 

53 
53 

S3 
53 

53 
53 

53 
32 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

56.5 
36.3 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

63 
63 

63 
63 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
61 

61 

60 

61 
61 

60 
60 

60 
60 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

56 
58 

58 
58 

57 
57 

57 
57 

56 
56 

56 
56 

it 

M 

53 
35 

» 
55 

55 
53 

55 
** 

54 

54 

55 
54 

54 
54 

54 
54 

58.1 
58.0 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
60 

60 
60 

60 
6  0 

60 
60 

60 

6  0 

60 
60 

60 
60 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

5, 
59 

5, 
58 

58 
58 

58 
56 

5b 
5  8 

58 
58 

56 
58 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ot  month 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ASPEN 

BERTMOUO  PASS 
CRESTED  BUTTE 
DILLON  1  E 
STEAMBOAT  SPRINGS 
WOLF  CREEK  PASS  4  w 

•  •  • 

PL»TTE  drainage 
BASIN  04 

BOULDER 
CHEESHAN 

DENVER  MB  AIRPORT 

JONES  PASS  2  E 
RED  FEATHER  LAKES 

RIO  GRANDE  ORAINAGE 
BASIN  05 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 

SN  ON  6N0 

SNOWFALL 
SN  ON  «N0 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EGUIV 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.., 

1 

T 
T 

T 

O.T 
1 

III 

T 
T 

T° 

9.0 
3 

3.0 
1.0 

T 
T 

T 

i 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
I 

T 
T 

T 
T 

T 

Sm  :*|i[toc*  aotmm  I- .llnwio  g  SUtlofi  LooW 
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STATION  INDEX 


STATION 

g 

LI 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  P 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  | 

g 
1 

< 

SPECIAL  1 

AKRON  *  t 

01  09 

S3 

WAS HI  NOT ON 

AO  09 

103  09 

45J8 

e 

dry  LAN©  field  sta 

AKRON  FAA  AIRPORT 

Oil  A 

03 

WASHINGTON 

40  10 

109  19 

4663 

M10 

ALAN05A  up  AIRPORT 

out 

05 

37  27 

105  32 

7511 

MID 

allensrark. 

01  S3 

0* 

BOULDER 

ALTCN6ERN 

021* 

ci 

GARFIELD 

AW.ES 

02  2  6 

SAN  MIGUEL 

51 

II 

ANTERO  reservoir 

02*3 

ARAPAHOE 

CHEYENNE 

AROYA  A  HE 

M*5 

CHEVENNE 

ARTES1 A  2  E 

035* 

MOFFAT 

AO  1* 

108  58 

5921 

9P 

:  h 

U  S  NATL  PARK  SER 

ASPEN 

0ST( 

02 

PITKIN 

39  11 

106  50 

7918 

ip 

:  m 

AVER  RANCH 

MILKY 

BERThOUO  pass 

810  SPRINGS  RANCH 

05 

SP 

MHO 

02 

BONMAM  RESERVOIR 

02 

BON NT  OAM 

* 

05 

VUMA 

BOULDER  2 

9B42 

0* 

BOULDER 

40  01 

105  16 

5400 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

0* 

BOULOER 

40  01 

105  17 

5385 

6P 

H 

BRANDON 

01 

je  27 

102  27 

3925 

BRANSON 

37  01 

BflECxENRIOGE 

02 

BRlGGSDALE  2  Nw 

5P 

BUENA  VI ST A 

1071 

01 

106  08 

BURLINGTON 

03 

39  19 

102  16 

BURLINGTON  12  NNE 

1124 

KIT  CARSON 

102  09 

BUTLER  RANCH 

1157 

01 

PUEBLO 

eras 

, :  Tl 

0* 

ARAPAHOE 

39  43 

104  14 

5203 

5P 

:  h 

MRS.  CRYSTAL  RITTER 

CAHPO   8  SW 

1261 

0  1 

BACA 

37  02 

102  41 

4440 

BURT    L  SALISBURY 

CANON  C I  TV 

01 

CARIBOU  RANCH 

1542 

-  - 

CARIBOU  RANCH 

CASCADE 

D2 

CASTLE  ROCK 

>* 

SP 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEDAREDOE 

SP 

CENTER 

WILLIAM  B  SUTLEY 

CHEESMAN 

0* 

JEFFERSON 

5P 

CHE RAW 

153? 

91 

OTERO 

38  06 

103  30 

4072 

S  M 

CHERRY  CREEK  OAM 

15*7 

0* 

ARAPAHOE 

39  39 

104  51 

5649 

*P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEVENNE  WELLS 

03 

CHEYENNE 

38  49 

102  21 

4250 

*P 

CIMARRON  3  SE 

92 

MONTROSE 

107  31 

RIO  BLANCO 

4P 

*P 

COALOALE  1  Nw 

01 

FREMONT 

COALOALE  2  SW 

5P 

COCHETOPA  CREEK 

02 

GUNNI SON 

COLLS "AN 

17A1 

02 

HE  S  A 

TEO  A  SMITH 

COLORADO  NAT  HON 

1772 

MESA 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

17TI 

01 

EL  PASO 

38  49 

10*  42 

6173 

MID 

HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLUMBINE 

40  51 

106  58 

8699 

S 

U  S  LEATHER  BUREAU 

02 

MONTEZUMA 

CRESTED  BUTTE 

02 

GUNNISON 

TELLER 

CUChaRaS  DAM 

HUERFANO 

ARCHER  B  CRISP 

CUMBRES 

CONEJOS 

DEERTRAIL 

2162 

ARAPAHOE 

EVER  1  '  T  L  DAV I S 

OELHI 

217B 

01 

LAS  ANIMAS 

37  18 

104  01 

'5090 

SP 

CHARLES  F  SHAFFER 

RIO  GRANDE 

17  40 

106  21 

7884 

6P 

02 

DELTA 

5125 

OENVER  WB  AIRPORT 

DENVER  * 

u  s  weather  Bureau 

OENVER  WB  CITV 

0* 

DENVER  * 

OILLON  1  E 

SUMMIT 

39  38 

*F 

DOhERTV  RANCH 

LAS  ANIMAS 

37  21 

5P 

DOLORES 

« 

MONTEZUMA 

DURANGO 

mi 

LA  PLATA 

CADS 

KIOWA 

RUSSELL  J.  GARDNER 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2*5* 

02 

EAGLE 

39  19 

106  55 

6497 

MJO 

C  H 

FED  AVIATION  AGENCY 

EAST0NV1 LLE   1  NNW 

0* 

EL  PASO 

39  05 

104  34 

7250 

CARL  R  GUY 

EASTONVILLE  2  NNE 

EL  PASO 

harold  w  tweedy 

EASTONVILLE  3  NW 

EL  PASO 

EASTONVILLE  6  WSW 

EL  PASO 

DARWIN  D  WOOLLEY 

ELBERT 

|| 

ELBERT 

ELBERT 

A     .  W 

ELBERT 

HUGH  HUN  Y 

ELBERT  6  SSE 

Z&00 

0* 

ELBERT 

39  08 

104  12 

7210 

LELAND  P  OLKJER 

0* 

ELBERT 

39  10 

104  16 

6925 

ELBERT  4 

JEFFERSON  4 

LARIMER 

*P 

*P 

EVERGREEN 

JEFFERSON 

IP 

JEFFERSON 

EVE150LL  RANCH 

BACA 

37  02 

102  05 

3576 

J  C  EVERSOLL 

FAIRPLAT 

PARK 

U  S  FOREST  SERVICE 

FAIRPLAV  NO.  2 

2819 

0* 

PARK 

39  13 

106  00 

9950 

5P 

VICTOR  V.  GERBER 

KIT  CARSON 

19  19 

101  05 

4975 

5P 

A  E  GAINES  JR 

LOGAN 

102  50 

4250 

JOHN  fl  MOR I  SON 

LINCOLN 

MELVIN  B  SAVAGE 

LARIMER 

105  05 

5001 

COLORADO  STATE  UN1V 

FORT  LEWIS 

LA  PLATA 

SP 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

MELD 

40  06 

104  49 

4888 

BP 

5P 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

MORGAN 

40  IS 

103  48 

4321 
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PARK  SUPERINTENDENT 


JOHN  A  ZEMBER 
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HI  NO SOD 

WINTE*  PARK 

■  OLF  C«EE*  PASS  1 

■OLF  CREEK  PASS  * 

WOOOLANO  PARK  a  Nft 
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91  AT  I 
•ITS  I 
91*1  i 
fit)  i 
9210  i 

i 

9165  i 
9JT5  i 
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WELD 

GRAND 

MINERAL 

MINERAL 

TELLER 
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MONTEZUMA 
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1   AO  04  j 

1  AO  09  I 

2  JT  i) 
J  AO  07 


1  OA     109  09 


9091 

106*2 
9*15 
7T40 
J979 
T092 
6(9* 


if  t  P 
»P  *P 

'O  TO 


OT  atEST  SUCAR  CO 
m  L  mc  PETERS 
COLO  DCPT  Of  HIOHWA 
COLO  OCPt  0#  mIOmma 

u  s  forest  service 
harlan  a  hon 
Floyd  mownt&omery 

MR  CHARLES  0  tfOOO 
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I    DRAINAGE  CODE:    I  -ARKANSAS    3-COLORADO  ".-KANSAS  4-PLATTE  J -RIO  GRANDE 


REFERENCE  NOTES 

o'  Colorado  My  be  obtained  by  vrltlag  to  the  Weather  Bureau  State  CUaatologlst,  P.O.Bob  1070,  Deover,  Colorado  S02O1,  or  to  any 

M  used  In  thla  bulletin  *r*:  Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  In  Inch**  and  wind  movement  In  miles.  Monthly  degree  day  total, 
i  from  09*  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  In  flguree  are  tana  of  degrees. 

PfrSSRVAJIQN  T[ME  The  Station  Index  ahowa  obaervallon  times  In  local  atandard  time.  During  the  aummer  months  aome  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  Ln  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground-  table  is  ai  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FA  A  stations.  For  these  station,  snow  on  ground  valuea  are  at  9:00  a.m..  M.S.T.  DaU  In  the  "Extremes"  table.  "Dally  Precipita- 
tion  table.    Dally  Temperature   table.    Evaporation  and  Wind"  table,  and  anowtall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  houre  ending  at  time  of  obaervallon. 


i  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Mas  and  Mm  ln  "Evaporation  and  Wind"  table 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  alaet.  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  meaeuremente  are  taken  from  different  points 
caslonal  drifting  and  other  causea  of  local  variability  In  the  enow  pack  may  reault  in  apparent  inconalstenclea  In  the  record. 

SNOWFALL:  Entrlea  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  enow  and  alert.  Entriee  of  enow  on  ground  include  snow 
aleet,  and  lee. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  atandard  normals  baaed  on  the  period  1031-1960. 
DIVISIONS,  ea  used  in  thla  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Flgurea  and  lettera  following  the  atatlon  name,  auch  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  anowtall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  laaue  of  thla  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  lasues  of  thla  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

-     No  record  ln  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  taLle  is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dalea. 

*-*     Hlgheat  observed  one  minute  wind. peed.   Thla  station  La  not  equipped  with  an  Instrument  to  meaaure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  lime  distribution  unknown. 
//     Gage  la  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjuated  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  lnchea  of  new  anowtall. 

islng.   Se*  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.    Degree  day  data.  If  carried  for  thla  station. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (Thase  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  allghtly  from  the  amounts  to  be  publlahed  later  Ln  Hourly  Precipitation  DaU. ) 

T    Trace,  an  amount  too  email  to  measure. 

V    lncludea  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     Thla  entry  ln  time  of  obaervallon  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  valuea  are  processed  for  apecial  purpoaee.  and  are  publlahed  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  Ln 
"Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  asperate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  rsference  H  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  anowtall  and/or  anow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  atatlon.    Precipitation  meaauremanta,  made  at  Irregular  intervale  will  be  publlahed  later  In  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stallone"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  obaervallon  made  near  sunset. 

VAR  Thla  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

i  ehelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  Indicates  thai  the  thermometere  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

Stations  appearing  ln  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  mUelng  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

General  weather  condition,  in  the  U.  S.  for  each  month  are  deecrfbed  in  the  publication-  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  C L1MATOLOGIC A L  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Waahlngton,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  hUlory  of  change.  In  locations,  elevation.,  exposure,  etc. ,  of  aub.taUon-  through  1099  may  be  found  in  the  publication  "Substation  Hl.lory"  for  Ihl.  Stat,   price  90  centa.  J*™"*' 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  19  «nte.   These  publication,  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Document,  at 
the  address  shown  above.  


aubacrlptlon  lncludea  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
>  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington.  P.  C.  20402.  
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     84°  on  the  2d  at  Two  Buttes  1  NW 


Lowest  Temperature:      -28°  on  the  22d  at  Antero  Reservoir 


Greatest  Total  Precipitation:     7.34  Inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 
Least  Total  Precipitation:     Trace  at  4  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     1.75  Inches  on  the  16th  at  Rico 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   119.0  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     45  inches  on  the  19th  at 

Wolf  Creek  Pass  4  W 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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•  02 

.  16 

.21 

•  16 

,  34 

■  49 

.01 

■  11 

BONO 

1  62 

OS 

, - 

_ 

.05 

10 

•  SO 

BONHAm  reservoir 

BRECKENR IDGE 

2.26 

.23 

.09 

.51 

.42 

.2* 

.03 

.  *6 

.02 

CEDA9EDGE 

1.25 

•  06 

•  04 

.OT 

.20 

.05 

,28 

.3T 

.12 

.02 

C I MARRON 

■SI 

•  16 

•  10 

CLIMAX  2  Nm 

1  BO 

_ 

T 

08 

•  0! 

,^ 

•  25 

.10 

.03 

COChETOPA  creek 

.64 

■  12 

"lO 

f 

.10 

.  1  I 

.06 

ccllbran 

1.52 

.10 

.0* 

T 

.IT 

.09 

T 

.24 

.47 

.03 

T 

COLORADO  NAT  mon 

l.OS 

.04 

T 

•  IS 

T 

•  20 

.39 

.16 

.01 

C0RTE2 

1.96 

- 

•  20 

T 

•  03 

•02 

1.62 

.01 

CRA 16 

1  .36 

•  01 

■  12 

9 

.55 

■  06 

•  09 

£5 

T 

T 

.0. 

CRESTED  BUTTE 

2.51 

.28 

.23 

.24 

.20 

.21 

•  07 

•  06 

.03 

OELTA  1  E 

1.02 

.01 

T 

.01 

T 

T 

■  SO 

.60 

.03 

.04 

DILLON  1  E 

•Si 

T 

•  03 

•  09 

T 

T 

.  34 

•  14 

T 

T 

OOlORES 

2.68 

•  03 

•  T2 

,01 

.27 

.49 

•  72 

•  63 

.02 

.02 

I 

•03 

•  01 

.01 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

1,33 

T 

•  11 

•  22 

111 

•  15 

*05 

.01 

ELECTAA  L*Kf  //R 

3.91 

•  10 

.75 

.10 

.35 

.40 

.95 

.60 

.20 

.29 

FORT  LEWIS 

•  98 

•  12 

•  13 

.19 

.56 

•  05 

•  OS 

•  04 

•  10 

*4T 

•  03 

•  03 

•  0< 

.05 

FRUITA  2  N 

1  15 

19 

06 

36 

.01 

GATEWAY  1  SH 

1  *  24 

•  04 

.02 

9 

125 

'.  '■•> 

•  76 

GLENmOOD  SPRINGS  1  N 

1.S8 

.03 

•  2T 

.09 

•  IS 

•  SI 

.16 

.04 

.10 

.09 

GRAND  JUNCTION  wB  AP  //R 

1.05 

•  03 

.01 

•  01 

T 

•  12 

•  02 

•20 

.41 

.0} 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

.13 

T 

.13 

■  41 

T 

T 

... 

GRAND  LAKE    1  WNN 

1  0*1 

OT 

Oi 

06 

_ 

t 

1 

GRAND  lAKP  6  SSm 

■  92  T 

9/ 

•  03 

9 

•  03 

'. 18 

'  0 

T 

T 

1 

GREEN  MOUNTAIN  0*H 

1.45  .01 

•  OS 

.01 

•  06 

.03 

•  04 

•  18 

.45 

■  04 

GUNNISON 

.56 

.06 

.  15 

•  06 

.09 

.04 

.06 

.01 

HAMILTON 

2.  9     •  * 

■  24 

•01 

.13 

.75 

.24 

,18 

•  23 

MAyOEN 

1  5* 

*  28 

•  63 

.04 

•  16 

.o» 

04 

.03 

hot  Sulphur  sprs  2  s« 

IS6  T 

.11 

.20 

T 

T 

IGNACIO  l  N 

1.50 

•  35 

•01 

.12 

.37 

.3; 

.02 

•21 

KREMMLING 

.67 

.08 

T 

.02 

•  IT 

•  IS 

T 

L*KE  CITY 

3.09 

■  OS 

.12 

T 

.03 

.55 

1.46 

.06 

•II 

LITTLE  DOLORES  S  HE 

.99 

T 

.04 

.20 

T 

.05 

.61 

T 

T 

.10 

LITTLE  HILLS 

1.52 

.12 

.22 

•  IT 

.to 

.01 

MANCCS 

2. IT 

.01 

.30 

7 

T 

.10 

.10 

1.10 

T 

.09 

MAR VINE 

1.T2 

•  10 

.15 

•OS 

.45 

T 

.22 

.to 

T 

MAvflELL 

3.04 

.06 

.01 

.23 

.90 

.20 

•  11 

1.34 

.03 

I 

MEEKER 

1.48 

.08 

•  10 

.24 

.20 

.33 

.10 

MEREDITH 

2.08 

T 

.03 

.33 

f 

.29 

•  SB 

;" 

NCSA  VERDE  NAT  PARk 

2.01 

T 

.19 

.01 

•  20 

.29 

1.26 

!o| 

"ONTROSE  NO  1 

1.S2 

T 

.09 

T 

T 

.02 

.27 

.46 

.13 

.03 

25     26  27 


1         .03     .22  1 

1         .02  .01 


.06     .03     .3.  .02 


.03     T         .20     .08     .42  ,03 


.03     .04  .0. 


T  .03 
•0.     T    I     .01  .01 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Day  of  Month 


1    1    2  1 

I  I 

3 

4  |  5  |  6 

7    1    A    1  Q 

10  1 

11  j 

12 

13  1 

14  | 

15 

16  I 

17  | 

18 

19  | 

20  [  21 

22 

23  ]  24 

25  | 

26  1 

27 

.  lb 

Io3 

.13 

lit 

.  37 

I 

.  20 

20 

2j 

•  52 

*96 

•  30 

!  16 

x 

02 

•  02 

•  2  3 

!i* 

:5J 

T 

!20 

T 

.05 

Il« 

■  74 

.34 

•  19 

.18 

.03 

.19 

T 

T 

•  09 

.36 

T 

•  26 

•4; 

•  1T 

1.03 

•  28 

1 .00 

■  42 

•  20 

•  46 

•  03 

* 

.  1  0 

•  03 

07 

• 

04 

'  9' 

04 

26 

0* 

!o8 

*30 

x 

!.i 

.50 

.25 

7 

T 

T 

T 

■  70 

.  in 

.9* 

* 

1  _ 

• 

T 

22 

10 

*  3 

,05 

07 

•  35 

•  36 

.  05 

•  3  T 

!«! 

lit 

.03 

.68 

.04 

.26 

.18 

* 

.08 

•  25 

•  25 

.90 

■  30 

.  1  5 

•  22 

.01 

.02 

.14 

• 

•  04 

.  0«? 

•  04 

_ 

_ 
I 

.  2  3 

T 

■  23 

•  1 3 

!>' 

T 

.18 

X 

•  08 

.22 

T 

X 

•  11 

.  1 1 

10 

07 

.  0  1 

03 

56 

•11 

■01 

.07 

'.21 

X 

•  12 

!z2 

^94 

loo 

.13 

.20 

7 

7 

133 

,•1 

.22 

.23 

.03 

•  33 

•  15 

.10 

.03 

.13 

.11 

•  41 

.31 

.06 

.39 

■  03 

•  13 

.14 

•  50 

.61 

.17 

.07 

.07 

.14 

,00 

.30 

.  io 

.05 

•  10 

•  15 

.25 

.25 

•  10 

.09 

.10 

.33 

.»] 

.36 

.39 

.01 

.38 

•  34 

.46 

.18 

•  13 

.03 

.01 

.24 

•  02 

X 

.04 

.05 

•  07 

■  63 

.05 

•  05 

X 

.01 

.»! 

X 

•  68 

•  13 

,22 

,70 

•  07 

•  1C 

•  03 

x 

■  17 

•  14 

•  10 

,  02 

•  20 

■04  .04 

X 

•  06 

•  44 

'  Jj 

*  06 

*  70 

•  83 

1  04 

1  01 

.0! 

.11 

.01 

.04 

.03 

.13 

.07 

.38 

.01 

T 

.01 

X 

.01 

T 

.25 

.02 

,01 

•  38 

X 

•  08 

.03 

.15 

■  99 

.  1 1 

x 

.03 

03 

x 

!  I  ■ 

T 

T 

T 

T 

T 

•  17 

■  2' 

T 

•  08 

.  z: 

y 

x 

.24 

T 

.15 

,0' 

•  OS 

."1 

T 

T 

.2' 

7 

X 

.24 

.0* 

.0. 

T 

.u 

7 

.2. 

.06 

D< 

" 

09 

.10 

■  13 

111 

.04 

.26 

!n 

T 

.0. 

T 

•  01 

.15 

7 

X 

.0 

.12 

35 

10 

0< 

x 

•  03 

•  03 

•  29 

*  2 

'.01 

.12 

.06 

•  20 

"  14 

r 

X 

.33 

•  21 

\\\ 

x 

)  Si 

T 

.03 

7 

T 

•  0 

X 

•  If 

.10 

.09 

1.25 

0 

46 

.28 

09 

.33 

x 

•  1 1 

.46 

•  01 

,  i; 

.06 

.  03 

,9i 

»4S 

X 

.34 

7 

7 

T 

.1. 

.03 

8! 

28 

01 

40 

06 

•  01 

01 

!  s 

•  2* 

X 

•  38 

|07 

J : 

x 

!oi 

.19 

.J 

.41 

•  44 

.25 

x 

'  ' 

.0* 

•  02 

*  ' 

.01 

l  n 

_ 

_ 

,7! 

.29 

.05 

.05 

T 

•  1! 

-25 

T 

.22 

■ 

|  i 

•  01 

•  03 

•  07 

•  13 

•  03 

io 

X 

.04 

.03 

fli 

•  02 

1 1 

.02 

•  03 

x 

!o* 

L«30 

*44 

•  09 

\z 

lot 

•  14 

,S( 

.05 

.55 

•  40 

•  10 

•  2( 

,4' 

T 

x 

.  36 

,03 

•  03 

•  0* 

.01 

,  . 

.09 

•  13 

•  13 

•  02 

.0' 

•  01 

.0* 

T 

•  03 

•  02 

.  2< 

,IT 

.09 

•  02 

x 

•  24 

.46 

•  13 

•  02 

,1 

T 

X 

.02 

•  07 

•21 

T 

.01 

.07 

!oi 

.03 

.75 

•  21 

.02 

•  01 

.02 

7 

T 

.  zc 

•  0 

j 

T 

T 

T 

T 

.0* 

x 

T 

•  08 

T 

I 

X 

X 

7 

X 

T 

.91 

T 

.50 

.38 

T 

•  0' 

X 

.61 

T 

.30 

.27 

.03 

.02 

•  0 

.02 

T 

•oe 

.11 

" 

1 

! 

X 

,»' 

.06 

.20 

.47 

.01 

.04 

•  0 

.12 

t 

.02 

!2< 

.06 

• 

• 

.1 

■  24 

"25 

!  9( 

.13 

T 

•  02 

•  24 

■ 

'  J 

09 

* 

,  5 

.01 

_ 

,41 

.03 

.01 

•  32 

.0 

•  03 

,0 

.6! 

X 

.05 

•  0 

.30 

T 

.  It 

T 

X 

X 

•  01 

.13 

.22 

7 

T 

X 

•11 

.12 

X 

X 

.10 

.01 

.09 

.10 

.27 

.02 

•  0 

•  01 

.04 

•  13 

.2 

.0< 

X 

X 

,08 

.80 

.15 

•0 

•  Of 

.01 

■  02 

I 

T 

.5 

.06 

.06 

•  10 

.26 

X 

.10 

•  35 

.10 

T 

.0 

.1 

.02 

•  0 

.06 

•  Vi 

T 

.21 

•  09 

.02 

•0 

30  31 


MONTROSE  NO  2 
NORTMDALE 
NORWOOD 
OURAY 

PA60SA  SPRINGS 


PAONtA 
PARADO* 

PARSHALL  10  SSE 

PI7KIN 

PLACERVILLE 

POwDERHORN 

PYRAMID 

RANGELV 

REDS70NE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
SAPINERO  8  E 
SAR6ENTS 

SHOSHONE 
SILVER70N 
S7E.AMB0AT  SPRINGS 
7AC0HA 
7AVL0R  PARK 

7ELLURIDE 
URAVAN 

vAllEC 1 70  DAN 

WIN7ER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  4 


AKRON  FAA  A I RPOR7 
BONNY  DAM 
BURLING70N 
CHEYENNE  "ELLS 
FLAGLER  2  NW 

FLEMING  1  S 
GENOA  1  N 

hOlyoke 

1  DAL  I A 
LER0Y  7  WSH 

071S  11  NE 

S7RA770N  3  NE 

VONA 

■  RAY 

YUMA 


ALLENSPARK 
AN7FRO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BR1GGS0ALE  2  N> 
6YERS 

CARIBOU  RANCH 
CAS7LE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  "6  AIRP0R7  / 
OENVER  -B  CI7Y 
EAS70NV1LLE  1  NNW 
EAS70NVILLE  2  NNE 
EAS70NV ILLE  6  WSH 

ELBER7 
ELBER7  3  NH 
ELBER7  3  SE 
ELBER7  4  SSH 
ELBER7  3  Sw 

EL6ER7  ■  SW 
ES7ES  PARK 
EVERGREEN 

FA1RPLAY  / 
FAIRPlAY  NO.  2 

FOR7  COLLINS 
FOR7  LUP70N  1  N 
FOR7  MORGAN 
GE0RGE70MN 
GRAN7 

GREELEY 
MOVER  10  W 
HAP7SEL 
HAW7H0RNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
KIOWA  9  SE 

KIOWA  4  SW 

LAKE  GEORGE  •  Sw 

lakewood 
lasy  Chance 

L0NGM0N7  2  E5E 
PARKER  9  E 

RED  FEA7HER  LAKES  2  SE 
SEDAL1A  4  SSE 
SEDGWICK  9  S 
SPICER 

SOUAw  M0UN7AIN 
S7ERLING 
wALOEN 
WA7ER0ALE 
WIGGINS  7  SH 

WINDSOR 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  ot  Month 


1   |  2  |  3  i  4  |  5  |  6  I  7  |  8  1  9 


10     11  12 


13     14  IS 


22     23  24 


25     26     27     28     29  X 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
8*5 1 N  0 

».»•<■«  *9  AIRPORT 
BLANC* 

CENTER 
DEL  NOR'E 

GREAT  SAND  DUNES  NX 

MERNtT  T  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACmE 

WAGON  MMEEL  GAP  3  N 
HOLE  CREEK  RASS  1  E 


'.J 


.41    .10  .Ik 


.12 
•OS  1.14 


I. OS  .7S  ,9U 
.IS    1.09    1.11       .it  1.1T 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  196* 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•      •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
RASIN  01 

BRANSON 

MAX 

Mm 

72 

67 

62 

38 
27 

52 

97 
37 

64 
37 

70 

67 
45 

61 
41 

51 
35 

52 
24 

62 
29 

98 
40 

50 
16 

30 
19 

35 
24 

30 
23 

36 
16 

42 
24 

36 
23 

54 
24 

42 
30 

55 
22 

60 
36 

36 
34 

53 
27 

35 
23 

32 
23 

60 
20 

32.6 
29.8 

BUENA  VISTA 

MAX 

min 

20 

60 

48 

18 

60 
1 5 

69 
18 

63 
23 

59 
29 

93 
39 

47 

20 

47 

24 

41 
24 

35 
1  8 

31 
12 

49 
16 

31 
18 

29 
4 

36 
2 

36 
,  1 

40 
1 

37 
7 

45 
1  1 

43 
15 

44 

14 

36 
2  1 

42 
16 

47 
19 

47 

17 

46.3 
16.9 

CANON  CITY 

MAX 

Mm 

75 
38 

70 

63 
38 

59 

61 

67 

73 

72 

69 

64 

61 

52 
3  3 

59 

30 

99 

49 

33 

37 
23 

36 
25 

40 
19 

45 

29 

41 

1  8 

55 

23 

31 
34 

56 

29 

59 
43 

36 

27 

36 
27 

34 

22 

96 

65 
22 

55.8 
31.3 

COALDALE  2  SW 

MAX 

Mm 

20 

59 

32 

59 

S3 

69 

67 
20 

69 
2  3 

62 
22 

37 
42 

47 

3 1 

47 
27 

48 

33 

43 
3 1 

43 

20 

28 
19 

36 

12 

28 
20 

49 

10 

48 

28 

90 
30 

57 
16 

51.1 
23.7 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

Mm 

65 

37 

49 

38 
26 

36 

63 
30 

68 
31 

74 
33 

61 
34 

64 
41 

53 
35 

53 

29 

57 
37 

46 

24 

32 
22 

32 
22 

34 
23 

27 
24 

30 
14 

41 
20 

32 
1  8 

46 
16 

45 

23 

52 

2 1 

59 
34 

30 
25 

42 

20 

47 
17 

46 

20 

61 

20 

30.4 
26.4 

Dpi. HI 

MAX 

Mm 

7* 
25 

73 
45 

64 
37 

48 

27 

98 
30 

60 
28 

70 
30 

70 
38 

66 
36 

66 
49 

60 
36 

56 

32 

62 
42 

63 
41 

39 

24 

34 

24 

31 
25 

33 
26 

36 
19 

46 
16 

41 

23 

57 
23 

50 
30 

61 

22 

67 
44 

52 

25 

43 
26 

55 
18 

30 
29 

66 
15 

53.8 
29.4 

EAOS 

MAX 

Mm 

72 

73 

60 

94 

57 

3 1 

65 
33 

71 
29 

70 
28 

68 
3  \ 

70 
41 

63 
31 

59 
2  i 

67 
30 

63 
26 

45 
26 

34 
25 

36 
30 

36 
25 

34 
16 

35 
16 

42 

1  8 

53 

20 

51 

27 

54 

22 

70 
28 

57 

22 

42 

22 

56 
1  5 

43 

1 3 

40 
12 

34.7 
26.0 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

Mm 

79 

80 

98 

50 

39 

37 

69 

33 

78 
3 1 

73 
4  3 

79 
90 

70 
42 

62 
33 

70 
29 

73 
34 

55 
34 

43 

30 

41 
36 

36 
29 

39 
23 

49 

21 

48 

2  3 

49 

22 

S3 
27 

60 

27 

72 
35 

58 
25 

49 

26 

47 
25 

45 

20 

53 
19 

38.4 
31.3 

FORDER  ft  S 

MAX 

Mm 

71 

37 

52 

98 

69 
25 

67 
24 

73 
2  8 

67 

2  9 

69 
31 

70 
39 

60 
\  2 

63 

20 

99 
25 

46 
25 

34 
26 

37 
19 

35 
24 

35 
14 

33 
10 

42 

1  9 

32 
12 

32 
19 

53 

1  4 

69 

26 

50 
22 

41 
1  7 

58 
g 

48 

60 

11 

34.3 

22.0 

HOLLY 

MAX 

Mm 

73 

77 
3  J 

79 

60 

37 

90 
38 

96 
35 

74 
24 

74 
32 

74 

2  5 

74 
31 

75 
26 

68 
17 

65 

20 

73 
24 

62 
30 

42 
26 

42 

27 

39 
28 

33 

20 

37 

22 

38 
16 

40 
16 

53 

20 

54 

20 

60 
23 

58 
23 

37 

21 

47 
13 

59 
14 

34 
13 

36.9 
24.6 

JOHN  MARTIN  0AM 

MAX 

Mm 

7* 

75 
37 

72 
47 

53 
33 

97 
35 

63 
31 

72 
23 

73 
23 

70 
2  8 

73 
40 

69 

32 

60 
26 

73 
28 

70 
36 

33 

28 

39 
26 

36 

30 

38 

29 

33 

22 

39 
22 

43 

23 

50 
18 

33 
21 

56 

20 

66 

27 

60 
20 

45 

21 

55 
•  3 

60 
15 

33 

13 

36.0 
26.2 

KIT  CARSON 

MAX 

Mm 

71 

72 
3  7 

37 
47 

54 

28 

99 
24 

64 

25 

72 
24 

75 
22 

71 
34 

71 
32 

70 
37 

1  5 

23 

31 

42 
26 

33 
24 

34 
28 

25 

30 
12 

30 
10 

35 
1  4 

55 
15 

36 

22 

54 
18 

69 

25 

45 
21 

36 
19 

52 
9 

45 

14 

30 
11 

34.0 
23.3 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
3 1 

77 
46 

93 
39 

30 
33 

60 
35 

69 
30 

74 

33 

79 
34 

70 
39 

72 
46 

61 

37 

61 

30 

69 
34 

61 
33 

37 
30 

34 
28 

36 
26 

34 

24 

38 

24 

43 
26 

42 
25 

52 
23 

52 
25 

60 
25 

71 
33 

37 
24 

45 

22 

38 
14 

37 
19 

35 
14 

35.3 
29.3 

LAMAR 

MAX 

Mm 

77 
27 

76 
36 

99 
49 

30 
32 

98 

36 

64 
31 

77 
22 

72 
26 

71 
2b 

74 
40 

66 
28 

63 
24 

73 
22 

63 
37 

41 

29 

35 
29 

36 

32 

35 
25 

37 
24 

39 
24 

43 

23 

33 
16 

S3 
23 

58 
2  1 

68 

22 

38 

22 

47 
21 

60 
13 

36 
16 

52 
13 

33.7 
26.4 

LAS  ANIMAS 

MAX 

Mm 

93 

23 

62 
31 

67 
27 

74 
41 

64 
32 

65 
21 

72 
25 

96 
27 

26 

36 
30 

20 

59 

33 
12 

LA  VETA 

MAX 

Mm 

75 
29 

69 
20 

48 

31 

39 
24 

97 

26 

62 
31 

60 
32 

61 
30 

36 

28 

98 

28 

37 
26 

62 
26 

66 
28 

64 

27 

99 
28 

45 

22 

35 
17 

28 

20 

34 

12 

36 
12 

38 

14 

45 
16 

46 

22 

57 

20 

55 

20 

55 
21 

56 

21 

39 
25 

37 
26 

37 
29 

34.0 
23.6 

LFADVILLE 

MAX 

Mm 

92 

69 
23 

34 

54 

99 

90 
24 

51 
24 

32 
25 

50 
22 

42 

25 

26 
1 1 

27 
| 

30 
17 

27 
15 

24 

28 

38 
1 6 

25 
9 

18 
1 

32 
1 

38 
1  0 

44 
9 

33 
1 1 

37 
5 

36 
18 

40 
15 

22 
1 0 

29 
g 

36 
16 

42 
16 

37,4 
14.3 

LI  HON  10  SSw 

MAX 

Mm 

67 
30 

68 
37 

68 

37 

60 
21 

98 
36 

61 
27 

68 
29 

79 
33 

70 
J  3 

69 

32 

58 

25 

55 
19 

38 

26 

93 

21 

46 
19 

32 
21 

32 
17 

33 
23 

31 
8 

35 
16 

38 
8 

32 
16 

43 

26 

58 
19 

63 
34 

52 

23 

33 
16 

49 

10 

40 

20 

63 
16 

33.0 
23.4 

LTMON 

MAX 

Mm 

68 

67 

36 

so 

30 

54 
1 9 

99 

1 9 

60 
20 

69 
25 

79 
2 1 

63 
2  3 

66 
29 

58 

29 

55 
14 

39 

18 

46 

25 

28 

21 

33 
2  3 

33 
17 

30 
22 

26 
10 

29 
16 

40 
6 

52 

7 

44 

19 

58 
1  2 

62 
25 

40 
20 

32 
10 

47 
■  4 

32 
19 

62 
16 

30.0 
16.9 

MONUMENT  2  WSW 

MAX 

Mm 

NORTH  LAKE 

MAX 

Mm 

65 

20 

95 
26 

43 
26 

47 

19 

91 

20 

99 

20 

63 

21 

98 
29 

58 
28 

49 
26 

40 
23 

38 
1  4 

45 

22 

47 
27 

43 

17 

34 
15 

45 
20 

27 
15 

29 

0 

45 
10 

38 
1  3 

53 
15 

40 
18 

32 

7 

47 
29 

43 
18 

39 
18 

40 
2 

30 
24 

38 

19 

46,6 
18.6 

PUEBLO  uB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
26 

7* 
44 

36 
34 

60 
23 

62 
25 

74 
25 

72 
27 

78 

31 

72 
31 

71 
38 

60 
38 

59 
37 

67 
24 

97 
36 

37 
32 

37 
23 

36 

17 

34 
26 

40 
18 

41 
22 

42 

24 

54 
18 

53 
25 

63 

20 

65 
35 

37 
24 

45 

20 

56 
14 

46 

23 

70 
16 

36.6 
26.6 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

Mm 

75 
25 

79 
36 

62 
46 

52 

22 

61 
28 

67 
25 

72 
22 

79 
24 

72 
27 

70 
44 

62 
36 

60 
28 

69 
32 

62 
36 

92 
25 

36 
27 

37 
23 

37 
26 

42 
24 

45 

23 

43 

24 

53 
16 

54 

20 

63 
1  8 

68 

30 

34 
24 

45 

22 

58 

1 1 

43 
18 

61 
13 

37.6 
23.8 

RUSH  2  NNE 

MAX 

Mm 

69 

33 

98 
36 

62 
2  9 

56 

26 

61 

66 
25 

70 
34 

69 
33 

69 
29 

68 
29 

71 
30 

57 
2  i 

59 
16 

47 

23 

41 

17 

34 

14 

26 

12 

24 
9 

31 
4 

26 

10 

39 

\  2 

46 
16 

51 
24 

60 
28 

61 

27 

41 
24 

36 

12 

51 
24 

41 
15 

71 
26 

32.2 
22,1 

RUXTON  PARK 

MAX 

Mm 

56 
24 

54 
2  8 

41 

25 

47 

48 

51 

20 

33 

24 

99 
26 

50 
27 

49 

36 

38 

23 

38 
1 8 

41 
24 

31 

23 

25 
12 

29 

32 
20 

21 
12 

26 

39 
13 

38 

3 

39 

1 0 

39 
15 

52 

49 
32 

44 

17 

35 
1  8 

41 

39 

33 
16 

41.6 
16.2 

RYF 

MAX 

Mm 

61 

63 

64 
3  J 

52 

63 

60 
22 

64 
24 

67 
27 

28 

61 
36 

90 

51 

1 4 

54 
29 

37 
35 

57 

20 

3> 

41 
1  g 

42 
16 

42 
12 

49 

10 

47 

1  8 

48 

13 

46- 
19 

39 
13 

35 
12 

50 
20 

50 
1  8 

46 
1 1 

30 

2 1 

37 

17 

53,6 
21.2 

SAi  IDA 

MAX 

Mm 

20 

61 

36 

61 

99 
16 

67 
1 5 

68 

16 

67 

62 

60 

92 

45 

20 

49 

42 

SO 

43 

32 

31 

36 

33 

40 

44 

45 

49 

47 

44 

45 

31 

33 
13 

49.7 
19.8 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

Mm 

75 

75 

60 

46 

47 

60 

69 
31 

78 

68 

70 

61 

60 

69 

67 

26 

33 

34 

33 

37 

51 

44 

56 

46 

57 

68 

51 

45 

2  3 

55 

46 

62 
13 

36.2 
29.0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

53 

44 

38 

52 

5| 

51 

39 

32 

51 

41 

23 

14 

26 

10 

22 

19 

23 

31 

23 

21 

32 

32 

43 

30 

37 

2 

36 

39 

26 

25 

33 

42 

0 

36.5 
10.5 

TACONY  7  SE 

MAX 

Mm 

TRINIDAD 

MAX 

Mm 

70 

69 

63 

54 

70 

72 

68 

37 

73 

37 

64 
33 

96 

53 

71 

39 

99 

31 

40 

32 

40 

42 

40 

21 

47 

37 

64 

56 

33 
28 

63 

63 

66 
24 

57.5 
27.6 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 
37 

73 
42 

45 
35 

46 

57 

64 
30 

70 
32 

77 
35 

71 
3  i 

69 
44 

92 
27 

55 

2  o 

65 

99 

37 

32 

31 
22 

33 
23 

38 

1 7 

42 
1 8 

40 

52 

47 
25 

58 
2  5 

64 

31 

63 
25 

48 

20 

35 
18 

57 
19 

63 
17 

34.9 
26.9 

Two  BUTTES  1  Nw 

MAX 

Mm 

76 
39 

84 

42 

65 
30 

64 
21 

69 
31 

71 
33 

73 
34 

71 
36 

72 
35 

73 
46 

64 

36 

62 
24 

69 
25 

69 
40 

96 
30 

41 
26 

37 
30 

33 
26 

39 
18 

40 

20 

32 

30 

55 
29 

39 
24 

65 

22 

60 

23 

46 

27 

48 

24 

49 

22 

40 
16 

49 

21 

56.4 
26.7 

WAL  SENBuRG  POWER  PLANT 

MAX 

Mm 

70 

65 

55 

54 

59 

65 

70 

70 

65 

60 

38 

30 

38 

60 

44 

31 

36 

31 
24 

34 
1 8 

45 

36 

53 

20 

49 

28 

52 
2  2 

37 
38 

60 
25 

51 

2  5 

51 
1 6 

55 

3 1 

62 
18 

53.3 
26.3 

WESTCL IFFE 

MAX 

Mm 

65 
23 

56 

39 

44 
28 

51 

8 

57 
12 

61 
16 

65 
17 

61 
19 

62 
27 

33 
33 

43 
26 

45 
24 

47 
16 

43 

30 

42 
17 

28 

16 

44 
16 

27 
17 

24 
.  9 

36 
-  8 

28 
-11 

36 
•  10 

36 
1 

35 
•  7 

49 
20 

43 
19 

36 
23 

43 
23 

47 
16 

43 
8 

43.1 
13.0 

WFTMORE  2  S 

MAX 

Mm 

69 
33 

66 
37 

56 
36 

56 
28 

59 
26 

65 
28 

69 
33 

70 
37 

63 
38 

63 
40 

33 
34 

52 
24 

99 
29 

32 
35 

43 

22 

29 
19 

34 

20 

30 

22 

39 
18 

47 
18 

19 
11 

53 
20 

55 
26 

56 
17 

37 
42 

55 

22 

47 
24 

31 

20 

55 
28 

63 
30 

33.4 
27.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  196* 


Day  ol  Month 


mm] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

«      •  • 

COLORADO  DRAINAGF 

BASIN 

OJ 

Al  TENBERN 

MAX 

62 

54 

5  3 

57 

59 

62 

62 

66 

64 

59  47 

37 

MIN 

21 

33 

27 

19 

18 

20 

21 

23 

20 

42  30 

14 

30 

13 

19 

25 

11 

ARTESlA  2  E 

MAX 

96 

52 

5  j 

56 

39 

61 

»»  *» 

39 

36 

Mm 

25 

32 

25 

20 

20 

23 

23 

25  28 

32  27 

12 

23 

19 

19 

14 

16 

ASPEN 

MAX 

57 

48 

46 

55 

58 

57 

62 

♦8  36 

J2 

36 

30 

MIN 

21 

27 

29 

17 

22 

24 

22 

251  26 

38  22 

11 

27 

19 

19 

22 

24 

BFSTHCLO  pass 

MAX 

29 

4 1 

38 

30 

47 

5 1 

42 

43  34 

20 

23 

28 

MIN 

16 

19 

15 

9 

20 

20 

li 

24  19 

22  14 

0 

12 

5 

5 

11 

16 

Bono 

MAX 

56 

56 

50 

57 

60 

60 

62 

65  3 

56  47 

38 

42 

?5 

MIN 

It 

2* 

30 

13 

14 

15 

14 

17  15 

34  28 

16 

29 

21 

20 

12 

27 

CEOAREDgE 

MAX 

6* 

55 

55 

61 

62 

67 

6 

S3  46 

38 

40 

j7 

Mm 

28 

36 

29 

23 

24 

25 

26 

33  32 

37  30 

22 

32 

22 

24 

26 

27 

CIMARRON 

MAX 

62 

52 

6 1 

62 

60 

,4  tJ 

40 

Mm 

1* 

15 

25 

11 

12 

10 

9 

*9  *9 

32  25 

19 

26 

22 

26 

25 

27 

CLIMAX   2  NN 

MAX 

45 

37 

27 

45 

49 

43 

35  29 

22 

25 

26 

Mm 

19 

19 

16 

21 

20 

20 

24  22 

23  11 

5 

15 

7 

12 

15 

16 

COCHETOPA  CREEK 

55 

60 

50 

49 

58 

60 

60  60 

58  51 

34 

Mm 

12 

1* 

19 

9 

% 

9 

13  12 

25  23 

9 

12 

18 

16 

28 

20 

COLLBRAN 

MAX 

62 

52 

55 

57 

63 

65 

67 

67  3 

55  4T 

41 

50 

38 

Mm 

26 

36 

28 

24 

24 

25 

26 

32  33 

42  28 

18 

12 

22 

19 

26 

28 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 

72 

62 

32 

53 

37 

58 

62 

60  62 

4  1 

43 

41 

38 

38 

33 

Mm 

1.2 

41 

31 

32 

33 

35 

35 

42  44 

26 

33 

22 

20 

19 

18 

C0RTC2 

64 

55 

57 

56 

59 

63 

65 

67 

45 

47 

38 

Mm 

25 

29 

32 

20 

22 

20 

23 

31  29 

21 

29 

23 

26 

26 

8 

CRAIG 

MAX 

57 

47 

46 

56 

59 

6 1 

65 

62  61 

40 

37 

27 

25 

34 

Mm 

29 

27 

25 

16 

13 

17 

17 

27  20 

7 

22 

3 

15 

14 

16 

CRESTED  BUTTE 

55 

5  3 

55 

59 

37 

60 

99  56 

53 

47 

47 

39 

39 

Mm 

16 

19 

24 

12 

16 

14 

9 

29  17 

13 

21 

14 

20 

24 

26 

DFI  TA  1  E 

63 

54 

56 

59 

6 1 

63 

66 

72  62 

60 

45 

56 

42 

35 

36 

Mm 

26 

32 

26 

23 

20 

20 

20 

26  25 

40 

25 

35 

23 

26 

28 

29 

DILLON  1  E 

56 

48 

39 

52 

57 

52 

55 

55  55 

30 

31 

36 

3 1 

37 

38 

34 

Mm 

15 

16 

23 

7 

14 

14 

1* 

23 

11 

13 

14 

14 

11 

16 

DURANGO 

65 

56 

60 

63 

67 

66  64 

38 

39 

SB 

33 

43 

49 

Mm 

23 

21 

21 

18 

18 

17 

17 

24  22 

18 

22 

22 

25 

32 

29 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

60 

56 

53 

56 

63 

6 1 

6* 

62  63 

31 

44 

36 

36 

38 

51 

Mm 

1* 

20 

20 

9 

9 

10 

14  13 

19 

28 

22 

19 

13 

20 

FORT  LEWIS 

69 

59 

32 

57 

55 

57 

62 

61  57 

35 

37 

37 

37 

40 

42 

Mm 

2T 

19 

20 

IT 

21 

19 

19 

20  25 

13 

25 

16 

IT 

18 

24 

FRASER 

MAX 

52 

48 

40 

55 

56 

52 

54 

55  53 

32 

39 

23 

35 

47 

30 

Mm 

T 

9 

13 

3 

5 

4 

3 

3 

14 

1 

0 

FRUITA   2  N 

MAX 

62 

52 

57 

60 

6 1 

6  5 

63 

67  4 

50 

51 

40 

37 

49 

35 

Mm 

23 

32 

24 

19 

17 

18 

IS 

23  20 

19 

31 

22 

26 

SI 

28 

GATEWAY   1  SH 

MAX 

62 

60 

65 

65 

60 

7 

53 

48 

42 

37 

37 

38 

Mm 

35 

47 

26 

26 

26 

28 

38  38 

26 

36 

26 

2T 

31 

19 

GLENWOOO  SPRINGS  1 

N 

61 

5J 

61 

63 

63 

67 

66  63 

34 

46 

35 

33 

40 

43 

Mm 

21 

25 

26 

18 

19 

19 

19 

23  21 

15 

25 

16 

19 

24 

23 

GRAND  JUNCTION  WB 

»P 

55 

58 

58 

60 

63 

65 

67  65 

50 

51 

39 

35 

37 

34 

Mm 

35 

37 

33 

30 

29 

32 

29 

41  36 

28 

32 

2* 

24 

31 

26 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

55 

59 

59 

63 

65 

49 

52 

39 

36 

37 

40 

Mm 

35 

35 

31 

31 

32 

33 

32 

38  37 

26 

33 

26 

26 

29 

27 

GRAND  LAKE   t  WNW 

55 

59 

55 

54 

5  55 

28 

36 

32 

36 

32 

43 

Mm 

13 

15 

27 

9 

9 

11 

10 

15  14 

12 

12 

16 

14 

15 

14 

GRAND  LAKE  6  SSW 

50 

55 

52 

52 

30 

37 

35 

33 

45 

45 

Mm 

19 

ie 

29 

10 

12 

14 

I* 

18  16 

15 

24 

17 

17 

13 

17 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

54 

50 

37 

58 

59 

34 

41 

38 

30 

40 

36 

Mm 

20 

24 

27 

14 

18 

16 

17 

20  22 

16 

24 

19 

16 

9 

11 

GUNNISON 

60 

59 

60  57 

33 

43 

34 

48 

45 

Mm 

10 

12 

14 

7 

'e 

6 

T 

11 

9 

16 

16 

27 

18 

HAVDEN 

60 

64 

63  63 

37 

32 

27 

24 

32 

38 

Mm 

25 

24 

30 

19 

14 

19 

20 

27  20 

9 

25 

4 

18 

10 

18 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

57 

59 

60  60 

46 

47 

44 

32 

38 

36 

Mm 

20 

21 

19 

10 

li 

11 

12 

17  17 

IS 

IT 

10 

14 

6 

13 

I6NACI0  1  N 

60 

63 

66 

66  62 

46 

43 

43 

36 

43 

48 

Mm 

20 

21 

20 

11 

16 

15 

17 

21  21 

IT 

19 

21 

23 

32 

23 

KRFMMLING 

58 

60 

60 

61  57 

34 

41 

33 

32 

35 

37 

Mm 

13 

15 

19 

5 

5 

5 

6 

10  9 

12 

23 

20 

12 

6 

LAKE  CITY 

48 

56 

58 

60 

62 

61  56 

37 

41 

33 

30 

32 

41 

Mm 

12 

13 

22 

12 

12 

12 

11 

13  12 

14 

20 

12 

16 

24 

12 

LITTLE  HILLS 

MAX 

65 

50 

51 

59 

58 

65 

59 

63  61 

40 

43 

43 

34 

34 

36 

Mm 

1* 

14 

20 

7 

7 

10 

10 

20  IS 

T 

28 

5 

15 

18 

21 

MARVINE 

MAX 

55 

45 

45 

50 

50 

60 

65 

62 

50 

63 

40 

32 

45 

50 

Mm 

3* 

34 

34 

18 

22 

18 

30 

30 

30 

25 

30 

32 

22 

20 

22 

MAyBELL 

MAX 

58 

47 

49 

53 

56 

59 

62 

60 

60 

41 

36 

29 

26 

30 

37 

Mm 

21 

27 

24 

13 

17 

14 

14 

20 

15 

1 

27 

4 

15 

15 

13 

1 

40  4 

38 

43  45 

19 

40 

46 

39 

46.7 

° 

9  2 

1 1 

16  20 

11 

8 

I  8 

16 

19a  1 

0 

17  2 

20 

37  39 

St 

36 

46 

41 

39.3 

3  ( 

3  12 

1  6 

1 1 

1  ft 

16 

16.0 

36  3 

36 

34  45 

19 

33 

43 

43 

42.0 

*  ' 

1 1 

2  19 

1 

25 

18.9 

29  3' 

21 

30  30 

13 

11 

19 

23 

30.7 

•  1 

3  11 

2 

1  0 

17 

10.6 

38  3< 

.  37 

46  49 

St 

43 

4ft 

48 

47.0 

22  23 

19 

14 

2  ft 

l* 

17.6 

44  3< 

l  42 

40  48 

40 

45 

52 

31 

47.2 

16  2 

16 

21  28 

* 

2 1 

32 

2* 

25. 1 

42  4 

40 

41  42 

36 

37 

47 

46 

45.9 

'  1 

1  16 

10 

12 

1  2 

12 

15.6 

37  3 

•  32 

27  30 

25 

20 

29 

37 

32.2 

* 

1 

16  1 

* 

* 

16 

l* 

12.1 

39  3 

>  36 

37  40 

la 

36 

(6 

45 

44.2 

*  10 

1  15 

1 3 

* 

IS 

12.1 

42  4< 

62 

44  46 

61 

40 

51 

48 

48.0 

14  2 

1 3 

2  23 

1 3 

2  t 

2 

23.2 

39  4 

43 

41  43 

43 

44 

47 

47 

47.4 

20  2 

20 

24  27 

2* 

20 

2  8 

29 

27,6 

45  4 

45 

50  49 

63 

49 

51 

51 

49.3 

11  1 

12 

17  24 

30 

1 9 

2  1 

22 

21.2 

30  3 

34 

44  46 

50 

35 

42 

45 

41.9 

* 

25  21 

10 

2  9 

16 

16.0 

34  1< 

.  34 

35  33 

33 

34 

19 

38 

45.4 

2  6 

18 

12 

2  0 

14.2 

39  4 

)  38 

39  50 

40 

41 

52 

46 

46.3 

9  1 

1     1 3 

1 6 

28 

3.4 

42  3 

41 

38  42 

31 

10 

35 

31 

41.0 

r  -  5 

25  11 

12 

22 

l* 

12.5 

32  4< 

>  49 

59  48 

63 

52 

55 

56 

51.3 

15  If 

»  14 

18  21 

14 

19 

19 

20.9 

40  4, 

36 

40  45 

37 

38 

45 

46 

46.6 

0 

25  20 

10- 

2  1 

14.9 

46  4, 

43 

46  44 

37 

42 

4B 

49 

46.1 

9  1 

1 1 

12  16 

7 

12 

20 

2 

1  T.4 

38  3( 

32 

37  43 

II 

32 

35 

42 

39.3 

-16  -  1 

►  12 

19  6 

1 

14 

2  5 

16 

T.  3 

46  4 

48  45 

44 

48 

50 

51 

30.4 

20  1< 

'  21 

21  23 

2  3 

12 

22 

21 

22.5 

47  4 

i  49 

50  51 

45 

48 

55 

57 

51. T 

20  2 

22 

26  3 

M 

23 

2  9 

26 

26.4 

43  4 

>  41 

39  43 

)« 

37 

45 

47 

47.3 

13  1 

28  21 

21 

1 2 

2  5 

18 

19.8 

41  4 

>  43 

44  49 

39 

40 

.8 

49 

48.3 

18  2 

i  23 

27  10 

2  2 

21 

2  b 

28 

27.8 

43  4 

>  42 

43  50 

46 

39 

50 

50 

48.9 

19  2 

i  22 

25  2T 

31 

25 

2  b 

3S 

26.9 

41  3 

i  31 

41  43 

3«. 

28 

33 

45 

41.8 

*  5 

>  4 

22  20 

12 

14 

23 

2* 

13.6 

36  3 

1  31 

37  41 

3". 

30 

35 

42 

40.3 

10  11 

)  5 

26  22 

1 5 

16 

27 

26 

17.0 

33  3, 

32 

44  47 

38 

35 

50 

46 

43.8 

2  11 

)  5 

24  25 

1 5 

15 

30 

19 

17.6 

37  3 

r  34 

40  36 

32 

33 

42 

43.9 

"  2 

i  0 

15  12 

2  0 

9 

19 

' 

11.0 

40  3 

'  36 

42  48 

40 

36 

41 

46 

43.0 

3 

)     1 2 

24  30 

1 7 

1 3 

25 

19 

16.0 

33  3 

33 

39  43 

35 

34 

38 

44 

43.4 

I  2 

14 

17 

25 

14.3 

48  4 

>  45 

41 

49 

51 

50.0 

15  1 

i  1* 

24 

14 

IS 

19.4 

36  3 

35 

17 

17 

".2 

43.5 

•  2 

15 

10 

19 

10.6 

37  3 

i  35 

60 

41 

39 

43.4 

L  •  6 

2 

10.0 

33  3 

)  49 

43 

46 

S3 

53 

4T.4 

•  10  1< 

>  13 

19 

12 

21 

13 

13.3 

0 

43  4 

)  SO 

42  33 

42 

30 

69 

43 

46,7 

9 

>  8 

30  25 

22 

16 

30 

18 

21.6 

0 

16  2 

J4 

45  40 

40 

40 

42 

40 

40.3 

0 

-10 

i  10 

13  38 

18 

32 

35 

30 

13.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

DayoiM 

□nth 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MEEKER 

MAX 

Mm 

60 
20 

46 

30 

50 
29 

57 
16 

61 
13 

63 
16 

69 
18 

62 
24 

63 
20 

34 
33 

44 

30 

41 
10 

43 
29 

31 
13 

29 
18 

34 
19 

11 

33 
11 

34 

38 
•  2 

39 
10 

38 

7 

40 
23 

44 

33 

39 
20 

41 
3 

50 
31 

32 

20 

45.2 
16.0 

MEREDITH 

MAX 

min 

51 

13 

48 
24 

50 
14 

61 
12 

38 

12 

66 
14 

60 
18 

61 
14 

49 
28 

41 

21 

30 
11 

38 

21 

30 
18 

30 
15 

41 
1 6 

3, 
21 

}l 

27 

,7 

43 

12 

43 
•  1 

33 
8 

38 

0 

32 
24 

42 
12 

34 
7 

15 
0 

42 
24 

39 

42.8 
13.3 

MESA  VEROE  NAT  PARK 

MAX 

Mm 

50 
34 

53 
31 

59 
29 

59 
30 

65 
33 

64 

33 

65 
40 

58 
38 

55 
35 

42 
24 

37 
21 

41 
23 

35 
19 

33 
22 

38 
27 

31 
14 

41 
18 

46 
21 

41 
24 

47 
20 

47 
24 

44 
28 

19 
28 

47 
24 

48 

29 

32 

30 

46.9 
26.5 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

Mm 

60 

61 
30 

33 
27 

32 
24 

57 
25 

60 
23 

61 
24 

63 
24 

70 
28 

63 
32 

37 
31 

44 

25 

30 
28 

32 
25 

34 
25 

31 
26 

,7 

,7 

36 
21 

36 

36 

40 
10 

42 
15 

40 
15 

40 
IT 

38 
20 

55 
29 

39 
13 

44 

20 

55 
25 

48.1 
22.6 

NCRTMDALE 

MAX 

Mm 

59 

57 
32 

31 
28 

52 
25 

58 
13 

64 
19 

62 
IS 

60 
25 

39 
24 

33 
33 

44 

25 

40 
20 

41 
30 

36 

20 

33 
20 

36 
24 

29 

„ 

25 

„ 

35 

41 

36 
11 

40 
8 

43 

13 

44 
12 

18 
24 

40 
9 

47 
12 

46 
16 

44.4 
16.6 

NORWOOD 

MAX 

Mm 

"t 

48 

27 

47 
19 

52 
19 

54 
17 

S6 
23 

58 
23 

SB 
31 

59 
24 

32 
36 

38 

24 

42 
19 

40 

31 

32 
12 

11 
15 

18 
24 

26 

24 

27 

31 

16 

34 
9 

39 
8 

41 
14 

44 
24 

37 
19 

41 
15 

44 

25 

43 
19 

41.9 
17.1 

OURAY 

MAX 

Mm 

58 

50 
31 

42 
29 

50 
21 

36 
25 

56 
26 

62 
32 

62 
36 

58 
35 

32 
39 

40 
24 

40 
19 

42 
11 

33 
19 

27 
20 

12 
23 

j2 

28 

29 
10 

J7 

40 
12 

41 
14 

34 
12 

43 
11 

41 
27 

43 
27 

36 
20 

45 
21 

46 
28 

47 
21 

43.3 
23.0 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

Mm 

65 

56 
17 

58 
29 

58 

12 

57 

12 

62 
12 

63 

11 

63 
17 

60 
15 

31 
38 

41 
27 

32 
12 

41 

21 

41 

21 

33 
23 

44 

29 

43 

J4 

31 
19 

35 

41 

43 

43 
7 

43 
4 

44 
9 

44 

10 

45 
13 

48 
-  1 

50 

49 

47.3 
14.7 

PALISADE  1  S 

MAX 

Mm 

66 

65 
36 

S3 
36 

35 
33 

60 
34 

62 
34 

65 
35 

67 
35 

68 
38 

66 
38 

37 
34 

46 
36 

30 
29 

33 
31 

40 
27 

16 
27 

18 
27 

», 

36 
22 

36 

17 
19 

42 

21 

44 
26 

55 
24 

43 
22 

46 
29 

46 

32 

43 
23 

41 
23 

S3 
30 

30.4 
29.6 

PAl  ISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

Mm 

62 

60 

64 
14 

65 
16 

60 
12 

60 
8 

62 
1 

64 

10 

63 
11 

62 
7 

62 
9 

60 
3 

61 
4 

59 
2 

57 
12 

40 
20 

41 

13 
10 

„ 

42 

44 

48 
-  1 

47 

0 

46 

0 

40 

0 

41 
2 

39 

2 

39 

40 

0 

50.6 
6.3 

PAON1A 

MAX 

Mm 

67 

37 
29 

57 
23 

59 
19 

64 

20 

65 
19 

71 
23 

69 
28 

70 
27 

59 
36 

30 
29 

37 
20 

30 
30 

40 

22 

36 
24 

35 

26 

40 

35 

35 
14 

39 

46 
13 

50 
15 

44 
19 

41 
17 

41 
20 

46 
26 

41 
29 

42 
27 

53 
31 

36 

25 

50.0 
23.2 

PARADOX 

MAX 

Mm 

62 

60 
39 

65 

20 

68 

20 

64 
23 

65 
19 

70 
21 

70 
23 

64 
24 

58 

37 

47 
33 

33 

22 

47 
35 

40 

22 

37 
26 

37 
25 

,j 

32 

38 
10 

,7 

39 
13 

37 
13 

44 
18 

42 
16 

48 
19 

45 
22 

45 
24 

32 
17 

34 

23 

53 
21 

50.1 
22.3 

PITKIN 

MAX 

Mm 

34 

49 
14 

46 

10 

51 
6 

53 
11 

53 

10 

34 

10 

55 
16 

56 
13 

46 

20 

33 
18 

23 
2 

39 
9 

30 
13 

38 
20 

39 
24 

42 

23 
•  6 

29 

34 

33 

35 

0 

25 
•  4 

39 
16 

39 
10 

36 
21 

28 

1 

42 
15 

39 
4 

40.0 
9.6 

POwDERHORN 

MAX 

Mm 

36 

48 
10 

48 
12 

58 
4 

62 
6 

61 
6 

64 
6 

62 
10 

36 
8 

57 
26 

43 
20 

41 
9 

49 

10 

34 
10 

35 

43 

27 

„ 

34 
3 

42 

49 

43 

36 
4 

44 

2 

40 
11 

40 
10 

39 
12 

39 
•  4 

45 

10 

45 
5 

46.3 
8.4 

RANGELV 

MAX 

Mm 

,T 

51 
31 

S3 
26 

35 
19 

58 

17 

60 
18 

61 
16 

63 

22 

62 
20 

55 

25 

48 

30 

42 
14 

40 
28 

35 
16 

27 
16 

30 
19 

29 

26 

20 

30 
16 

25 
8 

22 
10 

21 

27 
5 

22 
11 

34 
5 

35 

10 

35 
12 

31 
0 

42 

31 
12 

40.4 
13.6 

REDSTONE 

MAX 

Mm 

RICO 

MAX 

Mm 

38 
18 

48 
18 

58 
18 

62 
20 

64 

20 

65 
17 

65 
15 

53 
18 

47 
29 

36 
18 

29 
12 

31 
11 

27 
12 

29 
16 

38 
18 

40 
18 

12 
16 

36 
•  3 

45 
•  3 

46 

3 

47 
2 

38 
3 

47 

1 

45 
15 

37 
13 

32 
16 

41 
4 

46 
16 

51 

10 

44.9 
12.9 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

Mm 

60 
22 

56 

59 
19 

62 
17 

66 
17 

67 
18 

68 

23 

63 
20 

58 
36 

51 
32 

40 
21 

30 
32 

39 
22 

37 
24 

37 
27 

42 
30 

17 
27 

40 
13 

40 
15 

46 
15 

44 
14 

44 

21 

44 
15 

39 
25 

45 
23 

42 
28 

35 
12 

47 
24 

49 
19 

48.7 
22.3 

ST  LVERTON 

MAX 

Mm 

55 
13 

tJ 

53 
10 

58 
14 

37 
14 

60 
20 

62 
18 

55 
25 

45 

30 

32 
16 

33 
8 

14 

20 

10 
15 

30 
17 

37 
25 

17 
21 

15 
27 

35 

43 

44 

40 

39 

43 

40 
16 

37 
5 

37 
12 

40 

0 

45 

44 

2 

43.1 
11.1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

Mm 

58 
18 

4, 

46 

55 
13 

60 
12 

39 
15 

64 
14 

61 
15 

60 
14 

31 
25 

43 
26 

32 
9 

35 
24 

31 
16 

32 
16 

40 
6 

39 
18 

18 
17 

25 
15 

12 
17 

35 
11 

40 
•  3 

35 
4 

33 
4 

38 
27 

46 

25 

40 
17 

34 
16 

44 
25 

45 
26 

43.1 
16.4 

TAYLOR  PARK 

MAX 

Mm 

39 
17 

38 

„ 

54 

11 

56 
15 

35 
11 

35 
14 

50 
14 

S2 
16 

45 
34 

47 
17 

23 
13 

12 
20 

32 
14 

1} 
20 

41 

24 

38 

24 

12 
18 

25 
2 

37 
-  1 

35 

0 

30 
•  2 

31 
5 

35 
•  3 

37 
18 

35 
13 

30 
15 

28 
13 

36 
12 

28 

2 

40.2 
13.2 

TELLURIDE 

MAX 

Mm 

63 
12 

45 

48 

54 

11 

58 
17 

61 
17 

67 
11 

59 
26 

60 
25 

30 
29 

34 
16 

42 
9 

17 
18 

29 
18 

31 
20 

39 
2 1 

42 

21 

28 

19 

36 
3 

43 
•  3 

46 
5 

43 
1 

36 
6 

41 

40 
17 

42 
14 

31 
11 

39 
8 

42 
14 

50 
9 

44.3 
14.2 

URAVAN 

Mm 

65 
2* 

63 

61 

62 
23 

64 
28 

66 
21 

67 
21 

69 
25 

64 
23 

64 
39 

34 
34 

30 
25 

48 

33 

43 
21 

37 

22 

35 
25 

33 
18 

11 
16 

37 
9 

34 
7 

39 
6 

38 
9 

44 
16 

43 
17 

47 
11 

44 
21 

46 
22 

49 
21 

31 

27 

50 
25 

III' 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

Mm 

61 
25 

II 

59 
18 

58 
21 

61 

22 

62 
23 

62 
25 

58 

25 

49 
34 

42 
22 

36 
10 

38 

23 

32 
17 

33 
21 

41 

28 

43 

26 

15 
26 

32 
17 

37 
5 

43 
12 

46 
14 

43 
13 

42 
11 

48 
16 

42 

21 

34 
24 

42 
10 

49 

17 

51 
18 

46.2 
19.3 

YAMPA 

MAX 

Mm 

36 

21 

29 

55 
15 

59 
21 

54 
21 

63 
23 

60 
29 

55 
21 

53 
32 

40 
21 

35 
7 

34 
25 

29 
11 

30 
15 

47 
16 

38 

20 

27 
14 

24 
2 

12 
12 

37 

0 

38 
9 

30 
7 

13 

4 

42 
27 

46 
29 

37 
13 

36 
14 

43 
20 

45 
18 

42.3 
17.4 

YFLLOW  JACKET  INW 
•      •  * 

MAX 

Mm 

60 
30 

30 

58 
23 

58 

26 

65 
28 

63 
31 

63 
33 

60 
33 

51 
35 

40 
23 

36 
13 

39 

25 

27 
16 

33 
20 

39 
20 

38 
7 

11 
11 

26 
3 

11 
2 

40 
11 

42 
15 

36 
13 

45 
10 

48 

20 

41 
25 

17 
17 

45 
16 

47 
23 

47 
22 

44.9 
20.6 

KANSAS  DRAINAGE 
PASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
33 

66 
42 

53 
33 

54 
24 

64 

30 

60 
27 

71 
33 

74 

40 

67 
33 

67 
36 

54 
28 

55 
21 

61 
26 

65 
24 

30 
22 

34 
23 

S3 
17 

28 

22 

29 
20 

40 
12 

54 
23 

47 

23 

59 
19 

61 

23 

40 
19 

38 

20 

52 
15 

31 
9 

63 
16 

31.2 
24.1 

Bonny  dam 

MAX 

Mm 

67 
36 

70 
35 

73 
40 

57 
25 

54 
26 

61 
30 

62 
28 

72 
28 

73 
31 

72 
32 

72 
29 

64 
24 

13 

23 

64 

23 

51 
23 

36 
2  5 

36 
26 

19 
28 

32 

10 
18 

30 
16 

43 
18 

57 
23 

52 
21 

53 
22 

71 
20 

30 
17 

40 
15 

34 
7 

35 

53.5 
23.9 

BLRL1NGT0N 

MAX 

Mm 

71 
42 

71 
41 

64 
26 

56 
31 

58 
33 

60 
35 

71 
39 

74 
39 

71 
41 

72 
42 

74 

24 

67 
29 

65 
24 

55 
26 

42 
24 

34 
28 

38 
27 

16 
16 

12 
17 

40 
20 

5B 
27 

49 

23 

34 
38 

66 
18 

56 
22 

39 
19 

53 
9 

32 
8 

63 
28 

35.5 
27.1 

Cheyenne  wells 

MAX 

Mm 

72 
37 

73 
46 

64 
25 

53 
25 

56 
31 

62 
26 

72 
35 

70 
35 

71 
39 

71 
30 

63 
19 

53 
27 

66 
25 

58 

23 

38 
22 

33 
27 

36 

20 

16 
14 

30 

16 
10 

39 
23 

34 
25 

49 

20 

52 
30 

68 

17 

49 
21 

41 
14 

35 
8 

36 
12 

52 
24 

53.7 
24.1 

Fl AGLER  2  NW 

MAX 

Mm 

71 
32 

70 
29 

52 
36 

52 
24 

60 
27 

63 
28 

70 
26 

75 
31 

68 
26 

69 
37 

61 
30 

35 
15 

63 

24 

49 
19 

33 
20 

31 
2 1 

33 
22 

32 
21 

35 
10 

41 
9 

55 
17 

46 
22 

$5 
18 

64 

12 

46 
IB 

33 
13 

42 
7 

34 
10 

63 
16 

52.4 
21.1 

HPLYOKE 

MAX 

Mm 

7* 
32 

74 
35 

59 
39 

57 
22 

67 

23 

65 

25 

72 
25 

81 
25 

72 
35 

74 
36 

60 
28 

57 
32 

66 
19 

54 
25 

42 
25 

18 
17 

42 
24 

35 
23 

36 

40 
15 

47 
6 

65 
21 

50 
21 

57 
18 

61 
29 

34 
16 

45 
18 

54 
9 

11 
5 

66 
11 

55.9 
22.5 

STRATTON  3  NE 

MAX 

Mm 

72 
32 

71 
39 

56 
42 

53 

22 

60 
28 

62 
32 

71 
26 

73 
43 

69 
33 

70 
43 

63 
38 

34 
19 

64 
26 

50 
21 

41 

22 

14 
21 

36 

25 

34 
22 

32 
16 

44 
18 

50 
31 

48 
33 

»4 
29 

68 
36 

50 
17 

38 
17 

53 
20 

38 
6 

61 
24 

53.2 
26.6 

WRAV 

MAX 

Mm 

74 
32 

73 
36 

70 
44 

56 

30 

66 
24 

64 
30 

72 
24 

80 
28 

72 
29 

71 
41 

67 
28 

57 
32 

67 
IB 

64 
24 

49 

29 

17 
23 

42 
27 

42 
25 

34 
21 

46 

17 

63 
22 

53 
24 

58 

17 

66 
30 

59 
19 

41 
14 

57 
12 

48 
10 

65 
13 

38.2 
24.7 

YUMA 

MAX 

Mm 

75 
35 

78 
42 

74 
42 

63 
22 

65 
28 

67 
28 

75 
29 

79 
36 

83 

32 

77 
38 

76 
24 

60 
25 

69 

22 

64 
22 

46 
24 

16 
21 

40 
22 

39 
24 

36 
18 

45 
25 

39 
19 

66 
25 

58 
19 

63 
32 

38 
30 

40 
11 

50 
14 

30 
9 

66 
15 

39.6 
25.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  196* 


Station 

Day  ol  Month 

1  & 

I 

\ 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  i 

platte  Drainage 

P  A  S  I  N  0< 

Al lENSPARK 

MAX 

91 

44 

18 

32 

57 

58 

3» 

55 

34 

4T 

60 

31 

40 

31 

24 

29 

26 

2» 

21 

29 

11 

45 

38 

39 

42 

48 

35 

29 

38 

43 

*0.  1 

MIN 

13 

32 

23 

14 

18 

20 

21 

28 

26 

33 

20 

16 

16 

10 

3 

9 

15 

1  1 

4 

10 

1  2 

11 

24 

2  0 

2  i 

3 1 

1  5 

1 5 

2  7 

30 

19.1 

ANTERC  RESERVOIR 

MAX 

58 

50 

42 

54 

53 

** 

59 

55 

34 

46 

35 

42 

34 

29 

30 

26 

22 

21 

12 

23 

11 

33 

40 

40 

38 

30 

14 

41 

40 

39.0 

MIN 

5 

12 

19 

1 

3 

T 

31 

18 

6 

11 

20 

10 

9 

3 

1 

•  12 

•  9 

-  1  6 

•  26 

•  20 

-2*> 

19 

0 

15 

o 

1 2 

5 

)•  V 

BAILEY 

MAX 

67 

61 

42 

60 

39 

\] 

59 

64 

60 

SS 

43 

66 

42 

so 

34 

26 

22 

12 

42 

40 

51 

40 

SO 

SO 

46 

48 

44 

49 

37 

*7.6 

Mm 

IS 

17 

20 

13 

13 

16 

15 

13 

32 

22 

12 

12 

1  2 

12 

12 

9 

6 

23 

_  2 

I 

16 

2 

24 

IT 

13 

1  9 

30 

33 

1 9  •  t 

BrULDER 

MAX 

68 

66 

56 

61 

63 

61 

73 

6T 

66 

53 

S9 

48 

29 

32 

33 

31 

15 

4T 

47 

51 

31 

58 

56 

32 

SO 

30 

46 

45 

M.4 

MIN 

36 

40 

33 

30 

27 

14 

33 

39 

50 

41 

41 

26 

29 

29 

19 

20 

19 

25 

21 

26 

19 

21 

30 

27 

40 

26 

26 

29 

25 

2» 

JO ,  0 

BR1GGSDALE  2  N» 

MAX 

6* 

67 

53 

60 

60 

69 

T3 

66 

63 

31 

60 

38 

30 

SO 

S3 

sc 

15 

40 

40 

IS 

66 

34 

51 

52 

41 

32 

40 

40 

92. J 

Mm 

23 

31 

32 

16 

16 

22 

19 

22 

26 

32 

30 

22 

IS 

24 

2  1 

23 

16 

22 

11 

21 

12 

12 

16 

6 

27 

21 

20 

12 

1  7 

11 

20, 1 

BYFRS 

MAX 

ti 

TO 

33 

37 

68 

73 

T8 

66 

6* 

3T 

62 

46 

31 

15 

11 

SI 

31 

11 

44 

56 

46 

64 

64 

52 

41 

46 

41 

63 

53,6 

Mm 

28 

39 

34 

20 

22 

28 

2* 

34 

30 

44 

26 

16 

IT 

15 

1  5 

20 

17 

22 

13 

17 

6 

19 

1 6 

1  8 

10 

22 

1  5 

7 

1 3 

16 

21*8 

CARtBOU  RANCH 

MAX 

41 

41 

39 

39 

34 

44 

IT 

23 

S3 

2T 

25 

24 

12 

39 

50 

36 

44 

42 

46 

36 

32 

17 

46 

*o.i 

Mm 

25 

19 

24 

23 

29 

19 

9 

11 

12 

11 

12 

1  3 

1 

•  2 

1  4 

16 

22 

1  1 

27 

29 

1  9 

14 

23 

32 

I'd* 

CASTLE  ROCK 

MAX 

Tl 

66 

\] 

58 

69 

71 

61 

64 

53 

53 

31 

27 

12 

27 

28 

55 

46 

36 

51 

44 

38 

55 

99 

31 

51 

42 

62 

52.0 

Mm 

24 

33 

23 

23 

23 

24 

31 

32 

38 

31 

21 

26 

19 

1  5 

17 

11 

23 

7 

8 

T 

12 

12 

I  3 

18 

22 

21 

14 

24 

24 

21.8 

CHEESMAN 

MAX 

TO 

63 

61 

71 

68 

63 

59 

52 

52 

43 

3T 

41 

14 

29 

*0 

41 

48 

51 

42 

S9 

56 

S3 

46 

46 

44 

62 

52.2 

Mm 

27 

28 

30 

20 

19 

18 

21 

24 

25 

45 

29 

19 

20 

25 

1  5 

15 

15 

1  8 

6 

12 

a 

| 

16 

fj 

27 

26 

20 

2  i 

2  2 

22 

I  2  .  * 

CHFRRY  CREEK  DAM 

MAX 

7* 

71 

60 

75 

70 

68 

68 

56 

60 

50 

33 

IT 

11 

31 

14 

41 

40 

51 

46 

61 

51 

49 

54 

55 

SO 

34 

54.5 

Mm 

29 

42 

33 

25 

27 

28 

28 

30 

32 

41 

33 

21 

32 

20 

1  6 

19 

21 

2  3 

22 

16 

1  4 

20 

22 

2  0 

25 

24 

2  | 

21 

21 

19 

2*«9 

DENVER  uB  AIRPORT 

MAX 

71 

TO 

39 

Tl 

74 

68 

66 

55 

56 

33 

26 

14 

12 

30 

16 

44 

41 

54 

46 

59 

59 

45 

36 

52 

4T 

62 

52.3 

Mm 

31 

40 

36 

29 

28 

32 

29 

35 

36 

3T 

36 

26 

SO 

22 

20 

21 

27 

22 

19 

23 

19 

2T 

27 

2  7 

29 

26 

24 

19 

23 

24 

27  .6 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

70 

67 

56 

TO 

73 

68 

65 

5* 

36 

31 

24 

30 

31 

29 

36 

45 

45 

SI 

46 

60 

56 

46 

38 

53 

46 

61 

51. T 

Mm 

39 

42 

39 

34 

34 

38 

38 

44 

46 

42 

39 

39 

32 

20 

19 

24 

26 

26 

25 

24 

2  3 

11 

32 

3  1 

26 

26 

30 

29 

24 

26 

* 

El  BERT 

MAX 

69 

65 

32 

66 

70 

58 

60 

\\ 

32 

36 

4T 

53 

33 

29 

25 

34 

41 

35 

51 

40 

56 

SS 

44 

42 

46 

34 

60 

69.3 

Mm 

21 

41 

18 

\\ 

22 

19 

29 

23 

31 

20 

21 

11 

IS 

IT 

16 

21 

9 

8 

1 

10 

12 

8 

31 

23 

Li 

6 

13 

20 

16.6 

EsteS  Park 

MAX 

38 

37 

39 

60 

60 

58 

38 

*J 

3T 

40 

1* 

31 

34 

32 

28 

24 

ST 

42 

50 

46 

48 

46 

49 

39 

36 

44 

11 

46.0 

Mm 

19 

44 

26 

1 1 

13 

25 

23 

28 

26 

20 

26 

23 

12 

11 

11 

11 

20 

24 

4 

6 

34 

2  1 

36 

31 

2  0 

22 

31 

37 

22.3 

evergreen 

MAX 

69 

66 

66 

68 

71 

65 

62 

51 

SI 

4T 

28 

35 

31 

29 

36 

39 

44 

59 

4T 

59 

31 

35 

50 

50 

44 

64 

32.5 

Mm 

20 

23 

24 

13 

17 

20 

19 

23 

20 

25 

\\ 

16 

16 

23 

15 

12 

12 

15 

.  1 

22 

4 

T 

13 

9 

31 

20 

21 

19 

23 

24 

17,9 

FAIRPLAV   NO*  2 

MAX 

30 

55 

30 

33 

33 

52 

46 

29 

32 

32 

32 

11 

40 

35 

23 

31 

40 

42 

41 

55 

60 

39 

16 

30 

34 

45 

61.3 

Mm 

20 

16 

22 

»! 

21 

18 

18 

28 

16 

16 

16 

12 

1  1 

14 

15 

6 

0 

10 

5 

1 

11 

-  l 

22 

6 

12 

10 

_  2 

14 

12.9 

FORT  COLLINS 

MAX 

63 

65 

»* 

60 

65 

73 

63 

64 

\\ 

52 

52 

45 

2T 

28 

33 

so 

11 

45 

40 

51 

49 

58 

3T 

48 

40 

SI 

46 

66 

51.2 

Mm 

26 

32 

22 

19 

25 

25 

29 

30 

36 

26 

20 

24 

19 

15 

19 

24 

21 

22 

15 

16 

25 

I  6 

3S 

23 

23 

2i 

23 

16 

24.3 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

TO 

71 

58 

68 

T5 

TO 

66 

SS 

11 

49 

30 

11 

33 

32 

14 

41 

45 

52 

49 

61 

41 

30 

44 

52 

44 

41 

33.6 

Mm 

26 

33 

36 

19 

18 

24 

22 

19 

30 

33 

30 

20 

9 

24 

1  9 

19 

19 

23 

16 

23 

1  3 

16 

21 

20 

11 

24 

23 

16 

19 

IT 

22.3 

FORT  MORGAN 

MAX 

61 

71 

34 

62 

72 

72 

66 

56 

58 

61 

»6 

12 

IT 

S6 

12 

36 

54 

46 

56 

SO 

59 

33 

55 

42 

35 

34 

3S.3 

Mm 

3 1 

36 

41 

22 

23 

*7 

24 

26 

28 

3T 

27 

21 

16 

24 

25 

23 

19 

25 

21 

20 

IT 

14 

16 

IT 

19 

22 

23 

13 

14 

IS 

23.1 

GEORGETOWN 

MAX 

60 

33 

57 

39 

37 

58 

50 

S3 

19 

ST 

30 

14 

IS 

SO 

2T 

ST 

47 

42 

38 

47 

44 

46 

33 

14 

40 

49 

44.2 

Mm 

33 

31 

26 

IT 

29 

34 

27 

33 

32 

38 

20 

16 

19 

19 

11 

15 

20 

14 

12 

22 

20 

11 

16 

20 

IT 

28 

18 

16 

26 

29 

23.4 

GRANT 

MAX 

37 

33 

31 

ST 

59 

54 

46 

36 

40 

IT 

33 

14 

2T 

30 

28 

36 

5* 

46 

37 

45 

44 

44 

IS 

16 

42 

46 

62.6 

Mm 

28 

25 

17 

14 

17 

18 

24 

26 

19 

23 

19 

9 

12 

22 

11 

13 

19 

9 

1 

11 

1 

11 

IT 

4 

14 

19 

IT 

9 

25 

23 

16.6 

GREELEY 

MAX 

63 

56 

59 

74 

69 

\\ 

54 

SS 

59 

36 

11 

10 

10 

32 

52 

30 

SS 

53 

34 

33.2 

Mm 

27 

36 

23 

20 

23 

23 

33 

23 

20 

22 

22 

21 

24 

22 

20 

16 

16 

19 

22 

IT 

23  0 

GROVER   10  n 

MAX 

66 

67 

62 

68 

74 

64 

65 

32 

S6 

36 

10 

30 

12 

29 

1! 

38 

45 

34 

45 

56 

56 

39 

42 

11 

44 

64 

31.0 

Mm 

3 1 

40 

|| 

22 

25 

tl 

34 

36 

3T 

39 

23 

IT 

2} 

1  9 

2i 

IT 

20 

16 

17 

1  3 

22 

27 

1  8 

11 

20 

2  1 

17 

17 

16 

23.1 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

66 

58 

38 

62 

64 

62 

$4 

♦J 

41 

*T 

34 

26 

29 

26 

27 

11 

40 

57 

ST 

19 

49 

46 

12 

41 

41 

46 

96 

67.2 

Mm 

2  3 

34 

28 

12 

24 

23 

26 

26 

23 

35 

23 

20 

16 

1  2 

15 

16 

12 

T 

23 

9 

15 

19 

24 

14 

26 

21 

21 

33 

28 

21.9 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

68 

42 

43 

*' 

48 

40 

22 

12 

IT 

11 

24 

14 

23 

52 

ST 

24 

32 

32 

12 

30 

33.7 

Mm 

1 5 

2  3 

19 

7 

'! 

19 

27 

12 

3 

16 

10 

16 

5 

1 

7 

5 

2 

5 

.  1 

24 

6 

19 

21 

12.1 

JLI  ESBUPG 

71 

60 

39 

Tl 

78 

TO 

69 

ST 

62 

ST 

46 

19 

44 

«6 

IT 

45 

66 

34 

35 

62 

IT 

*5 

50 

32 

62 

36.3 

Mm 

7| 

36 

1 6 

22 

23 

24 

24 

30 

38 

23 

36 

18 

29 

24 

19 

25 

28 

20 

13 

0 

12 

16 

20 

31 

19 

14 

10 

9 

13 

22.* 

KASSLER 

MAX 

72 

TO 

60 

TS 

T5 

68 

66 

S6 

S6 

34 

30 

11 

31 

29 

18 

38 

45 

54 

46 

40 

SS 

60 

SS 

55 

49 

63 

34.6 

Mm 

37 

39 

S3 

27 

33 

36 

38 

42 

46 

36 

34 

23 

14 

30 

19 

16 

14 

26 

19 

16 

16 

27 

26 

28 

42 

23 

22 

20 

27 

20 

26.6 

KAUFFMAN   a  SSE 

63 

68 

38 

70 

72 

63 

63 

32 

58 

61 

29 

16 

11 

30 

16 

36 

44 

60 

47 

3  7 

34 

42 

4  2 

SO 

41 

39 

51.2 

Mm 

\1 

1 6 

?7 

24 

2  3 

24 

29 

36 

26 

23 

13 

21 

1  8 

16 

12 

17 

14 

15 

s 

16 

24 

14 

32 

13 

24 

13 

1 1 

13 

20.2 

LAKE  GEORGE  t  3W 

60 

37 

45 

48 

59 

37 

36 

30 

*| 

36 

62 

39 

11 

26 

26 

23 

21 

32 

21 

13 

34 

38 

42 

43 

14 

34 

43 

ST 

60.2 

Mm 

16 

*5 

15 

t  5 

17 

19 

29 

16 

17 

26 

1  2 

16 

11 

16 

I 

3 

•  4 

•13 

.  9 

.  3 

14 

s 

16 

2 

13 

10 

12.1 

LAKEHOOO 

68 

64 

52 

37 

63 

38 

68 

72 

66 

63 

33 

ST 

so 

28 

29 

12 

21 

16 

42 

19 

S3 

51 

38 

37 

30 

47 

32 

4T 

63 

52.1 

Mm 

3 1 

37 

34 

39 

31 

26 

22 

1  6 

10 

17 

21 

19 

22 

1  5 

22 

32 

21 

43 

23 

21 

19 

19 

20 

26.2 

LAST  CHANCE 

Mm 

LPNGMONT  2  ESE 

65 

68 

66 

55 

57 

62 

65 

68 

TS 

66 

68 

SS 

68 

36 

45 

29 

11 

12 

11 

41 

43 

45 

32 

49 

32 

62 

46 

45 

34 

52.3 

Mm 

'* 

38 

20 

2 1 

26 

30 

33 

35 

32 

1 9 

26 

19 

20 

22 

26 

14 

22 

1  8 

16 

23 

1  8 

23 

25 

26 

27 

22 

19 

24.4 

PARKER  9  E 

70 

71 

60 

54 

62 

63 

66 

72 

TO 

74 

T* 

65 

64 

so 

48 

44 

29 

44 

34 

40 

42 

50 

50 

96 

36 

60 

46 

48 

46 

ST 

35.5 

Mm 

29 

26 

30 

34 

39 

32 

17 

26 

14 

I  4, 

16 

1 1 

20 

1 

12 

s 

12 

19 

1  6 

33 

20 

1  3 

8 

IT 

20 

21.0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 

61 

55 

48 

56 

61 

61 

61 

61 

33 

47 

39 

38 

61 

36 

28 

20 

23 

22 

29 

39 

43 

32 

39 

48 

46 

49 

41 

49 

SO 

44.6 

Mm 

36 

38 

27 

10 

1 5 

24 

25 

25 

25 

30 

24 

18 

26 

IS 

T 

8 

T 

14 

2 

21 

12 

9 

24 

IT 

34 

IS 

28 

13 

31 

20  1 

SEDGWICK  3  S 

MAX 

70 

TO 

36 

53 

65 

62 

69 

76 

TO 

69 

36 

SS 

62 

SO 

'2 

17 

42 

34 

34 

40 

42 

63 

30 

J7 

60 

33 

43 

49 

36 

61 

33.6 

Mm 

35 

39 

38 

23 

26 

29 

26 

37 

40 

39 

40 

31 

29 

26 

26 

17 

22 

24 

17 

13 

T 

18 

28 

19 

30 

18 

20 

12 

3 

12 

25.0 

SPICER 

MAX 

48 

41 

40 

48 

36 

54 

56 

37 

ss 

46 

38 

29 

34 

26 

20 

27 

2T 

24 

21 

29 

34 

S3 

30 

30 

37 

39 

12 

31 

S3 

43 

3T.3 

Mm 

18 

20 

23 

8 

9 

15 

IT 

17 

15 

25 

20 

11 

21 

12 

10 

•  2 

4 

4 

1 

10 

.  6 

3 

6 

9 

2T 

28 

12 

14 

26 

26 

13.6 

STERLING 

MAX 

55 

70 

69 

55 

38 

64 

62 

69 

72 

67 

66 

33 

37 

63 

59 

49 

19 

19 

11 

33 

11 

46 

35 

50 

56 

39 

54 

49 

so 

42 

56.4 

Mm 

32 

31 

36 

21 

22 

23 

26 

24 

28 

S3 

25 

26 

16 

24 

22 

21 

19 

25 

20 

21 

19 

16 

16 

18 

20 

16 

19 

18 

9 

10 

21.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MAIDEN 

MAX 

mm 

54 

15 

AS 

20 

2". 

93 

1 

96 
•  1 

96 
6 

56 

11 

99 
19 

95 
IS 

46 
24 

37 
20 

32 
12 

28 

15 

24 
10 

30 
•  9 

28 

13 

27 
13 

22 
7 

27 
10 

32 
.  8 

29 

-11 

36 
7 

36 
10 

38 
30 

39 
20 

40 
5 

30 

6 

37 
20 

40 
22 

38.9 

11.6 

WATEROAl  E 

MAX 

Mm 

of 
3  \ 

6a 

36 

60 
58 

69 
29 

69 
19 

64 

2  1 

66 

27 

79 

30 

69 
34 

64 

39 

96 
36 

93 
39 

48 

23 

36 
18 

33 
12 

32 
16 

38 

24 

33 
12 

44 
17 

44 
11 

34 

17 

50 
25 

55 
16 

60 
35 

45 
24 

47 
21 

30 
25 

48 

22 

94 

27 

33.0 
24.8 

WIGGINS   7  3W 
•        •  • 

MAX 

Mm 

7C 

70 

9* 

60 

69 

66 

73 
18 

74 

25 

67 
24 

67 
24 

39 

23 

96 
12 

63 

48 

16 

33 
22 

37 
24 

39 

19 

33 
16 

36 
16 

36 
1  8 

47 

8 

58 
10 

52 
18 

61 
10 

60 
30 

42 
22 

40 
17 

93 
9 

40 
1  0 

69 
13 

33.9 
19.1 

PtO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  0! 

ALANOSA  «S  AIRPORT 

MAX 

Mm 

64 

12 

96 

51 

99 

58 

*9 

11 

64 

62 
1 5 

91 
3  i 

38 

49 

48 

26 

49 

26 

41 

30 

91 

48 
29 

33 
1 9 

26 
•  6 

20 
.14 

22 
•  1 2 

21 
_  9 

29 
m  9 

24 

32 
_  3 

40 

37 
3 

29 

41 

37 
2 

42,9 
8.9 

BLANC* 

MAX 

Mm 

12 

55 

47 

93 

97 

60 
^  5 

60 
14 

64 
24 

60 

20 

91 
26 

41 
26 

44 

1 1 

49 
19 

46 
1 9 

44 
26 

48 

26 

90 
29 

44 

20 

26 
6 

25 
•10 

27 
•  9 

30 
•  11 

30 
- 1 1 

32 
-  8 

30 
-  i 

49 
5 

39 
2 1 

41 
*  1 

44 

g 

38 
4 

49.0 
11.6 

CENTER 

MAX 

Mm 

61 
1  7 

9* 
22 

93 
2  B 

96 

16 

99 

1 3 

63 
12 

60 
19 

63 
17 

62 
16 

92 
32 

38 

20 

49 

9 

45 

13 

44 
26 

37 
30 

46 

27 

90 
28 

32 
23 

32 
2 

30 
•  10 

29 
•  8 

24 
-10 

30 
•  7 

32 
-  9 

37 
2 

37 
5 

40 
9 

36 
0 

42 
9 

41 

9 

44.4 
11.7 

DEL  NORTE 

MAX 

Mm 

u 

96 
27 

91 

61 
18 

61 
22 

6* 

25 

62 
24 

61 
29 

99 
26 

92 
29 

38 
29 

49 
9 

43 

22 

38 
23 

S3 
26 

40 
26 

43 
31 

38 
25 

33 
10 

31 
1 

34 
0 

31 
3 

34 

3 

35 
9 

38 
10 

41 
16 

41 
23 

33 
7 

49 
17 

41 
17 

49.0 
18.3 

great  Sand  dunes  nm 

MAX 

Mm 

9* 

1  •> 

92 

99 
25 

59 
24 

99 
26 

61 
26 

58 

29 

91 
35 

40 

25 

42 
10 

46 

27 

42 

26 

40 
28 

42 
2 1 

47 

35 

37 
18 

26 
9 

32 
4 

29 
4 

34 
2 

34 

6 

33 
9 

46 
14 

45 

20 

38 
21 

41 
& 

43 
1  9 

42 

20 

43.9 
19.6 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

Mm 

'! 

90 

46 

97 

60 
5 

57 

7 

63 
4 

57 

94 
6 

49 

29 

37 
19 

S3 
_  3 

39 
13 

29 
17 

30 
1 9 

39 
20 

40 
25 

32 
18 

25 
.  g 

27 
•16 

26 
•  14 

21 
-20 

31 
- 1  3 

28 
-13 

38 
1 

33 
-  6 

32 
12 

38 
-12 

39 

30 
-  5 

39.8 
4.4 

MANASSA 

MAX 

Mm 

HCNTE  VT5TA 

MAX 

Mm 

62 
19 

96 
16 

51 

SO 

96 

11 

96 

13 

61 
12 

60 
12 

63 
14 

99 
16 

94 

29 

46 
24 

45 
9 

46 

10 

43 

23 

38 
29 

49 
28 

49 

32 

43 
24 

31 
1 

31 
-11 

31 
-10 

27 
-10 

30 
-  6 

30 
-  6 

37 
1 

34 
8 

38 
18 

33 
-  1 

40 
3 

39 
3 

44.9 
11.2 

SAGUACHE 

MAX 

Mm 

59 

26 

44 

20 

55 
30 

62 

u 

96 
16 

64 
14 

61 
16 

62 
25 

60 

20 

99 
27 

41 
19 

42 
8 

47 
9 

41 
26 

38 
31 

43 
30 

SO 
32 

38 

25 

33 
10 

35 
-  5 

29 
-  6 

26 
-10 

26 
-  3 

38 

0 

43 
12 

41 
14 

34 
10 

38 
8 

39 
17 

42 

12 

49.0 
19.0 

WAGON  WHEEL  GAP  )  N 

MAX 

Mm 

58 

9 

61 
4 

61 

12 

49 
4 

9B 
6 

59 
7 

62 
9 

64 
7 

98 
8 

57 
13 

46 
23 

31 
-  1 

39 

11 

36 
19 

37 
12 

37 
29 

37 
27 

44 

19 

31 
-  9 

25 
•  20 

23 
-19 

26 
-22 

22 
-22 

29 
-15 

32 
-  3 

42 
-  5 

29 
0 

40 
-13 

34 
•  1 

36 
.  8 

41.7 
2.6 

WOLE  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

Mm 

56 
2* 

9* 
16 

39 
18 

90 
15 

AS 
26 

58 
24 

91 
29 

46 
28 

42 
23 

33 
23 

24 
11 

19 
10 

22 
10 

20 
12 

32 
12 

32 
19 

30 

22 

26 
12 

22 
-  1 

32 
•  I 

34 

10 

34 
11 

28 

7 

24 
6 

24 
6 

38 
11 

40 
12 

33.9 
14.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

% 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

M0UI\ 
5  AM 

TAIN  ST 
11  AM 

ANDARD 
S  PM 

TIME 
11  PM 

Trace 

.01-.09 

.10-49 

66-09 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrioe  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

84 

58 

56 

1 

5 

0 

1 

0 

0 

7 

4.1 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

02 

8 

10.9 

41++ 

29 

12 

54 

39 

46 

52 

e 

3 

1 

0 

o 

0 

12 

_ 

5.3 

DENVER  WB  AIRPORT 

19 

10 

8.2 

28 

NW 

25+ 

61 

41 

44 

56 

l 

6 

2 

0 

0 

0 

9 

65 

5.5 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

13 

10 

6.3 

36 

s 

13 

68 

54 

55 

65 

3 

5 

4 

0 

0 

0 

53 

5.7 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

30 

8 

10.6 

44 

N 

3 

63 

43 

42 

57 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

71 

5.0 

S««  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
NOVEMBER  1964 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

4.8 

7 
.3 

7 

.4 

T 

.4 

,i 

1 

1 

0.1 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

X 

J 
T 

0.4 

T 

FORDER  t  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

T 

2 .  [ 
1 

2.0 
T 

T 
7 

7 

7 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

JOHN  MART  I N  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

2 

7 

LA  VETA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

T 

1.0 

9 . 0 
9 

2,0 
4 

9 

2 

LI  HON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 .  2 
<. 

T 

2 

1 

1 

T 

7 

2  .  } 
2 

1 

7 

PUEBLO  WB  AIRPORT 
ROCKY  FORD  2  E9E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 
SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

J 

2.6 

T 
T 

2 
.2 
2.0 

T 

7 

7 

T 

RUxTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.9 
A 

1 

1 

1 

1 

I 

T 

1.3 

2 

3.9 
3 

1.0 
* 

9 

7.0 
10 

1.0 
• 

7 

T 

t 

7 

9 

9 

4 

6 

I  .  0 
9 

4 

4 

SAL  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

10.0 

10 

7.0 

4.0 

21 

9.2 
26 

1.3 
28 

27 

29 

22 

19 

19 

17 

14 

12 

10 

9 

9 

SPRINGFIELD  T  MSN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.1 

0.9 
1 

T 

1.0 
1 

0.2 
T 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

9 

9 

9 

19 

17 

1) 

1  2 

12 

10 

9 

9 

7 

1 

9 

10 

10 

1  6 

12 

1  2 

11 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1 

■ 

2.6 

1 

7 

2 

2 

I 

7 

T 

T 

T 

KESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
J 

T 

e.o 

7 

3.0 

a 

T 

4 

26.0 
24 

2.0 
21 

18 

16 

19 

U 

14 

11 

10 

10 

9 

9 

I 

.      .  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.6 

T 

4.0 

2 

1 

0.9 

1 

10.0 
6 

4 

6 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

7 

3  .  0 
2 

1 

T 

ARTESIA  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

o.s 

T 

T 
T 

11.0 
11 

0.6 
9 

0.6 

9 

2.0 
,0 

1 

7 

6 

4 

4 

» 

4 

9 

9 

0.9 
9 

9 

9 

9 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

9.0 
9 

0.9 
9 

0.9 
3 

4.3 

a 

6.0 

» 

1.3 

10 

1.0 
10 

'.0 
16 

2.! 
14 

13 

12 

11 

0.9 

11 

11 

0.5 

11 

2.9 
12 

7.9 

17 

16 

19 

14 

BERTHOUD  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

3.2 
6 

T 

9 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.3 
1 

9.0 
9 

2.2 
6 

7.6 

12 

3.8 

16' 

0.4 

0.2 

13 

0.2 
13 

4.1 

16 

2.0 
16 

1.0 
16 

» 

T 

2.0 
16 

T 

14 

0.4 

19 

6.3 
18 

1.6 

17 

1.2 

16 

7 

14 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
1 

8.0 

6 

' 

9 

2 

2 

2 

1.0 
9 

2 

I 

6.0 
4 

9 

4 

9 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

2.0 
1 

O.S 

3.0 
1 

4 

2.0 
9 

0.9 
4 

9 

3 

2 

1 

1 

1 

0.9 

7 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

I 

T 

1.0 
1 

2.0 

* 

T 

2 

2 

1 

7 

1 

1 

2.0 
2 

1.9 

1 

7 

collbran 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
2 

3.0 
3 

1.9 
6 

D.9 
* 

6 

9 

9 

9 

4 

4 

9 

9 

i.O 
1 

T 

6 

C0RT6Z 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

12.0 
II 

10 

2.0 

,0 

9 

8 

7 

4 

9 

4 

2 

7 

2 

1 

1 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 
2 

0.111.0 
1  12 

1.0 
12 

1.3 

10 

3.3 

11 

0.1 
9 

T 

7 

0.2 
7 

6 

* 

9 

9 

4 

9 

1.9 
4 

2.6 
' 

4 

7 

9 

9 

crested  Butte 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T.0 
7 

4.9 

a 

3.0 

a 

6.0 

10 

4.0 

12 

T 

6 

0.9 
8 

0.9 
8 

• 

a 

8 

t 

a 

8 

2.9 
4 

3.9 
12 

10.9 
14 

7 
19 

2.0 
15 

14 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.0 

1 

2.0 
2 

T 

2 

T 

1 

4.0 
9 

2.0 

7 

9 

4 

1.0 
9 

T 

9 

3 

9 

4 

1.0 
9 

9 

T 

9 

1.0 
9 

7.0 
9 

T 

9 

7 

9 

9 

DURANGO 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
T 

0.9 
T 

T 
T 

4.9 

3 

7.0 
9 

T 

1 

0.9 

1 

T 
T 

7 

0.9 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

T 
T 

2.4 

T 

2.0 

2 

1.8 
4 

0.6 
9 

0.1 
4 

7 

2 

2 

2 

1 

1 

0.2 
| 

t 

7 

I 

0.3 

7 

4.0 
9 

9 

4 

2 

FRASEB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

7 

7 

9 

s 

2 

9 

3 

9 

3 

9 

9 

4 

3 

7 

7 

7 

6 

GLENmOOD  SPRINGS  1  N 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

" 

6.0 
9 

2 

| 

7 

GRAND  JUNCTION  „n  AP 

SNOwFALL 

SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

T 

T 

0.6 

1.9 

l' 

6.0 

2 
.2 

2 

1.0 
2 
.2 

2 
.1 

1 

1 

T 

7 

7 

T 

7 

2.6 

I 

2 
.2 

7 

1 

7 

GRAND  LAKE  1  HNW 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
2 

•  1 

4.9 

2 

6.0 
T 

0.3 
9 

3 

3 

9 

0.3 

3 

3 

0.9 
9 

9 

1.0 
4 

4 

4 

0.3 
4 

2.9 
4 

1.9 
7 

0.9 
4 

4 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

2.0 

2 

1 

T 

1 

1.0 

7.0 
9 

1S.0 

„:: 

2.0 

.:: 

9.0 
34 

32 

31 

28 

27 

26 

21 

1.0 

26 

2.0 
27 

1.0 
28 

27 

26 

26 

havBEll 

SNOwFALL 

SN  ON  GND 

2.9 

2 

1 

11.0 
12 

2.0 

14 

1.9 

19 

26 

24 

23 

7 

20 

19 

19 

17 

17 

14 

14 

13 

3.0 
16 

12 

10 

1 

MEEKER 

SNOwFALL 

SN  ON  GND 

2.0 
1 

3.0 
2 

3.0 
J 

6.0 
4 

2.0 
1 

6 

9 

9 

9 

4 

4 

4 

9 

9 

9.0 
7 

6 

4 

4 

Seo  Retoronco  Noloa  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
NOVEMBER  196* 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

2.3 
2 

2.0 

3 

5.0 
7 

0.2 
4 

S.O 
6 

9 

3 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

i 

1.0 

1 

3.5 
6 

S 

3 

3 

4 

4 

3 

2 

2.0 

2 

1 

1 

1 

OUMY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

1 

3.0 

2 

T 

T 

2.0 
2 

1 

T 

1 

3.3 
5 

6.0 
9 

10.0 
18 

4.5 

20 

3.0 

22 

2.5 

20 

18 

16 

15 

7 

14 

14 

7 
11 

T 

12 

4.0 
It 

14 

19 

13 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

1.0 
T 

T 
T 

T.0 
* 

Z1.0 
16 

6.0 
1 

5 

4.0 

7 

2.0 
3 

3 

4 

9 

2 

5.0 
7 

i 

3 

4 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

j 

3 

3 

2 

2 

I 

S1LVERT0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

S.O 

I 

T 

a 

2.0 
10 

2.0 

12 

10.0 
22 

2.0 
2* 

22 

2.0 
24 

20 

19 

li 

17 

16 

16 

7 
16 

7 

14 

4.0 

20 

7 
18 

li 

1» 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 

1.9 

2 

O.i 

2 

■•.3 

6 

S 

1.9 
3 

4 

* 

4 

4.0 
6 

Ul 

4 

4 

1.4 
3 

1.2 
5 

7.3 
9 

1 

7 

1.2 
4 

WOLF  CREEK  PASS  4  « 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

u.o 
li 

11 

11 

4.0 

1) 

13.0 
23 

11.0 
36 

16.0 
30 

11.0 
33 

• 

39 

10.0 
43 

44 

40 

S5 

30 

24 

29 

29 

4.0 

25 

23 

24 

24 

KANSAS  DRAINAGE 
SASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

0.5 

1 

7 

1 

1 

7 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 
3 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

•        •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

BOULOFR 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 

6.0 
6 

1.5 
3 

T 

2 

T 

2 

3.3 
5 

3 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

• 

2 

3.C 

2.0 
1 

T 

7 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2 

8 

8 

9 

9 

9 

3 

2 

"l 

DENVER  «B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

6.2 

0.8 
3 
.4 

0.1 
4 
.3 

0.1 
3 
.3 

0.8 
2 
.2 

.3 

3 
.) 

I 

7 

7 

7 

7 

E5TES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

2.5 

1.0 

1.0 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

6.0 
11 

1.0 
3 

2.0 
7 

1.0 

a 

1.3 

3 

3 

2 

2 

1.9 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.6 

6 

0.4 
6 

T 

2 

0.3 
3 

7 

1 

1 

1 

7 

7 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GROVER  10  » 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

0.3 

T 

1.0 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

S.O 

3 

1.0 
4 

T 

3 

7.0 

10 

10 

1.0 
9 

1.0 
10 

T 
10 

3.0 
12 

7 
10 

10 

9 

7 

9 

9 

8 

S 

6.0 
14 

11 

U 

LAKE  GEORGE  8  Su 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

L.5 
2 

1 

T 

0.8 
1 

3.5 
4 

4.0 
( 

8 

2.3 
9 

1.3 
9 

7 

7 

7 

6 

9 

4 

4 

9 

2.0 
6 

4 

3 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

T 

2.0 
2 

1 

1 

2.0 
3 

2.0 
4 

4 

3 

2 

7 

7 

1.0 
I 

7 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.3 

1.3 

2.3 

7 

7 

7 

7 

SEDGWICK  S  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

e 

*.o 

10 

5.0 
12 

6.0 
16 

6.0 
16 

14 

1.0 

14 

1.0 

14 

1.0 
13 

12 

12 

10 

10 

8 

8 

2.0 
10 

5.0 
12 

10 

4.0 

10 

6 

WALOEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

1.5 
2 

3.3 
3 

5 

3 

3 

T 

9 

3 

3 

9 

9 

9 

4 

1.3 
6 

4 

4 

4 

4 

•      •  « 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

0.3 

T 

2.2 

1.8 

1 

7.4 

7 

1.2 

t, 

5 
t) 

5 

4 
5 

4 
#j 

4 

,4 

3 

,4 

3 

4 

0.7 
3 
B  j 

3 
#3 

3 
#2 

2 
t2 

GREAT  SAND  OUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

4.0 

T 

7 

6.0 
6 

7 

5 

4 

4 

4 

T 

4 

3 

3 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 

1 

1.3 

6.2 
6 

4 

3 

3 

3 

9 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

WAGON  WHEEL  GAP  )  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

14.0 
14 

10.0 
IT 

10.0 
20 

9.0 
23 

2.3 

19 

17 

U 

13 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

! 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

43 
49 

44 

50 

46 
49 

41 

« 

39 
45 

40 
46 

40 
46 

40 
48 

41 
47 

44 
49 

44 
45 

39 
44 

38 
43 

41 
41 

39 
39 

37 
37 

36 
37 

36 
36 

35 
35 

34 
35 

32 
35 

33 
94 

33 

37 

33 
38 

35 
39 

35 
35 

33 
33 

33 
37 

33 
35 

32 
37 

37.6 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

47 
49 

47 

50 

48 

50 

46 
-a 

44 
47 

43 
47 

42 
47 

43 
47 

44 

47 

45 
49 

46 
47 

43 
43 

42 

44 

43 
42 

41 
41 

39 
39 

39 
39 

38 
38 

37 

37 

36 
37 

36 
37 

3  5 
37 

33 
37 

35 
37 

37 

19 

37 
37 

33 

36 

34 

37 

36 
36 

35 
37 

40.3 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

49 
49 

49 
49 

49 
50 

48 
48 

47 
47 

46 
46 

45 
46 

45 
46 

46 
47 

47 
48 

47 
47 

46 
46 

45 
44 

44 
44 

44 

43 

42 
41 

41 

4C 

40 
40 

39 

9  9 

38 
38 

38 
38 

97 
ii 

37 
3B 

37 
37 

38 
39 

39 
38 

37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

42.4 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

32 
32 

52 
52 

52 
52 

52 
51 

31 
50 

50 
50 

50 
49 

49 

49 
49 

,9 

49 

50 
50 

so 

49 

49 
48 

48 
48 

47 
47 

46 
-6 

46 
45 

43 
43 

44 

44 

44 

43 

43 
43 

42 
42 

42 

42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

46.4 
46.2 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

53 
53 

53 
52 

52 
52 

32 
52 

52 
52 

52 

31 

52 
52 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

50 
50 

50 
49 

49 
49 

48 
48 

-8 
47 

47 
47 

46 
46 

46 

46 

45 

45 
45 

45 
45 

43 
43 

43 
43 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

49.2 
49.0 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

58 
58 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
37 

37 
57 

57 
57 

56 
37 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

65 
54 

54 

54 

54 
54 

54 
5* 

54 

53 

53 
53 

53 
53 

53 
33 

53 
52 

32 
52 

52 
'■ 

52 
52 

52 
52 

54.9 
54.8 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  w  TO  N.  OATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

u 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30  31 

o  o  ► 

ft     ft-  # 
ARKANSAS  drainage 

SASIN 

01 

JOHN  MARTIN  DAN 

(8) 

EVAP 

WIND 

17 

43 

202 

91 

24 

ST 

3) 

96 

97 

110 

94 

69 

111 

110 

65 

32 

41 

>6 

•4 

47 

ST 

76 

75 

31 

69 

36 

24 

57 

11 

kill 

MAX 

42 

*4 

»3 

49 

94 

9S 

38 

36 

62 

99 

54 

ST 

56 

MIN 

43 

39 

45 

33 

38 

39 

33 

39 

41 

36 

91 

34 

" 

SPRINGFIELD  7  wSw 

(F) 

EVAP 

.26 

.29 

•  IS 

.13 

.07 

.04 

.14 

.28 

.30 

.33 

.17 

.27 

.31 

.04 

; 

WIND 

77 

46 

293 

147 

S3 

43 

72 

97 

140 

lie 

13T 

140 

200 

139 

116 

150 

78 

192 

T9 

121 

83 

94 

136 

1ST 

146 

66 

113 

72 

3354 

MAX 

46 

•  t 

99 

4T 

47 

62 

62 

61 

63 

39 

5T 

99 

59 

96 

!' 

MIN 

39 

39 

42 

32 

34 

34 

31 

SB 

42 

SB 

32 

32 

40 

92 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

GRAND  JUNCTION  » 

EtE 

EVAP 

.11 

.01 

.07 

.01 

.11 

.04 

.13 

.17 

.12 

.19 

.08 

.09 

.14 

.07 

.00 

- 

W1N0 

91 

30 

41 

90 

46 

»1 

43 

72 

84 

103 

17 

126 

183 

62 

27 

34 

16 

It 

47 

98 

TG 

67 

34 

66 

42 

35 

42 

67 

Is 

48 

1752 

MAX 

60 

53 

38 

38 

57 

98 

59 

60 

36 

35 

48 

44 

91 

44 

42 

40 

46 

44 

43 

44 

MIN 

S8 

38 

38 

36 

36 

37 

ST 

J9 

S9 

40 

38 

33 

36 

33 

35 

35 

34 

34 

31 

29 

MONTROSE  NO  1 

(E) 

EVAP 

.07 

.06 

.06 

.06 

.07 

.09 

.11 

.10 

.08 

•  16 

.01 

.09 

.11 

.09 

.04 

.05 

.04 

.02 

.10 

.06 

.09 

.09 

.10 

.10 

.14 

.01 

.05 

.09 

.05 

2. 348 

WIND 

16 

SO 

IB 

16 

2t 

9 

16 

4! 

11 

69 

27 

71 

108 

62 

6 

6 

4 

5 

19 

15 

11 

13 

5 

19 

IS 

23 

44 

9 

10 

19 

736 

MAX 

39 

92 

93 

3S 

94 

54 

»» 

61 

63 

32 

50 

46 

49 

46 

43 

49 

42 

42 

45 

45 

50.0 

MIN 

39 

40 

40 

S9 

39 

SS 

38 

39 

S7 

40 

40 

SB 

39 

36 

95 

S3 

94 

34 

S3 

32 

3T.0 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

WIND 

IS 

3 

22 

S 

13 

IS 

t 

16 

T 

10 

5 

1 

2 

1 

2 

2 

10 

11 

16 

0 

9 

12 

13 

0 

19 

13 

6 

6 

254 

•      •  ■  ft 
PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

04 

PORT  COLLINS 

(0) 

EVAP 

•  OS 

.09 

.11 

.OT 

.07 

.10 

.05 

.10 

•  OT 

.19 

.09 

.04 

.13 

WINO 

14 

S9 

43 

T» 

i» 

23 

14 

38 

22 

T3 

91 

63 

21 

49 

29 

34 

26 

92 

60 

74 

46 

9 

49 

52 

67 

101 

64 

66 

30 

1356 

MAX 

93 

33 

51 

31 

49 

50 

SO 

51 

30 

49 

46 

46 

44 

41 

41 

MIN 

45 

44 

45 

44 

42 

42 

*l 

42 

62 

43 

43 

39 

3. 

21 

91 

WIGGINS  7  U 

EVAP 

.23 

.17 

.12 

.13 

.07 

.19 

.01 

.21 

•  CT 

.01 

.07 

.15 

.03 

WIND 

20 

12 

216 

IS 

24 

34 

19 

24 

70 

43 

48 

53 

70 

87 

MAX 

43 

63 

S3 

5» 

35 

5T 

»' 

57 

S3 

39 

96 

50 

53 

48 

40 

MIN 

IS 

41 

40 

34 

35 

ST 

17 

J7 

SB 

41 

91 

93 

34 

35 

33 

-<B)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

-(D)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK.  ENAMEL. 

-<E>  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

-XF)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


S*«  niir.DM  DotM  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECtP.  | 

< 

SPECIAL 

AKRON  *  E 

0109 

03 

WASHINGTON 

103  09 

:  H 

DRT  LAND  FIELD  STA 

AKRON  FAA  AIRPORT 

oil* 

WASHINGTON 

*o  10 

103  13 

*66: 

MID 

FEO  AVIATION  AGENCT 

ALAMOSA  WS  AIRPORT 

0190 

0! 

ALAMOSA 

37  2T 

103  S2 

7536 

MID 

MID 

5P 

:  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLENSPARK 

0163 

0* 

BOULOEft 

103  32 

B500 

9P 

SP 

H  LESTER  COATS 

ALTCN«E»N 

0214 

02 

GARFIELO 

108  23 

3690 

9P 

SP 

ORVILLE  C  ALTENBERN 

AMES 

0228 

02 

SAN  MIGUEL 

107  95 

8701 

WEST  COLO  POWER  CO 

2*2 

01 

LINCOLN 

9*?0 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0* 

PARK 

39  00 

105  33 

8932 

SP 

BOARD  OF  WATER  COMM 

ARAPAHOE 

C  JO* 

03  CHETF.NXE 

38  51 

102  11 

4013 

c 

JOSEPH  H  PF05T 

AROVA  6  NE 

38  59 

103  05 

4767 

5C 

MERRILL  LINOOUIST 

AftTCSIA  2  t 

9P 

U  S  NATL  PARK  SE« 

ASREN 

03T( 

01 

PITKIN 

19  11 

106  30 

7911 

9P 

Jl 

:  h 

RALPH  P  MELVILLE 

ATER  ranch 

0*37 

01 

EL  PASO 

39  01 

723? 

BA 

RALPH  J  AVER 

BAILEY 

0*9* 

0« 

39  2* 

103  29 

7733 

5P 

$P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BERTMOUO  PASS 

067* 

105  47 

11314 

8A 

flA 

U  S  FOREST  SERVICE 

ilG  SPRINGS  RANCH 

071? 

38  52 

6033 

: 

RLANCA 

0774 

37  26 

109  31 

5P 

SP 

LINDEL  J  HUDSON 

BONO 

OBK 

03 

39  53 

106  42 

670( 

*P 

4° 

AGENT  D+R  G  W  RY 

BONHAM  RESERVOIR 

0625. 

39  06 

107  54 

9835 

ftp 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WW  NT  DAM 

0634 

03 

39  38 

102  11 

3647 

7A 

7A 

TA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

NOULOEB  2 

0* 

5400 

c 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

IB 

BOULDER 

40  01 

103  17 

5385 

61 

6P 

CITY  OF  BOULDER 

01 

K  IOWA 

38  27 

102  27 

SA 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

103  33 

629? 

6P 

SP 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECKENRIOGE 

39  29 

106  02 

9559 

5P 

MRS  ELVA  J  ENYEART 

RRIGGSOAI.E  2  NM 

:945 

104  20 

4875 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WUENA  VISTA 

10T1 

38  51 

106  08 

795* 

4P 

LLOYD  R  SWEDHIN 

BURLINGTON 

1121 

39  19 

10?  16 

4165 

SP 

TA 

JACK  W  BROWN 

BURLINGTON  1?  NME 

112* 

39  2B 

102  09 

4230 

SHIRLEY  M  JAMES 

butle*  Ranch 

11*7 

01 

38  C2 

104  28 

4850 

9P 

MRS  WINIFRED  ORR 

btcrs 

0* 

ARAPAHOE 

39  49 

3203 

>P 

9P 

MRS.  CRYSTAL  RITTER 

CAMPO  S  SW 

1268 

01 

37  02 

10?  41 

4440 

BURT  L  SALISBURY 

CANON  CITY 

129* 

01 

FREMONT 

39  26 

103  16 

5343 

,P 

9p 

WARDEN  PENITENTIARY 

CARIBOU  RANCH 

13*2 

BOULDER 

40  00 

105  31 

8336  5P 

5P 

CARIBOU  RANCH 

CASCADE 

1)8* 

SAN  JUAN 

37  *0 

107  46 

8853 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

1*01 

DOUGLAS 

39  22 

104  5? 

6203 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEOAREOGE 

SB  5* 

107  36 

6173 

JP 

Bpj 

C  H 

PHILIP  R  AUST 

CENTER 

1*51 

05 

SAGUACHE 

■ 

37  43 

106  07 

7668 

BP 

WILLIAM  B  SUTLEY 

ChEESMAN 

1928 

04 

JEFFERSON 

39  13 

105  17 

6575  5P 

so 

BOARD  OF  WATER  COMM 

CheRaw 

01 

OTERO 

103  30 

4072 

C 

SIMON  B  SCHULTZ 

CHERRY  CREEK  Dam 

04 

ARAPAHOE 

5649 

61 

4pj 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHfTFNNE  HELLS 

156* 

03 

CHEYENNE 

36  *9 

102  21 

4250 

4P 

CARL  A  LOVELL 

CIMARRON 

02 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  .!...■!  regarding  the  cllul*  of  Co  lor  Ado  ■ 
•oathcr  Butmu  Office  near  you. 


DUIPI510NAL  UNITS 


I  CllMAtOlogll 


►.O.Box  1070, 


Unless  otherwise  Indicia    dimensional  unit.  u.ed  In  thl.  bulletin  are:     Temperature  In  T.  preclplUtlon  And  evaporation  in  inch.,  .nd  wind 
 1  of  the  negative  departure,  of  average  dally  Temperature,  from  85*  F.    In  "Suppl.menUl  LW  U hi.  direction,  entered  tn  f.gur«7.re  ten.  of  degrees. 

OPSERVATK?N  TIME      The  Station  Index  .ho*,  observation  time.  In  local  aUndard  time.    During  the  .-ran 
observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  .Utlon..    For  ,h«. 
table.  "Evaporation  and  Wind"  table.  And  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 


Colorado  80201,  or 
•M  In  mile..    Monthly  d 


and  Snow  c 
Hon"  table.  "Dail 

EVAPORATION  1 


e.erver.  take  the  ob.ervailona  on  daylight  saving  lime.  Sno*  o 
ground  values  are  at  5:00  a.  m.  .  M.S.T.  Data  In  the  "Exiremei 
,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  al  time  of  ob.crv 


unle.s  other 


"Cllmatologlcal  Data"  uble.  the  "Snowfall  and  S 


wn  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Uble.    Ma*  and  Mm  In  "Evaporation  and  Wind"  table 

e  taken  from  different  point, 
snow  and  sleet.    Entries  of  .now  on  ground  l 


i  Ground"  Uble,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 


.elude  s 


r  preceding  June  4 


NORMALS  for  all  stations  .re  cllmatologlcal  standard  normal,  baaed  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES      Figures  and  letters  following  the  .Utlon  name,  such  as  12  5SW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from 
SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  ths  June  and  December  lasues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preclpilslion  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLE5  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  Uble.  "Evaporation  and  Wind"  uble. 
No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Dau"  Uble  and  the  "Daily  Temperature"  uble  i.  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

**     Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    Thl.  station  ia  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  raatest  mile  daU. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  la  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
•erage  value  Is  entered,  less  than  10  day.  record  la  missing.    See  "Dally  Temper 


he  post  office, 
will  be  carried  In  l 


Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble, 


f  Station  Index. 


lentUlly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  a 


Uble  for  detailed  dally  record.  Degree  day  dau,  if  can 
published  Uter  in  Hourly  Precipitation  DaU.) 


klue  for  a  full  r 

R    Amount!  from  recording  gage.  (These 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  prcvloua  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     Thu  entry  In  time  of  observation  column  in  SUUon  Ind.i  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Sutlon.  Hourly  preclplUtlon  values  are  processed  for  spsclal  purposes,  and  are  publlahcd  Uter  in  the  "Hourly  PreclplUtlon  DaU"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in 
Cllmatologlcal  DaU"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  whera  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounu  publUhed  from  the  recordlne  ease  in 
the  "Hourly  PreclplUtlon  DaU"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.  OmU.lon  of 

J  "Supplemental  DaU"  ubl«, 

S  Storage  precipitation  station.    PreclplUtlon  mea.ui 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtlon  Index  means  observation  nu 

VAR  Thle  entry  In  time  of  observation  column  In  Sutlon  Index  means  variable. 

f  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod' 


i  In  any  month  Indicates  r 


at  irregular  Intervals  will  be  published  L 


i  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 


'.red  ground,  howei 


,  thU  reference  Indicates  that  the  thermometer) 


I  located  on  the  roof  of  a 


s  appearing  in  the  Index,  but  for  which  daU  are  not  Hi  led  in  the  ubles,  were  either  mUslng  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Usu*. 


Information  concerning  the  history  of  change; 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  Uteat 
the  address  shown  above. 


>  the  Superintendent 


USCOMM-WB-A.heviUe,  N.  C.  -1/14/63-1050 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


ASHEVILLE:  1965 


COLORADO   -    DECEMBER  1964 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  unusually  heavy  amounts  of  snowfall  in  the 
western  portion  of  the  State  in  December,  following 
generally  heavy  snows  in  the  mountains  in 
November,  resulted  in  mountain  snowpack  well 
above  normal  at  the  end  of  the  year,  and  near 
the  record  for  the  date  in  some  localities. 
This  was  the  wettest  December  since  1951,  and 
in  many  instances  the  second  wettest  in  the 
record,  for  most  of  the  higher  mountain  areas, 
for  the  northwest,  and  for  intermediate  and 
higher  elevation  areas  of  the  southwest.  Deep 
snow,  periods  of  high  winds  and  severe  drifting, 
and  numerous  snow  slides  closed  mountain  passes 
or  impeded  travel  at  various  times  during  the 
month.  This  has  been  one  of  the  best  seasons 
in  several  years  for  mountain  skiing,  with  nearly 
ideal  snow  conditions.  Western  Slope  cattle 
growers  have  had  to  do  an  unusual  amount  of 
supplementary  feeding  because  of  the  heavy 
snow  Cover  on  the  ranges. 

In  contrast  to  the  heavy  western  precipitation, 
the  plains  continued  to  be  very  dry,  and  central 
eastern  areas  recorded  one  of  the  drier  Decem- 
bers on  record  with  totals  ranging  from  zero  to 
a  few  hundredths  of  an  inch.  Totals  for  the  year 
were  the  lowest  since  1954  or  1956  for  most 
stations  in  the  plains.  In  the  central  east  and 
southeast,   1964  was  the  third  consecutive  year 


with  below  normal  precipitation,  and  a  few 
localities  have  registered  below  normal  annual 
totals  since  1958.  For  a  number  of  stations,  the 
1962  -  1964  total  was  the  lowest  three-year 
total  in  the  record.  As  reported  by  the  Crop 
and  Livestock  Reporting  Service  of  the  U.  S. 
Department  of  Agriculture,  drought  conditions 
on  the  eastern  plains  throughout  the  1964  season 
resulted  in  heavy  losses  and  disappointing  crop 
yields.  Wheat  production  was  about  half  of  the 
average,  and  dry  land  conditions  were  extremely 
poor  at  the  end  of  the  year. 

Unusually  cold  temperatures  followed  record- 
breaking  snowfall  early  in  the  month  in  the  San 
Luis  Valley.  Alamosa  recorded  the  lowest  average 
monthly  temperature  in  the  record  there,  as  well 
as  a  record  heavy  December  snowfall.  Many 
other  mountain  valleys  were  exceptionally  cold 
for  extended  periods  during  the  month.  At  the 
other  extreme,  temperatures  in  the  seventies 
on  the  23d  on  the  eastern  slope  were  near- 
record  highs  for  the  date.  Winds  were  high 
several  times  during  the  month  on  the  eastern 
plains,  and  they  became  at  times  severely  tur- 
bulent and  damaging  over  extensive  areas, 
particularly  just  east  of  the  mountains  in  the 
northern  half  of  the  State. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  1079 

Denver,  Colorado  80201 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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25 
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0 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

34.5 

11.6 

23.1 

50 

22 

-17 

17 

1293 

0 

12 

31 

3 

1.42 

1.01 
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15.0 

3 

1 

1 

CASTLE  ROCK 

47,1 

17,1 

32.1 

69 

23 

.10 

17 
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0 
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0 
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0 
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16.6 

27.1 

-  2,7 

51 

22 

.17 

17 

1166 

0 

8 

26 

5 
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0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


SuUoo 

Temperature 
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3 

DIVISION 

13.3 

.  6.9 

2.08 

1.35 

33.1 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE i        79°  ON  THE  24TH  AT  BONNY  DAM 

LOWEST  TEMPERATURE i  -45°   ON  THE  30TH  AT  SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      10.25   INCHES  AT  WOLF  CREEK  PASS  1  E 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,        0.00   INCHES  AT  4  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,        2.29   INCHES  ON  THE  28TH  AT 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,        169.0   INCHES  AT  WOi_F  CREEK  PASS   1  E 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,        63   INCHES  ON  THE  28TH  AT 

TAYLOR  PARK 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 
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DAILY  PRECIPITA  TION 
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.99 

.20 

.30 

•  TO 

.90 

.09 

.09 

.0* 

T 

.16 

.04 

.12 

T 

.11 

.24 

.33 

.17 

•  09 

.66 

•  21 

.06 

•©T 

•  92 

.02 

!u 

... 

.47 

.01 

T 

'.•9 

.09 

7 

.63 

.•1 

•  11 

.01 

•  7» 

•  11 

.03 

•  36 

.  26 

■  01 

.10 

.  "  1 

1 .  90 

.14 

.93 

U09 

.03 

.03 

1.00 

1.90 

U70 

T 

1.09 

.03 

T 

.11 

.0] 

.04 

.39 

•  19 

.11 

.07 

.1* 

.'8 

T 

•  01 

•  22 

.23 

• 

•  IT 

•  is 

•  29 

7 

X 

7 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

.09 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

7 

T 

T 

T 

T 

•  01 

.02 

.01 

7 

T 

7 

.07 

T 

• 

• 

•  22 

.94 

.77 

•  99 

| 

T 

.  C  A 

.02 

. :  8 

•  20 

•  09 

05 

.  1  . 

.09 

.07 

T 

.98 

.01 

T 

.11 

.14 

.11 

.10 

T 

T 

•  0* 

.08 

.10 

1  .01 

.29 

.12 

.02 

•  19 

T 

T 

.03 

T 

!:i 

!°o 

•  0T 

T 

.01 

"SI 

03 

,C9 

01 

•  1 9 

T 

T 

T 

j 

7 

•  06 

.02 

•  06 

T 

T 

.13 

.01 

.02 

•  06 

.29 

.01 

.04 

T 

.01 

.28 

T 

.11 

.22 

.01 

.02 

.09 

.01 

.12 

.33 

.23 

.09 

.19 

•  64 

,06 

•OT 

T 

.04 

T 

.04 

.02 

.!« 

.02 

.01 

.09 

T 

T 

.32 

.31 

•  II 

.19 

•  09 

a  ST 

.06 

T 

.03 

T 

.02 

T 

T 

.04 

.21 

.37 

7 

.10 

.02 

T 

MONTROSE  HO  2 
N0R7M0ALE 
NORmOOO 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

P6L1S6DE   1  5 
PAlISAOF  LAKE  3  5 
PAONIA 
PARADOX 

PARSHAlL   10  33E 

PIYKIN 

PLACERvlLLE 

POmOERhoRN 

PYRAMID 

BANOELV 

REOSTONE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
SAPINERO  4  E 
SARGENTS 

SHOSHONE 
SILvERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 
TAYLOR  PARK 

TELIURIOE 
URAVAN 

VALLEC170  OAM 

MlNTER  PARK 

•OLE  CREEK  PASS  » 


AKRON  F A A  AIRPORT 
60NNV  DAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  HELLS 
FLAOLER  2  N» 

FLEMING   1  5 
GENOA   1  - 
MOLVOKE 

I  Dal  I  a 

LE007 


1.29 
D  1.47 

1 

1.99 

D  .99 
1.93 
2.39 
1.29 
1.91 

3.7o) 
2.0' 
.17 
J.90 
1.411 


1.10 
1.60 
2.39 

1.471 
1.62 
D  9.60 


2.66 
1.01 
4.19, 
6.14 


•Sm 

0719  11  NE 

STRATTON  9  NE 

VONA 

•  RAY 

YUMA 


ALLENSPARK 
AN7ER0  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDAlE  2  NH 
8YERS 

CARIBOU  RANCH 
CA97LE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  OAM 

DENVER  MB  AIRPORT 
DENVER  HB  CITY 
EASTONvlLLE   1  NNM 
EASTONvlLLE  2  NNE 
EASTONvlLLE  6  MSN 

FLBERT 
ELBERT  3  NM 
ELBERT  3  SE 
ELBERT  6  SSM 
ELBERT  3  Sk 

FLBERT  9  Sm 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FAIRPLAY 
FA1RPLAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 
FORT  LUPTON   1  N 
FOBT  MORGAN 
GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY 
GRCVER   10  - 
hARTSEl 
HAmthORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 
JUlESBuflG 

kasslER 

kauffman  •  sse 

KIO.A  9  IE 

KlOMA  4  $H 

LAKE  GEORGE  9  Sm 

lAKEHOOO 

LAST  CHANCE 

L0N6M0NT  2  ESE 

PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES 

SE0AL1A  4  SSE 

SEOG.ICK  9  5 

SPICER 

SOUAH  MOUNTAIN 
STERLING 
-AlDEN 
•ATEROALE 
mIGGINS  7  SM 

mINDSOR 


.39 
.60 
.93 
.13 
.10 


.13     .02  .09 


loJ 


1.42 
.141 
.33 


.10 
.10 


•  0«!  .07 

I  .02 

.03  .09 

i  .0! 
.09 


.01  7 
.42  .06 


20     .74     .92     .14  .01 


.10 
.47 


.03     .02     .12     .40  .03 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 
13  [  14  I  15 


22     23     24  25 


ALAMOSA  MB  AIRPORT 

BLANC* 

CENTER 

D€L  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

MERUIT  T  esc 

MANA5SA 

MONTE  VI5TA 
SAGUACHE 

WAGCN  WHEEL  GAP  J  N 
uOLF  CRFE<  PASS  1  E 


.12 
.3* 


Sm  i«t«f«&r*  doIh  following  Suiion  Indn 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Monlh 

I 

2 

3 

4 

5 

t 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

► 
< 

.   .  . 

ARKANSAS  DRAINAGE 

P  AS  I N  01 

BRANSON 

MAX 

MiN 

60 
40 

47 

10 

33 
14 

28 
14 

13 
16 

26 
14 

12 

47 

42 

33 

33 

40 

35 
9 

41 

2 1 

33 
33 

55 
26 

33 
.  4 

40 

9 

50 
10 

55 
26 

60 
30 

37 
39 

60 
46 

61 
19 

33 
33 

50 
23 

54 
34 

54 
34 

43 

27 

40 
23 

50 
10 

46.1 
24.9 

Bl  FN*  VISTA 

MAX 

46 

16 

4] 
19 

60 

40 

14 

10 
•  1 

28 
-  2 

17 
•  10 

15 
•  11 

31 
.11 

38 
.11 

46 

•12 

27 
•  11 

39 
.  1 

38 

•  10 

40 
-14 

39 
.17 

27 
.  3 

17 
19 

40 
9 

49 

2  2 

32 
30 

58 
16 

30 

1' 

1 1 

32 

32 

21 

26 

37.7 
3.6 

CANON  ClTV 

MAX 
MIN 

62 
47 

55 
30 

33 
22 

30 
22 

40 
19 

17 
19 

47 
19 

32 
27 

47 

29 

47 
27 

35 
32 

30 
27 

41 

17 

30 
25 

32 
19 

50 
26 

28 
.  2 

43 
.  1 

51 
21 

54 

31 

3  3 

66 
47 

71 
56 

66 

42 

55 
40 

31 

36 

2  i 

31 

48 

43 

31 

30.0 
27.3 

CrAlOALF    2  SW 

MAX 

Mm 

COLORADO  SPRtNGS  wB  AP 

MAX 

Mm 

60 
12 

38 

22 

31 
20 

26 
1 1 

14 
1  2 

29 
13 

4] 

11 

46 

17 

45 
24 

41 

22 

33 
23 

37 
17 

39 
16 

42 
19 

50 
1  3 

51 

7 

6 

-  4 

34 
•  1 

50 
26 

52 
24 

37 
2  8 

61 
4 1 

71 

39 

53 

42 

35 

48 

28 

36 

2 1 

39 

47 

20 

44.6 
20.9 

DPI  HI 

MAX 

Mm 

64 
40 

34 

22 

30 
16 

29 
16 

17 
5 

19 
4 

44 

10 

46 

12 

47 
24 

42 
16 

56 

22 

43 

17 

39 
8 

49 

21 

56 

20 

57 
13 

13 
_  5 

49 
.  7 

54 

29 

36 
25 

60 
3  3 

70 

71 

'0 

55 

44 

61 

36 

46 

22 

47 

60 
1  7 

30.0 
20, 1 

FADS 

MAX 

Mm 

61 
20 

52 
21 

27 
IT 

25 
15 

43 
1  2 

42 

1  3 

50 
1 1 

55 
17 

so 

1  5 

47 

23 

62 
14 

46 

24 

44 

7 

46 

58 

g 

45 

16 

33 
.  7 

54 
26 

50 
10 

37 

69 

76 

61 

37 

40 

60 

34 

23 

49 

43 

1 3 

30 
1  8 

48.3 
16.5 

FVFRSCLL  RANCH 

MAX 

Mm 

60 
11 

53 
21 

28 

16 

27 

17 

42 

3 

42 

46 

11 

46 

16 

43 

12 

43 
21 

52 
21 

40 

28 

44 

1 1 

46 

16 

39 

30 

54 
15 

16 

38 

33 
26 

54 

20 

37 

2  8 

66 

72 

60 

33 

63 

31 

60 

66 

62 

49 

39 

2  9 

50.1 
21.7 

FCRDER   I  S 

MAX 

Mm 

64 

22 

47 
22 

27 
18 

27 
18 

42 
5 

41 

15 

50 
6 

54 
13 

52 

12 

46 
14 

61 
9 

46 

19 

43 
•  1 

46 

1 

37 
$ 

52 

1  4 

27 
„  7 

27 
•  11 

36 
5 

56 
8 

58 

1  7 

63 

27 

76 

64 

3  Q 

37 

40 

48 

53 

49 

16 

39 

32 

49.2 
13.0 

HOLLY 

MAX 

Mm 

S7 
15 

57 

21 

32 
16 

11 
15 

28 
16 

14 
10 

40 
11 

44 

16 

51 
18 

30 
18 

50 
15 

33 
13 

50 
18 

45 

12 

44 

12 

64 

22 

41 
.  4 

2  0 

2 

36 

51 

35 

1  8 

37 
22 

62 
32 

74 
34 

38 

24 

39 

49 

1  1 

49 

34 

52 
3 

36 

49.1 
16.1 

JOHN   MARTIN  0AM 

MAX 

Mm 

58 

26 

57 
21 

31 
17 

15 
16 

17 
20 

40 
15 

46 

12 

54 

15 

50 
12 

48 

20 

61 
14 

31 

25 

40 

8 

43 

8 

61 
22 

56 
14 

30 
•  i 

30 
-  3 

53 
27 

55 
14 

60 
23 

73 
33 

74 

66 

30 

66 

44 

44 

32 

33 

44 

55 

30.7 
16.2 

KIT  CARSON 

MAX 

Mm 

55 

22 

42 
20 

28 
16 

11 
1 5 

42 

5 

44 

15 

30 
6 

35 

H 

50 
10 

48 

15 

62 
7 

-8 

2  i 

42 

2 

46 

.  2 

60 
1  2 

30 
5 

10 

34 
-10 

54 
2 1 

50 
5 

57 

70 

77 

6? 

31 

41 

37 
17 

49 

44 

34 

46.3 

11.7 

LA   JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

64 
13 

38 

22 

24 

26 
1 8 

17 
1$ 

18 

20 

48 

11 

53 
18 

50 
15 

48 

21 

60 
18 

35 
18 

46 

12 

47 
14 

61 
27 

47 

7 

13 
-  2 

23 
•  4 

96 

2  l 

53 
14 

62 
3  i 

72 
34 

76 
3 1 

70 

39 

33 
19 

52 

2  0 

34 

48 

48 

34 

48.3 

19,7 

LAMAR 

MAX 

51 
22 

36 
21 

23 
I  7 

26 
16 

17 
1  5 

39 

9 

47 

is 

33 

19 

51 

1  1 

49 

18 

60 

1  3 

IS 
15 

45 

13 

46 

5 

62 

20 

44 

6 

18 
_  2 

42 
■  6 

54 

35 
1 1 

59 
1  9 

63 
32 

74 

40 

63 
2  7 

36 

46 

1 3 

46 

1 7 

34 

31 

47 
1 5 

56 

46.3 

16,6 

LAS  AN  I  MAS 

MAX 

LA  VETA 

MAX 

57 
26 

53 
26 

13 
17 

14 
17 

33 
15 

11 
10 

44 
4 

44 

8 

40 

10 

35 
8 

32 
6 

42 
4 

32 
3 

42 

15 

40 
8 

40 

10 

30 
•  3 

47 
J 

47 
fj 

48 

7 

46 
3 

44 

42 

42 
8 

42 

10 

40 
7 

44 

9 

46 

47 

47 

42 

42.3 

LEADVILl  E 

MAX 

19 
25 

11 
19 

27 
5 

21 
1 

28 
B  i 

25 
.  7 

39 
.  8 

42 
5 

32 
16 

28 
_  i 

30 
15 

23 
.  i  o 

17 
-14 

27 
.  2 

27 
13 

12 
1 1 

17 

2 

17 

.  3 

29 

14 

31 

43 

1  6 

42 
28 

4} 

26 

32 

27 

26 

27 
^  3 

23 

15 

22 

23 

29.3 

LtMON  10  SSW 

MAX 

51 
15 

44 

26 

27 

29 

20 

40 

1 2 

14 

17 

43 
14 

54 

20 

45 

16 

43 

22 

39 
18 

55 

11 

38 

10 

50 
11 

53 
28 

44 

11 

13 
-  6 

17 
.  4 

52 
26 

53 
18 

55 
2  1 

63 
31 

72 
18 

69 
25 

33 
23 

42 

12 

51 
1  8 

46 

22 

44 

17 

38 

5 

90 
14 

46.8 
17,6 

LI  HON 

MAX 

52 
14 

40 
21 

27 

1  9 

29 
16 

40 
9 

16 
14 

46 

10 

54 

13 

44 

13 

40 
12 

39 

11 

29 
11 

38 
3 

46 

0 

34 

20 

11 
•  1 

15 
■  12 

11 
.  7 

32 
15 

52 
6 

57 

1  4 

64 

27 

71 
33 

57 

2  1 

30 
14 

42 
14 

51 

16 

31 
20 

41 
9 

19 
-  3 

91 
3 

63.1 
12  2 

MONUMENT    2  WSW 

MAX 

NORTH  LAKE 

MAX 

48 

24 

42 
25 

28 

15 

26  14 
7   -  1 

26 
5 

40 
*  3 

42 
9 

42 

e 

39 
1 

40 
1  1 

33 
5 

24 
-12 

39 
1 

37 

20 

38 

21 

33 

12 

41 

5 

37 
12 

44 

10 

54 

1  8 

58 

32 

56 
10 

60 
1  0 

45 

12 

45 
.  2 

40 
8 

40 
24 

27 
1 3 

25 
.  2 

40 
1  8 

39.6 

PUEBLC  w8  AIRPORT 

MAX 

66 
33 

17 
2 1 

33 

11 

22 

43 
10 

19 

13 

48 

9 

55 
1 3 

51 

1  4 

49 

16 

62 
17 

42 
1  5 

46 

23 

30 
21 

58 

27 

60 
10 

17 
.  1 

27 
»  7 

60 
19 

60 
25 

62 
31 

74 
42 

77 
50 

67 
40 

62 
26 

44 
2  1 

60 
19 

59 
24 

46 

42 
10 

39 

1 1 

31.2 

ROCKY  FORO  2  ESE 

MAX 

65 
27 

52 
22 

27 

21 
17 

40 
11 

19 
17 

49 
1 1 

53 
13 

51 
12 

50 
17 

59 
14 

48 

2  0 

47 
11 

48 

7 

60 
17 

50 
14 

13 
-  3 

26 
•  6 

58 

19 

59 
17 

63 
31 

72 
31 

77 
54 

69 

32 

64 

23 

40 
17 

56 
1  8 

57 
27 

46 

2  7 

46 

10 

96 

I  4 

30.6 

RUSH  2  NNE 

MAX 

62 
21 

50 
14 

38 

41 

12 

46 

10 

16 
4 

46 
4 

30 
12 

55 
21 

45 

15 

60 
21 

38 

12 

43 

0 

48 
6 

55 
1  A 

50 
_  1 

24 
.10 

42 
9 

42 

15 

52 
15 

31 

1  8 

60 
31 

63 
30 

73 
36 

31 
32 

50 
30 

95 

12 

53 

20 

47 
18 

44 

18 

42 
14 

♦9.2 

RL X TON  PAR*. 

MAX 

50 
20 

40 

20 

23 

21     27  19 
9-4.5 

36 
.  £ 

43 
5 

14 

6 

34 

2 

40 

15 

31 
6 

26 
5 

32 
19 

15 
27 

37 

22 

26 
•  11 

42 

0 

16 

22 

40 

15 

31 
23 

55 
40 

37 
40 

40 

10 

17 
28 

37 
13 

97 
1 ; 

36 
23 

23 

4 

27 
.  3 

14 

I  1 

33.9 
13  4 

RYF 

MAX 

59 

10 

47 

22 

43 

41 
14 

52 
4 

17 
4 

17 
.  1 

44 

10 

39 
13 

35 
9 

48 

12 

51 
16 

45 
.  5 

50 
3 

34 

19 

30 
19 

32  43 
.10  .  6 

45 
20 

50 
14 

37 
22 

60 
27 

64 
33 

^4 

31 

50 
28 

43 
16 

5  1 
14 

44 

31 

36 

23 

39 
9 

46.8 
14  2 

SAL  IDA 

MAX 

51 

45 
24 

40 
23 

14 
8 

11 
2 

29 
1 

31 
-  3 

37 

0 

40 
1  3  " 

37 
7 

42 

21 

37 
17 

31 
.  1 

42 
6 

41 

2<, 

44 

23 

16 

1 

17 

0 

41 

26 

45 

11 

33 

32 

57 
31 

61 
44 

50 
2  9 

41 
29 

42 

20 

44 

1  9 

43 
32 

15  12 
21  .  1 

42 

13 

41.1 
16,5 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

Mm 

58 

42 
20 

24 

1  4 

21 
14 

16 
9 

12 
13 

17 
11 

50 
18 

45 

2  2 

42 
24 

36 

21 

42 
19 

38 
8 

46 

13 

59 

25 

34      13  44 
12  -  1  •  2 

31 
22 

54 
19 

63 
30 

70 
34 

75 
43 

65 

31 

61 
10 

43 

12 

58 

24 

61 

31 

49 
18 

41 

19 

37 
23 

47.8 

51  GAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

14 

30  24 
10  .  6 

21     21  22 
.18  -28  .12 

13  39 
-29  .23 

10 
6 

25 
_  9 

28  21 
2  .11 

10  28 
.27  .24 

31 
1  4 

11     22  29 
-  1  -  1  .31 

28     31  42 
7   -16   .  5 

43 

26 

42 

29 

30 
23 

26 

17 

26 

IT 

27 

1 1 

26     14     14  19 
14  .  1  .43  .20 

27.5 

TACONY    7  SF 

MAX 

TRINIOAO 

MAX 

65 
35 

50 
29 

32 
18 

28 
18 

33 
10 

28 
10 

38 
8 

46 
8 

42 
1  6 

40 
17 

56 
21 

♦7 
!-< 

38 
5 

45 
5 

69 

2  0 

52  47 
20-2 

69 
5 

55 
21 

58 
22 

63 
24 

69 
35 

71 
40 

66 
19 

56 
34 

51 
24 

57 
27 

59 
42 

44 

31 

36 
24 

53 

30 

49.0 
20  ,6 

TRINIDAD   FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

50 
21 

30 
15 

11 

7 

14 

9 

11 
6 

44 

11 

43 

18 

45 

18 

42 

14 

55 

21 

11 
3 

40 

3 

51 
15 

51 

20 

56 

10 

16 

0 

49 

10 

53 

27 

58 

21 

63 

29 

69 
16 

69 
40 

66 
19 

56 

25 

48 

21 

59 
26 

56 
34 

41 
11 

42 

11 

3T 
29 

48.7 

TWO   BUTTES    I  NW 

MAX 

17 
20 

30 
17 

28 

15 

27 

14 

15 

10 

11 
» 

19 
15 

40 
19 

44 

14 

45 

21 

32 
24 

43 

10 

30 
6 

37 
18 

43 

22 

30  13 
11  -  1 

WAlSENBuRG  POWER  PLANT 

MAX 

Mm 

56 

52 
30 

32 
19 

10 

20 

16 
7 

29 

4 

42 
6 

47 
13 

42 

21 

40 
1 5 

43 

24 

43 
18 

11 
8 

43 

20 

48 
3  3 

49  43 
34  .  3 

30 
1 

43 

32 

48 

31 

32 
3' 

61 
40 

66 
43 

59 

54 
16 

49 

20 

51 
32 

30 
39 

41 
29 

42 

10 

30 

20 

46.0 
21.3 

WFSTCL iffe 

MAX 

Mm 

49 
27 

40 
19 

10 
20 

26     22  <9 
1   .16  >13 

26    32  31 
>22  -10  -  6 

23 
.  8 

39 

0 

14 

10 

31  39 
.20  .10 

40 
15 

33     32  40 
3-10-6 

16 
28 

43 

10 

49 

16 

54 

53 

58 
43 

99 

19 

16.0 

WFTMORE  2  S 

MAX 

Mm 

60 
13 

46 

26 

16 
19 

11 
18 

19 
14 

11 
1  > 

44 

8 

49 

23 

44 

23 

42 
18 

33 

20 

45 

21 

39 
9 

44 

13 

49 
28 

47     20  47 
12  .  6  •  3 

49 

27 

32 
20 

38 

2T 

65 
36 

66 

32 

58 
39 

51 
10 

46 

21 

55 
23 

46 

S3 

42 
24 

19 

10 

46 

20 

46.6 

21.2 

-  205  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

■ 

a 

Station 

1 

1  2 

J  

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

RA51N 

02 

At  TENBERN 

MAX 

36 

41 

38 

33 

31 

31 

33 

31 

33 

32 

36 

40 

25 

25 

35 

45 

36 

22 

30 

38 

43 

44 

51 

40 

40 

40 

43 

43 

34 

30 

26 

35.6 

Mm 

23 

18 

1  1 

19 

1 

-  1 

-  1 

21 

13 

8 

-  9 

*  6 

-  1 

4 

3 

7 

1 6 

24 

29 

24 

23 

31 

33 

30 

29 

26 

10 

-  6 

9 

12.6 

ARTESIA  2  E 

MAX 

40 

41 

29 

26 

25 

28 

25 

13 

21 

19 

29 

28 

24 

26 

38 

38 

34 

12 

25 

34 

38 

45 

45 

40 

37 

40 

44 

33 

26 

25 

23 

30.7 

Mm 

16 

23 

19 

20 

18 

16 

5 

-  3 

10 

5 

8 

5 

-  1 

3 

24 

-  3 

•  8 

1 

1 1 

22 

25 

2  7 

31 

26 

22 

28 

1 8 

5 

«  1 

-  5 

11.6 

ASPFN 

MAX 

38 

35 

36 

30 

27 

26 

22 

29 

29 

27 

35 

31 

18 

28 

36 

40 

32 

36 

34 

34 

35 

47 

55 

36 

34 

34 

34 

34 

23 

21 

25 

32.4 

MIN 

20 

25 

14 

14 

1 

•  1 

"  7 

-  3 

15 

7 

12 

9 

-12 

-  8 

17 

12 

4 

-  8 

1 6 

5 

12 

18 

34 

30 

26 

22 

22 

22 

10 

•  6 

2 

10.3 

BFRTHCUD  PASS 

MAX 

36 

32 

23 

16 

15 

IS 

14 

26 

32 

20 

19 

22 

3 

9 

19 

19 

22 

22 

25 

21 

24 

33 

38 

34 

27 

17 

21 

24 

22 

1 

15 

21.6 

MIN 

IS 

13 

3 

2 

-  7 

-  9 

•  7 

2 

10 

-  6 

-  7 

-  3 

-16 

-  5 

7 

12 

•  12 

-12 

9 

4 

8 

1 1 

31 

18 

15 

5 

11 

12 

•  2 

•  9 

•  1 

3.0 

BPNO 

MAX 

38 

45 

33 

36 

31 

30 

28 

27 

27 

33 

40 

36 

20 

20 

41 

42 

36 

22 

39 

39 

45 

54 

52 

45 

45 

42 

40 

39 

28 

20 

17 

35.2 

MIN 

23 

28 

9 

17 

8 

4 

•  6 

-  9 

10 

10 

9 

1 2 

-15 

-13 

10 

22 

•  2 

-  3 

6 

20 

25 

20 

36 

29 

29 

17 

24 

23 

14 

•  16 

•  7 

10.7 

CFOAREOKE 

MAX 

63 

41 

37 

37 

36 

33 

30 

40 

33 

37 

40 

35 

28 

32 

43 

47 

38 

40 

37 

40 

47 

50 

54 

43 

43 

45 

43 

42 

32 

34 

33 

39.1 

MIN 

28 

30 

24 

2 1 

16 

13 

7 

9 

20 

19 

21 

12 

2 

3 

12 

20 

21 

6 

18 

29 

30 

27 

3  1 

32 

31 

32 

33 

30 

21 

9 

21 

20.3 

C  t  MARRON 

MAX 

37 

42 

38 

32 

30 

26 

22 

26 

28 

30 

28 

44 

35 

22 

37 

42 

56 

47 

38 

40 

40 

43 

32 

24 

22 

22 

34.0 

MIN 

1* 

24 

20 

17 

-  4 

•  9 

-12 

-  8 

9 

—  16 

-  1 

10 

10 

29 

28 

24, 

CLIMAX    ?  NW 

MAX 

30 

25 

18 

17 

19 

17 

29 

28 

23 

20 

22 

18 

9 

20 

20 

29 

20 

32 

25 

24 

35 

38 

37 

30 

24 

20 

23 

23 

15 

15 

19 

23.4 

MIN 

15 

14 

4 

•  1 

■  5 

•  6 

7 

4 

9 

"  1 

2 

S 

-17 

7 

11 

14 

.  4 

8 

9 

* 

12 

2  3 

29 

20 

15 

7 

13 

1 3 

-  1 

•  12 

0 

4.6 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

42 

34 

38 

32 

26 

23 

20 

20 

25 

24 

25 

29 

26 

5 

15 

35 

38 

27 

26 

36 

36 

37 

40 

48 

40 

38 

39 

33 

39 

20 

7 

29.7 

MIN 

9 

1 5 

15 

0 

0 

-11 

-15 

-15 

-  7 

-  1 

1 5 

-27 

-26 

.16 

-  5 

-  1 

- 1 6 

-13 

16 

1 

3 

10 

25 

29 

23 

17 

24 

10 

-22 

-16 

.6 

COLLBRAN 

MAX 

40 

44 

39 

41 

33 

32 

31 

34 

30 

33 

30 

35 

28 

26 

37 

45 

32 

24 

30 

40 

45 

45 

50 

43 

36 

43 

48 

44 

34 

25 

26 

36.4 

MIN 

25 

30 

1  9 

19 

1 1 

9 

3 

5 

1 2 

10 

15 

-  2 

1 

7 

11 

13 

0 

7 

18 

21 

23 

27 

32 

32 

30 

30 

30 

21 

7 

15 

15.7 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 

45 

44 

43 

38 

39 

38 

37 

33 

32 

32 

33 

32 

35 

31 

32 

40 

40 

30 

29 

37 

45 

44 

46 

46 

45 

42 

36 

34 

30 

32 

37.5 

MIN 

29 

29 

25 

21 

1  9 

1  7 

12 

15 

21 

20 

19 

14 

1 0 

7 

10 

19 

13 

1 0 

12 

24 

18 

29 

28 

33 

30 

29 

30 

24 

19 

12 

16 

19,9 

CORTE2 

MAX 

4B 

39 

40 

39 

37 

35 

33 

35 

33 

38 

44 

38 

30 

33 

42 

45 

46 

42 

41 

43 

49 

31 

50 

50 

47 

44 

43 

45 

37 

37 

38 

41.1 

Mm 

?b 

3  1 

10 

9 

8 

7 

* 

4 

18 

6 

14 

23 

-13 

-  7 

3 

10 

10 

6 

26 

2  3 

26 

16 

24 

25 

27 

22 

33 

33 

22 

12 

26 

13.6 

CRAIG 

MAX 

39 

40 

32 

30 

26 

24 

15 

17 

28 

26 

33 

24 

12 

31 

36 

39 

11 

17 

34 

38 

43 

46 

46 

45 

35 

38 

44 

32 

24 

15 

22 

30.5 

MIN 

27 

27 

18 

10 

5 

•  5 

-13 

-15 

15 

22 

-12 

-22 

-  1 

14 

10 

-17 

-15 

1 3 

25 

31 

26 

34 

31 

20 

22 

24 

20 

•  2 

-  5 

-  5 

9.  1 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

27 

33 

29 

27 

19 

20 

18 

24 

23 

21 

24 

25 

11 

16 

32 

34 

28 

20 

30 

24 

29 

38 

42 

36 

34 

32 

30 

31 

22 

28 

20 

26.7 

MIN 

6 

23 

-  3 

■  1 1 

•  16 

-18 

-2  3 

-16 

0 

.12 

"  * 

6 

.27 

-19 

.  1 

7 

6 

- 1 9 

14 

14 

3 

6 

22 

29 

25 

19 

25 

20 

8 

-23 

>  8 

1.1 

OFl  TA  1  E 

MAX 

38 

38 

44 

42 

39 

36 

32 

38 

32 

38 

43 

34 

28 

26 

35 

30 

36 

33 

35 

43 

51 

46 

62 

43 

48 

45 

53 

45 

35 

35 

32 

40.0 

Mm 

25 

29 

30 

23 

1  7 

13 

1 1 

7 

2 1 

23 

2  3 

1 9 

° 

2 

5 

8 

18 

5 

19 

25 

25 

21 

25 

28 

27 

31 

33 

33 

22 

6 

20 

19.2 

DILLON  1  E 

MAX 

38 

33 

29 

32 

31 

25 

25 

36 

29 

29 

32 

27 

21 

29 

30 

33 

30 

24 

31 

36 

45 

45 

46 

35 

31 

30 

31 

29 

19 

20 

21 

30.7 

Mm 

24 

19 

5 

0 

•  11 

-12 

•16 

•  9 

7 

"  2 

* 

1 

.18 

-  6 

18 

21 

-  3 

-14 

1 1 

3 

28 

29 

23 

20 

21 

15 

16 

6 

•  16 

•  9 

5.3 

DI'RANGO 

MAX 

45 

42 

39 

40 

37 

38 

35 

41 

38 

39 

43 

41 

31 

34 

45 

45 

47 

36 

39 

39 

44 

45 

48 

45 

50 

44 

39 

43 

34 

35 

36 

40.5 

Mm 

20 

22 

2  1 

11 

9 

6 

5 

12 

1 0 

1 1 

25 

"  * 

*  3 

4 

6 

7 

1 3 

2  3 

1 2 

7 

9 

17 

29 

25 

19 

29 

29 

18 

3 

26 

13,7 

EAGI  E  FAA  AIRPORT 

MAX 

34 

42 

32 

38 

38 

33 

25 

22 

27 

31 

38 

26 

24 

20 

37 

38 

31 

12 

34 

33 

41 

46 

45 

40 

39 

39 

40 

36 

25 

21 

17 

32.4 

Mm 

1  8 

15 

5 

1 3 

8 

•12 

-14 

13 

■  2 

1 5 

•  9 

.20 

-  8 

8 

21 

-13 

-18 

12 

6 

12 

18 

35 

34 

20 

20 

20 

14 

-  8 

-17 

"  * 

6,0 

FORT  LEWIS 

MAX 

40 

36 

38 

33 

31 

31 

30 

40 

32 

30 

39 

31 

25 

32 

38 

39 

36 

33 

36 

38 

40 

43 

47 

44 

40 

42 

35 

35 

26 

24 

31 

35.4 

Mm 

2 1 

28 

9 

7 

4 

3 

0 

0 

10 

1 

8 

10 

.  9 

-  7 

9 

10 

3 

6 

10 

12 

12 

8 

18 

16 

26 

14 

1  T 

16 

8 

•  2 

20 

9.4 

FRASER 

MAX 

37 

31 

27 

26 

26 

22 

22 

28 

27 

26 

33 

20 

15 

25 

27 

33 

23 

13 

29 

32 

40 

49 

48 

34 

29 

27 

30 

36 

16 

12 

20 

27.9 

Mm 

a 

-  4 

-14 

-  2 

-10 

-23 

-32 

-29 

1 

•  6 

' 

-23 

-37 

-23 

1 

16 

-27 

-36 

4 

-12 

2 

18 

29 

25 

8 

3 

3 

13 

-2 1 

-41 

-25 

.  7.4 

FRlltTA 

MAX 

41 

39 

47 

48 

42 

40 

38 

38 

34 

38 

39 

37 

33 

29 

39 

46 

38 

29 

33 

42 

42 

45 

46 

46 

49 

49 

50 

48 

43 

38 

35 

40.7 

Mm 

?b 

27 

24 

22 

1  7 

14 

1 1 

1 1 

24 

22 

22 

23 

5 

5 

6 

4 

12 

3 

18 

20 

26 

24 

26 

31 

29 

30 

32 

33 

28 

15 

16 

19.5 

GATEWAY    1  SW 

MAX 

52 

47 

49 

46 

40 

36 

36 

46 

36 

37 

36 

43 

50 

44 

33 

33 

48 

53 

52 

55 

48 

53 

50 

53 

50 

40 

40 

44,8 

Mm 

30 

30 

24 

19 

12 

9 

9 

16 

28 

9 

9 

9 

17 

20 

12 

20 

13 

26 

31 

36 

34 

33 

33 

38 

38 

23 

20 

20 

22,1 

Gl ENWOOR  SPRINGS  1 

N 

MAX 

36 

41 

36 

37 

33 

33 

32 

30 

31 

30 

35 

32 

24 

22 

37 

43 

36 

25 

34 

31 

45 

47 

47 

41 

41 

38 

36 

38 

32 

26 

26 

34.7 

Mm 

1  6 

27 

12 

1 8 

* 

3 

14 

16 

19 

1 8 

-11 

-  5 

13 

8 

12 

0 

1 4 

13 

1 8 

19 

3  3 

29 

29 

25 

24 

26 

1  9 

•  6 

13.2 

GRAND  JUNCTION  WB 

AP 

MAX 

38 

46 

45 

43 

40 

36 

33 

35 

31 

37 

36 

35 

29 

28 

33 

43 

33 

27 

31 

38 

45 

44 

45 

44 

49 

48 

58 

48 

35 

35 

34 

36.8 

Mm 

31 

30 

28 

26 

22 

19 

14 

1  5 

22 

19 

24 

14 

9 

9 

8 

12 

15 

9 

19 

25 

22 

27 

29 

31 

33 

33 

40 

30 

24 

1 7 

22 

21.9 

grand  junction  6  ese 

MAX 

43 

47 

46 

44 

41 

37 

35 

36 

31 

38 

38 

35 

31 

30 

34 

43 

35 

28 

32 

39 

45 

45 

46 

45 

48 

48 

56 

48 

36 

35 

33 

39.6 

Mm 

28 

26 

27 

24 

22 

1  9 

15 

15 

24 

22 

21 

IB 

1 0 

10 

7 

8 

16 

14 

18 

21 

23 

26 

27 

29 

30 

31 

38 

3 1 

24 

18 

23 

21.5 

GRAND   LAKE    1  WNW 

MAX 

36 

32 

26 

25 

25 

21 

25 

27 

25 

24 

26 

23 

23 

29 

33 

33 

28 

25 

29 

27 

40 

47 

40 

37 

29 

29 

26 

30 

22 

20 

21 

28.5 

Mm 

18 

2  3 

-  2 

10 

-  2 

-13 

-20 

-19 

5 

1 

3 

3 

-25 

-15 

7 

18 

-  8 

•  27 

4 

1 

13 

24 

32 

23 

16 

4 

16 

16 

7 

-24 

-14 

2.4 

GRAND  LAKE  6  SSta 

MAX 

41 

32 

31 

26 

25 

21 

18 

21 

25 

24 

29 

26 

19 

31 

28 

31 

30 

14 

30 

31 

38 

45 

46 

35 

33 

26 

30 

32 

23 

12 

28.4 

Mm 

2  3 

24 

3 

1  3 

1 

-  6 

•  10 

-  9 

6 

0 

3 

-  2 

-24 

-  9 

10 

24 

-  6 

-22 

2 

2 

9 

28 

32 

28 

23 

6 

16 

19 

5 

-17 

5.7 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

45 

36 

32 

31 

27 

22 

16 

19 

24 

29 

37 

32 

26 

32 

35 

39 

34 

27 

38 

37 

42 

49 

50 

40 

39 

33 

39 

39 

28 

17 

9 

32.4 

Mm 

26 

25 

6 

1 2 

2 

-  2 

-11 

-  9 

4 

3 

1 0 

8 

-11 

-  2 

22 

26 

-  6 

-16 

-  6 

-  6 

5 

12 

17 

28 

25 

13 

23 

26 

12 

-  9 

-12 

6.9 

GUNNISON 

MAX 

37 

35 

36 

29 

25 

20 

20 

24 

22 

26 

25 

26 

14 

13 

35 

38 

33 

17 

38 

29 

28 

38 

47 

41 

37 

38 

28 

33 

25 

15 

19 

28.7 

Mm 

8 

18 

12 

-  1 

-  3 

-15 

•19 

-17 

-  3 

1 

0 

2 

-28 

-24 

-  9 

-12 

5 

-20 

8 

1  1 

0 

•  1 

9 

29 

27 

20 

15 

24 

8 

-27 

-14 

•  1 

HAVDEN 

MAX 

33 

41 

34 

31 

24 

20 

13 

22 

29 

26 

32 

30 

10 

18 

39 

37 

25 

18 

34 

33 

37 

36 

48 

44 

38 

37 

45 

32 

27 

12 

15 

29.7 

Mm 

22 

27 

19 

2 1 

2 

3 

-17 

-17 

12 

5 

1 1 

10 

-23 

-12 

8 

15 

-16 

•  15 

12 

1 1 

16 

17 

34 

32 

25 

20 

22 

19 

10 

-13 

•  8 

8.1 

hot  Sulphur  sprS  2 

Ski 

MAX 

38 

28 

28 

29 

22 

30 

17 

22 

20 

34 

22 

27 

34 

36 

24 

10 

33 

37 

43 

48 

49 

37 

35 

31 

35 

32 

23 

8 

5 

28.9 

Mm 

1 1 

1 

2 

-  8 

•15 

-17 

0 

"  5 

-  5 

-19 

-10 

14 

22 

-10 

-18 

-  3 

-  3 

19 

24 

32 

25 

18 

12 

2 1 

12 

5 

-14 

•  12 

3.1 

[C-NACIO    1  N 

MAX 

47 

36 

39 

37 

33 

36 

30 

37 

35 

33 

38 

37 

28 

32 

40 

42 

42 

38 

42 

35 

44 

42 

47 

42 

45 

41 

40 

35 

33 

29 

36 

37.6 

Mm 

1  A 

25 

26 

16 

6 

2 

3 

5 

1 8 

18 

8 

25 

-  6 

-  5 

0 

1 

3 

* 

20 

2 

7 

4 

1  1 

24 

21 

12 

21 

12 

10 

•  4 

3 

10.0 

KPEMMLlNG 

MAX 

38 

40 

27 

28 

25 

21 

15 

22 

22 

26 

35 

28 

21 

26 

35 

36 

35 

15 

35 

36 

44 

49 

46 

38 

39 

42 

25 

5 

5 

29.6 

Mm 

25 

22 

1 

5 

•  7 

-  5 

•  21 

-22 

•  1 

1 

0 

6 

-23 

-12 

17 

25 

-  5 

-23 

-  2 

1  8 

22 

25 

32 

26 

10 

20 

5 

-32 

-31 

2.6 

LAKE  CITY 

MAX 

37 

36 

39 

30 

26 

20 

22 

27 

26 

30 

31 

33 

21 

17 

41 

44 

33 

23 

37 

32 

36 

52 

42 

42 

35 

36 

37 

41 

33 

30 

25 

32.8 

Mm 

4 

20 

1  3 

3 

-14 

-2 1 

•16 

-  4 

-  5 

-  9 

•  3 

-  5 

-23 

-21 

-12 

-17 

-21 

-23 

-12 

-  8 

•  4 

•13 

10 

10 

14 

-  1 

1 

5 

14 

-26 

-10 

-  3.6 

LITTLE  HILLS 

MAX 

50 

49 

42 

40 

37 

31 

36 

36 

42 

36 

30 

36 

43 

45 

37 

29 

29 

42 

48 

49 

48 

45 

41 

48 

38 

30 

38 

32 

39.8 

Mm 

30 

27 

12 

20 

0 

-11 

15 

5 

27 

5 

7 

0 

11 

28 

13 

-21 

-  8 

19 

25 

28 

36 

35 

29 

24 

15 

6 

14 

-  9 

13.6 

MiRVlNE 

MAX 

45 

48 

50 

40 

42 

35 

32 

40 

42 

45 

40 

42 

35 

28 

32 

35 

30 

32 

42 

40 

40 

52 

50 

54 

44 

45 

45 

45 

30 

32 

26 

40.0 

Mm 

32 

30 

12 

22 

0 

-12 

-12 

-  3 

25 

2 

30 

6 

-15 

0 

26 

-  2 

•  12 

-10 

20 

26 

28 

34 

38 

40 

32 

25 

26 

26 

22 

.  6 

10 

14.3 

MAYBELL 

MAX 

42 

38 

32 

33 

26 

22 

18 

30 

26 

20 

33 

28 

23 

29 

33 

35 

29 

16 

37 

40 

42 

42 

45 

43 

37 

41 

44 

32 

25 

10 

13 

31.1 

Mm 

30 

18 

29 

21 

3 

4 

-  1 

12 

14 

14 

14 

2 

.23 

5 

26 

-18 

-  6 

-  5 

10 

28 

35 

34 

35 

32 

28 

20 

24 

23 

8 

.23 

.22 

11.9 

See  Reference  Noles  Following  Stalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  ol  Month 

• 

4 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

ft 

MFFKER 

MAX 
MIN 

•  9 

29 

40 
28 

33 
11 

35 
21 

34 

.  1 

24 
3 

19 
•11 

22 
-11 

30 
15 

32 
11 

37 
19 

29 
-  9 

21 
•16 

32 

39 
22 

43 

42 
.  7 

21 
-  1  3 

39 

40 

42 

46 

,2 

47 

32 

39 

44 

45 

34 

30 

30 

31 

55.6 
12.2 

MFRED1 TH 

MAX 
MIN 

34 
12 

35 
7 

35 
0 

21 
7 

26 
•  10 

23 
-12 

23 
•  15 

33 
-10 

35 
7 

30 

30 
8 

28 
•  2 

20 
-25 

20 
-15 

33 

3. 

33 
•  1 

33 
•  16 

33 

jo 

40 

|| 

50 

36 

27 

34 
2 1 

33 
1  9 

11 
j  s 

35 

21 

15 
- 1 9 

28 

31.1 
2*6 

MFSA   VEROF    NAT  PARK 

MAX 
MIN 

46 
31 

40 
30 

35 
24 

35 
17 

33 

18 

34 

15 

30 
10 

38 

12 

31 

ia 

36 
14 

41 

17 

34 
18 

29 

34 

43 

la 

36 
22 

36 
12 

34 

|| 

43 

31 

45 

32 

41 
30 

40 
26 

19 
30 

14 
29 

30 

26 

12 

31 

37.3 
20.5 

MCNTR05F   NO  2 

MAX 
MIN 

32 
25 

43 
29 

41 
26 

41 
26 

37 
1  6 

39 
13 

34 
8 

30 
9 

38 

9 

30 
24 

36 
20 

44 

22 

31 

30 

2a 

3J 

51 
17 

32 
9 

33 

U 

» 

47 

63 
3  l 

33 
30 

30 
30 

47 

30 

31 

4, 

35 

34 

40.7 
18,5 

NCRTHOAl  e 

MAX 
MIN 

36 
IS 

36 
24 

34 

20 

34 
10 

31 

10 

30 
4 

26 
I 

31 
-  2 

29 
10 

38 

10 

34 

10 

32 
20 

29 
-11 

26 
•  12 

33 

» 

37 
5 

34 
•  8 

II 

» 

3. 

41 

44 

44 
28 

44 

20 

36 
19 

41 
29 

3a 

29 

34 

32 

32 
20 

14.9 
12.0 

NrRnOCD 

MAX 
MIN 

AO 
23 

38 
29 

38 
16 

34 

1  3 

31 
6 

29 
8 

27 
.  2 

35 

1 

31 
15 

29 

39 
12 

34 
5 

23 

30 

36 

3. 

32 
6 

34 
3 

16 

41 

l\ 

44 

52 

45 

30 

38 

40 
2 1 

41 
30 

39 

26 

32 

32 

33.7 
13.2 

01  'RAY 

MAX 
MIN 

4,1 
25 

37 
29 

35 
25 

28 
12 

32 
9 

26 

s 

26 
•  l 

39 
7 

32 
20 

34 

42 

12 

34 
15 

29 

41 

44 

22 

" 

38 
16 

41 
4 

3. 

37 

65 

33 

5. 

48 

31 

43 
29 

39 
27 

42 
28 

40 
24 

2. 

30 

32 

36.0 
16.5 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

41 
9 

37 
9 

33 
25 

33 
13 

31 
•  3 

32 
•  8 

31 
.  9 

41 
-  6 

32 
.  1 

34 

30 
.  2 

40 
23 

26 
•  17 

32 
•  17 

37 
.10 

39 

40 
•  5 

28 

7 

» 

38 

41 

44 

47 

38 

20 

44 

40 
10 

16 
22 

38 

27 

29 

24 

34 
1 3 

15.7 
3.6 

PALISADF    1  S 

MAX 
MIN 

51 
30 

38 

31 

44 

29 

46 

27 

41 
2 1 

40 

20 

35 
14 

34 
15 

34 
25 

31 
23 

35 
23 

33 
23 

38 
19 

30 
10 

29 
11 

\\ 

42 

15 

31 
11 

26 

» 

26 

43 

30 

47 

47 

30 

30 
3 1 

47 

32 

49 
34 

32 
39 

47 

40 
16 

33 

1  7 

19.5 
22.8 

PAL  t  SADF   LAKE    5  S 

MAX 
MIN 

44 
6 

40 
7 

40 
5 

36 
7 

35 
4 

30 
-11 

32 
-14 

30 
•  12 

29 
•  6 

33 
10 

34 

1 1 

37 

10 

27 

38 

37 

37 

40 

25 

,2 

30 

26 

20 

2, 

28 

0 

2a 

30 
10 

30 

16 

35 

30 
10 

31 
- 1 3 

30 

o 

12.6 

PA0N1A 

MAX 

MIN 

44 

23 

41 

28 

43 
19 

33 
20 

40 
1  4 

37 
9 

35 
5 

44 

5 

34 
17 

40 
20 

38 
19 

37 
19 

34 

32 
4 

45 

*J 

38 
14 

41 
6 

39 

H 

31 

54 

51 

43 
29 

45 
29 

30 
30 

40 
30 

43 
29 

33 

33 
1 3 

40. a 

17,2 

PARADOX 

MAX 
MIN 

46 
24 

43 
30 

45 
22 

45 
18 

42 
16 

41 
1 1 

40 
g 

38 

7 

37 
24 

40 

20 

47 

19 

37 
20 

35 

33 
4 

48 

to 

42 

15 

28 
7 

3. 

» 

50 

4. 

36 
26 

48 

31 

49 

32 

49 

30 

46 

34 

44 

33 

37 

48 

10 

36 

23 

43.0 
19,4 

PITKIN 

MAX 
MIN 

30 
6 

30 
22 

26 

2 

24 
-  8 

20 
-11 

18 
-16 

21 
-19 

29 
-12 

24 

0 

23 
-12 

25 
2 

25 
5 

15 
•  28 

23 
•  19 

31 

.': 

24 
8 

31 
•  16 

30 

» 

» 

45 

*>*» 
16 

33 
27 

30 
2  3 

30 
13 

28 
14 

29 
1 8 

1. 

15 
-2  3 

23 

27.0 

PCuOERHORN 

MAX 
MIN 

30 
6 

37 
19 

38 
•  12 

34 
•10 

29 
•12 

23 
-17 

23 
■  21 

32 
-17 

30 
-  5 

34 
-12 

29 
-  2 

26 
10 

18 
.34 

15 
■  25 

40 
-17 

u 

34 
.  4 

40 
.  4 

At 

31 
-  8 

_42 

44 

33 

48 

35 

37 
24 

36 
2 1 

31 
14 

41 
16 

2. 

24 
-26 

23 
-  8 

12.9 

RANGELY 

MAX 
MIN 

36 
14 

36 
26 

34 
23 

32 
25 

29 
20 

30 
19 

27 
12 

17 
-  3 

25 
12 

22 
.  2 

21 
7 

20 
-  2 

17 
-22 

14 
•  19 

24 
-13 

39 

0 

23 
0 

U 
-16 

u 

o 

30 
7 

29 

40 
10 

46 
IB 

42 

30 

38 
24 

35 

2 1 

4a 

24 

33 
23 

25 

19 
- 1 5 

19 
-10 

2a. 4 

RF05T0NF 

MAX 
MIN 

RICO 

MAX 

37 
12 

32 
25 

37 
5 

32 
»  5 

30 
•10 

33 
-10 

39 
■14 

46 
-  3 

30 

7 

41 
3 

33 
10 

29 
12 

29 
-19 

34 

35 

36 

34 

33 

2a 

19 

38 
3 

44 

52 
10 

53 
18 

39 
30 

33 
17 

33 

32 
18 

34 
19 

25 

29 
-20 

25 
•  3 

33.1 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

39 
25 

36 
31 

36 

20 

42 
17 

36 
9 

33 
12 

30 
5 

34 
4 

30 
21 

35 
21 

39 

20 

32 
22 

25 
•  3 

22 

0 

36 

43 
4 

39 
10 

26 
.  2 

33 
18 

35 
15 

42 
13 

42 
31 

47 
31 

42 

44 

30 

42 
34 

33 
23 

30 
14 

16.6 
16  1 

511 vERTnN 

MAX 

17 
2 

32 
23 

31 
10 

27 
•  13 

29 
-17 

30 
-20 

29 
•  2 1 

35 
•  11 

31 
0 

35 
.  6 

30 
-  6 

26 
5 

28 
•  25 

33 
•  19 

35 

35 
•  10 

33 
8 

25 
•  11 

30 
9 

35 
-  9 

40 

u 

51 

40 

37 
24 

11 

31 
15 

30 
20 

29 

30 

32 
10 

11.1 
-  1  5 

STFAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

35 
19 

38 
29 

37 
17 

34 

20 

29 
J 

23 
-13 

IS 

K21 

17 
-20 

29 
17 

28 
13 

29 
7 

29 
12 

16 
-25 

16 
•  18 

30 
8 

39 
5 

32 
-17 

10 
•  31 

30 
0 

30 
3 

35 

33 

44 

44 

32 

40 
32 

34 

20 

43 
16 

34 
18 

6 

-27 

29.9 

TAYLOR  PARK 

MAX 

30 
2 

30 
20 

25 
•  4 

22 
•  2  1 

11 
•25 

S 

-27 

7 

•  29 

18 
-21 

24 
-  3 

24 
-11 

27 
2 

26 
-  4 

15 
-39 

21 
•  30 

30 
-  3 

35 
9 

28 

10 

14 
.27 

28 
3 

24 
1 

2a 

•  10 

44 

43 

37 
28 

29 
23 

30 
13 

30 
19 

20 
1 3 

14 

15 
-17 

24.5 

TFl  LURIDE 

MAX 

37 
13 

33 
26 

34 
17 

30 
.  3 

34 
•  8 

31 
-10 

34 
-14 

40 
-  3 

35 
10 

33 
.  4 

36 
8 

29 
9 

26 
-18 

35 
-12 

40 
9 

43 
5 

34 
.  1 

41 
.  4 

35 
6 

35 

0 

45 

» 

4. 

40 
29 

33 
27 

M 

35 
22 

33 
19 

25 

n 

31 
10 

15.8 
5,9 

UOAUAN 

MAX 

46 
28 

44 

33 

47 
27 

45 
24 

40 
20 

39 
1  7 

36 
13 

37 
13 

36 
26 

33 
20 

47 
24 

44 
28 

32 
0 

34 
9 

46 
11 

48 
14 

43 

12 

34 
11 

44 
23 

46 

29 

52 
29 

2S 

\l 

32 
34 

49 
31 

SO 
37 

46 

34 

42 

27 

39 
27 

43,4 
21,0 

VALLEC1T0  DAM 

MAX 
MIN 

46 

20 

33 
27 

34 
13 

35 
6 

32 
2 

34 
3 

33 
0 

42 
8 

33 
10 

37 
3 

36 
6 

37 
22 

26 
-  9 

36 
-  5 

40 
1 

40 
2 

41 

2. 

33 
4 

31 
21 

33 
-  2 

40 

38 
21 

45 

17 

34 
23 

35 
28 

28 
12 

30 
19 

33,9 

a. a 

YAMPA 

MAX 
MIN 

43 
26 

36 

22 

32 
14 

28 

10 

29 
-  5 

26 
.  7 

25 
-10 

24 

-  1 

27 
14 

23 
4 

35 
6 

25 
4 

20 
-13 

27 
.10 

39 
18 

3a 

22 

22 
-  6 

29 
•  IS 

33 
15 

33 
9 

40 
25 

50 

52 

44 
28 

34 
20 

40 

20 

32 
17 

21 

16 
-10 

24 
3 

31.7 
9.1 

YFLLOh  JACKET  INN 
ft        ft  ft 

MAX 

43 
26 

36 
29 

33 
9 

32 
5 

31 
5 

30 

A, 

28 

I 

32 
1 

29 
14 

32 
3 

37 

12 

28 
.  1 

23 
•  .0 

29 
.  2 

40 
8 

35 
13 

31 
8 

36 
5 

34 
23 

36 
20 

41 
25 

*7 

45 
28 

44 

26 

•.3 

25 

« 

40 
28 

38 
24 

29 
1 

33 
9 

35.2 
12.9 

kansas  Drainage 

p  A  5 1 N  03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

MAX 

52 
31 

32 

1  4 

20 
\  J 

29 

39 

37 

47 
|6 

53 
1  9 

44 

23 

43 
19 

53 
27 

31 
10 

39 

42 
9 

54 

20 

20 
-  6 

6 

-17 

30 
.  9 

46 
14 

49 
19 

62 
27 

66 
36 

72 
42 

56 
26 

39 
12 

43 
10 

H 

32 
21 

40 
13 

42 
10 

41 
9 

43.1 
15,5 

BrNNY  DAM 

MAX 

66 
23 

53 
16 

20 
1 1 

18 

29 

43 

43 

13 

49 
18 

55 
17 

SO 
18 

47 
16 

66 

22 

3* 

36 
9 

62 
14 

25 
-  9 

11 
-  8 

38 

2 

51 
10 

50 
17 

39 

25 

71 
34 

79 
26 

31 
26 

55 

9 

*3 

45 
13 

54 

12 

49 

9 

42 

9 

46.5 
11,2 

BlOLINGTON 

MAX 

61 

50 
\  i 

18 

j  l 

29 

41 

40 

47 

3  j 

56 
19 

48 

22 

45 

20 

62 
21 

47 
9 

41 

47 
25 

61 

47 
.  9 

11 
.  2 

38 
5 

50 
20 

53 
28 

60 
38 

68 
46 

78 
31 

59 

30 

34 
15 

47 
18 

44 

36 

20 

53 
12 

42 
18 

50 
18 

48.5 
16.6 

Cl-FYENNF  HELLS 

MAX 

56 

42 
12 

23 
1 1 

27 

44 

42 

49 

54 

14 

48 

14 

57 
14 

54 

10 

40 
4 

« 

49 
18 

.1 

38 
•11 

14 
-  8 

41 
0 

53 
13 

47 
19 

57 
32 

67 
42 

75 

20 

61 
34 

45 

34 
15 

37 
12 

50 
10 

42 
17 

52 
20 

47.6 
14,0 

Fl  AGLER  2  NW 

MAX 

52 

45 
1  7 

22 

28 

40 

37 

47 

55 
1  8 

47 
18 

42 
19 

62 
15 

41 

13 

40 

47 
8 

17 

39 
1 

12 
•  13 

30 
4 

51 
21 

54 

14 

36 

22 

65 
33 

76 
42 

36 

21 

32 
26 

41 
8 

59 
20 

47 
14 

42 
6 

49 
15 

46.6 
15,8 

HCL  YOKE 

MAX 

59 

31 

44 

10 

15 
7 

31 

43 

42 

47 

59 
20 

50 
18 

48 

19 

61 
15 

49 
15 

47 
8 

36 
-  5 

3 

•  15 

31 
-11 

46 

20 

49 
9 

64 

20 

65 
33 

71 
50 

58 

3a 

52 

ia 

47 
3 

55 
16 

45 

11 

46 
.  1 

43 
6 

46.3 
13,2 

STRATTON    3  NE 

MAX 

MIN 

64 

35 

42 
15 

18 
11 

25 
12 

42 

12 

» 

42 
14 

65 
17 

48 

14 

40 
18 

61 
17 

42 
15 

J 

46 

3 

37 
1 

12 
-11 

36 
•  4 

49 
28 

53 
21 

60 
31 

67 
34 

77 
45 

62 
28 

53 
23 

41 
8 

tl 

55 
24 

49 

29 

41 

21 

45 

14 

47.1 
16.9 

MPAV 

MAX 

min 

61 

55 

20 

34 
12 

46 

12 

49 
14 

58 

2  5 

51 
1  3 

47 

22 

63 
16 

55 
20 

47 
Q 

51 
0 

11 
-10 

36 
-  8 

48 

21 

49 
13 

64 

20 

70 
33 

74 
49 

64 

25 

53 
22 

47 

7 

54 
14 

47 
1  3 

44 

3 

39 
13 

49.3 
14.6 

Yl  MA 

MAX 

MIN 

66 

35 

51 
12 

23 
13 

29 
1 9 

40 
1 1 

48 

54 
21 

52 
12 

53 
19 

60 
23 

55 
30 

57 
7 

66 

52 
-  2 

11 
-14 

35 
.10 

49 

20 

56 
20 

62 
22 

69 
34 

73 
58 

74 

30 

66 
12 

58 

20 

66 
36 

50 
8 

32 
12 

52.2 
18.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1  j  2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•      •  • 

PlATTE  DRAINAGE 

P  A  S 1 N 

0* 

AILENSPARK 

MAX 

42 

34 

28 

25 

29 

38 

42 

33 

28 

33 

27 

19 

32 

33 

36 

12 

40 

34 

37 

46 

48 

45 

39 

36 

34 

37 

31 

26 

20 

34 

33.3 

30 

25 

8 

10 

8 

-  8 

1 1 

24 

15 

20 

6 

0 

14 

20 

1 

-  9 

-  9 

22 

24 

28 

33 

33 

30 

12 

16 

23 

20 

9 

4 

-  4 

14.0 

AN7ERC  RESERVOIR 

MAX 

61 

32 

25 

16 

7 

u 

4 

9 

23 

20 

32 

26 

19 

38 

31 

34 

30 

14 

33 

37 

48 

50 

47 

39 

32 

27 

30 

so 

20 

7 

21 

26.9 

2 

>12 

-29 

-27 

-37 

-30 

-11 

-17 

-13 

-16 

-12 

•  8 

• 

17 

7 

-28 

4 

-  8 

8 

29 

33 

19 

17 

0 

•  1 

18 

6 

.31 

-20 

.3.5 

BAM  EV 

MAX 

52 

45 

33 

33 

30 

28 

38 

49 

37 

36 

44 

42 

41 

46 

36 

46 

44 

44 

58 

59 

59 

42 

41 

40 

41 

41 

29 

27 

34 

41.1 

16 

4 

-  5 

.  3 

>  9 

2 

13 

.  3 

19 

0 

23 

13 

-10 

•  5 

20 

24 

14 

41 

39 

20 

11 

2 

0 

22 

5 

-  9 

2 

10  0 

BtUI  DER 

MAX 

60 

47 

38 

38 

39 

39 

34 

99 

4H 

47 

54 

43 

38 

45 

49 

46 

13 

35 

94 

57 

62 

67 

67 

56 

49 

43 

50 

45 

36 

67 

41 

48.2 

25 

23 

18 

19 

21 

27 

32 

28 

29 

21 

18 

24 

33 

7 

-  9 

•  3 

19 

24 

4C 

46 

47 

46 

20 

17 

24 

31 

26 

23 

IT 

24  6 

BP  I GGSDALE  2  NW 

MAX 

53 

45 

26 

32 

38 

36 

32 

51 

42 

44 

92 

44 

39 

41 

54 

45 

10 

24 

49 

59 

56 

65 

67 

39 

34 

39 

46 

48 

41 

38 

43 

44.8 

19 

19 

4 

6 

3 

3 

17 

18 

20 

22 

10 

11 

12 

-  1 

-20 

-20 

7 

6 

17 

31 

31 

32 

12 

5 

10 

23 

30 

15 

2 

13  4 

BvFRS 

MAX 

52 

43 

28 

35 

43 

39 

48 

SB 

46 

45 

60 

44 

41 

53 

54 

39 

12 

29 

94 

93 

60 

64 

74 

62 

52 

42 

58 

34 

42 

46 

41 

47.4 

20 

19 

18 

12 

16 

11 

18 

13 

17 

19 

9 

10 

14 

19 

2 

-17 

-16 

10 

19 

19 

30 

46 

.'9 

10 

6 

21 

22 

12 

3 

7 

14.6 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

43 

36 

31 

27 

28 

24 

39 

47 

37 

30 

33 

28 

22 

32 

34 

37 

22 

42 

35 

37 

48 

30 

48 

36 

30 

34 

39 

34 

23 

27 

35 

34.5 

30 

11 

12 

6 

0 

3 

15 

26 

14 

22 

5 

•  8 

•  12 

21 

6 

-17 

6 

18 

21 

.  4 

11 

32 

26 

13 

18 

26 

22 

9 

1 

2 

11.6 

CAS7LE  ROCK 

MAX 

39 

47 

38 

33 

38 

32 

43 

51 

43 

49 

54 

44 

38 

49 

48 

42 

28 

51 

52 

52 

57 

65 

69 

56 

50 

49 

53 

47 

40 

39 

48 

47.1 

39 

23 

25 

16 

5 

16 

-  1 

7 

1* 

9 

18 

14 

14 

9 

22 

3 

•  10 

-  2 

24 

16 

27 

35 

48 

30 

24 

9 

21 

18 

20 

19 

17 

17.1 

CHEESMAn 

MAX 

55 

51 

37 

34 

40 

35 

49 

49 

36 

46 

49 

42 

38 

48 

44 

48 

38 

44 

46 

30 

64 

65 

64 

54 

49 

48 

47 

40 

36 

33 

41 

45.7 

2 1 

25 

22 

2 

12 

-  2 

3 

14 

9 

20 

12 

10 

12 

30 

21 

•  8 

-  1 

23 

17 

27 

38 

52 

29 

28 

14 

26 

27 

18 

1 

11 

17  3 

ChFRRY  CREEK  0AM 

MAX 

59 

47 

37 

31 

42 

19 

47 

52 

44 

44 

58 

38 

37 

52 

52 

40 

12 

90 

37 

54 

60 

66 

71 

54 

52 

48 

52 

32 

43 

40 

45 

47.6 

24 

24 

30 

9 

14 

10 

15 

21 

14 

13 

12 

10 

14 

4 

-13 

-  9 

18 

23 

30 

36 

48 

38 

25 

8 

25 

23 

21 

17 

12 

18.3 

DFNVER  wB  AIRPORT 

MAX 

56 

35 

31 

35 

40 

36 

48 

54 

42 

44 

57 

36 

38 

51 

52 

44 

17 

34 

53 

56 

59 

68 

71 

60 

53 

37 

55 

49 

36 

41 

40 

46.1 

53 

24 

27 

20 

17 

18 

19 

22 

24 

21 

24 

20 

16 

19 

32 

•  3 

-  8 

-  6 

23 

17 

27 

38 

47 

38 

11 

11 

28 

23 

16 

17 

11 

20,3 

DFNVER  kB  CITY 

MAX 

57 

40 

32 

32 

41 

36 

49 

36 

42 

46 

57 

35 

37 

91 

53 

46 

14 

31 

54 

97 

62 

68 

72 

37 

51 

41 

57 

48 

37 

43 

37 

46.4 

Mm 

25 

25 

21 

22 

22 

28 

31 

27 

33 

22 

23 

31 

39 

•  6 

-  7 

0 

28 

27 

39 

46 

47 

43 

16 

17 

34 

31 

24 

22 

20 

25  6 

El  BERT 

MAX 

55 

45 

33 

31 

36 

32 

42 

48 

41 

40 

31 

38 

33 

44 

46 

40 

20 

50 

49 

68 

52 

60 

66 

55 

47 

45 

52 

46 

38 

37 

46 

44.1 

33 

19 

23 

20 

3 

12 

p  5 

4 

J 

13 

14 

8 

7 

2 

1 

10 

.14 

3 

23 

11 

18 

26 

35 

28 

21 

11 

19 

22 

20 

2 

6 

12.9 

ESTES  PARK 

MAX 

48 

41 

36 

30 

32 

30 

43 

46 

41 

34 

37 

30 

27 

33 

37 

36 

20 

45 

43 

39 

49 

51 

30 

43 

42 

38 

42 

35 

25 

27 

34 

37.6 

38 

24 

8 

9 

7 

-  3 

-  6 

-  2 

30 

20 

27 

12 

10 

20 

28 

10 

.17 

1  1 

19 

28 

33 

37 

38 

34 

20 

15 

29 

25 

14 

1 

.  3 

16.6 

EVERGREEN 

MAX 

60 

45 

37 

35 

37 

33 

47 

54 

51 

42 

48 

45 

37 

46 

46 

44 

29 

32 

48 

51 

61 

62 

64 

58 

47 

48 

49 

46 

40 

39 

42 

46.3 

26 

20 

15 

20 

5 

3 

-  3 

3 

18 

7 

15 

9 

10 

13 

23 

14 

•13 

•  2 

22 

11 

26 

38 

32 

22 

22 

5 

17 

23 

8 

.11 

4 

13.7 

FAIRPLAY  NO.  2 

MAX 

FrRT  COI  LIN5 

MAX 

50 

44 

27 

31 

36 

35 

50 

52 

39 

40 

32 

40 

41 

40 

54 

42 

9 

21 

44 

59 

50 

68 

68 

59 

50 

34 

41 

47 

34 

36 

40 

42.9 

35 

22 

22 

20 

11 

12 

10 

13 

27 

19 

20 

22 

20 

25 

22 

8 

-15 

-12 

9 

19 

29 

42 

31 

37 

23 

11 

17 

27 

13 

6 

12 

18.5 

FCRT  LUPTON  1  N 

MAX 

55 

50 

40 

33 

39 

40 

90 

57 

43 

47 

39 

46 

43 

49 

52 

40 

8 

28 

31 

98 

58 

67 

71 

61 

51 

28 

38 

45 

36 

60 

42 

45.8 

32 

23 

22 

17 

17 

12 

10 

12 

22 

13 

21 

14 

16 

17 

27 

2 

-14 

.13 

11 

11 

32 

33 

45 

36 

10 

•  2 

9 

23 

18 

7 

3 

15.8 

FORT  MORGAN 

MAX 

55 

49 

35 

23 

28 

40 

38 

49 

97 

44 

47 

5b 

33 

42 

46 

34 

7 

10 

27 

47 

43 

62 

67 

72 

59 

40 

34 

45 

46 

40 

39 

43.2 

19 

13 

IT 

19 

16 

14 

11 

13 

16 

21 

17 

20 

10 

6 

8 

4 

-12 

-13 

.10 

11 

14 

19 

34 

28 

30 

3 

9 

17 

15 

3 

* 

12.3 

6F0RGET0WN 

MAX 

45 

37 

34 

31 

29 

29 

43 

43 

33 

30 

33 

34 

25 

35 

35 

38 

32 

43 

33 

38 

49 

39 

51 

39 

36 

32 

34 

36 

22 

29 

32 

36.1 

35 

26 

14 

15 

8 

3 

9 

18 

25 

8 

22 

6 

0 

17 

26 

29 

-  3 

14 

23 

18 

27 

36 

32 

27 

21 

18 

17 

21 

11 

1 

3 

17.1 

GRANT 

MAX 

43 

36 

32 

26 

24 

22 

32 

37 

35 

29 

33 

30 

21 

35 

33 

38 

28 

32 

35 

36 

48 

30 

50 

37 

34 

31 

31 

29 

20 

18 

28 

32.7 

MIN 

24 

19 

9 

5 

0 

.  1 

-  3 

5 

18 

1 

9 

i 

-  9 

0 

20 

24 

-  8 

0 

18 

5 

22 

31 

36 

25 

25 

13 

12 

17 

5 

.16 

.  2 

10,0 

GREELEY 

MAX 

65 

52 

28 

29 

39 

51 

57 

43 

65 

34 

48 

33 

18 

5 

34 

55 

39 

67 

69 

60 

49 

37 

37 

45.8 

Mm 

22 

23 

21 

21 

11 

13 

15 

20 

16 

12 

16 

4 

•  13 

.14 

.10 

14 

26 

32 

33 

11 

14 

6 

8 

13,1 

GPOVER  10  w 

MAX 

54 

44 

27 

32 

41 

40 

51 

92 

43 

43 

31 

39 

37 

40 

91 

35 

5 

27 

30 

39 

55 

64 

63 

56 

49 

45 

46 

47 

36 

40 

45 

44,0 

MIN 

42 

IB 

18 

18 

16 

15 

11 

23 

19 

20 

20 

18 

21 

19 

20 

-  4 

-23 

.  8 

13 

17 

31 

41 

46 

30 

20 

12 

17 

22 

13 

3 

10 

17.4 

Idaho  Springs 

MAX 

47 

43 

36 

30 

34 

26 

39 

50 

36 

33 

41 

26 

32 

42 

39 

43 

23 

<-9 

42 

49 

56 

38 

36 

40 

36 

40 

41 

43 

23 

32 

39 

39,3 

MIN 

34 

24 

15 

16 

8 

t 

6 

10 

24 

19 

23 

10 

3 

20 

28 

4 

-  9 

1 

21 

29 

28 

46 

34 

28 

20 

9 

19 

19 

3 

0 

4 

16,1 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

35 

25 

22 

20 

20 

17 

28 

26 

25 

21 

24 

25 

29 

24 

32 

39 

44 

42 

27 

26 

22 

28 

28 

17 

17 

24 

26.4 

MIN 

23 

17 

.  5 

-  3 

-  6 

■  13 

-15 

-  6 

7 

.  3 

-  5 

12 

9 

-  7 

-  9 

19 

23 

27 

20 

14 

13 

13 

13 

2 

-14 

.10 

4.6 

JIILESBURG 

MAX 

62 

49 

16 

29 

40 

38 

43 

96 

49 

46 

58 

48 

41 

44 

42 

6 

32 

48 

42 

64 

63 

70 

60 

50 

47 

41 

48 

45 

44 

44 

43.6 

12 

4 

12 

11 

10 

17 

21 

19 

24 

23 

20 

7 

11 

25 

-  3 

.13 

4 

21 

15 

17 

32 

42 

28 

20 

6 

14 

29 

11 

6 

6 

13  6 

KA5SLER 

MAX 

61 

51 

35 

37 

41 

33 

42 

91 

41 

44 

36 

48 

40 

49 

51 

46 

15 

30 

32 

59 

59 

67 

72 

57 

39 

42 

54 

49 

44 

41 

48 

47.9 

MIN 

27 

24 

16 

9 

14 

22 

28 

16 

28 

17 

16 

20 

30 

9 

.  8 

-  8 

23 

IB 

30 

33 

43 

34 

29 

8 

27 

25 

24 

17 

13 

21.1 

KAuFFMAn  *  SSE 

MAX 

56 

43 

24 

33 

38 

38 

47 

92 

42 

43 

32 

40 

37 

39 

53 

28 

5 

28 

44 

50 

58 

63 

65 

54 

49 

43 

41 

49 

36 

41 

43 

43.1 

4 1 

1 1 

11 

14 

11 

11 

10 

20 

19 

21 

25 

12 

14 

11 

26 

-  7 

-22 

-16 

2 

8 

20 

41 

46 

20 

12 

3 

10 

17 

20 

.  5 

0 

13,2 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

46 

38 

27 

19 

9 

6 

-  1 

2 

22 

20 

38 

31 

23 

32 

33 

39 

31 

16 

34 

36 

47 

49 

51 

44 

36 

27 

39 

32 

28 

13 

30 

28.9 

1 3 

8 

0 

-19 

-14 

-27 

-22 

-  9 

.  6 

-  9 

-12 

-10 

■  4 

20 

11 

.  7 

•  19 

5 

-  1 

19 

34 

34 

19 

25 

6 

8 

28 

12 

•  14 

-  5 

2  »v 

LAKEMOOO 

MAX 

59 

47 

35 

40 

40 

35 

49 

51 

45 

45 

39 

39 

39 

48 

49 

47 

12 

39 

32 

60 

70 

55 

50 

44 

57 

46 

33 

40 

38 

*5.6 

Mm 

25 

24 

22 

19 

14 

14 

13 

22 

23 

24 

24 

20 

17 

22 

33 

2 

-12 

>  8 

16 

23 

43 

44 

21 

6 

23 

25 

20 

13 

14 

1  8  .  8 

LAST  CHANCE 

MAX 

Mm 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

63 

55 

31 

28 

36 

36 

36 

49 

55 

42 

47 

55 

39 

44 

4e 

91 

18 

3 

39 

32 

56 

61 

67 

69 

60 

34 

42 

40 

45 

37 

37 

*5.0 

Mm 

30 

28 

24 

17 

11 

1  1 

9 

12 

18 

18 

20 

21 

18 

22 

29 

6 

.13 

•  10 

.  6 

15 

17 

36 

45 

37 

38 

11 

10 

20 

23 

13 

11 

PARKER  9  F 

MAX 

55 

48 

33 

47 

50 

48 

43 

92 

40 

51 

54 

45 

39 

56 

42 

40 

20 

32 

66 

60 

60 

66 

68 

65 

30 

44 

52 

33 

50 

40 

50 

*9.6 

32 

2  3 

2C 

20 

10 

12 

9 

13 

14 

10 

19 

:o 

10 

8 

29 

3 

•  13 

-  4 

25 

19 

25 

28 

40 

30 

13 

9 

21 

23 

20 

10 

10 

16  1 

RFD  FEATHER  LAKES  2 

SE 

MAX 

42 

39 

34 

30 

31 

29 

42 

90 

39 

33 

37 

291 

24 

37 

36 

35 

16 

42 

41 

38 

48 

48 

48 

40 

40 

38 

42 

37 

23 

29 

31 

36.2 

Mm 

32 

24 

3 

11 

0 

•  8 

-  3 

2 

2« 

7 

22 

6 

2 

14 

20 

4 

.  7 

2 

1 

24 

30 

31 

33 

29 

13 

8 

16 

12 

6 

6  •  4 

11.8 

SFOGWICK  5  S 

MAX 

60 

50 

16 

29 

38 

36 

43 

93 

46 

44 

59 

45 

39 

43 

57 

43 

4 

28 

42 

40 

62 

66 

68 

56 

52 

45 

39 

47 

42 

42 

41 

44.3 

Mm 

37 

10 

8 

6 

17 

17 

18 

23 

25 

26 

19 

17 

8 

15 

13 

-  6 

-17 

-10 

16 

16 

19 

38 

49 

31 

21 

10 

9 

16 

13 

4 

9 

13.3 

SPICER 

MAX 

40 

31 

27 

28 

27 

14 

12 

24 

28 

22 

26 

24 

12 

24 

29 

32 

25 

26 

29 

31 

37 

44 

45 

36 

32 

31 

33 

30 

19 

11 

21 

27,4 

Mm 

26 

15 

•  2 

-  1 

-  2 

-18 

-21 

•  14 

11 

5 

12 

0 

•  8 

3 

16 

17 

•  11 

-  4 

10 

12 

17 

31 

31 

28 

17 

8 

20 

14 

9  -10  .  4 

6.7 

STERLING 

MAX 

61 

52 

34 

29 

30 

40 

40 

48 

53 

45 

44 

57 

48 

44 

42 

57 

6 

2 

28 

47 

38 

38 

64 

68 

57 

44 

41 

43 

47 

42 

39 

43.5 

Mm 

23 

14 

13 

14 

13 

10 

13 

11 

14 

21 

17 

18 

2 

4 

6 

0  .14  -13 

.12 

7 

18 

22 

34 

24 

26 

6 

7 

11 

11  .  1 

4 

10.4 

Sftft  RaferaDCft  Note.  Following  Station  Index 
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COLORADO 
DECEMBER  1964 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  196* 


Station 

Day  oi  Month 

• 

S* 

1 

2 

3 

« 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

At#i 

wAiOEN 

MAX 
MIN 

57 
12 

52 
22 

2* 

1 

26 
5 

21 
•  16 

9 

-13 

7 

-23 

-23 

27 
4 

24 
•  10 

28 
14 

22 
5 

20 
•  9 

29 
9 

26 
17 

30 
IT 

25 
.10 

24 
.20 

29 
3 

26 

16 

40 
22 

45 

30 

43 
31 

36 
27 

33 

y 

24 
4 

33 
19 

31 
16 

16 

.  T 

21 
.15 

16 
13 

26.4 
4.6 

WA  TERDAi E 

MAX 
MIN 

56 
52 

43 

21 

33 
22 

33 
12 

39 
12 

46 

11 

5t 
1  1 

45 

25 

47 

16 

36 

20 

46 
18 

41 

12 

42 
21 

50 

22 

6 

15 
-16 

28 
-15 

46 
6 

47 

20 

52 
30 

S7 
42 

68 
50 

64 
39 

54 
16 

46 
18 

46 

29 

40 
2b 

38 
13 

41 

13 

46.0 
18.4 

WIGGINS  T  Ski 
•      I  • 

MAX 
MIM 

5* 

53 

51 
19 

26 
19 

35 
23 

45 
6 

37 
10 

48 
8 

» 

42 
14 

46 

17 

36 
17 

40 
8 

42 
6 

48 

10 

53 
16 

46 

2 

8 

-19 

22 
•  19 

46 

9 

47 

9 

59 

21 

67 
21 

72 
51 

62 
26 

30 
26 

26 
•  5 

41 

10 

30 
2  g 

39 
1 3 

40 
5 

43 
4 

43.1 
12.8 

BIO  GRANDE  DRAINAGF 
RASlh  OS 

Al  AHOSA    WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 

2 

56 
8 

29 
25 

23 
•  17 

7 

•26 

3 

•  31 

0 

-55 

11 
-28 

10 
-26 

21 
-23 

16 
-26 

25 
0 

11 
-36 

3 

-42 

14 
-32 

33 

27 
.15 

15 
•  25 

35 
-  6 

14 
-13 

14 
-14 

14 
•  11 

47 
.  s 

42 
15 

39 
1 2 

36 
5 

41 
12 

36 
1  8 

23 

18 
_  q 

35 
7 

23.4 

-10.1 

Si  ANCA 

MAX 
MIN 

4*. 
7 

55 
15 

55 
20 

31 
g 

20 
-20 

20 
-23 

13 
-27 

24 

-24 

10 
•  21 

28 
.16 

31 
-16 

30 
•  2 

20 
-23 

12 
-24 

33 
-20 

35 

32 
8 

24 

-19 

35 
13 

26 
.  3 

24 
•  14 

32 
-  6 

4T 
.  1 

43 

17 

42 
18 

41 
4 

40 
16 

19 
2  l 

28 

12 

20 
.  3 

3T 
8 

30.2 
-  2.T 

CFNTER 

MAX 
MIN 

58 

2 

36 
17 

33 
18 

28 

2 

19 
•  10 

14 
•  21 

12 
•  23 

18 
-16 

24 
-16 

24 
-  9 

27 
-15 

28 

1 

19 
-18 

14 

.26 

25 
-18 

54 

35 

0 

17 
-13 

30 
0 

20 
-  6 

24 
•  10 

28 
.  7 

42 
3 

46 

IT 

38 
16 

36 

12 

41 
13 

3T 
24 

28 

10 

24 
-15 

30 
4 

28.0 
-  3.1 

OF  L  NORTE 

MAX 
MIN 

38 

10 

55 
20 

51 
24 

33 
§, 

23 
.  2 

24 
•  4 

19 
•  8 

25 
-  8 

25 

-  6 

32 
5 

25 

32 
8 

20 
-13 

21 
-19 

23 
-14 

39 

34 
15 

23 
0 

40 
3 

29 
2 

26 

29 

o 

52 
1 2 

4T 
24 

45 

20 

40 
15 

43 

20 

S3 
23 

32 

20 

_  4 

33 

6J 

31.5 
4.9 

GREAT  SAND  DUNES  nm 

MAX 

59 
IS 

57 
28 

32 
24 

30 

25 

_  £ 

IB 

17 
-10 

25 
•  S 

28 
-  2 

33 
4 

25 

32 
11 

16 
•  8 

16 
-11 

34 
.  4 

38 

16 

33 
18 

26 
•  1 

32 
8 

30 
1 

35 

38 

T 

40 
17 

45 

25 

39 
24 

36 
19 

41 

21 

3T 
6 

26 
14 

19 
2 

33 
13 

30.6 
7.7 

HFRMIT  7  FSE 

MAX 

41 
.  7 

55 
12 

30 
3 

24 
-21 

18 
•  27 

11 
-32 

10 
-36 

10 
•  25 

18 
-IS 

20 
-13 

22 
-15 

20 
0 

23 
•  12 

29 
.15 

21 
-16 

30 
-12 

36 
10 

27 
■  22 

24 

0 

33 

0 

36 
•  11 

50 

- :  <■ 

36 
.16 

46 

24 

34 
18 

33 
9 

34 

14 

51 
18 

50 
.12 

36 

-23 

34 
•  4 

30.6 
-  7.6 

MANASSA 

MAX 
MIN 

MCNTE  VtSTA 

MAX 

55 
4 

56 
1* 

30 
23 

28 

16 
-20 

11 

13 
-29 

17 
-20 

22 
-18 

21 
.15 

26 
-17 

29 
-  3 

18 
-23 

19 
-27 

23 
-21 

30 
-11 

36 
5 

25 
•  17 

27 
•  7 

20 
-14 

24 
-14 

23 
-  T 

52 

2 

50 

22 

42 
10 

35 

7 

40 
10 

)e 

28 

30 
IT 

22 
-  9 

28 

1 

27.9 
-  3.2 

5AGUACHF 

MAX 
MIN 

57 
9 

35 
18 

34 
25 

32 
13 

22 
-  3 

.}! 

IS 
-16 

21 
-10 

27 
-  6 

31 
4 

29 
-  2 

28 
9 

18 
-11 

15 
-17 

28 
-10 

36 
-  3 

32 
0 

24 
.  2 

32 
0 

23 
0 

30 
.  4 

31 
0 

35 
9 

42 
26 

42 

IT 

3T 
13 

33 
13 

42 
2". 

30 
11 

26 
.  3 

34 
8 

29.6 
3.3 

WAGON  wmEEL  GAP  3  N 

MAX 
MIN 

32 
■  10 

39 
5 

32 
14 

35 
.19 

23 
-26 

10 
.36 

10 
-28 

18 
-26 

IT 
.17 

22 
.18 

29 
-  4 

26 
-29 

7 

-24 

14 
.22 

37 
•  16 

20 
.10 

38 
.24 

10 
.  5 

34 
-18 

13 
•  16 

24 
-15 

33 
.  6 

55 
.  1 

37 
10 

40 

2 

19 
4 

37 
16 

33 

0 

26.2 
.12.1 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

28 
18 

36 
1* 

28 
6 

22 
•  2 

22 
-  3 

21 

30 
5 

54 

8 

30 
5 

22 
9 

22 
-15 

18 
•  13 

24 
•  3 

18 
10 

24 
15 

24 
4 

28 
7 

22 
16 

26 
8 

28 
11 

31 
18 

39 
24 

31 
13 

26 
13 

23 
16 

22 
18 

24 

12 

18 
•  3 

16 
-  T 

16 
-  3 

18 
-  3 

24.9 
6.2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Stabon 

> 

£ 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

• 

o! 

5  1 

6  2 

MOUNT* 
5  AM 

IN  STAr. 
11  AM 

DARD  T 
i  PM 

ME 

11  PM 

Trace 

60-10 

10-.49 

s 

I 

n 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

s  :  s 

£  as 

III 
•  » s 

<    -  a 

ALAMOSA  W8  AIRPORT 

88 

80 

82 

4 

5 

2 

l 

0 

0 

12 

5.4 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

02 

6 

10.3 

43++ 

34 

24 

50 

38 

43 

50 

11 

3 

1 

0 

0 

0 

15 

5.8 

DENVER  WB  AIRPORT 

20 

9 

9.2 

43 

SW 

15 

62 

42 

49 

60 

8 

7 

1 

0 

0 

0 

16 

73 

5.7 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

13 

9 

5.3 

30 

NW 

24 

73 

59 

62 

73 

10 

3 

2 

0 

0 

0 

17 

49 

6.4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

29 

11 

11.8 

70 

W 

15 

54 

38 

36 

50 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

10 

75 

5.5 

Sm  fUUrtsDco  Nol*»  Following  Sutlon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
DECEMBER  1964 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

arkansas  drainage 
Basin                     0 i 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  6N[ 
WTR  EOUIV 

T 

O.T 
T 

3.7 
4 
,2 

T 

1 

• 

0.9 

1 

.2 

2 

.1 

i 

] 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 
6 

t 

9 

3 

9 

4 

3 

2 

T 

T 
T 

T 

FORCER  6  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

MOLL" 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

• 

3 

3.C 
3 

JOHN  MARTIN  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

T 

T 

LA  VETA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l.C 
1 

7.0 
8 

T 

I 

1 

T 

7 

4 

3 

3 

3 

3 

3.C 
3 

4 

2 

LIMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

T 
T 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

0.2 
T 

0.1 
T 

T 

0.2 

T 

T 

0.2 
T 

T 

T 

0.2 

T 

ROCKY  FORD  2  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l.C 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.5 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

4 

< 

l.C 
5 

6.C 
11 

T 
11 

1C 

1 

t 

1 

t 

7 

7 

1 

6 

6 

6 

t 

t 

9 

9 

3 

2 

1 

1.0 
1 

T 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2 

2 

2 

SAL  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.1 

: 

j 

j 

] 

1.1 

0.3 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

11 

IT 

IT 

17 

17 

17 

16 

16 

19 

T 
14 

u 

11 

14 

17 

u 

17 

17 

17 

17 

17 

16 

15 

14 

25 

28 

29 

33 

44 

»0 

39 

39 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 

1.6 

2 

l.C 

2 

] 

T 

T 

T 

T 

2.C 

2 

] 

T 

T 

T 
7 

T 

wESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

6.C 

12 

MS 

. 

12 

_ 

11 

T 
11 

9 

T 

6 

4 

2.0 

2.0 

4 

1.0 
4 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

AL  TENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

4.0 

! 

3 

T 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

6.0 
S 

T 

4 

3 

2 

0.2 

4.0 

2 

2 

2 

ARTESIA  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

l.C 
4 

4 

1.1 
3 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

S 

9 

2.2 

a 

7 

7 

a 

3 

2 

2 

2 

2 

7.3 
8 

1.0 
7 

t 

9 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

i* 

5.0 
It 

16 

l.C 
17 

1.0 
17 

17 

16 

19 

1.0 
16 

2.C 

ia 

0.9 
18 

1.9 

ia 

17 

16 

16 

19 

2.0 
IT 

16 

3.0 
18 

18 

17 

1« 

T 

14 

3.0 
16 

3.0 
19 

4.0 

21 

4.0 
24 

13.0 
34 

2.9 

33 

32 

31 

BERTHOUO  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

13 

7.8 
21 

2.1 

22 

1.4 

22 

1.2 
22 

0.4 
21 

20 

20 

T 
20 

4.C 
23 

4.C 
24 

7.0 
27 

0.6 

2* 

23 

1.2 

23 

20 

2.4 

21 

21 

3.0 
24 

0.1 
24 

T 

23 

2.0 
22 

22 

11.0 
32 

10.0 

40 

9.0 
44 

J.O 
42 

8.0 

»T 

2.0 
43 

O.t 
43 

T 

41 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

3.0 
3 

3 

l.C 
3 

2 

2 

2 

1 

1.0 

3 

l.C 
3 

0.9 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

1.0 

1 

1.0 
1 

1.0 

1 

4.0 
4 

0.5 
4 

4 

4 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

0.9 

1.0 

1 

1 

1.9 

3.0 

1 

0.5 

1.0 

COCMETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.C 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3.C 
8 

9 

9 

9 

9 

4 

4 

T 

4 

4 

3 

2 

2.0 

2 

2.0 
4 

4.0 
8 

7 

3.0 
10 

10 

T 

10 

T 

10 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

l.C 
< 

5 

3 

2.0 

T 

« 

e 

6 

< 

9 

9 

9 

T 

3 

9 

2.3 
8 

8 

T 

T 

6 

3 

4 

3.0 
» 

3 

s 

0.5 

6 

9 

3 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 
3 

T 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

4.0 
5 

9 

9 

9 

4 

4 

1.0 

s 

2.5 
6 

t 

3 

* 

3 

2 

1 

1 

1 

1.0 
1 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2 

1.2 
3 

0.4 

3 

2.4 

3 

T 

3 

T 

! 

9 

9 

2.3 

1 

7 

3.7 
11 

T 
11 

11 

10 

10 

0.4 

9 

0.3 

10 

0.3 

10 

1.1 
10 

T 

10 

9 

8 

4 

2 

T 

2 

0.1 
2 

3.0 
6 

4.3 

10 

O.T 

10 

10 

T 

9 

cresteo  Butte 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

».e 
it 

6.0 

21 

20 

11 

19 

19 

16 

13 

T 

ia 

T 

ia 

3.C 

20 

4.3 

20 

20 

19 

T 
18 

ia 

1.0 

ia 

18 

4.0 

21 

2.9 

22 

0.9 

22 

21 

T 

18 

10. 0 
28 

14.0 
32 

13.0 
38 

10.5 
44 

24.3 
58 

5.0 
58 

56 

3.0 
98 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

9 

4.0 
3 

T 

6 

T 

6 

t 

6 

t 

6 

T 

t 

T 

6 

3.0 
9 

T 

5 

9 

9 

4 

3 

1.0 
4 

4 

T 

4 

4 

3 

T 

2 

1.0 

1 

13.0 
13 

T.O 
20 

5.0 
9 

2.0 
11 

8.0 

16 

1.0 
11 

10 

10 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

3.C 
2 

0.5 
1 

0.5 
1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.5 

1 

4.0 
4 

9.0 
9 

9 

9 

T 

3 

3 

T 

3 

2 

2.5 
3 

T 

3 

2.0 
5 

T 

3 

7.0 
12 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.* 

I 

1.1 
2 

0.1 
1 

0.2 

1 

0.1 

I 

T 

1 

0.4 

1 

T 

1 

0.2 
1 

1 

1 

1 

1 

0.2 

1 

T 

1 

0.2 
2 

T 

2 

2 

2 

1 

T 
T 

0.1 
T 

0.3 
T 

0.9 

1 

0.2 
2 

2 

0.8 

2 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

4 

T 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

e 

12 

13 

12 

11 

11 

n 

-10 

10 

10 

10 

10 

« 

T 

12 

13 

13 

13 

18 

19 

19 

18 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2 

T 

T 

l.C 

1 

T 
T 

1.0 

T 
T 

T 

1 

T 

2.0 

2 

2 

GRAND  JUNCTION  »B  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.6 

T 
T 

T 
T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1.1 
2 
.1 

T 

1 

1 

T 

T 

7 

7 
T 

T 

GRAND  LAKE  1  WNw 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3 , 3 

1 

1.0 
T 

7 

2.C 
1 

0.5 
1 

T 

a 

( 

a 

0.9 
8 

1.5 

9 

8,0 

13 

2.0 
15 

14 

13 

T 

12 

12 

0.9 

12 

12 

0.9 

12 

T 

12 

12 

0.5 

12 

2.0 
13 

9.0 
IT 

3.0 
19 

3.0 
20 

5.0 
23 

10.0 
29 

1.0 
2T 

26 

T 

29 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2e 

3.0 
29 

24 

T 
21 

28 

28 

28 

2a 

28 

28 

2a 

4.0 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

T 

32 

T 
31 

31 

30 

29 

28 

2.0 

30 

3.0 
33 

2.0 
32 

3.0 
3* 

1.0 
33 

33 

32 

1.0 
93 

MAYBElL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

« 

0.9 
6 

6 

0.4 

6 

t 

T 

6 

< 

« 

4.0 

10 

10 

0.7 

10 

0.9 

10 

1( 

10 

10 

10 

6.0 
16 

It 

0.8 

IT 

T 

IT 

IT 

15 

T 

4 

T 

4 

0.6 
3 

2.0 
3 

U. 0 
16 

0.7 
16 

1* 

16 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3 

2.! 

3 

l.C 

9 

3 

9 

4 

0.9 
9 

4 

2.0 

e 

a 

« 

6 

5 

4 

1.0 

*> 

4 

2.0 
5 

4 

4 

2 

T 

T 

1.0 
2 

2.0 
2 

9.3 

10 

4.0 

1? 

12 

12 

10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
DECEMBER  1964 


Day  oi  month 


BHHMI 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTROSE  NO  2 

SNOwFALL 
5N  ON  GNC 

T 

l.C 

2.C 
3 

1 

1 

1 

1 

1.0 

NO9TH0ALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNr 

7 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

» 

2.; 

19 

l.c 

1! 

T 

L3 

14 

1« 

14 

1> 

1.! 
1! 

T 

14 

3.! 

1! 

11 

11 

16 

15 

IS 

0.9 
19 

l.C 
14 

it 

7 

16 

19 

13 

l.C 
13 

12 

0.3 
12 

11 

2  •  C 
1  3 

1.3 

1» 

11 

I  .  0 

i* 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

! 

s.c 

• 

4.C 
4 

4 

4 

4 

< 

1 

4 

S.C 
« 

1 

< 

6 

6.0 

10 

10 

4.0 

12 

9.0 
14 

i.ol 

14  14 

1  1 

12 

6  •  C 

10 

10 

1.0 
10 

Li 

•  •  ( 

16 

}  ( 

13 

14 

20 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.3 

2.5 

2 

0.2 
7 

0.3 

1 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
1( 

6.C 
24 

23 

2( 

2( 

20  2( 

20  2( 

2C 

7 

2C 

2.C 

2; 

2| 

2C 

20  20 

20 

L.C 

l.C 

23 

« 

2  2 

T 

2C 

4.0 
24 

4.0 
I  4 

4.0 

32 

2.0 

14 

36 

34 

32 

2.0 
34 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3.( 

1( 

3.1 

13 

1! 

2.' 

1! 

14 

1.1 

14     13     13  1< 

1.1 
14 

«.< 

2! 

3.2 

22 

2; 

4.3 

21  22 

20 

2.0 

2  i 

20 

3.0 

22 

22 

2? 

2.» 

2  i 

1.7 

2c 

2  0 

l< 

1.9 

20 

3.1 

2.C 

WOLF   CREEK   PASS   *  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

21 

3C 

3C 

3C 

T 
3t 

30     30     30  21 

21 

21 

8.C 

31 

3' 

37  37 

36 

1  l.C 

*.  i 

44 

43 

3.C 

11.0 

2.0 

3.0 
3 1 

19.0 

6  r 

m 

7( 

13.0 
9C 

T 

13.0 

•        •  • 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

7 
7 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

MOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

7 

•        •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 

OA 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

e.c 

« 

i 

0.3 

I 

2.5 

2 

L.C 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0.3 

| 

T 

1.0 
] 

CMEE  SHAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 

T 

1 

. 

T 

7 

T 

DENVER  MS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 
WTR  EOUIV. 

1.4 

Bat 

T 

T 
T 

T 

T 

0.3 

T 

7 

1.2 

7 

| 

7 

y 

0.9 

T 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1.0 

4,0 

evergreen 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

2.0 

1 

] 

T 

5.) 
4 

3.0 
3 

1 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.6 

1 

T 

T 

T 

T 

1  .0 

1 

1 

0.1 

1 

7 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GRAVER   10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

0.3 
7 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i.< 
ii 

e.o 

19 

ia 

T 
L< 

U 

1! 

1! 

19 

T 
15 

1.0 
15 

5.C 

20 

• 

n 

T 

17 

15 

1.0 
16 

15 

- 

13 

2.0 

16 

2.0 
16 

13.0 
27 

10.0 
35 

3.0 
33 

1.010.0 
32     3  S 

3.0 
3» 

34 

7 
33 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

J 

1.0 

3 

! 

3 

3 

3 

! 

1.0 

2 

1 

i 

2 

1 

1 

1 

1 

0.8 

1 

0.3 
1 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

7 

7 
7 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

T 

1.4 

T 

0.3 

T 

1.3 

7 

2.0 

2.0 

0.3 

SE0G«ICK  S  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1 

T 

1 

I 

I 

T 

T 
T 

T 
T 

7 

7 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.C 

U 

3.0 
11 

10 

4 

«. 

i 

( 

e 

e 

! 

L4.C 
15 

- 

14 

3.0 
14 

12 

12 

10 

3.0 
11 

11 

11 

0.9 
11 

0.512.0 
•f  14 

12.0 
24 

23 

6.0 
24 

10.0 
28 

4.0 
29 

26 

24 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

l.C 
4 

4 

T 

4 

4 

4 

0.3 

! 

! 

U! 
1 

< 

6 

6 

0.7 
7 

7 

7 

7 

7 

6 

3 

2.5 
6 

0.5 
9 

0.5 

6 

0.3 
4 

1.3 
8 

6.0 
13 

0.3 
1* 

14 

14 

... 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN 

OS 

ALAMOSA   «B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 
wTR  EOUW 

i 
•  2 

5.6 

j 

14. T 

10 
.  5 

O.S 
11 

18 
1.1 

11 
1.1 

It 
1.1 

1* 
1.  1 

14 
l.C 

12 
1  •  3 

3.6 
1  .  1 

14 

1.2 

13 
1.1 

12 
1.1 

1  2 
1.1 

10 
1.0 

;.<. 

10 
1  •  0 

T 
11 
1 . 1 

11 
1.0 

11 
1.0 

11 
1.0 

IC 
.9 

0.7 
8 
.•) 

7 

7 
.7 

7 

6 
.7 

3.1 
5 

0.3 
4 
.  6 

0.1 
4 

GREAT    SAND   DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1.0 

] 

••! 

4 

4 

* 

4 

- 

4 

4 

2.0 
4 

9 

9 

S 

5 

4 

4 

1.0 
9 

9 

9 

9 

4 

6 

3 

9 

3 

3 

3 

7 

3 

3 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

1 

i 

1.4 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

0.1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

7 

I 

1 

1 

1 

1.9 

2 

0.7 
2 

WAGON   WHEEL   GAP   3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

*« 

5.5 

7 

T 

4 

•5; 

28 

Soe  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1964 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

• 

| 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 
< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

35 

36 
35 

3- 

35 

34 
35 

32 
34 

32 

30 

30 
32 

32 
33 

30 
32 

31 
33 

31 
31 

29 
31 

29 
31 

30 
33 

29 
30 

27 
27 

26 
28 

29 
31 

28 
32 

31 
31 

33 
36 

37 
39 

36 
39 

36 
34 

32 
33 

32 
33 

32 
34 

31 
33 

29 
31 

29 
31 

31.3 
32.9 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

35 

37 
36 

35 
36 

35 
36 

35 
3  5 

34 
34 

34 
33 

32 
33 

33 
33 

33 
33 

32 
34 

33 
33 

31 
32 

31 
32 

31 
32 

31 
31 

30 
30 

29 
29 

30 
30 

30 
31 

31 
31 

31 
32 

35 
37 

36 
39 

37 
36 

34 
34 

33 
33 

33 
35 

33 
33 

32 
32 

31 
31 

32  .6 
33.3 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

37 

38 

i  1 

37 

36 

36 

35 

34 

34 

35 

34 

34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

31 
31 

31 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
35 

35 
37 

37 
36 

35 
35 

35 
34 

34 
35 

34 
34 

33 
33 

33 
32 

34.2 
34.3 

2*  INCHES 

7  AM 
7  PM 

40 
40 

41 
41 

41 

-.0 

40 
40 

40 
40 

40 
39 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

35 
36 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
37 

37 
38 

38 
38 

35 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

36 
36 

37.6 
37.6 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

42 
42 

42 
42 

42 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

40.3 
40.3 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

50 
49 

48 
49 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
♦7 

47 
47 

47 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

48.3 
48.3 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N. 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 


EVAPORATION  AND  WIND 


BUBob 

Day  OI  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

28 

30 

31 

*     •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
9AJIN  02 

MONTROSE   NO    1  <EI 

EvAP 
WIND 
MAX 
M  IN 

14 

10 

19 

11 

26 

15 

18 

21 

14 

9 

16 

30 

19 

11 

1« 

26 

30 

27 

15 

22 

20 

13 

30 

33 

34 

4 

54 

32 

96 

23 

Jl 

T21 

<E>     PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 


See  reference  ootee  following  3Unon  fnrl— 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
DELAYtO  OATA 


Sutton 

Temperature 

Proctpitatlon 

»i 
6  * 
ft  A 
<S 

if 

r 
* 
< 

Departure 
From  Normal 

J 

$ 

J 

1 

a 

Q 

>• 
& 
1 

1 

No.  ol  Day. 

•3 
3 
0 
H 

■a 
f] 

I 
1 

1 

i 

Snow,  Siv.t 

No.  of  Days 

Mu. 

Mia. 

0 
H 

it 

ft 

I 

1 
i 

2 

t 
I 

1 

% 

1 .00  or  Mar. 

M 
tj 

_  J 

si 

.3 

•        •  * 

MAY  1964 

BR AN  SON 

74.1 

47.6 

60.9 

90 

23 

27 

12 

in 

i 

0 

I 

0 

1.66 

.70 

30 

.0 

0 

9 

I 

0 

ft       ft  ft 

JUNE  1964 

ALLENSPARK 

63. 4M 

37, SM 

31. 6M 

79 

26ft 

10 

1 

191 

0 

0 

2 

0 

1.49 

.26 

21* 

.0 

0 

6 

0 

0 

CIMARRON   S  St 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

•  0 

0 

FA  I  PPL AY  NO.  2 

M 

M 

M 

79 

27 

26 

21 

g 

0 

0 

0 

LAST  CHANCE 

84, 9M 

92.0M 

68. 3M 

93 

28* 

» I 

21 

10 

9 

0 

0 

0 

U17 

.37 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

MONUMENT  2  WSW 

T4.9 

43,7 

»9.3 

-  2,0 

IT 

27 

S3 

1 

113 

0 

0 

0 

0 

1.96 

-  ,u 

.48 

14 

•  0 

0 

ft 

0 

0 

ft       ft  ft 

JULY  1*64 

CIMARRON  3  SE 

M 

M 

M 

•"AIRPLAY  NO*  2 

73, 9M 

37,  2M 

33, 4M 

80 

1 

23 

17 

292 

It 

0 

4 

0 

2,30 

1.06 

11 

.0 

0 

1 

2 

2 

ft       ft  • 

AUGUST  1964 

BRANSON 

66,1 

37.3 

71,8 

93 

24ft 

44 

21 

6 

11 

0 

0 

0 

1.32 

.63 

1 

,0 

0 

4 

1 

0 

CIMARRON   3  SE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

tO 

o 

LAST  CHANCE 

87,0 

»*.» 

70,8 

97 

I 

38 

21 

19 

11 

0 

0 

0 

2,40 

.63 

4 

.0 

0 

1 

2 

0 

TACONY  T  SE 

S9.S 

93,4 

71,3 

109 

10 

42 

28 

12 

17 

0 

0 

0 

1,14 

,34 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

•      «  • 

SEPTEMBER  1964 

CIMARRON   3  SE 

M 

M 

M 

•  1 

s* 

0 

0 

0 

.0 

0 

PAIRPLAY  NO.  2 

M 

M 

M 

70 

4 

28 

lift 

0 

0 

0 

.0 

0 

LAS  ANIMAS 

83.7m 

90,  3M 

67,  OM 

-  It! 

101 

9ft 

S3 

27 

67 

0 

0 

0 

,76 

•  ,16 

.36 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

MEEKER 

76.2 

34,2 

33,2 

14 

13* 

21 

16 

288 

0 

0 

12 

0 

.63 

.26 

11 

.0 

0 

Z 

0 

0 

REDSTONE 

74,7 

33,4 

34,1 

81 

11 

27 

21 

119 

0 

0 

12 

0 

.63 

.AC 

14 

,0 

0 

1 

0 

0 

TACONY  T  SE 

79, 6M 

46, 9M 

63. 3M 

96 

2 

31 

2? 

121 

0 

I 

0 

.20 

.13 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

THO  BUTTES  1  Nw 

63.0 

46.4 

63,7 

97 

8 

39 

21 

IZ 

10 

c 

0 

0 

.42 

-  .62 

.23 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

•      •  • 

OCTOBER  1964 

CRAI3 

66,3 

26.1 

46.6 

76 

8ft 

14 

19 

361 

0 

0 

24 

0 

,40 

.19 

23 

1.0 

0 

2 

0 

0 

LAS  AN  I  MAS 

M 

M 

M 

91 

1 

i 

0 

0 

,06 

•  .64 

.06 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIFLE  2  EnE 

71. » 

29.6 

90,6 

,7 

79 

1 

21 

29* 

419 

0 

0 

25 

0 

.03 

•  1.06 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

S*»  Rftlftrftncft  Not*.  Following  Station  Indftx 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


MAY  196* 
B9ANS0N 

•       ■  • 

JUNE  196* 

ALLENSPARK 
CIMARRON  >  SE 
FAIRPLAV  NO*  2 
LAST  CHANCE 
MONUMENT  2  wSw 

SEOALIA  «  SSE 


AUGUST   1 96* 

BRANSON 
CIMARRON  )  SE 
LAST  CHANCE 
TACONV  T  SE 


SEPTEMBER  196* 

CIMARRON  S  SE 
DOHERTV  RANCH 
FAIRPLAT  NO.  2 
LAS  AN  I  MAS 
MEEKER 

REDSTONE 
SEOALIA  »  SSE 
TACONV  7  SE 
T*0  BUTTES  L  Nw 


OCTOBER  196* 

CRAIG 

LAS  ANIMAS 

RIFLE  2  ENE 


NOVEMBER  196* 
SEOALIA  *  SSE 


Day  of  Month 


1,17     .12     .11  .17 


2.20 
2.10 


.20     .08  .0* 


.3*     .28  ,21 


13     14  15 


16     17  18 


19    20  21 


22     23  i  24 


25     26  27 


T         .67     ,25  T 

.02   1.06      .20     T  T 


.01     .38  .01 


28      29  30 


.13     .OS  .70 


.26     .20  ,21 


.06     T  ,09 


•19     ,10  .0* 
T  T 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


1      2      3      4      5     6      7      8      9     10    11     12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29  30 


OCTOBER  196* 
CRAIG 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


■  raltnonca  notes  tallowing  Station  Indtn 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

at 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

r 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

ft 
< 

.   .  . 

may  196* 

BRANSON 

.      .  . 

MAX 
MIN 

66 
*0 

72 
4  7 

70 
42 

75 
*T 

75 
*• 

72 
*8 

73 
48 

68 
35 

73 
34 

63 
37 

7* 

36 

66 
27 

7* 
45 

60 
50 

85 
65 

88 
55 

86 
54 

73 
55 

66 

30 

87 
35 

85 

65 

5  7 

90 
65 

|0 

87 

76 
3  3 

62 

70 

63 

*t 

■  1 

74.1 
♦  7,6 

JUNE 

ALLFNSPARK 

MAX 
MIN 

*0 
30 

52 
31 

54 
40 

54 

38 

62 
33 

68 
*0 

70 
38 

59 
34 

59 
*3 

60 
35 

65 
37 

65 
35 

60 
38 

73 
36 

75 
61 

73 
42 

60 
33 

69 
36 

62 
35 

56 

35 

55 
33 

69 
33 

73 
36 

78 
42 

79 
43 

79 
43 

79 

72 
43 

73 

40 

65.* 
37.8 

CIMARRON    3  SE 

MAX 
MIN 

66 
3* 

70 
34 

65 
36 

69 
36 

70 
35 

68 
3* 

73 
32 

68 
36 

70 
3* 

80 

30 

86 
32 

85 
*2 

72 
33 

FAJRPLAY    NO.  2 

MAX 
MIN 

69 
3* 

69 

32 

6C 
3* 

65 

30 

7* 

?9 

59 
29 

68 

26 

70 
30 

70 
34 

79 
33 

71 
43 

67 
30 

66 
34 

LAST  C"ANCE 

MAX 

Mm 

85 
5* 

90 
57 

63 
45 

77 
** 

79 
*9 

63 
55 

83 
50 

78 
48 

69 
32 

8* 
*9 

93 
63 

90 
51 

8  6 

6| 

87 
55 

83 
46 

11 

SI 

72 
46 

60 
41 

89 

32 

93 
39 

95 
59 

94 
59 

93 
61 

90 
50 

90 
56 

6*. 9 

32.0 

MONUMENT    2  NSW 
•        ft  ft 

MAX 
MIN 

*8 

33 

49 

36 

67 
43 

72 
39 

69 
36 

71 
41 

78 
44 

74 
46 

70 
<*  3 

73 
43 

78 
** 

79 
*2 

71 
46 

7* 
38 

79 
39 

82 
*8 

86 
51 

76 
*6 

78 
42 

72 
39 

72 

70 

71 

12 

83 

65 

87 

86 

82 

50 

8* 

7*. 9 
♦3.7 

JULY  196* 

CIMARRON    3  SE 

MAX 

min 

EA1RPLAY   NO.  2 
ft        ft  ft 

MAX 

Mm 

73 
35 

76 
38 

80 
39 

76 
41 

76 
39 

77 
39 

75 
36 

7* 
3* 

72 
39 

67 
*3 

7* 
35 

7* 

29 

7* 
*3 

70 
28 

69 

23 

73 
35 

76 
34 

75 
41 

7S 
42 

75 
43 

7S 
42 

62 
45 

72 
36 

76 
34 

74 
34 

76 
38 

75 
45 

66 
30 

73.3 
37.2 

AUf-UST  196* 

BRANSON 

MAX 

Mm 

90 
63 

93 
65 

95 
60 

90 
60 

90 
55 

89 

64 

82 
60 

80 
37 

90 
62 

9* 

65 

85 
57 

82 
60 

78 
60 

77 
58 

83 
3* 

90 
62 

84 
54 

a  7 
37 

90 
63 

83 
37 

78 
44 

78 
*8 

8* 
54 

95 
63 

87 
43 

69 
60 

80 
33 

84 
♦8 

87 
62 

6* 

»e 

40 
62 

86.1 

CIMARRON    3  SE 

MAX 

Mm 

72 
36 

72 
33 

71 
31 

78 
*0 

70 
30 

74 
44 

72 
40 

'i 

*0 

78 
41 

81 
36 

80 
36 

LAST  CMANCE 

MAX 

Mm 

97 
61 

92 
60 

92 
57 

87 

61 

91 
60 

90 
60 

81 
58 

86 
62 

ti 
62 

96 
63 

6* 

50 

67 
57 

8* 

to 

66 
58 

n 
94 

91 
33 

85 

52 

90 
55 

93 
6* 

74 
30 

70 
38 

78 
*8 

89 
40 

81 
5  2 

as 

*6 

94 

55 

8] 
34 

68 
*7 

80 
48 

8* 

*2 

9* 

tl 

67.0 
3*. 5 

TACONY    7  SE 

•    *  • 

MAX 
MIN 

99 
4* 

95 
60 

95 
59 

89 
59 

9* 
59 

92 
59 

82 
59 

88 
59 

95 
63 

100 
61 

63 
59 

90 
57 

88 

»o 

87 
58 

90 
5  3 

97 
55 

85 
54 

91 

5*. 

96 
56 

78 
50 

■"> 
45 

80 
44 

91 
46 

96 

52 

83 
44 

94 

50 

79 

41 

92 
42 

89 

31 

82 
45 

95 
53 

64.3 
33.* 

SEPTEMBER  196* 

CIMARRON  3  SE 

MAX 

69 
33 

73 
35 

80 
39 

78 
34 

81 

33 

75 
32 

79 
32 

81 
33 

77 
36 

FAIRPLAY   NO.  2 

MAX 

6* 

30 

68 
40 

69 

30 

70 
28 

67 
36 

66 

30 

68 

30 

66 

34 

67 
3* 

68 

33 

66 
29 

65 
30 

58 
28 

f 
30 

39 
33 

66 
30 

66 
26 

LAS  ANIMAS 

MAX 

100 
61 

101 
70 

92 
53 

84 

52 

98 
52 

99 
66 

101 
72 

87 

61 

69 
*9 

69 
Jl 

45 

61 
*8 

69 
53 

69 
53 

79 
44 

90 
43 

81 
50 

70 
44 

76 
42 

80 
4  8 

92 
48 

80 
48 

66 

35 

83 

36 

66 
43 

86 

42 

83.7 

MEEKER 

MAX 

SO 
46 

77 
37 

78 
30 

84 
33 

8* 
36 

80 
46 

78 
46 

83 
40 

79 

41 

83 
30 

81 
3* 

60 
3* 

8* 
3* 

7* 
31 

69 

35 

75 
21 

79 
23 

75 
27 

60 
29 

68 

26 

69 
36 

69 
29 

73 
32 

75 
32 

78 
35 

70 
44 

72 
26 

77 
34 

74 
41 

76 

37 

76.2 
3*  2 

REDSTONE 

MAX 

Mm 

76 
39 

73 
34 

78 
31 

72 
30 

75 
33 

79 
35 

78 
36 

79 
37 

76 
36 

78 
3* 

61 
36 

60 

37 

76 
33 

72 
34 

7  3 
32 

72 
37 

76 
39 

72 
33 

69 
34 

70 
29 

72 
27 

7* 
31 

73 
31 

76 
29 

77 
34 

72 
31 

71 
30 

70 
31 

77 
33 

74 

32 

7*.  7 
33.* 

TACONY  7  SE 

MAX 

Mm 

95 
55 

96 
54 

82 

55 

92 
63 

94 
53 

95 
5  7 

82 
57 

66 
*6 

70 
** 

86 

*6 

7* 
3* 

39 
31 

71 
48 

61 
40 

ae 

4*. 

72 
47 

67 
40 

77 
38 

80 
42 

71 
42 

78 

40 

88 
44 

72 
47 

65 
3  1 

81 
33 

80 
41 

83 
42 

79.4 
*6.9 

T»0  BLTTES   1  Nt. 
•       ft  ft 

MAX 

Mm 

96 
57 

90 
50 

87 

55 

90 
61 

92 
54 

94 
55 

95 
50 

97 
50 

90 
53 

8* 

51 

69 
*9 

59 
<.a 

85 

*9 

91 
*6 

79 
*9 

65 
31 

78 
43 

8  0 
47 

75 
46 

70 
*9 

SI 
64 

79 
46 

75 
*8 

78 
64 

64 
45 

82 

39 

so 

SS 

63 
40 

69 
45 

92 
50 

63.0 
*6.* 

OCTOBER  196* 

CRAIG 

MAX 

Mm 

75 
38 

73 
26 

75 
29 

68 
28 

70 
22 

72 
23 

76 
25 

76 
25 

7* 
37 

63 
36 

62 
22 

67 
19 

72 
23 

7* 
26 

7* 

27 

73 
33 

63 
38 

SO 
19 

60 
14 

67 
19 

48 

20 

63 
20 

*5 

32 

SS 
2' 

60 
21 

6* 

26 

ts 

28 

67 
28 

72 
33 

57 
34 

SS 
31 

66.3 
26.6 

LAS  ANIMAS 

MAX 

Mm 

91 
45 

86 

36 

90 
35 

83 
32 

72 
30 

78 
35 

86 
34 

77 
32 

8* 

*2 

85 
*8 

81 
38 

80 
29 

73 
29 

82 

32 

8« 

37 

88 

37 

RIFl  E  2  ENE 

MAX 

Mm 

78 
34 

77 
30 

79 
31 

77 
32 

75 
28 

7S 
29 

76 
29 

78 
28 

77 
37 

78 
42 

66 

27 

70 
25 

72 
27 

75 
26 

73 
30 

73 
29 

73 
42 

66 

Z^ 

65 
21 

68 

26 

70 
22 

70 
23 

65 
38 

to 

27 

65 
21 

66 
2* 

69 
28 

70 
26 

73 
32 

70 
44 

62 
30 

71.6 
29.6 

S*>«  R*Ur«DC8)  NoltM  Following  Station  l&dttx 
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CORRECTIONS 


CL1MAT0LOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  TABLE 

STATION  INDEX 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
CLIMATOLOSICAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
CL I MATOLOGI CAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  TABLE 
CLIMATOLOGI CAL  DATA  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
CLIMATOLOGI CAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  04 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  04 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  04 


ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN— DIVISION  01 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  04 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  04 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  04 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  04 


ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  01 


ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  01 


COLORADO  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  02 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  04 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  04 


COLORADO  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  02 


COLORADO  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  02 


FORT  COLLINS 

FORT  COLLINS 
FORT  COLLINS 
PUEBLO  CITY  RSVR 

WIGGINS  7  SW 
WIGGINS  7  SW 
FORT  COLLINS 

FORT  COLLINS 
CANON  CITY 

CANON  CITY 
BERTHOUD  PASS 
FORT  COLLINS 
FORT  COLLINS 
COLORADO  NAT  MON 

COLORADO  NAT  MON 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  54.8,  AVERAGE 
TEMPERATURE  40.8,   DEPARTURE  FROM  NORMAL,  4.5| 
TOTAL  DEGREE  DAYS,   721,   TOTAL  SNOWFALL,  4.0. 

MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  11TH,   56,  AVERAGE 
MAXIMUM  TEMPERATURE,  54.8. 

SNOWFALL  ON  14TH,   0,   SNOW  ON  THE  GROUND  ON 
14TH,  0. 

YEARS  OF  RECORD  TEMPERATURE,  BLANK,  YEARS  OF 
RECORD  PRECIPITATION,   21,   YEARS  OF  RECORD 
EVAPORATION,  18. 

DELETE  WIND  RECORD  FOR  ENTIRE  MONTH. 


DELETE  WIND  RECORD  FOR  ENTIRE  MONTH. 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  50.1,  AVERAGE 
TEMPERATURE  63.6,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.3, 
TOTAL  DEGREE  DAYS  97. 

MINIMUM  TEMPERATURE  ON  19TH,   48,  AVERAGE 
MINIMUM  TEMPERATURE  50.1. 

AVERAGE  MAXIMUM  92.0,   AVERAGE  TEMPERATURE 
78,2,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  2.4,  HIGHEST 
TEMPERATURE  98  ON  4+. 

MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  1ST,  MISSING,  AVERAGE 
MAXIMUM  TEMPERATURE  78.0. 

TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  OF  SNOW  ON  GROUND  FOR 
JANUARY, 31. 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  58.5,  AVERAGE 
TEMPERATURE  73.8,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  2.8. 

MINIMUM  TEMPERATURE  ON  25TH,   59,  AVERAGE 
MINIMUM  TEMPERATURE,  58.5. 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  78.6,  AVERAGE 
MINIMUM  TEMPERATURE  52.4,   AVERAGE  TEMPERATURE 
65.5,   TOTAL  DEGREE  DAYS,  51. 

MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  2D,   82,  MINIMUM  TEMPERA- 
TURE ON  20,   58,   AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  78.6, 
AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  52.4. 


CLIMATOLOGI CAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  TABLE 


COLORADO  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  02 


COLORADO  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  02 


ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN-DIVISION  01 


RUXTON  PARK 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE,  70.5,  AVERAGE 
TEMPERATURE,  51.3,  HIGHEST  TEMPERATURE,  80, 
DATE,   4TH,   TOTAL  DEGREE  DAYS ,  406. 

MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  30TH,   75,  AVERAGE 
MAXIMUM,  70.5. 

SNOW  ON  THE  GROUND  ON  30TH,  4. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


A* If AO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

AROVA  *  ME 


BONO 

BONHAM  RESERVOIR 
I BONNY  DAM 

i  boulder 

BOULDER 
[  BRANDON 

BRANSON 

BRECkENR ioge 
1 8RIGGSDAL?   2  Nw 
1 BUENA  VISTA 

BURLINGTON 

BURLINGTON  12  NN( 
1  SUTLER  RANCH 

[ BVCRS 

. campo  a  sm 

, CANON  CITY 

' CARIBOU  RANCH 

CASCADE 

CASTLE  ROCK 

CEOARE06C 

CENTER 


I Cl If f  lakes 

CLIMAX  2  NW 
i  COALDALE  1  NW 
|  COALDALE  2  SW 

COCHETOPA  CREEK 

COLLBRAN 
■  COLORADO  NAT  HON 


CORTE2 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

CRIPPLE  CREEK  t  nh 

CUChaRas  Dan 
1  CUHBRCS 
I  OEERTRAIL 

DELHI 


DEL  NORTE 


DEL 


.  1  E 


!  DENVER  MB  AIRPORT 
BDENVER  ma  CITv 
Dl LION  1  E 
DOHEflT v  RANCH 
DOLORES 
OURANGO 
EADS 

1  EAGLE  FAA  AIRPORT 
,  EASTONVILLE    1  NNW 

I  EA5TONVILLE  2  NNE 

EASTONVILLE  3  NW 

EASTONVILLE  6  WSw 
| ECKLEY 

ELBERT 

ELBERT  )  NW 

ELBERT  3  S£ 

ELBERT  *  SSw 

ELBERT  6  SSE 


ELK  CREEK 
1 cstes  PARK 
I  EVERGREEN 

EVERGREEN  2  SW 
, EVERSOll  RANCH 


URPLA' 
f AIRPLAY  NO.  J 

FLAGLER  2  Nm 
FLEMING  |  S 
FORDCR  B  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON  ) 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 
FRASER 


GATEWAY  1  sw 

GENOA  1  W 

GEORGETOWN 

GLE  NWOOD  SPRINGS  I 
, GRANADA 

GRAND  JUNCTION  WB  A 

GRAND  JUNCTION  4  ESI 
I  GRAND  LAKE  1  WNW 

| GRAND  LAKE  6  SSW 
GRANT 

GREAT  OIVIOC  12  SE 
1  GREAT  SANO  DUNES  NW 
GREELEY 
GREENLAND  •  SE 
GREENLAND  T  NE 

| GREEN  MOUNTAIN  CAM 

| GREVSTONE 
GROVER  10  W 

GUFFCy  10  SE 

gunnj son 
hamilton 
Imartsei 

HASWELL 
1 HAHTHORNE 
HAYDEN 

HERMIT  T  ESE 


0109    33  WASHINGTON 
0114  03  WASHINGTON 
01301  OS  ALAMOSA 
0183  04  BOULDER 


02421  Oil  LINCOLN 
0263  04i  PARK 
0304'  03!  CHEYENNE 
0343' Oil  CHE YC NNE 

03*4  02  MOFFAT 
03TO  02  PITKIN 
I 043T  01 1  EL  PA SO 
| 04*4  04  PARK 
06 7*  02  GRAND 
0712  01  EL  paso 
0776  03l COSTILLA 
0910  021  EAGLE 
1 082*1 02  MESA 
0134  03  YUMA 

0943  04>|  BOULDER 
1 0848  04  BOULDER 
KIOWA 


If  Oil  I 


090V  02  : 

094V  0*  M£Lo 
10T|i  Oli  CHAFFEE 
1121  03  KIT  CARSON 
112*  03,  KIT  CARSON 
1157  01  PUEBLO 


11 


1  > 


>|  041  ARAPAHOI 
I  01  BACA 
'|  Ol|  FREMONT 
J  BOULDER 


40  I 


40  10 
37  27 
40  12 
39  30 
37  »4 
SB  3* 
39  00 
SB  31 
3B  S3 


38  32 

37  26 
3V  33 

39  06 

39  SB 

40  01 
40  01  I 

1  js  ;i 

1  >'  01  I 

2  39  29 
4.  40  39 
I  SB  31 
I  39  19  | 
3,  39  28 
ij  30  02  ! 

»J  39  43  I 
1  37  02  I 
1  SB  26  ' 


103  09 
103  13 
103  32 
103  32 
I0B  23 
107  33 
103  39 
103  3S 

102  11 

103  03 


103  U  I 

103  IT 

102  27  I 

103  33 


4331 

4463'  MID 
TSJbJ 
8300 
9**0 


9*21 
7*3K 

>2>2 


OBSERVER 


DRY  LAND  FIELO  STA 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENDERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 

JOSEPH  n  PFOST 
MERRILL  LlNOOUIST 

U  S  NATL  PARK  SER 
RALPH  P  MELVILLE 
RALPH  J  AVER 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H.  NUTT 
L  I  NOEL  J  HUDSON 
D»R  G  » 


U  S  BUR  I 


RCCLAi 


TION 
T  ION 


02 

140I|  04  DOUGLAS 
! 1440  02  OELTA 
,  14S81  03'  SAGUACHE 
1328  04  JEFFERSON 
1539,  01  OTERO 


*  3*  22     104  32 


1** 

1 3*' 
1*0*1 


•  0)  i 


i  arapahoe 
Cheyenne 
montrose 


1644,  C2  RIO  BLANCO 

1660  02  EAGLE 

1*93  Oil  FREMONT 

1698.  01  FREMONT 

171 S  02  GUNNISON 

1 7*1   02  MESA 

1772  02  MESA 

1778.'  Oil  EL  PASO 
1T9J    02  ROUTT 
1886  02,  MONTEZUMA 
1928  02,  MOFFAT 
I  1939;  02  GUNNISON 
19761  01  TELLER 

2040,  01  HUERFANC 
20*8  OS  CONEJOS 
2162  04  ARAPAHOE 
2178  Ol|  LAS  AN  I  MA: 


I  GRANDE 


2184  OS 

m? 

I  2220  34  DENVER 
2223  34  DENVER 
22SI  02  SUMMIT 
2312  01,  LAS  ANIMAS 
2)26   02  MONTEZu«A 

2432  02;  la  Plata 

2*46  01  KIOWA 

243*  02  EAGLE 

2*9*  04-'  EL  PASO 
2496'  04  EL  PASO 
2**71  04  CL  PASO 
230|,  04  EL  PASO 
2333  03  YUMA 
I  2393  0*|  ELBERT 
2195  04  ELBERT 
2*97  o*|  ELBERT 
2398  04  ELBERT 

260o|  a*  Elbert 


242*  D2|  LA  PLATA 
26)3'  0*  JEFFERSON 
2759  0*  LARIMER 
2790  04  JEFFERSON 
2793   04'  J£FF£RSON 
280)  ?1  BACA 
2814  04  PARK 
2819  34  PARK 


2">9T  :j  LINCOLN 
330S1  0*:  LARIMER 
3016  02  LA  PLATA 
)02T  ?4  *ELO 
3038  0*  MORGAN 
306)  31  EL  PASO 
~H  01  OTERO 


1   38  23 

1  30  21 

2  3B  26  | 


2j  40  31  106  3* 
2,  37  21  10M  )4 
2  40  31  I  107  )) 
2^  3*  32  106  38 
1  3*  32     103  18 


I  >  tr  01  10*  , 
M  3*  37     104  I 


3;  37  40  106  21 

2  38  «3  108  03 

«J  39  46  104  33 

*  39  43  103  00 

2  39  SB  106  02 

1  37  23  103  33 

2  37  28  106  30 
2;  37  17  1©?  33  ' 
l|  36  29  j  102  47  I 


4163  SP 
42)0 


8336  3P 
BBS*  I 

'■i'".  rp 


3649 

4230, 
6896 
9230 
11300 
6323! 
6900  5P 
8000  BA, 
61)7f  5P 
*790j  1« 


6280  IIP  HP 
•BSSl  3P  3P 
6300 

1001* 
3183 

3090      IP  SP 

7864  6P  6P 
3123  6P  6P 
3263  HID  MIO 
3221!  MID)  MIO 
9063 


I  THOMAS  L  PLATT 
CITY  OF  BOULDER 

I  wis  Elsie  e  -hme 

CHARLES  S  MITCMELI 
1  MRS  ELVA  J  ENVEAR 
1  U  S  FOREST  SERVICI 
LLOYD  R  SwEOhin 
JACK  w  BROwN 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  wlNIFREO  ORR 

MRS.  CRYSTAL  Rl TT( 
BURT  L  SALISBURY 
WARDEN  PENITENTIAI 
CARIBOU  RANCH 
WEST  COLO  POWER  CC 
US  SOIL  CON  SERVIC 


HILII 


WIL 


AUST 


3130 


6P  6P 
3P  3P 


-  )9  OS 

*  39  0* 

*l  39  02  ! 

)  *-0  0  1 

y>  :> 

39  13 


39  12     104  30  I 
39  10     104  34  , 
*J  39  OB  I  104  32 

4  39  10  I  104  J6 
4)  3*  07  104  37  I 
2  37  33  I  107  46 
4  39  29  103  22 
4  40  23    103  31  ! 

103  19  I 


V  39  S? 
1,  37  02 
4'  39  14 
4  39  1  J 


6497  MIO  MIO 


7230 
7270 

7604 
3900 
4783; 
48S7 
6730 
7220 


6)9* 

64  SO' 
7*9* 
7000, 


CORPS  0*  ENGINEERS 

CARL  A  LOVELL 

W.  H.  NEWBERRY 
S  u  S  -EAIHER  BUREAU 
:  HIGH  ALTITUDE  OtfS 

R  L  BANT  A 
I  B  C  CRAMER 
1  HAROLO  F  KRCUGCR 
I  TED  A  SMITH 

SUPT  COLu  NAT  HON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
>  U  S  WEATHER  BUREAU 
MONTEZUMA  VAL  IRRIG 
HR$  OLIVE  JEAN  SMITH 
MRS  MARY  A  YLLEN1CK 
1  WILLIAM  ■  SNARE 
AfiCnEfl  b  crisp 

EVERITT  l  DAVIS 


LYNN  K  HOOOS 
-  0  PRESTON 

u  s  weather  Bureau 
u  s  heather  bureau 

BOARD  Of  WATER  COMM 

mrs  m  a  cpowder 
lloyd  c  pvle 
malcolm  r  dayton 
Russell  j.  Gardner 
fed  aviation  agency 

carl  r  guy 


CARL  RAMEY 
I  HUGH  MUNOV 
LELAND  P  OLKJER 


MELBURN 


102  05 
106  00 
106  00 


3113 
SI* 


324* 
>2  »• 
92*1 
3399 


32  GRANO 


HOW 
HUGO 

IOAMO  SPRINGS 
IOAL  I  A 
IGNACIO  1  N 

tNCEPENOENCE  PASS  3  SW 
JOES 

JOHN  MAPI I N  DAW 

JONES  PASS  2  C 

JULCSBUPG 

KARVAL 


•  02[  MESA 
91  HUERFANO 
02  MESA 
0S;  LINCOLN 
3*  CLCAR  CREEK 
>  02|  GARFIELD 
1  01  PROWERS 
1*88  02  MESA 
3489]  021  MESA 

3500  02  GRANO 

33)0  04l  PARK 
I  3339  32  MOFFAT 
1  334li  05  ALAMOSA 

3346  0*  WELO 

3379  04  CL  PASO 
,  33B4  04  DOUGLAS 

33921  02|  SUMMIT 
I  S60*|  02  MOFFAT 

3*43  04<  WCLD 

3*9*  01  FREMONT 

S6621  02,  GUHN I  SON 
1  37)6  021  MOFFAT 
I  3611  04  PARK 
I  S62S  01  KIOWA 

36S0;  04  BOULDER 

3667  32  ROUTT 
1  3*51  0*1  MINERAL 

4047,  01  LAS  ANIMAS 
I  4076'  01  PROWERS 


PHILLIPS 
GRAND 
MORGAN 
LINCOLN 
CLEAR  CREEK 


SB  41      104  42 


103  : 


4866  SP  SP 
-3ii  «a 


107  20 

102  19  I 

108  32 
IOB  27  1 

103  30  j 

40  II  103  32 
39  28  I  103  41 


SB  04 

39  07 

39  03 

40  14 


«,0  : 

SP  3* 


106  20 
108  40 
104  24 


4082;  0 
4129  0! 
4JS5  0. 
*tT2  1 


423V  0* 
*2*2!  03 
4230  02 
42  70  02 
43*0  03 
fcl8§  ,-1 

.JJ 


CLEAR  CREEK 
SEDGWICK 
LINCOLN 


4  40  23  1 
4  39  08  ; 
*  39  14 
2  39  33  I 
2  40  ST 

4  40  31 

1  SB  4J     103  23  I 

2  3*  32  I  106  3* 
2  40  22  107  37 
4j  39  02  ■  103  4* 

1   3B  27  103  10  I 

4  39  3*  109  17 

2|  40  30  107  13 

*^  37  **  107  OB 

1   37  16  104  23 

1  SB  03  102  07 


828*  3P 

8667  3* 

81201  30 

464*  a*. 
7330 
6820 


620O 
7664  3P 
*2)0 
886*1 

5923, 
6337  6P 
9001 
971*. 
3)9Si  *A 


102  IB  3746.  6F 
106  09       7800  bP 


2  37  08  107  SB  442*1 
2  39  09    10*  37  1  10930f 


j  3*  4*    10*  91  I  10324  3* 
102  15      )4*«  58 


Hi* 


•*     103  32  3075 


CHARLES 
C  M  COLE 
j  WCSTCRN  COLO  POWER  CO 
MRS.  KAY  LONG 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
RAY  S  FLEMING 
J  C  EVERSOLL 
U  S  FOREST  SERVICE 
VICTOR  V.  GIBBER 

A  E  GAINES  JR 

JOHN  G  MOP I  SON 

MELVlN  B  SAVAGE 

COLORADO  STATE  UNIV 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

LEON  MOODY 

GT  WEST  SUGAR  CO 

ARTHUR  C  ORCUTT 

US  SOIL  CON  SERVICE 

RONALD  R  TuCKCR 

1  ELVIS  R.  DENTON 

j  FRED  G  WAGGONER 
MRS  M  S  HUBBARD 
WALTER  M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 

I  RADIO  STATION  K&LN 

,  CLYDE  B  KENNEDY 
u  s  weather  Bureau 
W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 
US  NAT  PARK  SERVICE 

j  U  S  BUR  RECLAMATION 
BOARD  OF  WATER  CONMS 
FRANK   A  BOCHMANN 
GREAT  SAND  DUNES  NM 

I  GT  WEST  SUGAR  CO 
FRANK.  A  ROGERS 
MRS.  NORMA   J,  BAIN 
U  S  BUR  RECLAMATION 

INACTIVE  l/l/*3 
MRS  DORIS  A  MCGChEC 

MRS  CLARA  G  NASH 

citv  or  Gunnison 

MRS   ETHAL   M  JORDAN 

MRS  BESSIE  C  MANLIN 

ARTHUR  f  BAILOR 
,  MRS  LAuRA  £  CMCSCBRO 
I  A  ray  GOB EE 

MRS  MABEL  WRIGHT 

CHARLES  F  NlCOL 


,  T   t>  FLANAGAN 
COLO  GAME  *  FISH  OCP 
MRS  BERTHA  w  NEVER 
1  BARBARA  L  MATT  I X 
I  WlLLARD  G  HOLMAN 

thcooore  w  Clark 

,  CONSOL  UTC  AGENCY 
1  TWIN  LAKES  *  *  C  CO 
MRS  RUTH  C  SMVOER 
CORPS  OF  ENGINEERS 


STATION 


COUNTY 


KIOWA  3  S 
KM  CARSON 
KREMMLING 

I kutcm  4  sse 

,  LA  JUNTA  FAA   A I  API 

LAKE  CITV 

LAKE  GEORGE  B  Sw 
j LAKE  MORAINE 

LAKEwOOO 


, last  chance 


I LCADvlLLC   10  WNW 


LITTLE  DOLORES  5  N£ 

LITTLE  HILLS 
,  LONGmONT  2  ESE 

L  ON  CM  ON  T  «  NW 
j  LONGS  PEAK 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 
,  MA MASS A 
I  MANCOS 

HANI TOU  SPRINGS 

MAPVINE 
1 MAVBELL 
^MEEKER 
J  MEREOITM 

1  NCSA  VERDE  NAT  PARI 
MONARCl 


4432  0*|  JEFFERSON 
4440  04  w(LD 
4536;  01   LAS  ANIMAS 
4361  04)  ELBERT 
43*4  04  ELBERT 
4363'  04l  ELBERT 

4567,  04  Elbert 

4603  01  ChCVENNE 
4**4  02-  GRAND 


■  01 


NCOLN 


4720  01  OTERO 
•73*  02  HINSDALE 

750[  Ot|  EL  PASO 


JEFFER 


9017, 
90*1 


;i  lii 


5322  OS 


507  02 


KIN 


SS 


MONTE  VISTA 
MONTROSC  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  MSW 
MORRISON  1  SW 
MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

NEW  RAVMER 
NORTHOALE 
NORTH  LAKE 

NORWOOD 


I  5531   02  MONTEZUMA 

»H  •'!«"'« 

370*1  03|  RIO  GRANDE 
I  4717  02  MONTROSC 
3722  02  MONTROSC 
5TS0,  01  EL  PASO 
1  97*3]  0*|  JEFFERSON 
HUERFANO 
WELD 
DOLORES 
3990  Ol|  1  *  ANIMAS 
6012! 02:  SAN  MIGUEL 


9619  01, 
3922  04 


OTIS  11  NE 
OURAY 

AGOSA  SPRINGS 
"AnsAOE  1  S 
"alisaDE  lake  3  S 
' PAOL1 
PAONIA 
PARADOX 

PARKER   9  E 
PARSMALL  10  SSE 
. PENROSE  3  NNW 
PITKIN 
PLACERVILLE 
PLATORO  DAM  1  m 

, pleasant  view  2  w 

pdwderhorn 
, pueblo  ws  airport 

»»UE8LO  CITY  RESERvOI' 

■ 

PJ^BLO  ARMY  OEPOT 

I  RABBIT  EARS  PASS  6  -3 
1 R ANGEL V 

RED  FEATHER  LAKES  2  S 

REDSTONE 

RICO 

RIFi 


RIVCR  SPRINGS  RS 
! ROCKY  FORD  2  ESE 
BUSH  2  NNE 
NUXTON  PARK 


i  SARGENTS 

1 SCOALIA  *  SSE 

SEDGwICc  3  S 

SEIBERT 
I  Shaw  3  SSC 
j  SHOSHONE 

S1LVCR  LAKC 

SILVER  LAKES  TROUT  < 

SILVERTON 

SIMLA 

j  SPICCR 

SPRINGFIELD 
.  SPRINGFIELD  7  WSW 

SPRINGFIELD  8  S 

j  SOUAW  MOUNTAIN 
I  STEAMBOAT  SPRING* 

STERLING 
I  STONINGTON 

STRATTON  3  NE 
j  SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

]  TACOMA 

TACOny  7  SE 

TAYLOR  PARK 
,  TELLURIOE 

TCRCIO  4  NW 
I  TRINIDAD 

TRINIOAO  FAA  AIRPORT 


41 92  1 


ASM  IN 


6203  02  OURAY 

4238  02  ARCHULETA 

6266  02  MESA 

*2T|  02  HINSDALE 

6299  OS  PHILLIPS 

6)06  02  DELTA 

6)131  02  MONTROSE 

6326  0*.  ELBERT 
6342  02  GRANO 
6410  01  FREMONT 
4313  02  GUNNISON 
6524  02  SAN  MIGUEL 
6360  05  CONEJOS 
4591'  02  MONTEZUMA 
6651  02  GUNNISON 
6740  01  PUEBLO 
474)  01  PUEBLO 

I 4T3B  01 
I  »7*3  01  PUEBLO 
*797  02  ROUTT 
W     6811  02  ROUTT 

*BS2  02|  rio  Blanco 
C  I  4925  04  LARIMER 
!  6966  02  PITKIN 
,  7017  02  DOLORES 

7031!  02!  GARFIELD 
I  7030  OS  HINSDALE 

709*  OS!  CONEJOS 
I  7167,  01'  OTCRO 
1  7267,  01  EL  PASO 

7309  Oi;  EL  PASO 
I  7313'  01  PUEBLO 

73st  05  saguache 
7370  01  Chaffee 
7*28,  05  cost illa 

7*30'  09i  MINERAL 
7*53] 02  GUNNISON 

"  7460  02  SAGUACHE 
I  7310,  04  DOUGLAS 
7313'  04  SEDGWICK 
7319,  OS'  KIT  CARSON 
1  *9S7]  03|  LINCOLN 
,  Tftlfl  02  GARFIClO 
I  76*6'  0*  BOULDER 
7630|  05,  CONEJOS 
1'  7694  02  SAN  JUAN 

7*6*1  01  Elbert 
i  7846;  04  jackson 

7662  01  BACA 
7866  01,  BACA 
7667  31  BACA 
7661;  0*  CLEAR  CREEK 
?9)6  ">2  »OUTT 
7930  0*'  LOGAN 
7992  Oil  BACA 
I  8008  OS1 KIT  CARSON 
8064  Oil  LAKE 

I  6092  OS  RIO  GRANDE 
;  6134 1 02  LA  PLATA 
:  8137  01'  PUEBLO 
6164'  02  GUNNISON 
6204,  02  SAN  HIGUEL 
6220  01  LAS  i  ' 


34  30 
40  30 
>T  27 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


103  0* 

103  3* 

103  19 

104  2* 
104  2* 
10*  II 
10*  It 

102  *T 
10*  24 


:.'„ 


99>     SI  SI 
929CI  Si 
92*0} 

*T0T] 

*M-> 
441* 
4284  6P 
7)3*  SP 
*»*« 


*6»oJ  3F 


OBSERVER 


MIC 


7To  01  PROMERS 
"61*,  01  BENT 
I  **36  0*|  HAShI NGT ON 
4843  01  HUERFANO 
***4  01  LAKE 

4*6*  01  LAKE 

*9*3  01  LOCAN 
I  5001  01  PUEBLO 

"19  01  Elbert 


9048  02|  RIO  BLANCO 
I  51|4|  04|  BOULOCR 
9121  04'  BOULDER 
I  9141  04'  LARIMER 


1 7     104  2*  lift 


ij  39  1*    103  41 
2|  3*  03    10B  91 
2  40  00     10B  12  ' 
4 40  10  1  103  04 


Hid  Hio 

J  $ 


t  SAGUACHf 

k  CONEJOS 
5)27  02  MONIE2UWA 
'  9392  or  EL  PASO 
,  5406' 02  RIO  BLANCO 

9444  02  MOFFAT 
j  9*B4[  Q2|  RIO  BLANCO 


1  S8  30  106  20  11)42 

9)  3T  39  104  0*  T*4*J 

2]  36  2*  I  107  33  36)0 

2  )6  29  107  3)  36)0 
1  39  03  10*  33  7400 
4  39  S9  I  103  14  6000 
)|  37  33  103  11  ,  8690 


2.  )*  06     106  17 


1  38  IS 
3  40  1* 

2|  3*  01  I 


4930  6* 

5143 

6940 

10203 
767*  4P 
701* 
4404 


SS  SS 
6P  6P 
T070    3P  3P 


DENVER  WATER  COM 
MISS  INTRA  M  NELSON 
ROBERT  l  PLATT 
US  SOIL  COM  SERVICE 

CLARENCE  •■•[(!- 

MERLE  E  HENRY 
MR  A  *  LUCORE 


BOARD  OF  aATCR  COMM 
S  COLO  SPGS  wTR  WORKS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
I  CHAS  C  MC   PHERSON  JR 
AM  CRTS    SUGAR  CO 
THOMAS  A.  ROSS 
CHARLES   J  MAS  1*1  ION 
RADIO  STATION  KBRR 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

GILBERT  LtNOSTROM 

HAROLD  GARNER 

S  G  PETERSON 

MRS.  KATHLEEN  BUTLE* 

CHARLES  V  ECKMAH 

COLO  GAMt  •  FISH  OCR 

gt  west  sugar  co 


JOHN  L  NELSON 

s  u  s  weaihcr  eui 

S  U  S  WEATHER  Bun 
INACTIVE  9/1 


BUREAU 


4  39  31  104  )9 

2  )9  33  106  07 

1  38  27  103  04 

2{  SB  3*  106  )2 

2'  3*  02  106  OS 

9  37  21  106  32 


•  'A.  >fc 

7890  )R  3P 
389* 

3663  3P  3P 

3309  7P  TP 

6300  SP  3P 

*2»0f  3R 

9901  I  a«| 

9200  6P  6P 


Bureau 


EDGAR  A  NOL AND 
MAN I TOU  SPRGS  HYDRO 
.  GUT  M  STEAlEy 
JOHN  P  WlESE 
RICHARO  G  L»TTLE  JB 
HOWARD  I  DE a ami R 
PARK  SUPERINTENDENT 
S  EARL    J  WILLI GAN 

U  S  BUR  RECLAMATION 
COLO  WATER  CON  BOARf 
UNCOMPAHGRE    V  W  U  A 
,  U  S  FOREST  SERVICE 
RAYMOND  P  BUCKLES 
JOHN  A  ZtMBER 

r  0  shcppero 
nrs  1  f  shut  t 
,  glen  c  coen 

JOSEPH  L  HANNIGAn 
LLOYD  A  Gl FF IN 

Twin  lakes  *  •  c  co 

E  E  LINDGREN 
FRANCIS  J  COuGhlIN 
GLEN  D  EDMONDS 
MR  w  F  GREEN 
JOHN  w  TAYLOR 


Itl  ' 


IEOCR 
MO 
RBCR 


it  17 

1  3B  IB 

2!  40  14 

2  40  22 

2  40  03  1 
4,  40  48 

2|  39  II  I 


4460 
800* 
9340 

3216  SP 

•2ss:  3P| 

7200  SS 

6842  (.0  *p 

SSI*  — 1 
9493 


J  I 


3  S7  05  1 
1  36  02 
1  3B  92  1 


41TB    SP  5P 


1  37  53    104  1 


10*  99  *09a 


106  0* 

106  00 
103  27 

107  07 


2  36  24 
4  39  23 
6  40  31 

3  39  18 


10*  2*  I  6*63 


• 


'  2*     103  20  314 


37  23  I 
2j  37  46 
I  39  0*  ! 


9300 
9S22 
*020 


4  40  27  1  106  2*      837*;  31 

1  37  24  102  37 

I  it  23  102  42  I 

1  17  17  102  37 

4  3*  4|  103  30  1 

1   *0   )0  106  ^0 

*  *0  )7  10S  12 

I    37  17  102  II 

3j  39  20  102  S3 

S«  13  10*  22 


104  36 


1  LAS  I 


UNAS 


.  twin  lakes  reservoir 
i  two  suttcs  1  nw 

URAVAN 

*0hA 

WAGON  WMEEL  GAP  3  N 
, WALOEN 
WALSENBURG  POWER  PLAI 
WATCRO ALE 
WCSTCLIFFC 

I  WETMORE  2  S 
I  WHITE  ROCK 

WIGGINS  7  SW 
. WILCOX  RANCH 

■INDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

WOOOLANO  PARK    8  NNW 

iMttY 


8OAR1 


Of  \ 


IATER  CUMM 

municipal  pwr  plant 
FmanuEl  s  inness 


6434  01,  LAS  ANIMAS 
I  6434  02  SAN  MIGUEL 
I  84**:  01  LAS  ANIMAS 

I  B901  01  LAKE 

6310  01  BACA 
,  63*0  02  MONTROSE 
I  6582,  02  LA  PLATA 
I  8722  OS,  KIT  CARSON 

67*2,  OS1  MINERAL 


,  6781  01  HUERFANO 
88)9  0*  LARIMER 
8931  01  CUSTER 

8986  01  CUSTER 
8997,  01  PUEBLO 
9023  0*  WELD 
90*3  02  OELTA 
91*7  0*  »EL0 
9173  02  GRAND 
9161  03  MINERAL 
.  9163;  32  MINERAL 
9210  0*  TELLER 
*2*3  03  YUMA 

*2*3  02.  ROUTT 


>  37  2* 
2  9T  II 

1  SB  29  I  104  1 

2  SB  4*  10*  ! 
2  37  *T  1  107  1 
1  37  09  I  109  < 
1  97  10 

37  19 


10000     6P    AP     6 PC 

1139Q 
T»o6 

sco:'  j  *~ 

925.  SO  •,!> 
6736     6P  6P 

Bom 

60  3  c     5  P  IP 

37*6  M|fl  M|0 
9660 


t    DRAINAGE  CODE.    1  -  ARKANSAS  3-COI.ORADO 


louis  0  ruggle s 
jonas  a  Russell 
beaver  park  co 
robert  a  ray 

MRS  MARY  F  MC  CLuER 
S  U  S  BU*  RECLAMATION 

don  w  clever 

FREO  W.  VOUMAMS 

u  s  weather  bureau 

COL  WTR  CONT  BOARD 

INACTIVE  1/1/43 
MRS  OPAL  J  WATERS 
DAN  M.  KNOTT 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 
TOWN  OF  R ANGEL V 
CALVIN  G.  BR AA 
GEORGE  A  WHITE 

CHARLES  M  ENGEL 
MRS  L  M  THOMPSON 
•  ROLL  IN  LUNTEY 


«    clarence  r  ickes 
"    chamber  of  commerce 

mrs  nea  g  gallegos 
s  alvin  l  wintz 

colo  gaml  •  fish  dc* 

bernard  |rbv 

mrs  Gwendolyn  nicmols 

1     la v ton  d  munson 
fosha  s  gorton  jb 
mrs.  ctmel  v.  dobrinski 
public  service  co 
s  city  of  boulocr 
s  silver  lakes  trout  cl 

1     robert  k  wyman 
us  soil  con  service 

mrs  m  a  mc  namara 

,  HERBERT  E  mOMShCA.  jr. 

i  se  colo  brcm  exp  sta 
u  s  forest  service 

frank  a.  swanluno 
r  wayne  light 
.  gt  west  sugar  co 

MRS   ARMILOA  BURhCNM 
ARTHUR  PAUTLER 
JOHN  SOOIC 

S  u  S  WEATHER  BUREAU 


JUAN I T A  G  TORRES 
CITY  Of  TRINIOAO 

1  no  aviation  agency 
S  WEST  CXO  POWER  CO 

CECIL  SHANNON 


CA6BI0E  CORP 


0  M  DONOHOt 
■ALSENBURG  UTILITIES 
P  h  BOO THRO YD 
M  O  RAN* I N 

MRS  NE  T  T IE  R  BREECE 
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REFERENCE  NOTES 


eau  State  Climatologist ,   P.O.Box  1079,   Denver,   Colorado  80201,   or  to  any 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.  m.  ,  M.S.  T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologies  1  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941, 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "C  lima  to  logical  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

§     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  50  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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BONNY  QAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  .ELLS 
FLAGlER  2  NW 

HOLYOKE 
STRATTON  3  NE 
.RAY 
YUMA 


ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDAlE  2  N» 
BYERS 

caribou  ranch 
castle  rock 
cheeshan 

cherry  creek  dah 

denver  mb  airport 
denver  »b  city 

ELBERT 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

FAIRPLAY  HOi  2 
FORT  COLLINS 
FORT  LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 

GRANT 
GREELEY 
GROvER  10  X 
I0AHC  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JULES8URG 
KASSlER 

KAUFFHAN  I  SSE 
LAKE  GEORGE  a  5- 
LAKE. 000 

LAST  CHANCE 
LONGHONT  2  ESE 
PARKER  9  E 
RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
SEDG.ICK   5  S 

SPICER 
STERLING 
.ALOEN 
.ATERDALE 
.1GGINS  '  Sw 

DIVISION 


ALAMOSA  .8  AIRPORT 
BLANCA 

CENTER 
DEL  NORTE 

GREAT    SANO  DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE 
"ANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

.AGON  .HEEL  GAP  3  N 
»OLF  CREEK  PASS  1  E 
DIVISION 


January 


22. 6M 
17.6 


25.3 
2a.* 
30.0 
24.0 
27.0 

29.7 
27.9 
31.3 
30.9 

.a  2e. a 


2.1  27. « 
29.5 
20.* 
•  5j  23.7 
23.* 


.1  27.5 
23.8 

le.  an 

28.1 

10.7 
6.91  26,2 
10.2 
3,Sl  28.* 
23, 1 

0.7  23.3 


♦  .2 
0.5 


13.2 
1.5)  16.  * 


2.1 
2.* 


■ 

1 

• 

• 

2 
g 

i 

s. 

i 
• 

H 

I 

a 
• 

3a. 6 

25.6 

50.6 

3a. o 

29.  *M 

61.1 

25.7 

-  6.9 

39.7 

33.7     -  3.8 


29.6  -  3.5 
3*.6M 

33.0  - 
36.2  . 
26,9 
27.6  - 
28.2 


31.3     •  3.2 


32. a 

30, 1 
22.1 
33,1 


33.3 
28.6 


23.0 
26,  1 
25.3 


15.9 
23.6 


April 


M.y 


26.9 
36.9 


33.3 
31.1 


67,2     ■  1,6 


3B.1 

58.8 
65.6 
56.9 
52.2 
59.  1H 

58.8 


57.9 
59.  IN 
59,9 
69.5 

66.0 
1.0  60.2 
0.3  57,8 


'   1.0  62. 3M 
2.0  59.5 
56.5 


66.1     *  0.9 


0.8 

0.1 


38.3 
55.7 
65, 7M 
61.2 

66.2 
60. 2M 
66.0 
57.2 
59,0 

53,8 


38.2     -  3.6 


62.2     .  O.i 

50.6 
51.8 
65. 3M 

39.3 

68.8 


July 


August 


60. 9M 

sa.o 


77.2 
79.1 
0.9  78.6 
1.7  77.6 
75.6 

0.6  7B.7 

78.  a 

Oal  M 
79.6 

67.7     -  0,9    7a. 1 


61. 6M 

59.2 

65.3 


1.9  76.9 
62.6 
TI.7 

3.6  67,8 
75. 6H 


67.1 

51.3 
63.2 
52.6 
62.3 
63.6 

60.7 


58.8 
58.9 
58.2 
56.9 
39.6 

6B.3 

55.8 
58.2 
69,8 

6a. 6 

55.3 


1.3 
0.6 


1.2 
2.2 


September 
■ 

1  | 


Octob™  Novambat 


78.6 
68,6 
63,8 


76.3 
66.7 
52.  6M 


66,8 
66. 2M 
66.8 
63.1 
66.3 

SB. 2 

66.1 
66.8 
19. T 

55.6 

63.6 


36.9 
68. T 
63.6 
32.7, 


72.1 

76.0M 

73.3 


61.9 
66.6 

63,  1M  .  0.9 
66.3  • 
63.9 

.6  0.1 


66.6     -  0.1 


32.2 

93.3 
33.1 
36.1 
33. 9M 

33.5 


50.3 
6t.l 
33.1 
66,6 
61.1 

ai. a 

50.  • 
59.2 
37.3 
63. IM 


33,6     .  O.f 


32.1 
63.7 


TO.l 
60.2 
68.5M 


66.2 

60.0 
.0  50,6 
51.5 
0.2  32.2 
66,9 

62.6 
0,6  52, 1M 
0.1  92.7 
1.7  65.8 
16. 2M) 


-  3.3  32.6 


1.5  60.1     .   1.0  90.7 


1.9  61.9 
61.2 
61.9 
1.9  60.9 
61,6 


99.9 
62.3 
39.2 


1.1  55.2 
99.2 
99.9 

1.3  96.9 
96.3 

2.2  67.9 

96.9 
99.6 
69.6 

69.1 

.  1.6  93.1 


0.5  66.9 
69.9 
66,7 
69,3 
68,1 

O.B  39,0  . 


69, OH 
67.8 
60.6 

61.3 

1.0  66. • 


35.7 
92.9 
29.9 
12.1 


36.9     -  1,0 


29,1 
29,9 
33.6 
30. a 

11.2 


66.  9M 

61.6 


61.7 
30.3 

52. 2«  0.6 

,2    -  o.a 

69.3 


1.5 
0.9 


39.7 
26.2 
39.2 


0.9  29.9 
2B.3 

2a. i 


la> 
0.' 


91. IN 
91.1 


29. *M 
0.6,  16.6 
29.1 


21.  BM 

36.9 

36.3 


11.  1» 
11.9 
60.7H 
32.2 
69, 6M 


11. 2N 
66.1 

66. 6H  -  2.2 
69. 9M 


10.7 
10, • 
27.6 
26.6 


1.0  21. 1- 
1.0  30.7 
2'. 8 
15.  3M 


O.J 
Oal 


68.0 
69. 2M 
69.0 


37.6 

1.9 

0,1  68. 9  0.1 
1.6    62.1      -  1.6 


30.  3M 
36.3  . 
26,2 
13.7 
32.2m  •  2. a 


6a. 7 

67.2M 
39. OM 
50.  5M 


31,aM 

22.1 

27.9 
30.0 
22.2 

23. OM 

0.7  2'.) 


15.5 
32. 3M 
29,0 


13. a 
12.3 
1.6l  IB. 2 
19.1 


11.6 
16.6 
7.1M 

11.6 

2.6  11.1 


1.2 
0.1 


68.7 
66, • 


.12.9 
-  5.5 


18.7 
60.  IM 
19.9 
*l.O 
61. 9M 


18. 7M 

61.7 
11. 1M 

12. 8M 

11.1 


Division  averages  In  the  annual  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  May  differ  sllfhtly  f roa  values  published   In  Monthly  Issues. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1964  was  included  in  May,  August,  October,  and  December 
issues  of  this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


July 


August 


September 


AMY 

AROYA  6  NE 
ITER  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

8UENA  VI5TA 
BUTLER  RANCH 
CAMPO  6  3W 
CANON  CITT 
COALOALE  2  S» 

COLORADO  SPRINGS  KB  AP 
DELHI 

DOHERTT  RANCH 
EADS 

EVER50LL  RANCH 

FOROER  >  S 
FOUNTAIN 
POWLER 
SARONER 
GUFFEY   10  JE 

MASMELL 
HOLLY 

JOHN  MART  IN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 
L»  VETA 
LEADVILLE 

LIME  9  SE 
LI  MOM  10  SSM 
LI  HON 

MONUMENT  2  MSN 
NORTH  LAKE 

OROMAY 

PENROSE  3  NNM 
HJMLO  MB  AIRPORT  lit 
IMJCBLO  CITY  RESERVOIR 
Pt/EBLO  ARMY  DEPOT 

■OCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 
SAL  IDA 

SPRINGFIELD 
SPRINO'IELD  T  MSW  // 
SPRINGFIELD  8  3 
STONINGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACONY  7  Se 
TRINIOAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TROY   1  SE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

TWO  BUTTES  1  NW 
MALSENBURG  POWER  PLANT 
MESTClIFFE 
hETMORE  2  3 


ALTENBERN 
AMES 

ARTESIA  2  E 
ASPEN 

8ERTH0UD  PASS 
BOND 

80NHAM  RESERVOIR 
SRECKENRIDGE 
CEDAREOGE 
CIMARRON 

CLIMAX  2  NH 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  NAT  MON 
CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  1  E 
DILLON  1  E 
DOLORES 

DURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
ELECTRA  LAKE 
FORT  LEMI5 
FRA5ER 

FRUITA 

GATE-AY  I  SM 
GLENDOOO  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  »B  *P//RJ 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE  I  HNM 


•  ST 
2.  AO 
I. IB 

.31. 
1.18 

1.38 


.74 
1.44 


t30 

.02 
.12 
.33 
1.10 
.90 


.28 
.IT 


.42 


,26. 
3.21 


1.10.  .42 

..1 
.12 
.TP-  | 
.AT. 
.32 


l.»» 
1.30 


l.OS 
.31 


1.6» 
.3. 


.15 

.4 

.14. 


.60! 

1.35 

10 

.49 

.07 

.««. 

.Op 

.91 

•  71 

21 

2.13 

.31 

J.OT 

.61 

23 

1.71 

,11 

1.20. 

.56 

2* 

,»g. 

.10 

.A3. 

.05 

19 

.'0 

l.»0 

.75 

2T 

,20. 

.23 

1.11 

.39 

•  09 
.221. 

u»b" 

2.96 

.61 

1.99 
LOT 


2.28 
1.9* 
l.*6 


.40.  1.52 

.111 


.10 
1.24 


.42 
.14. 

,50. 

1.49 

2.41 
1,01 

.49. 
.34 


:. 
:J 

.54 

iii 

... 


1,42 
2.U. 


.88 
4.95 
2.18 

1.22 
1.72 

2,22 


.11 


:;: 

1.07. 

1.17. 

1,19 
1,60.  ,23 


1.01 
2.591 


.79. 
.82 


3.01 

.20 
1.01 
l.ll 

.51 


.48.  1,07 

.19 


.39 
1.17 
.43.  1,21 
.91.  ,6Q 


.14*  1.61 
.02.  ,6T 


e»7J 
4.20 

.34. 
1.14. 
2.7, 

2.29 

1.42: 

a 


.70 
1.71 


1.69 
2.31" 
1.65 
1.61 
4.03 

4 

1.90 
1.791 


1.62 
1.30 


1.9*1 
1.8*!  3.19 
.71. 
.81. 


.25 


.61- 

i!fi  • 

.9*1 


2.2. 


1.4* 

.01 
1.3* 


2.41 
1.61 


1.49 
3.22 
2.10 

lit* 

I'M 

2.13 


2.92 

2.011. 
6.77 
3.41 
1.90 
2.6i 

2.0«! 
6,97 
4,8* 
1.53 
.99. 


2.91 

3.0] 

2.2 

2,19. 

l.*T. 

1.99- 
•  7fl. 
1.88 
1.38 
2.02 


2.90 
2.01 


5,01  2.43 


.64 

43 

,89 

.28 

E  .21 

'C 

.61 

.92 

.61 

41 

1.9A 

; 

.11 

06 

.51 

.87 

31 

.00 

.14 

21 

.61 

- 

.37 

01 

.13 

- 

.09 

.08 

•  09 

11 

.18 

•  01 

01 

.09 

: 

.69 

,.7 

1.31 

1.56 


I'M 


1.20. 

.87] 
1.33 
1.64 

,lJ 
1.91 

.60 
1.91 

.69 


,:it 


1.92 
,»l 


,79 

u*i 

1.27 


4 

.22 
.7* 

7 


.02. 


1,30 
1.43 


1,92 
1.63 
elS- 

.8*L 
1,09 


1,87 

1 
1 

2.01 

.70^ 


1.79 
.93 


1.27 
2.29 
2.98 


1.02 
.92' 


,87. 
1.39 
2.43- 
2.09. 


E  1.441 
.12S  2.32. 


.79- 

.7l|»  1,09 


2,*3 
1.98 
1.82 


1.44.  .66 


2.0* 
1.11 


.60-  1.96 
1.21 
.92 
.32-  1.68 
.70 


1.79 
.02 


1.10- 
1. 
1.75. 


.93 

1.01 
1.61 
6.20 
9.92 
2.99 

1.33 
l.*9 


.43 

1.96 
1.61 

.69 
1.61 
1.72 
2.69 


1.62 
9,08 
.41 
4.39 

2.70 

2.01 
9.62 
2.19 
2.91 


1,22 
2.13 
2.20 
2.09 
2.27 

2.69 
2.81 
9.11 
2.09 
2.38 


1.01 
.49 
.25. 

1.17 

1.91 
.89 
.90 
.96< 
.82 

.96 
1.01 


1.23 
.99 
.♦» 


.78 
.92 
.46 

.27 
1.62 

.28. 

1.40 
1.11 
1.61 
1.19 

.41 
.62 
.81 
1.71 
t.*l 

.31 


.20 
1.46 
1.71 
.29 
.33 

.42 


.80 
1.69 

1.03 
1.09 
1.19 

.61 


.88 

1.12 


2.96 

2.07 
.91 
1.92 
1.91 
1.12 

.71 


.00- 
.29 


•  09 

..17 

.06 


.  1,27 
•  l,«6 

1.27 
.9* 
.92 

1.86 

2.09 
.»9 

.77 

.00 
.11-  1.09 


2.*! 
.1* 
.95 


.26. 
1.12 


.16- 
1.** 
I.*! 


.17 
.61 
1.09 


1,61 
1.20 
1.11 

1.19 
1.1* 

1.1* 

a. oi 

.00 
.67 
.62 

I 

1.96 

1.20 
.71 
3.04 

1,17 


1.47 

1.00 

1.11 

2.91 
2.17 

1.12 
1.29 
2,26 
1.25 
.33 


1.92 
1.08 


1 

2.91 
1.02 


1.91 

1,19 
1.2* 
1.91 

1.09 


.20 
.12  E 


7.40 
7,01 

10.19 
4,*1 

11.21 

10 
7.72 
1.01 

10,01 


,11 

2.69 


.14- 

.77 
3.00 


T 
T 

.41 

1.17 

.14. 
.21' 
.01 
.08 

.00 


E  10, *• 
,011  19 
16 


21 

[  4,00 


.01 
1,11 


1 

1.12 
9.64 

1,11 
1.17 
2.19 
I. 
.91 

1.71 
l.*l 
1.06 
.71 

1,17 


.20 
1.31 


2.01 
.11 
.17 


1.99-  4.60 

9,92 
7,99 
8,16.  9,62 
11,96 

9,00 
6.69 
6,11 

10,72 
16.10 

1.12 
11,21 
l.ll 
1.17 
7.11 

6.61 

12,19. 
9,34- 

19.11 

lit 

1.94 
.18'  6.76 


6.14- 

7,11. 

6.29» 

6.10 

1.74 

6.14- 
1.11 

I  10.11 
22.2* 
10,4. 

12. » 
11.57 


4.49 

12.27 

l.ll 

7,20 
1,90 

.02*  11.97 
12.40 
17.70 
11.70 


14.00 
.01k  22.41 

8.49 

24.32 
12.24 

11.11 
24,00 
21.92 
11.10 


21.42 
U.»7 

ii.:' 

1.7» 

ii 

11.01 
24.46 

7,47 
11.91 
19.12 


9.14 

1.11 
l.ll 


1.17 
7.41 


.07 
2.17 


11. 


16.17 
4.47 
19,09 

14- 
16.21- 


6.61 
.22 
6.16 


*.I2 
1.20 


1,71 
II, 
6.68- 
6.14 

20,12 


r,r,r,nc,  oot«,  rollo-log  at,tlo,  Indaz. 
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Table  2  — Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


lanuajy 


GRAND  LAKE  6  S3. 
GREEN  MOUNTAIN  CAM 
SUNN  I  SON 
HAMILTON 
HAYOEN 

MOT  SULPHUR  SPR3  2  S 
KNACIO   I  N 
KRSMMLINO 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  S  NE 

LITTLE  MILLS 

MANCOS 

MARVINE 

MAYBELL 

MEEKER 

MEREDITH 

MESA  vEROE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 

NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE  1  S 
PALISADE  LAKE  S  S 

PAONIA 
PARADOX 

PARSMALL   10  SSE 

PITKIN 

PLACERVILLE 

POmOERHORN 
PVRAMIO 
RANOELY 
REDSTONE 
R  ICO 

RIFLE  2  ENE 
SAPINERO  8  E 
SARMNTS 
SHOSHONE 
SILVERTON 

STCANWAT  SPRINSS 

TACONA 

TAYLOR  PARK 

TELLURIOf 

URAVAN 

VALLECITO  DAH 

.INTER  PARK 

•OLP  CREEK  PASS  »  a 

YAKPA 

YELLOK  JACKET  IN. 


KANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

AKRON  PAA  AIRPORT 
BONNY  OAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  HELLS 
FLAGLER  2  N. 

'LEHING  1  S 
GENOA  1  a 
MOLYOKE 
I  DAL  I A 
LEROY 


FabruAry 


1.04 

.it.  i.oa 


MM 

OTIS  11  NE 

STRATTON  S  N 

VONA 

tfRAY 

VUNA 


ALLENSPARK 
ANYERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BR 1GGS0ALE  2  N« 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAH 

DENVER  >B  AIRPORT 
DENVER  MB  CITY 
EASTONV I LLE   1  NNM 
SAST0NV1LLE  2  NNE 
EAST0NV1LLE  A  MSM 

ELBERT 
ELBERT  ]  NM 
ELBERT  >  5E 
ELBERT  A  SSa 
ELBERT  S  5. 

elbert  •  sh 
estes  park 
evergreen 


.51 

.ss 


2. DO.  ,AL 


l.TS 
2.1* 

■  »1  l.*» 

l.SB 

•  Oil  1.94 

1.21 


.40 

1.14 

2.32 

1.B4 
1.04 
I.S4 


April 


S.04     l.JO  2.S 


,TI  l.DB. 

1  2. 31 
I  l.OB 

.♦1  .'4 

i.ai 

1.90 


•  9i 
l.JO 
J. 6 


I.' 
I. SO 


.Tl. 
.7* 
I. SO 


.00. 

T 

.04. 


1,44.  .41 


•ST.   I. SI  9.00 


9.20 
9.94 
9.19 


.'9  l.TO 


.90- 
.41 
,09. 


.49. 
,02 


1.40 
I.T2 
1.22 
1.24 


.T4 

1.00 
,A2 


.99 
1.11 

.99. 
1.37 


.T9 

.80- 
1.39 
1.30 
1.41 

.42 


1.54 

.49. 
1.41 


2.90 
2.1 


1.09 
1.99 
1.99. 


1.24 


1.40 

2.92 
3.22 
». ST 


1.39     1.49.  l.n 


19     2.92.  .1. 


July 


.20 
1.92 
1,20 


.la 

2.90 
.22 


4,04  1.29 


3,04  ,44 


& 

8 

£  | 
TTo"*" 


August 


2.23  1.12 


2.90     1.04  2,10 


13     3.22     1.9T  1.40 


1.9T 
1.91 
«.  JJ 

3.00 


.T2 
.91- 


LOT 
.64.  2.02 
.99.  1,64 


3.2 
2.60 


S*pt*mbar 


1.90 
3.94 


.01  .40. 
ill 

1.39  .69. 

.IT 

2.0T  1.99 


.92 
9.69 

3.91 

1.01. 
2.04 
1.99 


.94     2.34  1.10 


4.T9 

l.Tl 
2.09 


1.4T 
.  JJ- 
.22 


2*       .02*  .TO 


3.92 

1.T4 
1.34 
1.21 
1.30 
4.10 

.TO 


.07 


1.24 
3.99 


1.63 


.00.  1.96 


2.09 
2.01 
1.32 
1.26 

1.04 


.00-  1.41  1,37 
.29  9.92 
.00  1,94 
.00.  1.01  ,91 
9.41 


1.09  1 

:!: 


.00 


.12 


1.49 
1.4T 
9.09 


.42.  1.37]  1,12. 

2.31 
2,00 
.06.  (.99  2.97 
.01  l.U 


.06 
.79 

T 

.17 


.12 
.22- 


14-      .74]  .24- 


2.99 
1.99 
9.49 


1.42 


.19 
.17 
.26- 
.30- 
.49 

.04 
.64 

.04- 
.22 
.04- 


10.12. 
20.96 
19.99 


20.19 

17.61- 

10.92 

11.19 

10.07. 


9.33 


401   12.79-  2.99 
26.94 
16.96 

.101     4.74.  2.02 
17.40 

14.44 
11.29 
14.44 

14.10  4.12 
29,96 


92.34  4,04 

4,34.  1,36 
11.0* 
12.94 

1.9A|    14.14  ,3' 

23.63  1.14 

40     9.19E  29.74  2.24 


2.23  1.01 


.09- 

.02 
.22- 


.91. 
E  1.29 
1.01 
1.29 


I* 
.99 


.40 

.'9 


.19. 
1.62 
.96 
.93. 
•  ** 

.60- 

:;; 

.03 


.13 
.01 


.10 
.33 


11.69 

29.2*  1.49 
13,  OT 


11.09 

9,92.  T,|9 
10. '9-  6.22 


11.69.  6.14 
11.44 

14.17.  9,40 


9,9* 
11.41.  4.09 
12.90.  3.98 


37     10.49'  3.94 


."t  13.2 
13.' 

13.00 


10.14.  ..." 

9,99.  2,94 
12.90 

9.69 

9.36 


9.41 

11. SO 
19.70 

9.22 
11,99.  6,22 
16.90 


-  123  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Table  2 -Continued 


January 


February 


April 


I 

To? 


.73 


July 


T75o 


Auguat 


September 


2.11 

1.30 
.*<■- 
.»!• 
.09- 

1.29 
1.29 
.10b 


"2^7 
.22- 

.!». 
1.69 

1.91 
.07. 


.11 
.5* 
.21 
.11 


.2* 

•  II 
I.  •! 
1.02 

T 

l.lf 

•SI 
.11 
.12 


•AIRPLAY  II 
•AIRPLAY  NO.  2 
PORT  COLLINS 
PORT  LUPT0N  1  N 
•ORT  MORGAN 

GEORGETOWN 
GRANT 
GREELEY 
GROvER  10  w 
WART5EL 

HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
JULE3BURG 
KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
K  1 0-4  S  SE 
KIOWA  4  SW 
LAKE  GEORGE  8  SW 
LAKEWOOO 

LAST  CHANCE 
LONGNONT  2  ESE 
PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
SEOALIA  »  SSI 

SEDGWICK  5  S 
SP1CER 

30UAW  MOUNTAIN 

STERLING 

WALDEN 

UATEROALE 
WIGGINS  T  SV> 
WINDSOR 


ALAMOSA  MB  AIRPORT 

SLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  T  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 


.12 
2.13 


.21- 
.27. 
.14' 


.12- 
T  - 

1.1a 


.51. 


.33. 
.55 
.14 


.55 


.15 
2..J 

J 


1.05 
1.45) 
.50. 


,2T  ,ie 

T 

.79 
1.44  1.11 


.97 
.51 
.87 


.41 

1.2  -  .03 
.*  .44 


.41 
.35 


3.5 


1.42 
.55 


3.31 
1.14. 

'is: 


l.JT-  .73 


.22. 
.10 
.411 
.59- 


1  .0, 


2.3a- 


2.27 
2.7S 


.31. 


1.94 
1,84 
1,24. 


2.29. 
2.33 
1.45 


1.74.     .79     1.44.  ,25 


,30.  .31 


1.90 
1.85- 
1.31 
4.14 
.49. 

.61 


.33-  I. 00 
1.78 


.91- 
1.29 
1.  3  4 

.98. 
2.43 

1.19 


.14 
.21 
1.23 
.39 


.71. 

.'0 
1.03 
2.99 
2.29 


.80 

1.41 

2.49 


.14. 

,7a> 

.79. 


.44 

.90 
2.94 


1.06 
1.71, 
.86 
1.71 
1.81 


1.44 
1.64 


.14 
.16k 
.19] 
.45. 


.07-  1.09 
.19 
.01 


.00 
.04 

T 
T 


.«» 

1.06 
•  •2 


•  94 

.TO 
1.11 

TO* 
1.94 


.91 
.69 

I. to 

.39 


e.oT- 
7.ith 

>>>6 

11.49 
11.96 
T.Tl 
6.91 

12,71 


4  1.41 
'  6.11 

2.00 


18.21 
12.69 
12.99 

7.91 
11.77 
11.09 

11. 
10.79 


7.09-  4.44 


9.99 
E  12.09 
9. IT 


7.99 
9.91 


.87 
1.11 
.00 


7.07 
6.99 
4.96 

11.11 
11 


4.94 
9.79 

14,11 


1.93    1.4*    19.96  l.Ot 


2.12 
6.91 


9.41) 
9,90 
9.91 


10.8  2-  1.99 


Division  averages   In  the  annual   Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   In  monthly  Issues. 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 

e 

o> 

9 

« 

■ 

■ 

I 

1 

9 

9 

e 

• 

1 

• 

: 

• 

s 

9 

1 

9 

j 

9 

: 

9 

: 

Depth 

a 

i 

4 

a 

9 

a 

9 

? 

a 

S 

a 
• 

a 

e 

I 

a 

e 

s 

e 

9 

2 

a 

9 

! 

5 

> 

a 

s 

> 

| 

U 

m 

1 

■ 

i 

9 

I 

4 

i 

9 

| 

• 

i 

9 

j 

H 

< 

W 

< 

b3 

< 

til 

< 

u 

< 

Id 

> 
< 

H 

> 
< 

1 

< 

w 

> 

•: 

H 

> 
< 

M 

i 

H 

> 
< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7 

0 : 

AM 

26.6 

32/17 

27.6 

32/23 

32.1 

37/25 

43.7 

53/34 

58.3 

68/50 

63.4 

74/51 

70.9 

75/67 

66.5 

73/59 

58.7 

64/50 

47.3 

55/43 

37.6 

46/32 

31.3 

37/26 

47.0 

75/17 

7 

00 

PM 

29.6 

33/23 

30.9 

32/29 

36.2 

51/31 

52.9 

67/36 

69.3 

82/52 

74.4 

87/56 

79.8 

87/72 

73.9 

79/6  7 

66.7 

73/58 

53.5 

62/46 

41.1 

50/35 

32.9 

39/27 

53.4 

87/23 

6  INCHES 

7 

AM 

28.4 

33/20 

29.3 

32/26 

33.6 

40/29 

45.8 

56/35 

61 .3 

71/52 

65.9 

76/53 

73.4 

77/70 

69.5 

74/63 

62.4 

67/55 

50.9 

58/47 

40.3 

48/34 

32.8 

37/29 

49.4 

77/20 

7 

00 

PM 

29.6 

34/24 

30.4 

33/29 

36.2 

49/30 

51.9 

65/38 

67.7 

78/53 

72.6 

82/56 

79.2 

82/75 

73.7 

78/69 

66.4 

72/59 

54.0 

62/49 

42.0 

50/36 

33.3 

39/29 

53.1 

82/24 

12  INCHES 

7 

00 

AM 

30.4 

34/25 

31.2 

33/30 

34.6 

41/31 

46.8 

57/38 

62.2 

71/54 

66.6 

76/55 

74.8 

77/72 

71.4 

76/66 

64.6 

69/59 

53.1 

60/48 

42.4 

49/37 

34.2 

38/31 

51.1 

77/25 

7 

00 

PM 

30.5 

34/26 

31.1 

33/30 

35.4 

43/31 

48.1 

59/39 

63.2 

71/56 

67.9 

76/57 

75.5 

78/74 

72.2 

76/68 

65.4 

70/59 

53.6 

61/49 

42.5 

50/37 

34.3 

38/31 

51.6 

24  INCHES 

7 

AM 

34.0 

36/31 

34.0 

35/33 

35.8 

40/33 

45.7 

53/40 

59.8 

66/54 

63.9 

70/57 

72.5 

75/70 

71.6 

74/68 

66.0 

69  /62 

56.5 

62/52 

46.4 

52/41 

37.6 

41/35 

52.0 

75/31 

7 

00 

PM 

34.0 

36/31 

33.9 

35/33 

36.1 

40/33 

45.7 

54/40 

59.5 

66/54 

63.9 

70/57 

72.5 

75/69 

71.2 

74/68 

66.0 

69/62 

56.3 

62/52 

46.2 

52/41 

37.6 

41/35 

51.9 

75/31 

36  INCHES 

7 

00 

AM 

36.3 

39/34 

35.4 

36/35 

36.5 

39/35 

44.0 

50/40 

56.4 

62/51 

61.1 

66/57 

69.3 

71/66 

69.9 

71/67 

66.0 

68/63 

58.1 

63/54 

49.2 

54/44 

40.3 

43/36 

51.9 

71/34 

7 

00 

PM 

36.3 

38/34 

35.5 

37/35 

36.1 

39/35 

44.2 

50/40 

56.7 

62/51 

61.5 

66/58 

69.5 

72/66 

69.8 

71/67 

66.1 

68/63 

56.0 

63/54 

49.0 

54/44 

40.3 

43/38 

51.9 

72/34 

72  INCHES 

7 

no 

AM 

43.8 

46/42 

41.4 

42/41 

40.4 

41/40 

42.9 

46/41 

49.5 

53/46 

54.9 

57/53 

60.7 

63/57 

64.3 

65/64 

— /56 

54.9 

58/52 

46.3 

51/46 

65/42 

7 

00 

PM 

43.9 

46/42 

41.4 

42/40 

40.4 

41/40 

43.1 

46/41 

48.1 

53/46 

54.9 

57/53 

60.9 

64/58 

64.4 

65/64 

—  /58 

54.8 

58/52 

48.3 

51/46 

65/42 

M0^LI  AVEP<GES  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN.     EXTREMES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  OBSERVED  AT  THE  TIME  INDICATED. 

COLL'f'S  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD 

H0U5I NG . 


Boa  ref*r»nt*   not*!  fcllo.lns  St.nf.lon  lndfi. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Last  spring  minimum  of 

Station 

16' or 

20' or 

24'  or 

28' or 

32'  or 

below 

below 

below 

below 

below 

CD 

i 

* 

© 
15 

• 

A 
E 

£ 

§ 

o 

d 

f 

• 

d 

o 

d 

s 

a 

Q 

Q 

3 
a 

a 

Q 

& 

Q 

•    •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

SASlN  01 

Branson 

it 

T.  4 

.  « 

12.17. 

3.29 

12 

*.  a 

1  S 

4.  c 

19 

..28 

28 

6.28 

2, 

BUENA  VISTA 

«e 

7.20 

12.17 

4.  a 

11 

3«12 

20 

3-12 

2C 

3-13 

27 

6.  3 

31 

CANON  CITY 

ti 

7-  4a 

•  2 

12.17 

3-29 

12 

3-23 

12 

4.  4 

22 

4.  a 

23 

5-12 

32 

COAL0ALE  2  Sw 

92 

7.20 

4.  6 

1* 

4.26 

18 

4.26 

18 

5-12 

26 

5-14 

>1 

99 

7-  4 

•  a 

2.26 

3-25  9 

4.  a 

2C 

6.  a 

2C 

5-12 

28 

5-12 

28 

DELHI 

104 

7-  4 

•  19 

1.13 

4.  5 

9 

4.  3 

9 

4. 14 

2  3 

5-12 

25 

5.30 

32 

EADS 

105 

7.  9 

•  a 

1.13. 

3.26 

1  2 

20 

4.  ( 

2  1 

4.15 

28 

4.1a 

30 

EVERSOLL  RANCH 

108 

8.10 

.  3 

1.13 

3-26 

16 

3.26 

16 

4.13 

27 

4.14 

30 

F0R0ER  9  S 

10! 

7.19. 

•ii 

12. la. 

»*7* 

] 

4.  a 

17 

4.14 

21 

4.21 

27 

3.12 

31 

HOLLY 

10< 

•ii 

1.14 

4  9 

4.  a 

20 

4.13 

2* 

4.14 

2> 

4.21 

30 

JOHN   MART  IN  DAM 

IOS 

7.  7. 

.  4 

1.13 

3.26 

10 

3-26 

1  C 

4.13 

2  3 

4.14 

27 

4.21  32 

KIT  CARSON 

107 

T.  6 

.10 

12. la. 

4.  8 

20 

4.14 

2  3 

4.14 

23 

3.29 

32 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

109 

7-  9 

•  4 

12.18 

3.29 

16 

4.  9 

17 

4-  3 

17 

4.  a 

26 

4-14 

12 

LAMAR 

108 

7.  4 

.  6 

12. 18. 

3.26 

10 

3.29 

20 

4.  a 

21 

4.14 

" 

..21 

32 

1    »  C      A  Ad  I  M  A  « 

101 

■ 

4.  9 

15 

4.  3 

^ ' 

4-  1 

2* 

4.14 

25 

5.  T 

Jl 

LA  VETA 

91 

7.  3 

.16 

1.12 

4.  a 

1* 

4.  a 

1  * 

5-13 

23 

5.13 

2  3 

5.30 

32 

LEADVILLE 

T7 

7.20. 

.14 

12.13. 

9.  a 

15 

9.12 

20 

5-12 

20 

6.23 

26 

6.23 

26 

LIMON   10  SSW 

99 

7.  9. 

•  14 

1.13 

3-26 

10 

4.  a 

19 

4.14 

21 

3.12 

27 

3.13  32 

LI  HON 

99 

7-  4 

•14 

1*13 

3-26 

1  5 

4.  a 

18 

4.  9 

2* 

5.12 

28 

3-13 

31 

MONUMENT  2  WSW 

9* 

7.2  1  * 

• 

4-  8 

1  * 

4.1* 

1  6 

5-12 

22 

5-12 

22 

5-31 

31 

NORTH  LAKE 

B9 

7-  9* 

-1! 

1-  9 

3-12 

1  6 

9*12 

1  6 

5*12 

16 

5-12 

16 

6-23 

31 

PUEBLO  «6  AIRPORT 

102 

7.2o« 

•10 

3.  9 

3.25 

1* 

3.26 

20 

4-13 

2  3 

4.28 

26 

3-12 

32 

ROCKY  FORD  2  ESE 

103 

7.20. 

-10 

I  •  9 

*.  9 

12 

4>  9 

12 

»-l» 

23 

4*14 

23 

5-12 

30 

RUSH  2  NNE 

10. 

T.  4 

•  10 

12.17 

4.  9 

1  5 

4.13 

20 

*.2B 

2* 

5.  9 

28 

5.29 

29 

RUxTon  park 

66 

6.26 

•  1  7 

1.13 

3.12 

16 

9.12 

1  6 

6.2  3 

22 

6.23 

2  2 

6*23 

22 

RYE 

9? 

7.  2 

•13 

1-U 

4.  8 

W 

4.  a 

12 

9.12 

23 

5*12 

23 

5.30 

3)2 

SAL  ID* 

90 

7.19 

-14 

2>19 

3.28 

14 

4.  9 

20 

3.  9 

2* 

5-12 

27 

9.15 

32 

SPR1NGF I  ELD  T  wSw 

100 

7-  3 

-  4 

1-13 

4.  9 

12 

4.  9 

12 

4-13 

2* 

4.14 

25 

5-12 

32 

SPRINGFIELD  1  S 

- 

4.  7 

12 

4.  8 

2  0 

4.14 

23 

4-14 

23 

3-30 

26 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

^7 

7-23 

-45 

12-30. 

9-12 

1 1 

9*13 

19 

6-  1 

2* 

6-23 

25 

6-24 

32 

TACONY  T  3E 

10* 

7-  4 

•11 

1-13 

• 

- 

" 

TRINIDAD 

96 

7-  3 

•  7 

2.  7. 

J. 25 

12 

4.  3 

20 

4-  a 

22 

4.2a 

28 

3-12 

29 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

102 

7.  9 

•  6 

1.12 

3-29 

9 

4.  4 

2  0 

4*14 

24 

5.12 

28 

5.12 

28 

TWO  BUTTES  I  NK 

10* 

7-  3 

*-  3 

10 

4-14 

20 

4« 14 

20 

4.14 

20 

4-24 

31 

wALSENBURG  POHER  plant 

91 

7.  4 

•  12 

1,12 

4.  a 

16 

4.  • 

16 

4.14 

22 

5.12 

26 

5.12 

26 

wESTCLIFFE 

89 

7.  3 

-28 

1*13 

9*  3 

1* 

3-  9 

1  7 

5.13 

2* 

5.13 

2* 

6-24 

31 

WETMORE  2  5 
•     •  • 

96 

7.23. 

•  6 

12-17 

4.  a 

16 

4.  a 

16 

3.  3 

2* 

3.12 

28 

9-12 

28 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

99 

7-20. 

-IT 

1»13 

3.2B 

8 

3-29 

1  8 

3"  3 

2  1 

3.12 

25 

6-  9 

32 

ARTESIA  2  E 

96 

7.20 

•24 

1-15 

3-21 

12 

3-29 

20 

4.  7 

22 

5-  9 

27 

ASPEN 

87 

7*20. 

-20 

1-13 

4.12 

16 

9-  9 

20 

5>12 

21 

5-12 

21 

6-23 

31 

BERTHOUD  PASS 

72 

7.  8 

-19 

1.  9 

3.12 

1 2 

9.31 

18 

6.23 

2* 

6.24 

28 

6-24 

28 

BONO 

95 

7.  7 

•  29 

1-13 

3.29 

1* 

3.  4 

20 

5-12 

21 

5*13 

25 

6-23 

32 

CEDAREDGE 

95 

7-20 

•  9 

1.1*. 

3.20 

1* 

3.28 

20 

3.28 

20 

3>  3  28 

5-12 

31 

CIMARRON 

•  33 

1-U 

4.1 1 

1  5 

5.12 

20 

9-12 

20 

5.17 

28 

5.31 

32 

CLIMAX  2  NH 

TO 

7.20. 

•20 

1.12 

9.12 

1  2 

9.12 

12 

6-23 

23 

6.23 

23 

6.26 

32 

COCHETOPA  CREEK 

87 

7.21. 

•34 

1.13 

3*12 

1  6 

9.13 

20 

3.15 

22 

6.23 

25 

6-25 

32 

COLLBRAN 

99 

7.20 

•  6 

1*13 

3.2a 

1  6 

3.28 

1  6 

7 

24 

3.  a 

25 

5.12 

32 

COLORADO  NAT  HON 

100 

7.21. 

9 

1*14. 

3-13 

1  1 

1  2ll 
3.21 

1  8 

3*29 

2  1 

4.25 

28 

5.  9 

30 

CORTE2 

94 

7-19 

•  13 

12-13 

3-28 

1  6 

*.  2  6 

20 

4-26 

2  0 

5.12 

28 

5-12 

28 

CRAIG 

92 

7.28. 

•  30 

1-13 

4-  4i 

1  6 

4.  7 

20 

9.  4 

2* 

5.29 

27 

5.29 

2T 

CRESTED  BUTTE 

86 

7.20 

•  29 

1-13 

5.  9 

1  5 

5.12 

19 

9-:3 

23 

6-23 

27 

6.23 

27 

DELTA  1  E 

101 

7.  7 

-10 

1-14 

3-28 

16 

3*29 

20 

3-30 

2  2 

6.25 

28 

5-12 

32 

DILLON  1  E 

•  2 

7.20. 

-26 

2.26 

3- 12 

13 

9*12 

1  3 

5*29 

2* 

6-23 

25 

6-24 

30 

DURANGO 

93 

7.19. 

.  7 

1.16. 

**  \ 

1  2 

4.26 

1  8 

4-26 

1  8 

5.12 

28 

6-18 

32 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

98 

7.20 

.28 

1-13 

3»3Q 

16 

9-12 

IS 

3*12 

18 

5-31 

26 

6-23 

30 

FORT  LEWIS 

89 

a.  4 

.  9 

12-13. 

1  2 

»-26 

17 

3-  8 

24 

6-  18 

28 

6-21 

31 

FRASER 

83 

7.  7 

•47 

1.13 

5*31 

15 

9.31 

19 

3-31 

1  5 

5-31 

15 

5.31 

15 

FRUITA 

101 

8.10. 

•  6 

1.17 

3-25 

19 

3  29 

1  5 

3-28 

2  2 

*-21 

26 

3-12 

30 

GATEWAY  1  SH 

102 

7.20. 

•  2 

1-14 

3-i* 

15 

3.20 

18 

2-29 

14 

4.  9 

28 

4.14 

32 

GLENnOOD  SPRINGS  1  N 

100 

7.  6. 

•  12 

1.13 

J-29 

16 

3.29 

16 

*•  9 

23 

3-10 

28 

3.12 

30 

GRAND  JUNCTION  MB  AP 

102 

7.20. 

•  3 

1-14 

1  0 

3*29 

20 

3-25 

20 

3.2a  25 

4.23  32 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

98 

8.10* 

0 

1.14 

3.14 

10 

3.20 

18 

3-23 

2  2 

3.2a  27 

4.25 

32 

GRAND   LAKE    1  »NM 

•  3 

7.20 

.34 

1.13 

3.121 

16 

9.11! 

19 

6*24 

2* 

6.24 

2. 

6.26 

31 

GRAND  LAKE  6  SSw 

02 

7.22. 

.34 

1-U 

»-26 

13 

9-12 

1" 

■>-ll 

23 

3-31 

23 

6-24  32 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

98 

8.11 

.29 

1.13 

4.12 

13 

9>  4 

20 

9.12 

22 

5.31 

28 

6.23 

31 

GUNNISON 

88 

7.20 

•  36 

1-1* 

4.  9 

16 

9.12 

19 

9.13 

22 

6-23 

28 

6-23  28 

HAYDEN 

9  3 

8.  9. 

.28 

1*13 

4.  4 

12 

9.  * 

20 

9.  4 

20 

3.29 

25 

5-29 

25 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SN 

•t 

7.21 

•29 

1.14. 

9.  4 

1' 

5.30 

It 

6-17 

21 

6.23 

27 

6.23 

2T 

IGNACIO  1  N 

94 

7.19 

•  11 

1.14 

4.  7 

13 

*.26 

19 

9.  9 

24 

3.12 

26 

6-18 

32 

KREMMLING 

92 

7.28. 

3-12 

15 

5.13 

20 

9-31 

22 

6.23 

25 

6-26 

32 

LAKE  CITY 

89 

7-  t 

-30 

1-13. 

4.26 

11 

5.12  20 

3-12 

20 

6-23 

2T 

6-23 

27 

LITTLE  HILLS 

94 

7.20* 

•  29 

1-13 

6.  7 

13 

5.12 

20 

9-12 

20 

5.12 

20 

6-23 

29 

MARVINE 

m 

-17 

1-13 

3.31- 

* 

MAY8ELL 

95 

7.20 

•  37 

1-13 

9-30 

16 

,:  3 

20 

5-12 

2* 

5-12 

2. 

6-12 

32 

MEEKER 

96 

7.20 

•24 

1-13 

3.2B 

11 

4.27 

17 

9-  4! 

23 

3-29 

28 

5.29 

28 

MEREDITH 

90 

7.20 

•  23 

12-13 

3.31 

12 

5-10 

20 

5-16  24 

6-12 

28 

6-2* 

32 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

95 

T.  7 

4 

12-13. 

3-14 

1  1 

3.26 

18 

4.25 

22 

5-  a 

20 

5.  a 

28 

MONTROSE  NO  2 

99 

7.20. 

•  7 

1-19. 

3.20 

15 

3-21 

17 

3-29 

24 

4.27 

27 

5.  9 

29 

NORThDALE 

95 

7.  7 

-12 

12.1*. 

4.26 

16 

6.26 

16 

9.  9 

21 

5.16 

28 

6.21 

32 

NORWOOD 

92 

7.  7 

•  a 

3.1*. 

»-25 

16 

*-27 

20 

4.27 

20 

5.12 

27 

6.22 

32 

OURAY 

85 

7.  3 

.  2 

2.  7. 

3.28 

1* 

*.  * 

20 

4.13 

24 

5.  9 

28 

9.12! 

32 

PAGOSA  SPRINGS 

•  9 

7.21. 

-23 

1-24 

*-26 

12 

*.29 

20 

3-12 

21 

6*12 

28 

6-23 

10 

COLORADO 
196* 


First  fall  minimum  of 


32*  or 
below 


9-27  31 

8-  28  32 
10.19  27 

8.21  30 

10.18  29 

10.  2  32 

10.  6  32 

10.19  26 

9-  27  31 
10.  6  31 

10.  6  29 

9.26  32 


28'  or 
below 


8-21  10 

10-13  32 

10.  5  10 

10.  5  2B 

8-  21  29 

9-  27  29 
8-281  31 
9.27  31 


9.27 
10-12 

9.27 
10 
9.27 

8.21 
10.19 


8.28 
9-27 
8.21 
8-17 
8.28 

10-12 

a-2s 
a-  a 

7.  1 
10.12 

11.  3 
10-  7 
9.  3 
8-21 
10.  6 


7.26  30 

10.  3  Jl 

6. 21  32 

8.21  29 

7.  1  28 

10.  2  31 
10. IB  32 
8.21  32 
10.2*  30 
10.19,  32 

7.  1  31 

*-21  29 

8.28  28 

8.21  29 

a. 20  32 


.21  29 

•  2  31 

.21  31 

-21  25 

.20  31 

.20  30 

.20  30 

.28  31 

-  1  31 

-25  32 

-12  30 

.28  32 

.21  31 

.20  32 

-21  28 


24  or 
below 


10.19  27 

10-  9  29 

10-19  2* 

10-13  28 

10-19  24 

10-19  28 

10-23  26 

10-  6  26 

10-19  21 
10-  5 

10-19  28 

10-13  28 


9-27  26 

8-  21  27 

9-  27  27 


B-2a  2a 

10-19  21 

10-16  27 
10.  3 

9.20  26 

10*  2  27 
10.  5  25 
10*191  26 


10-23  22 

10-191  27 
10-191  22 
10-19   2  3 

8-21  28 
10-19  24 


6-28 

10-18 
10-11 

8-  20 

9-  22 


8-21  2* 

8-  21  22 

10-  19  2a 

11-  11  27 
10-21  28 

9-  27  24 
a«2l  26 

10-19  26 

8-  21  27 
10-12  25 

9-  20  2a 
10.11  25 

10-16  28 
10-19  26 
10.  5!  27 

11.11  26 

11.12  2a 

8-21  26 

8.28  27 

8-  28  28 
8.21  25 

9-  20  28 

8.28  26 

10-11  2a 

8-28  24 
8-21  25 
8-21  27 

8-  21  27 

9-  3  28 
9-16  21 
7.   2  27 

11*11  24 


10.25  27 

9-20  28 

10-12  2a 

10-19  25 

8-21  28  10. 


11.12  2* 

10.  5  20 

11.15  23 

10.12  22 

10.19  24 

10.19  20 

10.19  24 

11.19  23 

10.19  21 

10.19  23 

10.19  18 

11.18  24 

10.19  23 


10. la  20 

10. II  21 

10.19  23 

10.18  24 


10.  2  23 

10.19  21 

10.19  20 

10.19  20 

9.27  24 

10.19  19 

10.12  21 

10.19  24 


10.23 
10.23 
10.19  22 
10.19  23 


20  or 
below 


5  E 


9.28  24 
10.19  24 


9.20  24 

10.19  22 

10.19  18 

9.20  20 

10.  a  24 

11-  4  23 

a. 21  24 

8.21  22 

11.  4  24 

11.1*  22 

10.2*  22 

9.27  2* 

10.  5  2* 

10.25  24 

a- 28  23 

10.22  23 

10.  2  23 

11.21  22 

8-21  22 


10.19  2*  11-   »  19 

11-17  19  11.17  19 

10.12  24  10.19  20 

11.11  24  11-19  It 

11.19  18  11.19  It 


11.13  14 

10.  3  20 

11.19  19 

10.19  19 

11.19  14 

10.19  20 

11.19  18 

11-29  20 

11.12  12 

11-12  17 

11.22  16 

10.19  IB 

11.28  14 
11.22  18 

11.29  20 

10.18  20 

10.19  19 
11.12  19 
10.19  12 


10.12  20 

11-17  17 

10.19  20 

10.19  20 

10.19  12 

10.19  19 

10.19  IB 

11.19  19 


11.20  19 

11.12  20 

11-19  IB 

n.17  la 

10-  9  ta 

11.14  19 


10.24  19 

10.21  12 

10.19  18 

9.20  20 

10.12  20 

11-19  19 

10.24  19 

9-27  20 

9.28  19 

11-12  IS 


16' or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


11-19  16  233 

11.  3  15  211 

12.17.  2  267 

11.17  12  223 

11.19    14  214 


221  218 
144  144 
2J9  223 
1761  169 
229  196 


11.90  19  239  197 
11. 2B  19  267  228 
248 

2  18 
218 


12.  I  16  292 
11.12  12  231 
11.21   16  230 


11.28.  3  247  241 
11.12   19  231  19* 


11.28  1*  2*8 
11.28  13  247 
11.24   12  239 


11.19  12 

11-  3  19 

11.19  8 

10-19  12 


11.12  16 

11-28  14 

11.22  14 

11-19  16 

10.19  12 

11.12  1* 

11.   5  16 

11.30  19 


12.  9  10 

12.  3  19 

11*29  16 
12.  I 

10.12  11 

11.21  11 


11.12  16 

10.22  12 

11.12  11 

10-  18  11 
11.   6  13 

11-  20  10 
10.29  10 
10-lB  12 
10.  6  19 

11.19  a 


229  19B 

222  192 


11.19  20  11.20  19  290  219 

11-  »  20  U-IT  8  29*  192 

10.12  19'  10.19  1*  198  188 

10.11  20  10.19  1*  163  132 

11.  3  20  11.20  8  237  221 


10-  2  19 

10-26  20 

10-   5  20 

10-2*  17 

6-23  19 


10-12  13 

11.20  11 

10-  12  16 
11.12  13 

6.28  19 

11.19  16 

12-  6  12 

11-  12  IS 

12-  7  1* 
12.  7  19 


8.28  22 

9.27  22 

10.12  19 

9.13  25 

9.27  29 


9.  7  16  9.  7  16 
10.  9  20  10.19  12 
10.12  19  10.19  19 
10.  9>  19  10.  7  16 
10.12  20  10-11  16 


9.27  20  9.27  2j  10.13  !»  162  120 
10.12  26  10.26  17  11.  *  11  211  181 

8.28  2*  9.13  20  10.  2  16'  163!  123 
9.20  26  10.13  19|  10.19  1*  176  15* 
8.2a  2*.    9.27  20  10.12  13  188  138 


234  200 
181  162 
146  121 
149  39 
209  177 


10.  2  2*  10-18  19  10.18  15  201     -  • 

9*27  22|  10*  5  19  10.1B  14  202   153  138  11* 

9.16  21   10.18  16  10.11  16  206  1T«  133  110 

10.  2  23  10.  9  201  10.22  13;  2051  146  119  20 

11.11  24  11.14  19  11.19  14  250  233  200  187 


11.  4  24  11.20  7  11.20  T  243  24*1  2201  It)  I 
10.13  23  10.22  191  10.26  13  163  179  137  127 


10.19  21  10.23  19,  11.14  12  203  179  175 
21|  11.12  19  11.19  10  236  222  203 
24  10.22  18  10.24  19  1B1   177  1*9 


196 
68 

60 
191 
94 


See  relerence  notes  following    Station  Index. 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


COLORADO 
1»»* 


Last  spring  m in Lmum  of 

First  fall  minimum  of 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

» 

9 

1 

A 

d 

d 

d 

d 

a 

d 

d 

a 

a 

J3 
01 

0 

t 

« 

9 

T3 

E 

9 

S 

E 

9 

• 

E 

« 

E 

■ 

"3 

E 

o 

S 

o 
« 

a 

E 

E 

2 

O 

3 

a 

a 

01 
H 

a 

H 

Q 

H 

Q 

0j 

H 

a 

9 
H 

Q 

9 
t- 

a 

H 

a 

9 
f- 

A3 

Q 

H 

«j 
Q 

101 

7*20 

3 

1*15. 

3-1* 

16 

3>1* 

16 

3*21 

22 

3*29 

27 

4-25 

32 

11.13 

29 

11.15 

27 

11-19 

22 

11.20 

19 

12.  7 

14 

St 

7"  7 

.21 

12.19 

*-28 

11 

».29 

20 

6*15 

24 

6-18 

26 

6-28 

32 

8.22 

22 

8*22 

22 

9-22 

22 

10.12 

19 

10.19 

11 

7-20 

•  10 

1-1. 

3*20 

13 

9.21 

19 

4-26 

2* 

3*  5 

2  6 

5-10 

31 

10.12 

2  5 

10.'  2 

2  5 

10.19 

24 

11.  4 

1  9 

11.19 

14 

102 

7.  7 

.  7 

1-1* 

3*21 

16 

3.29 

20 

3.30 

22 

5*  9 

28 

5-12 

30 

10.  6 

32 

10*12 

28 

10.21 

24 

10-25 

20 

11.17 

11 

82 

7*  7 

.29 

12-13 

9*  9 

12 

5.19 

20 

6*29 

22 

6.24 

25 

6-30 

32 

7.  1 

31 

8-21 

22 

9.21  22 

10.  5 

20 

10.12 

13 

8*23 

28 

9.29 

24 

10-  5 

20 

10.  6 

15 

IOC 

7*20* 

.22 

12-19 

3*16 

16 

3*29 

16 

9.  9 

24 

5.  4 

25 

3.  9 

29 

9.30 

32 

10.20 

21 

10.25 

20 

11.  7 

16 

to 

7.  21 

3.26 

12 

9*  9 

20 

5>1* 

21 

5.28 

28 

6-21 

31 

6-20 

28 

8.20 

26 

«$ 

8-  9. 

.20 

12*10 

♦  -2  3 

10 

5*  9 

19 

9«29 

24 

6.23 

27 

6-26 

31 

8.21 

25 

8.21 

25 

9.23 

24 

10.21 

20 

10.25 

97 

7*  9* 

.19 

1*13 

3.20 

13 

3.90 

20 

»>21 

24 

3.12 

27 

9-13 

31 

9-22 

32 

10-  3 

26 

10.19 

21 

11.  4 

19 

11.19 

15 

as 

7-  5. 

•29 

12*90 

*.16 

1* 

5*12 

20 

6-12 

24 

6-23 

25 

6-26 

32 

7.  1 

29 

8-21 

25 

10.  4 

24 

10.11 

19 

10.22 

15 

91 

7-20 

•  39 

1-13 

**10 

13 

5.  * 

20 

9*12 

22 

3*31 

28 

6-24 

31 

8.20 

31 

8-21 

27 

9-20  22 

9.27 

17 

10.  2 

15 

6* 

9-15. 

.39 

12. 13. 

3.  9 

19 

5-12 

18 

9*15 

24 

6.23 

27 

6-23 

27 

8.21 

30 

8-28 

28 

10-  6 

23 

10.19 

18 

10.25 

15 

84 

7*  3 

.20 

1*13 

*.26 

12 

5-  9 

20 

6*23 

24 

6*23 

24 

6.23 

24 

8.21 

27 

8-21 

27 

10.  6 

24 

10.19 

19 

10.24 

16 

102 

7-20. 

.  9 

1*1* 

3.  9 

10 

3-29 

20 

3*30 

21 

4.13 

26 

5.  9 

30 

10.  8 

32 

10-21 

27 

10.23 

22 

11.17 

18 

11.18 

16 

90 

7.  7« 

•  19 

1.2* 

*•  9 

16 

*-26 

17 

9*  9 

24 

5.12 

27 

6-18 

31 

8*21 

32 

10-12 

26 

10.24 

20 

10.24 

20 

11.12 

10 

88 

7*29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

6.20 

30 

8-21 

28 

9.27 

25 

10.11 

19 

10.18 

12 

94 

7-20 

m 

*.  7 

15 

*-26 

20 

**26 

20 

5-  8 

26 

5-12 

32 

10.19 

30 

10.25 

26 

11.  4 

29 

11.12 

15 

11.12 

15 

101 

7-22 

•  17 

12*17 

*•  » 

16 

4-  9 

16 

*•  9 

22 

4-13 

27 

3-12 

29 

9.27 

30 

10.  5 

26 

10.19 

22 

11.17 

17 

11.19 

11 

105 

9.11 

•  9 

12.17 

3.26 

7 

9.29 

20 

*-  9 

24 

4.  9 

24 

5.  6 

32 

10.  5 

30 

10.19 

20 

10.19 

20 

10.19 

20 

11.21 

16 

102 

7.  * 

-  9 

12.16 

9.29 

16 

*.  * 

18 

*-  7 

22 

4.12 

28 

4.17 

30 

10.18 

26 

10.18 

26 

11.11 

24 

11.18 

16 

11.18 

16 

10* 

9.10* 

•11 

12.16 

3.29 

12 

*.  * 

17 

».  7 

21 

4.17 

27 

5.  5 

32 

9.26 

31 

10.  4 

27 

10.19 

22 

11.11 

19 

11.18 

14 

101 

7.  J. 

.13 

12.17 

3.25 

11 

9.29 

16 

»-  6 

23 

4.18 

26 

5.12 

30 

9.27 

31 

10.  5 

25 

10.19 

18 

10*19 

IB 

11.12 

15 

10* 

7.22 

•19 

12.17 

3.26 

1* 

1  8 

*.  8 

2  1 

4.  6 

2  1 

32 

9.27 

26 

9.27 

10.19 

20 

11.19 

1  5 

105 

7.  6. 

•a 

12.17 

*.  a 

11 

*•  9 

11 

*•  a 

11 

4.18 

29 

■-  5 

31 

9.27 

30 

10-  5 

23 

10.  9 

23 

11.12 

19 

11.19 

14 

101 

7.22 

•  10 

12.17 

9.2a 

16 

*•  8 

1 6 

*•  a 

19 

5.  4 

28 

5.  4 

28 

10.  2 

32 

10.  5 

23 

10.  9 

23 

10.19 

18 

11.27 

14 

105 

7.  5 

-i* 

12-17 

»•  5 

16 

4.  5 

16 

*•  a 

22 

5.  a 

25 

5*12 

32 

9.27 

30 

10-  9 

28 

10.19 

21 

11.19 

17 

11.27 

11 

85 

7.21. 

•  12 

U12 

♦.13 

16 

5.  9 

20 

9.12 

22 

5.31 

28 

6.31 

28 

8.23 

32 

9'21 

25 

9.27 

20 

9.27 

20 

10.16 

12 

93 

7.2  J. 

•37 

12.  7 

9*12 

10 

6*23 

20 

6*23 

20 

6.23 

20 

6-30 

30 

7.  1 

31 

8-22 

28 

8.28 

19 

8.28 

19 

10.  5 

14 

92 

7.  1 

.27 

2.26 

**10 

1 1 

5*12 

1 6 

6.23 

6.21 

26 

8«21 

2  6 

9.24 

23 

10.  5 

19 

10.12 

1  5 

9* 

7.  } 

.  9 

12.17 

3*25 

6 

*•  5 

20 

*-  8 

22 

4.  a 

22 

4-18 

29 

10.19 

26 

10.19 

26 

11-13 

12 

11.15 

19 

12.16 

7 

10* 

7.27 

•20 

12.19. 

**13 

1* 

».13 

It 

*-l* 

24 

5.  3 

28 

5-12 

30 

9.20 

32 

9-27 

27 

10-  2 

24 

10.19 

14 

10.19 

14 

100 

7.23 

•  17 

12.17 

3.25 

5 

*•  a 

20 

*-l* 

22 

3.12 

27 

5-12 

27 

9.27 

28 

9*27 

26 

10.19 

22 

11.  4 

20 

11.12 

16 

9) 

7.19 

-17 

12.17 

**26 

1* 

5.  7 

20 

9-12 

22 

5*12 

22 

6-23 

30 

8.25 

31 

9*20 

27 

9-27 

23 

10.18 

11 

10.18 

11 

9* 

7-27. 

•  19 

1-13 

1 5 

*•  8 

19 

9*12 

2 1 

5*12 

2  1 

5-30 

32 

9»27 

2  9 

10*  4 

2  8 

10-  5 

23 

10.19 

1  5 

10.19 

1 5 

95 

7*23. 

•  26 

2«26 

*.  9 

19 

4*1 1 

19 

5-12 

22 

5*12 

22 

6-23 

32 

9.21 

32 

9-27 

28 

10-12 

24 

10.19 

15 

10.19 

15 

100 

7*26 

•  19 

12.17 

*•  5 

15 

*.  8 

19 

*•  9 

24 

5.12 

25 

5.12 

25 

9.27 

27 

9-27 

27 

10-19 

21 

11.14 

20 

11.15 

16 

99 

7.27. 

•  9 

12>17 

9.28 

1* 

3-28 

1* 

*•  9 

21 

5.  4 

27 

6.12 

30 

10-  4 

32 

10-18 

27 

10.19 

19 

10.19 

19 

12-13 

16 

99 

7.27. 

.  7 

12.17 

3.25 

6 

3.28 

20 

»•  7 

23 

4.  8 

27 

9.  8 

32 

10.19 

31 

11-14 

20 

11.14 

20 

11.14 

20 

12.16 

.  6 

99 

7.29. 

.22 

LIS 

5. 12 

15 

5.12 

19 

5-12 

15 

5.13 

28 

6.23 

32 

8*22 

29 

9-27 

28 

10.  4 

23 

10.13 

2  0 

10-19 

14 

96 

7.  * 

•  17 

12-17 

*.  9 

6 

5.12 

18 

5-12 

19 

5.13 

25 

6.23 

32 

9*  4 

31 

9*24 

28 

9.27 

21 

10.  5 

19 

10.12 

15 

99 

9-10. 

•  16 

2.19. 

*.  9 

15 

4.10 

19 

5-12 

22 

5.13 

28 

6.23 

30 

6*21 

31 

10*  2 

26 

10.  5 

22 

10.19 

13 

10.19 

13 

90 

9.  9. 

u 

a 

a 

a 

a 

a 

7.14 

29 

7-16 

28 

7.17 

23 

8.28 

20 

10.19 

14 

98 

7.  5 

•  19 

12.17 

*■  5 

13 

4.  5 

13 

*-  8 

21 

4.26 

27 

9.12 

29 

9*27 

29 

10-19 

22 

10-19 

22 

11.  5 

19 

11-16 

13 

101 

7.27. 

•  1* 

12.17 

*.  5 

12 

*•  8 

20 

*-  6 

20 

5.  4 

27 

5.12 

29 

9*27 

2  6 

9*27 

28 

10.  9 

22 

10.19 

1  6 

11-13 

9 

102 

7*23 

•  19 

12-18. 

9*29 

12 

*•  6 

19 

*-  8 

21 

4.  9 

27 

5-12 

32 

9*27 

30 

10.  6 

28 

10.19 

19 

10.19 

19 

11-22 

14 

9? 

7.  7. 

■  9 

12-17. 

*.  a 

1* 

*>13 

18 

5-12 

23 

5-12 

23 

5.31 

29 

9*19 

32 

9-27 

28 

10.18 

22 

11.  4 

17 

11-13 

11 

98 

7.  5 

•  IS 

1*12 

*•  9 

1* 

5.  3 

20 

5*12 

21 

6.23 

27 

6-23 

27 

8.21 

31 

8.28 

25 

10.  4 

24 

10.12 

17 

10-19 

14 

100 

7.2*. 

•  l* 

12.19 

*.  9 

9 

*•  6 

19 

*•  8 

22 

4.  9 

27 

9-12 

32 

9.27 

30 

10-19 

21 

10.19 

21 

11.  5 

20 

11-23 

16 

100 

7.21 

.23 

12.17 

1* 

*•  9 

20 

5*  5 

2  2 

5.  3 

22 

5-12 

30 

9*27 

26 

9-27 

28 

10.19 

24 

11.13 

1  7 

11-19 

1  6 

99 

7.27 

.  9 

12*17 

*.  * 

13 

*>13 

19 

5*29 

24 

5.29 

24 

6-23 

32 

9*20 

30 

10.  2 

27 

10.  6 

24 

10.19 

18 

11-  4 

12 

75 

7.  9. 

•  22 

1.19 

9.12 

12 

9.12 

12 

6.23 

23 

6.24 

27 

6.30 

30 

7.  1 

30 

8-28 

23 

8.28 

23 

10.11 

20 

10-12 

16 

106 

7.  5 

•  15 

12.17 

9.26 

8 

*■  a 

18 

*•  a 

18 

5.  4 

28 

5.  * 

28 

9.27 

24 

9-27 

24 

9.27 

24 

10.19 

16 

11.20 

13 

97 

7.22. 

.  9 

2*23 

9.26 

13 

*.  5 

17 

*•  7 

23 

5.12 

27 

5.12 

27 

10.  2 

31 

10-19 

21 

10.19 

21 

11.15 

19 

11-77 

I* 

101 

7.  * 

.22 

12.17 

»•  5 

11 

4-18 

19 

*-29 

24 

5.12 

27 

6.31 

31 

8.26 

32 

8-30 

28 

9.27 

23 

10.19 

17 

10.2.1 

13 

56 

7.  5 

■90 

1*13 

*•  9 

1* 

5-12 

20 

3-12 

20 

5.13 

25 

6*23 

31 

8.21 

30 

10-  2 

2e 

10.  9 

24 

10.19 

17 

10.25 

16 

95 

9.10. 

•  12 

12.17 

3-28 

16 

*•  a 

19 

*-  a 

19 

4.18 

26 

3.12 

29 

9.20 

32 

10-18 

24 

10.19 

24 

11.19 

16 

11.15 

16 

100 

7.22. 

m 

99 

7.2) 

•  13 

12*17 

*.  5 

1» 

*-  6 

20 

*•  a 

22 

4.19 

28 

3-30 

32 

9.27 

2  8 

9-27 

28 

10.19 

20 

10*19 

20 

11.19 

14 

95 

7-27. 

•  15 

12*17 

*-  5 

15 

4-28 

20 

5>12 

2t 

5-12 

21 

3-30 

3: 

9.22 

32 

9-27 

25 

10.  6 

2! 

10.19 

17 

11*14 

14 

99 

7.21. 

-12 

1*19 

*>13 

15 

5.  * 

19 

5.12 

22 

6*  3 

26 

6*12 

32 

9-20 

31 

8-30 

28 

9-27 

22 

10.  9 

20 

10-18 

16 

106 

7.22 

.17 

12*17 

3.26 

10 

6.19 

19 

**13 

19 

4.13 

19 

4-18 

30 

9-27 

26 

9-27 

26 

10.19 

22 

11.16 

17 

11.20 

13 

93 

7.  7 

•  2* 

3.  a 

».13 

16 

5.12 

18 

5.31 

23 

5.31 

23 

6-23 

30 

8.11 

32 

8-20 

27 

9-22 

20 

8-22 

20 

9-27 

12 

105 

7.23 

•  1* 

12.17 

20 

*.  a 

2  0 

4.13 

2  7 

3-  4 

29 

9-24 

3  o 

9-27 

2 1 

9-27 

21 

10.19 

11 

11.13 

16 

86 

7-20 

-90 

2.26. 

9*12 

'  6 

5.12 

16 

5-31 

23 

6.12 

28 

6-24 

31 

8-20 

26 

8.20 

26 

9.30 

24 

9.20 

18 

9-27 

9 

99 

7.23 

•  16 

12.17 

*.  5 

10 

*.  5 

10 

*-l* 

24 

5-U 

26 

6.13 

31 

9-27 

27 

9-27 

27 

10.17 

23 

10.18 

20 

11.16 

12 

103 

7.22 

.19 

12.19. 

3.29 

•  1 

*.  8 

17 

*.l* 

23 

5.  4 

27 

5.  7 

30 

9.20 

31 

10-  2 

27 

10.  9 

21 

10.19 

14 

10-19 

14 

91 

7.  * 

•*2 

12.1* 

**26 

1* 

5.  9 

20 

5.12 

22 

5.12 

22 

6.23 

32 

6.21 

29 

10-  3 

28 

10.  7 

21 

10.12 

16 

10-12 

16 

97 

7-10 

-25 

1.13 

5.  9 

16 

5.  9 

16 

5.12 

21 

5.12 

21 

6-20 

32 

8.21 

29 

10-  3 

27 

10.12 

21 

10.21 

20 

10.25 

11 

90 

7-19. 

•26 

12-1* 

*•  7 

8 

*.26 

20 

5-12 

24 

5.12 

24 

3.29 

3? 

8.21 

30 

10-  4 

28 

10.12  24|  10.13 

20'  10-26 

16 

97 

7.20 

-19 

12.1* 

*.  7 

10 

6.26 

20 

»-26 

20 

5.12 

26 

6.  1 

32 

8.21 

32 

10-12 

27 

10.19  23|  11.  4 

18 

11.12 

90 

7.  * 

•  1* 

1.13 

».  7 

19 

.-26 

20 

♦.27 

24 

5.12 

27 

3-31 

32 

10.12 

27 

10-12 

27 

10.19  24  11.  4 

18 

11.12 

10 

1 

92 

7.  9. 

.96 

12.  7 

5.12 

U 

6-12 

20 

6.20 

23 

6.24 

28 

6.29 

31 

7.  1 

31 

8-21 

19 

8.21 

19 

8'21 

19 

10.  6 

19! 

9.29 

» 

9.29 

6 

3.29 

4 

99 

7.20 

-29 

12*  7 

*-26 

u 

.-27 

18 

3.12 

21 

5-12 

21 

6-23 

30 

8-21 

28 

8-21  28 

10.  6 

24 

10.12 

18 

10.22 

16 

90 

7.20 

-17 

12.1* 

*•  * 

15 

*-2* 

•9 

5.  8 

23 

5.12 

27 

6.  9 

31 

9.28 

30 

10-  5 

28 

10.19 

16 

10.19 

18  11.  5 

16 

91 

6*13 

.96 

12-  7 

9.19 

16 

6.12  19 

6.23 

24 

6.29 

26 

6*29 

29 

7.  1 

32 

8-21 

23 

9.21 

23 

10-  5 

20 

10-  6 

16 

7* 

7.20. 

•  16 

1-12 

5.  a 

15 

5-  9 

18 

5.12 

21 

6.  a 

28 

6.18 

32 

8.20 

29 

9-21 

28 

10.19 

24  10.24 

20 

11.  2 

16 

Number  of  days 
between  dates 


& 

!s 

0 

0 

0 

o 

0 

0) 

0) 

<D 

_Q 

J3 

ja 

JQ 

„° 

0° 

0° 

0° 

0° 

o 

CO 

CN 

268 

251 

243 

231 

202 

2  ** 

221 

176 

160 

155 

2*1 

2 1C 

203 

156 

147 

15  6 

1*9 

236 

214 

170 

m 

113 

•4 

60 

183 

165 

86 

59 

58 

2*6 

219 

161 

146 

132 

189 

152 

114 

5  S 

175 

166 

131 

82 

57 

169 

160 

144 

66 

59 

181 

163 

103 

59 

59 

256 

234 

209 

191 

192 

217 

181 

169 

153 

64 

219 

200 

192 

170 

1*0 

228 

226 

194 

175 

138 

26C 

206 

193 

193 

152 

238 

228 

218 

189 

18* 

238 

221 

194 

170 

1** 

232 

204 

196 

170 

138 

238 

197 

1 96 

172 

1*6 

225 

218 

18C 

1  70 

165 

266 

194 

ISC 

154 

151 

236 

228 

194 

153 

138 

18S 

147 

138 

113 

8* 

169 

148 

93 

5^ 

59 

266 

224 

221 

1 94 

1 8* 

181 

\  jc; 

171 

147 

131 

232 

210 

166 

138 

136 

173 

164 

138 

131 

69 

196 

146 

1*3 

120 

193 

191 

153 

131 

99 

226 

22C 

193 

136 

138 

260 

203 

197 

167 

1*5 

266 

231 

221 

220 

16* 

160 

154 

163 

137 

60 

167 

146 

136 

1 34 

73 

193 

192 

146 

142 

99 

225 

214 

1 94 

176 

136 

222 

194 

180 

146 

1 36 

231 

196 

194 

180 

1 36 

22 1 

203 

159 

1 36 

111 

193 

162 

145 

66 

39 

232 

213 

193 

228 

21? 

169 

147 

138 

216 

189 

130 

126 

153 

152 

65 

j, 

239 

194 

172 

146 

146 

236 

224 

195 

160 

1*3 

201 

164 

151 

110 

86 

160 

146 

142 

59 

232 

221 

193 

183 

131 

22a 

196 

194 

161 

12V 

223 

174 

147 

136 

6* 

188 

154 

138 

88 

69 

239 

217 

189 

167 

162 

167 

102 

63 

6 1 

*9 

230 

!'* 

172 

167 

1*3 

225 

196 

186 

1  39 

137 

205 

194 

174 

151 

136 

169 

156 

148 

144 

59 

169 

165 

153 

144 

62 

202 

170 

153 

145 

8* 

219 

192 

176 

153 

81 

219 

192 

175 

153 

13* 

l!7 

70 

62 

58 

Z 

179 

168 

147 

101 

39 

215 

178 

16* 

146 

111 

163 

u, 

59 

33 

2 

176 

169 

160 

105 

63 

PALISADE  1  3 

PALI3A0E  LAKE  5  3 

PA0NIA 

PARADOX 

PITKIN 

POWDERH0RN 

RANGELY 

REDSTONE 

RICO 

RIFLE  2  ENE 

SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TAYLOR  PARK 
TELLURI0E 
URAVAN 

VALLEC1T0  0AM 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  INtt 


KANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

akron  faa  airport 
bonny  dam 
burlington 
Cheyenne  wells 
Flagler  2  nw 

M0LY0KE 
STRATT0N  3  NE 
MRAY 
YUMA 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDALE  2  NN 
■VMS 

caribou  ranch 
castle  rock 
chessman 

cherry  creek  dam 

denver  kb  airport 
denver  mb  city 

ELBERT 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

'AIRPLAY  NO.  2 
PORT  COLLINS 
PORT  LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 

GRANT 
GREELEY 
GROVER  10  - 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 
KASSlER 

kauffman  4  sse 
lake  george  8  9w 
lakemooo 

last  chance 
longmont  2  ese 
Parker  9  e 

red  feather  lakes  2  se 
sedgwick  5  3 


SPICER 
STERLING 
WALDEN 
MATErDALE 
WIGGINS  7 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

6LANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  7  eSE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 


See  reference  notes  following    Station  Index. 

-  228  - 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  "lorado 

196  4 


Station 

Jan. 

Feb 

Mai 

Apr 

J  una 

July 

Aug 

S«pt 

Oct 

Not. 

Annual 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN  01 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

7.  71 

Rll  79 

i  m 

2? 

14.19 

12.20 

B  8.50 

6 . 04 

DEP 

.36 

.  76 

.19 

~  .08 

.53 

WIND 

2987 

3308 

2529 

2289 

2328 

2015 

1 762 

1611 

MAX 

- 

- 

- 

73.3 

82.3 

90.3 

96.0 

88.9 

79.0 

67.5 

_ 

MIN 

- 

- 

- 

36.5 

44.9 

54.0 

63.5 

60.6 

54.8 

41.2 

- 

- 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

EVAP 

9.  93 

10.27 

11 .20 

8.23 

6.62 

5.46 

DEP 

- 

-  .50 

•  .03 

-  1  .44 

-  1.31 

-  ,07 

WIND 

Z 

3850 

2100 

1840 

1820 

1650 

MAX 

_ 

_ 

76.2 

82.9 

92.3 

88.5 

77.7 

80.3 

_ 

_ 

MIN 

- 

~ 

45.4 

52.9 

60.6 

56.7 

50.1 

37.5 

- 

- 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

8.92 

B13^06 

14  .01 

1 5  .44 

1  3.65 

9. 33 

8.09 

DEP 

~ 

WIND 

4060 

4492 

3452 

3422 

3703 

2783 

3354 

MAX 

- 

- 

_ 

67.8 

77.5 

84.4 

90.4 

67.0 

77.9 

69.4 

_ 

_ 

MIN 

• 

38.0 

47.4 

54.3 

61.2 

59.5 

52.4 

40.8 

- 

- 

- 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

- 

- 

- 

™ 

- 

5.64 

4.67 

3.87 

- 

- 

- 

- 

DEP 

~  .05 

~     .  32 

~     .  56 

WIND 

905 

882 

868 

965 

MAX 

76 . 0 

75  .4 

70 . 6 

MIN 

47 , 0 

45 ,6 

41.1 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

6  5.15 

5.49 

4.15 

- 

- 

- 

DEP 

- 

~ 

~ 

WIND 

■ 

B  1290 

840 

878 

MAX 

- 

- 

- 

- 

65.5 

72.0 

68.0 

_ 

_ 

_ 

MIN 

- 

- 

■ 

- 

37.9 

44.4 

41.6 

- 

- 

- 

- 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 
DEP 

B 

7.74 

9.  76 

10 . 63 

1 2 . 86 

BIO . 17 

7.49 

5  .62 

WIND 

3040 

2539 

2066 

2206 

™* 
2036 

2061 

12  96 

1752 

MAX 

_ 

_ 

_ 

68.9 

77.3 

82.9 

92.1 

87.4 

79.3 

69.4 

_ 

_ 

MIN 

- 

- 

- 

40.5 

47.2 

54.0 

60.6 

56.3 

52.0 

42.2 

- 

- 

- 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

7  .49 

9.06 

B  7.93 

5  . 44 

DEP 

- 

~ 

~*     .  91 

.  80 

.  99 

~     ,  35 

WIND 

3351 

3109 

2671 

3008 

2  943 

2  744 

MAX 

_ 

_ 

- 

69.0 

76.7 

71.2 

64.1 

_ 

_ 

MIN 

- 

- 

- 

39.7 

47.2 

44.2 

37.7 

- 

- 

- 

- 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

B  5.51 

6.20 

8.17 

6  .02 

4.73 

3.51 

DEP 

- 

WIND 

1 

_  1147 

1140 

"  1263 

1172 

MAX 

- 

_ 

_ 

z 

_ 

74.7 

61.4 

77.2 

71.4 

58.6 

- 

_ 

- 

MIN 

- 

- 

- 

44.9 

50.4 

48.2 

42.1 

37.3 

- 

- 

- 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

Z 

1  90 

2  80 

5.30 

7  95 

8  81 

9  01 

6  79 

4  62 

3  75 

B  2  34 

z 

DEP 

!37 

-  .60 

- 

.38 

!28 

-  .94 

-  .67 

-  .86 

-  l!&l 

-  !o2 

.60 

_ 

WIND 

662 

728 

1238 

1201 

1058 

1126 

891 

805 

678 

567 

756 

721 

10431 

MAX 

■ 

89.0 

85.4 

76.0 

64.6 

50.0 

MIN 

- 

- 

- 

~ 

- 

62.9 

59.4 

52.6 

43.9 

37.0 

- 

- 

VALLEC I  TO  DAM 

EVAP 

B 

4.05 

5.67 

i  ? 

8  6.03 

3.51 

DEP 

.53 

—  .13 

"      AV^  1 

i  "  t 
"  ifn 

.  26 

WIND 

990 

892 

704 

383 

453 

254 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN  03 

BONNY  DAM 

EVAP 

- 

- 

" 

BU.18 

EH. 44 

15.57 

13.77 

9.71 

7.06 

- 

- 

DEP 

1 . 91 

—  1.19 

WIND 

4258 

4002 

3588 

ZZ  J_ 

at  Z 

•fin 

MAX 

74 . 7 

92 . 8 

7Q  1 

tot 

MIN 

49.4 

at '  n 

64 . 2 

bo  .2 

' 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN  0* 

ESTES  PARK 

EVAP 

*  w 

DEP 

- 

1  '  oi 

'  it 
-  .16 

*  on 

WIND 

2002 

1749 

1920 

1759 

MAX 

_ 

_ 

- 

72.5 

79.8 

77.3 

67.7 

_ 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

~ 

45.8 

54.5 

49.6 

43.1 

- 

- 

- 

FORT  COLLINS 

EVAP 

B  5  .86 

5 , 14 

B  6.34 

5  .99 

4  .46 

3.25 

DEP 

.81 

WIND 

2229 

"  1010 

~  980 

974 

1356 

z 

MAX 

_ 

_ 

- 

68.3 

75.2 

83.5 

76.0 

70.9 

58.9 

- 

- 

MIN 

57.3 

62.6 

71.5 

66.6 

60.6 

49.9 

~ 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

B 

7.94 

11.07 

9.16 

12.51 

9.33 

6.52 

5.06 

DEP 

_ 

_ 

_ 

WIND 

- 

z 

- 

- 

1651 

1656 

1242 

1127 

- 

- 

- 

MAX 

64.3 

MIN 

43.4 

49.4 

54 . 6 

62 "  6 

56  "I 

50 '  6 

40  *6 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  05 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

EVAP 

6.69 

10.21 

11.82 

10.19 

9.15 

6.23 

DEP 
WIND 

3470 

3640 

2827 

1894 

1843 

1538 

MAX 

Z 

- 

- 

61.0 

66.9 

76.9 

84.4 

79.7 

72.0 

- 

- 

- 

- 

MIN 

34.8 

40.9 

45.4 

52.4 

49.3 

43.9 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

7.49 

6.85 

4.72 

DEP 

.09 

.77 

-  .99 

WIND 

1128 

1117 

908 

1027 

MAX 

77.6 

75.5 

68.9 

MIN 

48.4 

47.1 

40.5 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
196* 


Station 

Index  No. 

Division  No.  I 

County 

41 

s 

J? 
Q 

Latitude 

Longitude 

a 

0 

> 
w 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

I  Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

AKRON  *  E 

WASHINGTON 

9 

*938 

c 

AKRON  FAA  AIRPORT 

WASHINGTON 

9 

*663 

1  2  9 

ALAMOSA  HB  AIRPORT 

ALAMOSA 

9 

7536 

1  2  S*C 

ALLCNSPARK 

BOULOER 

J 

8500 

1  2  3  C 

0214 

>2 

GARF I  ELD 

39  30 

108  23 

17 

ames 

1221 

0? 

SAN  MIGUEL 

2 

37  34 

107  55 

8701 

5  0 

2 

LINCOLN 

1 

5420 

2 

ANTERO  RESERVOIR 

PARK 

8932 

12  9 

ARAPAHOE 

CHEYENNE 

3 

4013 

C 

A ROY A  6  NE 

CHEYENNE 

1 

*787 

2 

ANTES! A  2  E 

MOFFAT 

2 

3921 

1  2  3  C 

ASPEN 

PITKIN 

2 

7»38 

1  2  3  C 

AVER  RANCH 

EL  PASO 

7232 

2 

BAILEY 

PARK 

4 

7733 

12  3 

0*7* 

02 

39  49 

105  47 

2 

2 

816  SPRINGS  RANCH 

0712 

1  l 

EL  PASO 

1 

38  92 

10*  19 

6033 

C 

BLANCA 

COSTILLA 

3 

77*9 

12  3 

BONO 

EAGLE 

2 

6700 

1  2  3 

BONHAH  RESERVOIR 

32 

MESA 

2 

9835 

2 

BONNY  DAM 

YUMA 

3 

36*7 

1  2  34 

BOULDER  2 

BOULDER 

5*00 

C 

BOULDER 

BOULOER 

5389 

6* 

12  3 

BRANDON 

KIOWA 

1 

3925 

2 

BRANSON 

LAS  ANIMAS 

] 

6292 

1  2  3 

02 

39  29 

106  02 

17 

BRIGGSDALE  2  NW 

09*3 

0* 

WELD 

4 

*0  39 

104  20 

4873 

2 

2 

1  2  3  C 

BUENA  VISTA 

CHAFFEE 

1 

795* 

1  2  3 

BURLINGTON 

KIT  CARSON 

3 

4165 

1  2  3 

BURLINGTON    12  NNE 

1126 

KIT  CARSON 

3 

*230 

C 

BUTLER  RANCH 

1137 

1 1 

PUEBLO 

1 

*eso 

13 

2 

BYERS 

1179 

0* 

ARAPAHOE 

4 

3203 

1  2  3  C 

CAHPO  8  SW 

1268 

1 

BACA 

1 

4440 

2 

CANON  CITY 

129* 

01 

FREMONT 

1 

5343 

12  3 

CARIBOU  RANCH 

13*2 

<k 

BOULDER 

4 

8356 

1  2  3 

138* 

SAN  JUAN 

37  *C 

107  46 

8853 

CASTLE  ROCK 

1*01 

04 

DOUGLAS 

* 

39  22 

104  52 

6205 

3 

3 

1  2  3  C 

CEOAREOGE 

1**0 

02 

OELTA 

2 

6175 

1  2  3  C 

CENTER 

03 

SAGUACHE 

9 

7668 

1  2  3 

CHEESMAN 

i52e 

■  * 

JEFFER50N 

6873 

1  2  3 

CHERAU 

1539 

1 

OTERO 

1 

4082 

C 

CHERRY  CREEK  OAM 

13*7 

ARAPAHOE 

4 

5649 

1  2  3 

CHEYENNE  WELLS 

156* 

■ ' 

CHEYENNE 

3 

4250 

1  2  3 

CIMARRON 

02 

MONTROSE 

2 

6896 

1  2  3 

CLIFF  LAKES 

16**  02 

RIO  BLANCO 

2 

9250 

s 

CLIMAX   2  NW 

)  661 

0  2 

39  23 

106  12 

17 

32 

6 

COALDALE   1  NW 

1693 

01 

FREMONT 

1 

38  23 

105  *7 

6525 

C 

COALDAlE  2  SW 

1696 

0] 

FREMONT 

1 

6900 

1  2  3 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

8000 

16 

17 

1  2  3  C 

COLLBRAN 

i  H  1 

02 

MESA 

2 

6137 

97 

71 

1  2  3 

COlORAOO  NAT  HON 

1772 

02 

MESA 

2 

5790 

ie 

23 

1  2  3 

COLORADO  SPRINGS  WS  *P 

1778 

0] 

EL  PASO 

1 

6173 

16 

1  2  3 

COLUMBINE 

179? 

02 

ROUTT 

2 

40  51 

6699 

S 

C0RTE2 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

6177 

1  2  3 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

6280 

1  2  3  C 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNNl SON 

36  32 

106  58 

49 

61 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1976 

01 

TELLER 

1 

38  52 

105  18 

8300 

C 

CUCHARAS  DAM 

20*C 

01 

HUERFANO 

1 

5995 

C 

CUMBRES 

20*8!  OS 

CONEJOS 

9 

10018 

s 

DEADMAN  HILL 

2112 

- 

LARIMER 

4 

10240 

s 

OEERTRAIL 

2162 

0* 

ARAPAHOE 

3183 

c 

DELHI 

2176 

D  1 

LAS  ANIMAS 

1 

104  01 

5090 

1  2  3 

DEL  NORTE 

218* 

03 

RIO  GRANDE 

9 

106  21 

7B84 

1  2  3 

DELTA  1  E 

2192 

02 

DELTA 

2 

108  03 

5125 

77 

1  2  3 

DENVER  WB  AIRPORT 

2220 

OENVER 

* 

104  53 

5283 

1  2  3  C 

•DENVER  WB  CITY 

2223 

39  *! 

105  00 

92 

95 

DILLON  1  E 

2281 

SUMM I T 

2 

39  38 

106  02 

9065 

51 

37 

1  2  3 

DOHERIY  RANCH 

2312 

■  1 

LAS  ANIMAS 

1 

103  53 

5130 

2 

DOLORES 

2326 

0  2 

MONTEZUMA 

2 

108  30 

6940 

29 

2 

DURANGO 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

107  53 

6350 

1  2  3  C 

CADS 

2*46 

01 

KIOWA 

1 

102  47 

4215 

1  2  3  C 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2454 

0? 

EAGLE 

2 

106  55 

6*97 

1  2  3  C 

EASTONVILLE   1  NNW 

249* 

04 

el  paso 

10*  3* 

7250 

2 

EASTONVILLE  2  NNE 

i*96 

0* 

EL  PASO 

104  33 

7270 

2 

EASTONVILLE  3  NW 

2*97 

04 

EL  PASO 

* 

104  36 

7000 

C 

EASTONVILLE  6  WSW 

2501 

04 

YUMA*S° 

39  02 

10*  *0 

7604 

9 

ECKLEY 

2535 

03 

3 

ftO  07 

102  29:  3900 

c 

ELBERT 

2593 

0* 

ELBERT 

104  33 

6785 

1  2  3 

ELBERT  3  NW 

2595 

04 

ELBERT 

10*  35 

6837 

2 

ELBERT  3  SE 

2597 

ELBERT 

4 

104  30 

6750 

2 

ELBERT  A  SSW 

2390 

04 

ELBERT 

104  34 

7220 

2 

ELBERT  4  SSE 

2600 

04 

ELBERT 

* 

10*  32 

7210 

ELBERT  3  SW 

2601 

04 

ELBERT 

104  36 

6925 

2 

ELBERT  8  SW 

6  ' 

ELBERT 

104  37 

7240 

2 

ELECTRA  LAKE 

262* 

02 

LA  PLATA 

2 

107  48 

8  398 

* 

2 

ELK  CREEK 

2631 

04 

JEFFERSON 

39  29 

105  22 

8430 

ESTES  PARK 

2759 

LARIMER 

* 

40  23 

105  31 

7497 

49 

54 

14 

1  2  34 

EVERGREEN 

279 

JEFFERSON 

105  19 

7000 

1  2  3 

EVERGREEN  2  SW 

2793 

04 

JEFFERSON 

4 

39  37 

105  21 

7300 

C 

EvERSOLL  RANCH 

2803 

0] 

BACA 

1 

102  05 

3376 

9 

17 

1  2  3 

FAIRPLAY 

2614 

04 

PARK 

4 

106  00 

10000 

22 

2 

FAIRPLAY  NO.  2 

2819 

04 

39  13 

106  00 

9950 

1 

1 

JUN 

1  2  3 

FLAGLER  2  NW 

2932 

09 

KIT  CARSON 

9 

103  05 

4975 

6 

23 

t  2  3 

FLEMING  1  S 

I  94* 

09 

LOGAN 

3 

102  50 

♦  250 

26 

2 

FORDER  8  5 

[997 

01 

LINCOLN 

1 

38  33 

103  41 

4739 

9 

21 

1  2  3  C 

FORT  COLLINS 

3009 

*0  35 

105  05 

5001 

78 

64 

25 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37  14 

108  03 

7595 

54 

62 

1  2  3 

FORT  LUPTON  1  N 

3027 

04 

WELD 

104  49 

4888 

4fl 

1  2  3 

FORT  MORGAN 

3036 

04 

MORGAN 

4 

103  *e 

*321 

73 

1  2  3 

FOUNTAIN 

3063 

01 

EL  PASO 

1 

38  41 

104  42 

55*6 

20 

2  C 

FOWLER 

3079 

01 

OTERO 

1 

10*  02 

*33B 

24 

2 

ERASER 

3113 

■12 

GRAND 

2 

105  50 

8360 

51 

55 

1  2  3 

FRUITA 

3146 

02 

MESA 

2 

108  44 

*505 

1  2  3 

GARDNER 

?2  2? 

01 

HUERFANO 

1 

105  11 

6970 

22 

2 

GATEWAY  1  SW 

32*6 

02 

MESA 

2 

108  59 

*562 

7 

17 

1  2  3 

GENOA  1  W 

3258 

01 

39  17 

103  32 

5603 

21 

GEORGETOWN 

326] 

04 

CLEAR  CREEK 

* 

39  42 

105  42 

8570 

22 

34 

12  3 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 

3359 

02 

GARFIELD 

2 

107  20 

5823 

51 

57 

1  2  3 

GORE  PASS  RANCH 

3*23 

02 

GRAND 

2 

106  28 

7602 

7 

JAN 

12  3 

GRANADm 

3*77 

01 

PROWERS 

1 

102  19 

3484 

C 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

3488 

02 

MESA 

2 

108  32 

4855 

72 

73 

1* 

1  2  3  C 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3*69 

02 

MESA 

2 

106  27 

*710 

3 

3 

3 

1  2  3* 

GRAND  LAKE   1  WNW 

3*96 

02 

GRAND 

2 

40  16 

105  50 

8*76 

21 

32 

12  3 

GRAND  LAKE  6  SSW 

ssoc 

0  2 

GRAND 

2 

105  52 

8286 

19 

15 

1* 

1   2  34C 

GRANT 

i530 

04 

105  *1 

8687 

2 

2 

1  2  3 

GREAT  OIVIDE  12  SE 

J539 

02 

MOFFAT 

J 

40  *2 

107  39 

6912 

GREAT  SANO  DUNES  NM 

J541 

09 

ALAMOSA 

5 

37  *3 

103  32 

8120 

14 

14 

1  2  3 

GREELEY 

3946 

04 

WELO 

10*  *1 

464  6 

62 

76 

1  2  3  C 

GREENLAND  8  SE 

3579 

D4 

EL  PASO 

4 

104  44 

7330 

C 

GREENLAND  7  NE 

3984 

OOUGLAS 

4 

39  1* 

104  *5 

6820 

C 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

3392 

02 

SUMMIT 

2 

106  20 

7740 

28 

15 

1  2  34 

GREYSTONE 

1609 

02 

MOFFAT 

2 

40  37 

108  40 

6800 

12 

13 

INAC 

1  2  3 

GROVER  10  W 

36*3 

04 

WELO 

104  24 

5090 

42 

60 

1  2  3 

GUFFFY  10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38  *1 

105  23 

8200 

12 

2 

GUNNISON 

36(  I 

02 

GUNNISON 

2 

38  32 

106  56 

7664 

60 

71 

1  2  3  C 

HAMILTON 

3736 

02 

40  22 

107  37 

6230 

IT 

HARTSEL 

381] 

14 

PARK 

4 

39  02 

105  48 

8866 

56 

2  C 

HA SWELL 

>82H 

01 

KIOWA 

1 

38  27 

103  10 

4335 

36 

2 

HAWTHORNE 

385C 

04 

BOULDER 

39  36 

105  17 

5923 

39 

2 

MAY DEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40  30 

107  15 

6337 

39 

45 

1  2  3 

HERMIT  7  ESE 

3931 

05 

MINERAL 

9 

37  *6 

107  08 

9001 

96 

97 

1  2  3 

HOEHNE 

*0*7 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37  16 

10*  23 

5718 

C 

HOLLY 

4  07* 

"1 

PROWERS 

1 

38  03 

102  07 

3393 

49 

63 

1  2  3 

MOLYOKE 

4  62 

03 

PHILLIPS 

3 

40  35 

102  18 

3746 

42 

66 

1  2  3 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRANO 

2 

40  03 

106  09 

7800 

11 

13 

1  2  3  C 

HOYT 

*199 

Ok 

MORGAN 

4 

40  10 

10*  05 

4995 

c 

HUGO 

*172 

01 

LINCOLN 

1 

31  08 

103  28 

5034 

c 

I0AHO  SPRINGS 

*23* 

04 

CLEAR  CREEK 

39  43 

105  31 

7347 

56 

69 

1  2  3 

IOALIA 

*2*2 

09 

YUMA 

3 

39  42 

102  17 

39551 

21 

2 

IGNACIO  1  N 

*230 

02 

LA  PLATA 

2 

37  08 

107  38 

6424 

« 

49 

1  2  3 

INDEPENDENCE  PASS  3  SW 

*270 

''2 

PITKIN 

2 

39  05 

10*  37 

10350 

S 

Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

C 

JOHN  MARTIN  OAM 

4561 

01 

1  2  34C 

JONES  PASS  2  E 

04 

CLEAR  CREEK 

1  2  3 

JULESBURG 

4*13 

SEDGWICK 

1  2  3 

KARVAL 

01 

36  ** 

103  32 

5075 

18 

KASSLER 

6492 

JEFFERSON 

39  30 

103  06 

5*95 

31 

62 

1  2  3 

KAUFFMAN  4  SSE 

4*60 

WELD 

1   2  3 

KlM  13  NNE 

4536 

01 

LAS  ANIMAS 

C 

KIOWA  1  W 

456] 

ELBERT 

C 

KIOWA  9  SE 

*68* 

ELBERT 

2 

KIOWA  4  SW 

4^8? 

04 

ELBERT 

104  31 

2 

KIOWA  5  S 

4967 

ELBERT 

C 

KIT  CARSON 

*603  01 

CHEYENNE 

1  2  3 

KREMMLING 

GRAND 

12  3 

KUTCH  6  SSE 

38  30 

103  30 

5390 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

OTERO 

36  03 

103  31 

4186 

19 

36 

1  2  3 

HINSDALE 

12  3 

LAKE  GEORGE  8  SW 

PARK 

38  55 

1  2  3  C 

LAKE  MORAINE 

EL  PASO 

CS 

LAKEWOOD 

JEFFERSON 

1  2  3 

PROWERS 

38  04 

1  2  3 

LAS  AN  I HAS 

4834 

01 

BENT 

1  2  3 

LAST  CHANCE 

4896 

WASHI NGTON 

1  2  3 

HUERFANO 

12  3 

leaoville 

39  15 

106  16 

10177 

57 

68 

LEAOVILLE  10  WNW 

LAKE 

39  17 

106  28 

11000 

S 

LEROY  7  WSW 

LOGAN 

76 

2 

LIME  3  SE 

PUEBLO 

36  07 

2 

LI HON  10  SSW 

ELBERT 

1  2  3 

LIMON 

LINCOLN 

1  2  3 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

MESA 

2 

LITTLE  HILLS 

9041 

02 

R 10  BLANCO 

12  3 

L0NGMONT  2  ESE 

51M 

0* 

BOULDER 

1  2  3 

LONGMONT  6  NW 

BOULDER 

*0  16 

C 

LONGS  PEAK 

LAP [MER 

40  17 

105  33 

6960 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

SAGUACHE 

38  03 

.106  57 

10205 

s 

CONEJOS 

1  2  3 

MANCOS 

MONTEZUMA 

2 

MAN  I TOU  SPRINGS 

EL  PASO 

C 

MARVlNE 

RIO  BLANCO 

1  2  3 

MAYBELL 

MOFFAT 

1  2  3 

MEEKER 

9484 

02 

RIO  BLANCO 

1  2  3  C 

MEREDI TH 

5307 

02 

PITKIN 

7797 

3 

1  2  3 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MONTEZUMA 

7070 

39 

1  2  3  C 

MONARCH  PASS 

l 

38  3C 

106  20 

113*2 

MONTE  VISTA 

RIO  GRANDE 

•> 

37  35 

106  09 

7666 

26 

27 

1  2  3  C 

MONTROSE  NO  1 

MONTROSE 

5830 

2  4 

MONTROSE  NO  2 

MONTROSE 

5630 

65 

1  2  3 

MONUMENT    2  WSW 

EL  PASO 

7400 

51 

1  2  3  C 

MORRISON    1  SW 

JEFFERSON 

6000 

C 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

HUERFANO 

37  35 

105  1 1 

8690 

C 

NEW  RAYMER 

5922 

34 

WELO 

4764 

c 

NORTHDALE 

5970 

02 

DOLORES 

6693 

33 

1  2  3 

NORTH  LAKE 

LAS  AN  I MAS 

37  13 

eeoo 

6 

1  2  3 

NORWOOD 

SAN  MIGUEL 

2 

38  08 

106  17 

7017 

29 

3C 

NUNN 

WELD 

* 

40  42 

104  47 

5l8i 

C 

OR OWAY 

CROWLEY 

2 

OTIS  11  NE 

WASHINGTON 

4263! 

2 

OURAY 

OURAY 

7740 

17 

1  2  3  C 

PAGOSA  SPRINGS 

ARCHULETA 

7238 

34 

1  2  3 

PALISADE  1  S 

MESA 

2 

39  06 

10B  21 

4740 

41 

12  3 

PALISADE  LAKE  9  S 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37  27 

107  1 1 

7690 

3 

21 

1  2  3 

6291 

03 

PHILLIPS 

40  37 

102  28 

3896 

C 

DELTA 

38  52 

5685 

7 

1  2  3 

PARADOX 

MONTROSE 

? 

38  22 

106  58 

5309 

IB 

2C 

PARKER  9  E 

ELBERT 

39  31 

104  39 

6300 

29 

31 

1  2  3  C 

PARSHALL  10  SSE 

0j 

GRAND 

1 

39  35 

106  07 

8270 

12 

2 

PENROSE  3  NNW 

FREMONT 

] 

38  27 

105  04 

5301 

40 

2 

PITKIN 

GUNNISON 

a 

38  36 

106  32 

9200 

2 

51 

1  2  3 

PLACERVILLE 

SAN  MIGUEL 

38  02 

7322 

2 

PLATORO  DAM  1  W 

CONEJOS 

5 

37  21 

106  32 

9687 

S 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

j 

37  35 

106  48 

6860 

C 

POWOERHORN 

669] 

02 

GUNNI 50N 

j 

38  16 

107  06 

8067 

1 

1 

1  2  3 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

PUE6L0 

] 

38  17 

104  31 

4639 

10 

ic 

1  2  3  C 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO 

] 

38  17 

104  39 

4667 

22 

19 

2  4 

PUEBLO  KCSJ-TV 

PUEBLO 

] 

38  17 

104  37 

INAC 

PUEBLO  ARMY  OEPOT 

PUEBLO 

36  18 

104  21 

4680 

2 

PYRAMID 

ROUTT 

J 

*0  1* 

107  05 

8009 

2 

RABBIT   EARS  PASS  6  WSW 

ROUTT 

*0  22 

106  43 

9340 

S 

RANGELY 

RIO  BLANCO 

40  05 

108  47 

5216 

17 

1  2  3 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

tll't 

LARIMER 

40  48 

105  34 

8235 

2 

1  2  3 

REDSTONE 

02 

PITKIN 

7200 

2 

1  2  3 

R  I  CO 

7011 

It 

DOLORES 

6842 

1  2  3 

GARFIELD 

39  32 

107  48 

5400 

.5 

1  2  3  C 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

HINSDALE 

9 

37  *3 

107  16 

9495 

RIVER  SPRINGS  RS 

9 

37  05 

106  16 

8562 

S 

ROCKY  FORD  2  ESE 

OTERO 

4176 

73 

76 

1  2  3 

RUSH  2  NNE 

EL  PASO 

6006 

6 

12  3 

RUXTON  PARK 

EL  PASO 

9050 

9 

12  3 

RYE 

PUEBLO 

37  59 

6790 

20 

1  2  3 

SAGUACHE 

SAGUACHE 

7697 

33 

1  2  3  C 

SAL  1  DA 

■  1 

CHAFFEE 

706O 

46 

1  2  3 

SAN  LUIS 

7426 

05 

COSTILLA 

7965 

C 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

MINERAL 

9706 

5 

SAPInERO  8  E 

GUNN I  SON 

2 

36  29 

107  11 

7720 

4 

2 

SARGENTS 

SAGUACHE 

2 

106  26 

6465 

t 

2 

SEOALIA  *  SSE 

DOUGLAS 

11  23 

6175 

2 

SEDGWICK  5  S 

SEDGWICK 

3990 

6 

1  2  3 

SE I  BERT 

KIT  CARSON 

4703 

C 

SHAW  9  SSE 

LINCOLN 

5167 

C 

SHOSHONE 

GARFIELD 

5933 

2 

SILVER  LAKE 

P64< 

04 

BOULDER 

10200 

6 

SILVER  LAKES  TROUT  CL« 

7650 

05 

CONEJOS 

9300 

S 

SI  LVERTON 

SAN  JUAN 

9322 

90 

1  2  3  C 

01 

1 

39  09 

10*  03 

6020 

SPICER 

JACKSON 

* 

40  27 

106  28 

6379 

37 

32 

1  2  3 

SPRINGFIELD 

BACA 

•405 

2 

SPRINGFIELD  7  WSW 

BACA 

4575 

6 

1  2  34 

SPRINGFIELD  8  S 

BACA 

4300 

C 

SOUAW  MOUNTAIN 

CLEAR  CREEK 

11500 

2 

STEAMBOAT  SPRINGS 

ROUTT 

6770 

32 

1  2  3 

STERLING 

7*SC 

04 

LOGAN 

3939 

53 

1  2  3 

STON I NGTON 

7992 

01 

BACA 

3801 

2 

STRATTON  3  NE 

8006 

03 

KIT  CARSON 

4334 

29 

12  3 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

6064 

01 

1 

39  15 

106  22 

10000 

14 

16 

17 

SUMM I TVI LLE 

6092 

05 

RIO  GRANDE 

9 

37  26 

106  36 

11350 

5 

TACOMA 

815* 

02 

LA  PLATA 

7300 

39 

2 

T A CONY  7  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

5000 

12  3 

TAYLOR  PARK 

618* 

0  2 

GUNNISON 

9206 

24 

12  3 

TELLUR IDE 

820* 

02 

SAN  MIGUEL 

37  57 

6756 

52 

1  2  3  C 

TERCtO  4  NW 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

8040 

C 

TRINIDAD 

8*29 

01 

LAS    AN  I "AS 

1 

37  10 

10*  29 

6030 

49 

12  3 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

8*3* 

01 

LAS  ANIMAS 

5746 

47 

1  2  3 

TROUT  LAKE 

6*5* 

02 

SAN  MIGUEL 

9680 

S 

TROY  1  SE 

R4fc6 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37  06 

103  19 

5*60 

24 

2 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

9300 

2 

TWO  BUTTES   1  NW 

6510 

01 

BACA 

1 

37  34 

102  24 

4075 

47 

63 

12  3 

URAVAN 

6560 

02 

MONTROSE 

2 

36  22 

106  44 

5013 

3 

4 

12  3 

VALLEC I  TO  OAM 

LA  PLATA 

2 

37  22 

107  35 

7650 

24 

24 

16 

1  2  3* 

VONA 

8722 

Si 

KIT  CAP  SON 

3 

39  18 

102  44 

*50O 

22 

2 

WAGON  WHEEL  GAP  J  N 

67*2 

05 

MINERAL 

5 

37  48 

106  90 

8500 

31 

34 

23 

1  2  3»C 

WALOEN 

6756 

04 

JACKSON 

40  44 

106  16 

6099 

28 

26 

1  2  3 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

R7R1 

01 

HUERFANO 

1 

37  37 

104  48 

6221 

22 

27 

1  2  3  C 

WATERDALE 

0* 

LARIMER 

4  0  29 

105  12 

5200 

47 

70 

1  2  3 

WESTCLIFFE 

6931 

01 

CUSTER 

1 

38  06 

105  29 

7860 

46 

56 

1  2  3 

WEST  MUDOY  RS 

8963 

02 

DELTA 

2 

39  06 

107  31 

8*50 

JUL 

OC7 

CS 

WETMORE  2  S 

6966 

01 

CUSTER 

1 
1 

38  13 

103  06 

6579 

12 

14 

1  2  3 

WHITE  ROCK 

"997 

01 

PUEBLO 

37  32 

104  07 

4725 

C 

WIGGINS  7  SW 

9023 

WELD 

40  09 

10*  U 

4710 

4 

4 

4 

1  2  3* 

WILCOX  RANCH 

9045 

It 

DELTA 

2 

IB  55 

107  31 

5960 

C 
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Station 


WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

WOLF  CHEEK  PASS  *  W 

WOODLAND  PARK  8  NNW 

WRAY 

TAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 

YUMA 


STATION  INDEX 


County 


14T  OA  WELO 
ITS  02  GRAND 
1 8 1  j  05|  MINERAL 
MINERAL 
TELLER 
TUNA 
ROUTT 
MONTEZUMA 


AO  29 
34  9A 
37  2* 
ST  Z* 

St  04 1  10S  0 
AO  OA  102  1 
AO  0*1  106  9 
ST  33  10t  A 
AO  OT  102  A 


*6»6 
4094 
10*  A  2 
4423 

TT40 
S»T5 
T8*2 

68*6 

A120 


J     1  ARKANSAS.     2  COLORADO,     3  KANSAS,     4  PLATTE ,     1  RIO  GRAND I . 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 

during  yr 


si 


Reler 

lo 
tables 


1  2  > 

1  ?  > 

1  2  > 

1  2  J 


o 
2 

1 

• 

Year,  ot 

record 

Opened 
or  closed 

dunng  yr 

Reler 

Station 

a 

> 

5 

County 

1 

a 

S 

c 

0 

f 

Index  1 

I 

Latitud 

Longi  ti 

■o 
m 
> 
m 

a 

Temp. 

11 

0  s 

IS 

11 

to 
tables 

changes  in  station  name 
former  name 


CIMARRON 
DILLON  1  E 
ELBERT  3  NW 
FRU  I TA 

GREENLAND  7  NE 

PALISADE  LAKES  S  S 
REO  FEATHER  LAKES  2  SE 
SHAH  3  SSE 


ASPEN 
AVER  RANCH 
BONNY  0AM 
BONHAM  RES 
SUTLER  RANCH 

BYERS 
CHE  RAW 

CIMARRON  3  SE 

CIMARRON 

DE ADMAN  HILL 

OILLON  1  E 
EAOS 

ELBERT  3  NW 
ELK  CREEK 
FORT  MORGAN 

FRUITA 

GEORGETOWN 
GREELEY 
GREENLAND  7  NE 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
HUGO 

KARVAL 
KIOWA  3  SE 
LEROY  7  WSW 
MAN I TOU  SPRINGS 
MONTROSE  NO  1 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 
PALISADE  LAKES  5  S 
PYRAMID 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
RIFLE  2  ENE 

SEDGWICK  5  S 
SHAW  5  SSE 
SHAW  S  SSE 
SPRINGFIELD  8  S 
SUGAR  LOAF  RES 

URAVAN 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

WIGGINS  7  SW 

YUMA 


CIMARRON  3  SE 
DILLON 
ELBERT  2  WNW 
FRUITA  2  N 
GREENLAND  9  NE 

PALISADE  LAKE  2  SSE 
REO  FEATHER  LAKES 
SHAW  6  SSE 

RELOCATION  A NO  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


I  SUBMERGED  SIXES  WATER  THERMOMETERS 


EQUIPMENT  MOVED  30  FEET  M 
EQUIPMENT  MOVED  135  FEET  £ 
FLOAT-TYPE  WATER  THERMOMETERS  REPLACED  I 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  73  FEET  E 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  90  FECT  N 

EQUIPMENT  MOVED  600  FEET  W 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  13  FEET  S 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  123  FEET  W  AND  TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  50  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  3. A  MILES  NW 
STORAGE  GAGE  MOVED  1A0  FEET  W 

EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILE  ENE 
EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  NW 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  0.7  MILE  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  S 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  423  FEET  AND  TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  330  FEET  E 

EQUIPMENT  MOVED  1.5  MILE  SSW 

EQUIPMENT  MOVED  33  FEET  NH 
EQUIPMENT  MOVED  225  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILE  SW 

SUBMERGED  SIX'S  WATER  THERMOMETERS  INSTALLED 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  A2  FEET  S 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  100  FEET  E 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  15  FEET  W 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  60  FEET  S 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  35  FEE T  W 
SUBMERGE 0  SIX'S  WATER  THERMOMETERS  INSTALLED 

EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  NW 
NO  MOVE  -  NAME  CHANGE  ONLY 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  ENE 
EQUIPMENT  MOVED  2.0  MILES  SE 

STANDARD  AND  RECORDING  RAIN  GAGES  MOVED  120  FEET  N 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  75  FEET  N 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  1.2  MILES  WNW 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  150  FEET  SE 

DISCONTINUE  PUBLICATION  OF  TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  DATA 
SUBMERGED  SIX'S  WATER  THERMOMETERS  INSTALLED 

EQUIPMENT  MOVED  130  FEET  NE 

SUBMERGEO  SIX'S  WATER  THERMOMETERS  INSTALLED 
SUBMERGED  SIX'S  WATER  THERMOMETERS  INSTALLED 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 


OCTOBER  23 
JANUARY  15 
SEPTEMBER  10 
NOVEMBER  25 
NOVEMBER  12 

DECEMBER  1 
OCTOBER  24 
AUGUST  12 


MAY  284 

AUGUST  5 
FEBRUARY  IB 
OCTOBER  22 
AUGUST  13 

JANUARY  13 
OEC EMBER  7 
AUGUST  20 
OCTOBER  2) 
OCTOBER  7 

JANUARY  13 
APRIL  30 
SEPTEMBER  10 

JULY  20 


NOVEMBER  25 

DECEMBER  15 
FEBRUARY  3 
NOVEMBER  12 
APRIL  14 
AUGUST  11 

NOVEMBER  6 
SEPTEMBER  10 

MAY  21 

AUGUST  30 
JUNE  IB 

MAY  27 
DECEMBER  1 
JUNE  16 
OCTOBER  29 
APRIL  21 

MAY  20 
AUGUST  12 
AUGUST  31 
AUGUST  4 
JUNE  19 

NOVEMBER  20 
APRIL  1 
FEBRUARY  17 
JUNE  16 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  Box  1079,  Denver,  Colorado  80201,  or  to  any  Weather 
Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record. 

+ 

Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

• 

Amount  included  in  following  measurement. 

// 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B 

Adjusted  to  a  full  month. 

E 

Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M 

One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less 

than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R 

Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accur 

ite  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  m  Hourly  Precipitation  Data 

T 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V 

Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total 

s  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground,    however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,   $2.  50  per  year.    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents.    Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.  20402.   
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